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ERSTER  THEIL. 

PHYSIOLOGIE  DES  BLUTES. 


EINLEITUNG. 

Die  physiologischen  Vorgänge,  an  welchen  das  Blnt  betheiligt 
ist,  sind  äusserst  zahlreich  nnd  verschiedenartig  und  darum  die  Auf- 
gabe, welche  eine  Physiologie  des  Blutes  zu  lösen  hat  von  sehr  ver- 
wickelter Art. 

Die  Blutbehälter  stellen  ein  den  Lebensbedingungen  des  compli- 
cirt  gebauten  Organismus  angepasstes  Canalsystem  vor,  bestimmt  zur 
Anihahme  eines  immer  in  derselben  Richtung  bewegten  und  in  sich 
zarttckkehrenden  Flttssigkeitsstromes,  der  in  den  verschiedensten 
Wechselbeziehungen  zu  den  Einzelorganen  des  Körpers  und  zur  Aus- 
senwelt  tritt. 

Zuerst  zum  Qesammtstrom  vereinigt,  tritt  das  Blut  mit  bestimm- 
ter Mischung  (arterielles  Blut)  aus  dem  linken  Herzen,  um  sich  in 
eine  grosse  Menge  von  Zweigströmen  bis  zu  capillarer  Feinheit  zu 
zertheilen.  Dabei  ändert  es  an  bestimmten  Orten  seines  Verlaufes 
dorch  Abgabe  und  Empfang  von  Stoffen  seine  Mischung  in  quanti- 
tativ und  qualitativ  verschiedener  Weise  ab  und  .auf  den  aus  der 
Wiedervereinigung  der  Strombahnen  entstandenen  Abfuhrwegen  (Ve- 
nen) kehren  physiologisch-differente  Zweigströme  (Blutstrom  der  Mus- 
keh,  der  Haut,  des  Darmes,  der  Nieren  u.  s.  w.),  welche  eben  so  viele 
Besonderheiten  ihrer  Mischung  aufweisen  (venöse  Blutarten)  zurttck. 

Erst  durch  die  Vereinigung  dieser  Ströme  zu  dem  rttckkehren- 
den  Qesammtstrom  gleicht  sich  die  Blutmischung  zu  jener  ab,  die 
wir,  nachdem  auch  noch  Lymphe  und  Chylus  sich  ins  Blut  ergos- 
sen, im  gegebenen  Moment  im  rechten  Herzen  vorfinden. 

Das  so  gemischte  Blut  tritt  nun  wieder  aufgelöst  in  Zweige  bis 
zur  capillaren  Feinheit^  deren  physiologische  Bedeutung  aber  jetzt 
Ar  alle  Zweige  dieselbe  ist  durch  die  Lungen,  das  einzige  Organ, 
welches  während  jeden  Kreislaufes  von  der  Gesammtmenge  des  Blu- 
tes passirt  wird,  und  erwirbt  durch  Aufnahme  und  Abgabe  bestimm- 
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ter  Stoffe  (0,  CO2)  wieder  die  Beachaflfenheit,  welche  das  Blut  des 
linken  Herzens  aaszeichnet. 

Durch  die  Schnelligkeit,  mit  welcher  der  Kreislauf  und  die  da- 
mit verbundene  immer  wiederkehrende  Theilung  und  Wiedervereini- 
gung des  Blutstromes  sich  wiederholen,  ist  für  die  Gesammtmenge 
des  Blutes  die  Möglichkeit  gegeben,  auch  jene  stofflichen  Verände- 
rungen zu  erleiden,  welche  in  Organen  vermittelt  werden,  durch 
welche  nicht  so  wie  durch  die  Lungen  bei  jedem  einzelnen  S^reis- 
lauf  der  Gesammtstrom,  sondern  nur  ein  Stromarm  hindurchtritt. 

Die  Strömung  des  Blutes  bedingt  also  einen  fortwährenden  Ab- 
gleich seiner  Mischung  und  während  jedes  Kreislaufes  zwei  Modifica- 
tionen  des  gemischten  Blutes,  die  eine  vor  (venöses  Blut)  die  andere 
nach  dem  Durchtritt  durch  die  Lungen  (arterielles  Blut). 

Ist  nun  auch  die  Blutmischung  der  Zeit  und  den  Umständen 
nach,  mit  dem  relativen  Gehalt  der  physiologisch-differenten  Zweig- 
ströme, mit  der  Geschwindigkeit  des  Stromes  und  der  wechselnden 
Thätigkeit  der  Organe  bestimmten  Schwankungen  unterworfen,  so 
bedingt  der  fortwährend  rasche  Abgleich  der  Mischung  trotz  der 
mannichfachen  Beziehungen  des  Blutes  zu  den  einzelnen  Organen 
doch  eine  Reihe  von  ttbereinstimmenden  Charakteren,  die  das  Blut 
an  allen  Orten  seiner  Bahn  zeigt  und  derenthalben  es  seit  langem 
eine  selbstständige  Betrachtung  in  der  Physiologie  erfahren  hat. 

Diese  hat  sich  vorzugsweise  in  drei  Richtungen  zu  entfalten. 

1.  Das  Blut  besorgt  für  alle  Organe  die  Zufuhr  von  Sauerstoff. 
Zu  dessen  Aufnahme  ist  im  Blut  eine  bedeutende  Oberflächenvermeh- 
rung realisirt  dadurch,  dass  eine  grosse  Anzahl  selbstständig  gestal- 
teter Körperchen  in  demselben  suspendirt  ist,  die  Blutkörperchen. 

2.  Das  Blut  ^  führt  allen  Organen  Emährungsmateriale  zu.  Es 
besitzt  einen  grossen  Vorrath.  von  Verbindungen,  die  bei  hohem  Mole- 
kulargewicht wenig  Sauerstoff  enthalten  und  somit  grosse  Mengen 
von  Verbrennungswärme  entwickeln  können.  In  dieser  Beziehung 
wird  uns  besonders  der  Reichthum  des  Blutes  an  Eiweisskörpem  und 
das  Vorkommen  anderer  verbrennlicher  Substanzen  in  demselben  be- 
schäftigen. 

3.  Das  Blut  enthält  Umsetzungsproducte,  welche  bei  der  Thätig- 
keit der  Organe  gebildet  in  die  aus  den  einzelnen  specifischen  Or- 
ganen rttckkehrenden  Zweigströme  gelangen  und  mit  diesen  in  das 
gemischte  Blut  aufgenommen  werden.  Der  Gehalt  des  Blutes  an 
solchen  Stoffen  ist  im  Allgemeinen  gering  und  schwankt  zwischen 
engen  Grenzen  auf  und  ab,  da  dieselben  bei  den  sich  folgenden  Kreis- 
läufen in  bestimmten  Organen  wieder  ausgeschieden  werden. 
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ERSTES  CAPITEL. 

Macroscopische  Zerlegung  des  Blutes. 


Das  frische  Blut  des  Menschen  und  der  Wirbelthiere  stellt  für 
das  blosse  Auge  eine  undurchsichtige  Fltlssigkeit  von  hell  scharlach- 
rother  bis  dunkel  kirschrother  Farbe  dar.  Wejin  es  aus  den  Ge- 
fässen  des  lebenden  Organismus  entfernt  und  in  ktlnstlichen  Behäl- 
tern gesammelt  wird,  so  treten,  während  es  in  denselben  steht,  unter 
verschiedenen  Bedingungen  bestimmte  Scheidungen  seiner  Bestand- 
theile  auf,  die  zu  einer  Art  macroscopischer  Zergliederung  des  Blutes 
geführt  haben.  Es  wird  sehr  wesentlich  zur  Verständigung  ttber  die 
mechanische  und  chemische  Zusammensetzung  des  Blutes  beitragen^ 
wenn  diese  Scheidungen  gleich  hier  besprochen  werden. 

!•  6terlimuiig  des  Blutes. 

Einige  Zeit,  nachdem  das  Blut  aus  den  Gefässen  des  lebenden 
Organismus  entfernt  ist,  hört  es  auf  flttssig  zu  sein  und  nimmt  eine 
gallertige  Beschaffenheit  an,  man  bezeichnet  diese  Veränderung  des 
Blutes  als  Gerinnung  desselben.  Wenn  die  Gallerte,  welche  die 
Form  des  Gefässes  besitzt,  in  welchem  das  Blut  geronnen  ist,  nun 
einige  Zeit  sich  selbst  ttberlassen  bleibt,  so  verkleinert  sie  ihr  Vo- 
lumen, zieht  sich  von  den  Wandungen  des  Behälters  zurück  und 
stellt  einen  verjüngten  Abguss  der  Lichtung  des  Behälters  dar.  Wäh- 
rend dieser  Oontraction  presst  die  Gallerte  eine  durchsichtige  Flüssig- 
keit aus,  welche  vorsichtig  abgehoben  eine  gelbe  Farbe  besitzt  und 
völlig  klar  erscheint.  Man  bezeichnet  die  contrahirte  Gallerte  als 
Blutkuchen  S  die  ausgepresste  Flüssigkeit  als  Blutserum. 

n.,  6tewliiiiuiig  von  Blutplasma. 

Die  Gerinnung  des  Blutes,  die  uns  später  noch  sehr  ausführ- 
Uch  beschäftigen  wird,  kann  aufgehalten  oder  doch  beträchtlich  ver- 
zögert werden,  wenn  das  aus  den  Adern  entfernte  Blut  bei  einer 
Temperatur  von  0^  C.  aufbewahrt  wird  oder  wenn  man  ihm  die  Lö- 
Bongen  gevrisser  Salze  zusetzt. 

1  Der  filatkuchen  führte  die  Namen  crassamentum,  placenta,  coagulum  san- 
giunis. 
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Unter  diesen  Einflttssen  treten  im  ruhig  stehenden  Blut  Schei- 
dungen anderer  Natur  als  die  besprochenen  auf  dadurch,  dass  das 
Blut  sich  in  eine  Reihe  differenter  Schichten  auseinandersetzt. 

Wird  z.  B.  Msch  aus  der  Ader  fliessendes  Pferdeblut  in  hohen 
schmalen  Gylindergläsern,  die  vorher  in  einer  Kältemischung  abge- 
gektthlt  wurden  bei  O^C.  aufgefangen  und  ruhig  stehen  gelassen 
'  (Brücke*),  so  bilden  sich  schon  nach  1—2  Stunden  in  der  Blutsäule 
drei  verschiedene  Schichten  aus,  eine  untere  die  dunkelroth  und  un- 
durchsichtig; eine  mittlere  die  grau  und  undurchsichtig  und  verhält- 
nissmässig  schmal  erscheint  etwa  ^'4o  der  Höhe  der  ganzen  Säule 
beträgt;  femer  eine  obere,  die  durchsichtig  und  gelblich  erscheint, 
sie  beträgt  nicht  ganz  die  halbe  Höhe  der  Säule. 

Diese  letztere  Schichte  ist  die  Flüssigkeit,  mit  welcher  vor  der 
Schichtung  im  Blute  aufgeschwemmte  selbstständig  gestaltete  Körper- 
chen innig  gemengt  waren.  Man  bezeichnet  sie  als  Blutplasma.  Die 
Körperchen  haben  sich  beim  Stehen  des  Blutes  zufolge  ihrer  grösse- 
ren specifischen  Schwere  zu  Boden  gesenkt,  wir  werden  diese  Kör- 
perchen bei  der  microscopischen  Analyse  des  Blutes  als  rothe  und 
weisse  Blutkörperchen  kennen  lernen.  Die  ersteren  sind  die  Träger 
des  rothen  Blutfarbstoffes  und  finden  sich  im  geschichteten  Blute  in 
der  unteren  rothen  Schichte  angehäuft;  die  letzteren,  welche  ein  ge- 
ringeres specifisches  Gewicht  besitzen  als  die  rothen,  aber  wieder 
specifisch  schwerer  sind  als  das  Plasma,  finden  sich  in  der  schmalen 
grauen  Schichte  vor,  welche  die  rothe  und  die  durchsichtige  Schichte 
von  einander  trennt,  man  darf  sich  aber  nicht  vorstellen,  dass  die 
weissen  Blutkörperchen  nur  in  dieser  Schichte  vorhanden  sind,  denn 
ihr  specifisches  Gewicht  ist  eben  so  wie  das  der  rothen  grösser  als 
das  specifische  Gewicht  des  Plasma,  sie  mttssen  also  gemeinsam  mit 
der  rothen  sedimentiren  und  die  Differenz  der  specifischen  Gewichte 
den  rothen  und  weissen  Körperchen  kann  nur  bedingen,  dass  die 
rothen  in  der  untersten,  die  weissen  in  der  obersten  Schichte  des  Bo- 
densatzes am  reichlichsten  angehäuft  sind  (Schklarewsky  ^).  Das 
durch  die  Schichtung  des  Blutes  gewonnene  Plasma  kann  klar  ab- 
gehoben und  in  der  Kälte  filtrirt  werden.  Es  reagirt  alkalisch ,  ist 
klebrig  und  zähflftBSig. 

Bringt  man  es  in  eine  Temperatur  von  wenig  tlber  0<>  C,  so  wird 
es  gallertig,  noch  rascher  tritt  diese  Veränderung  bei  Zimmertempe- 
ratur (14-150  c.)  auf. 

Die  durchsichtige  Gallerte  fUUt  anzüglich  das  Gefäss,  in  wel- 

1  Bbücke,  Arch.  f.  path.  Anat.  XII.  S.  188. 

2  ScHKLAREWSKY,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  603. 1868. 
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ehern  sie  sich  befindet,  YoUständig  aus,  nach  einiger  Zeit  i&ngt  sie 
aber  an  sich  zu  contrahiren  um  an  der  freien  und  der  den  Wänden 
des  Behälters  zugekehrten  Oberfläche  klare  Tropfen  anszapressen. 
Diese  sanuneln  sich,  während  die  Gallerte  immer  mehr  sich  contra- 
hirt  und  dabei  nndnrchsichtig  wird,  zn  einer  grösseren  Flttssigkeits- 
menge  an,  welche  das  contrahirte  Gerinnsel  allseitig  nmgiebt. 

Das  Plasma  gerinnt  also  unter  ganz  ähnlichen  Erscheinungen  wie 
das  Blut  selbst,  während  aber  im  nicht  geschichteten  Blute  der  Kuchen 
die  Blutkörperchen  einschliesst,  erhalten  wir  aus  dem  Plasma  ein 
farbloses  Gerinnsel. 

Das  Sedimentiren  der  Blutkörperchen  findet  nicht  in  dem  Blut 
aUer  Species  so  rasch  statt  wie  im  Blut  des  Pferdes.  Es  erfolgt 
weniger  schnell  im  Blut  des  Menschen,  des  Hundes,  der  Katze,  des 
Meerschweinchens  und  der  Ratte,  sehr  langsam  und  unyollkommen 
im  Blut  des  Rindes,  Schweines  und  Schafes.  Dagegen  kommt  es  im 
Bht  der  Vögel,  Amphibien  und  Fische  wieder  sehr  rasch  und  voll- 
kommen zu  Stande. 

Sowie  durch  niedere  Temperaturen  kann  man  die  Gerinnung  des 
Blutes  auch  durch  Zusatz  von  Salzlösungen  hinausschieben  oder  auf- 
heben und  so  die  Schichtung  des  Blutes  ermöglichen.  Man  verwendet 
dazu  eine  4  ^/o  enthalteflde  Lösung  von  Dihydronatriumphosphat  (2  Th. 
aof  1  Th.  Blut).  Jedes  damit  gemischte  Blut  scheidet  nach  24—48 
Standen  eine  ansehnliche  Schichte  klaren  Plasmas  ab  (MasiaO- 

Hewson^  erzielte  schon  die  Schichtung  des  Blutes  mit  einer 
ganzen  Reihe  von  Salzen,  am  Besten  mit  einer  Lösung  von  Natrium- 
ralfet,  die  später  von  Denis»  gesättigt  (1  Vol.  auf  6  Vol.  Blut)  zu 
demselben  Zwecke  verwendet  warde.  Mit  noch  viel  besserem  Erfolge 
verwendet  man  eine  25 — 28  ^lo  enthaltende  Lösung  von  Magnesium- 
8iü&t  (1  Vol.  auf  3  Vi— 4  Vol.  Blut),  welche  die  Gerinnung  voUsÄndig 
beseitigt  (Semmer^,  A.  Schmidt  &). 

Ein  gleiches  gilt,  wenn  man  Blut  mit  so  viel  Kochsalzlösung 
mischt,  dass  dadurch  4<>/o  CINa  in  das  Gemisch  gebracht  werden 
(Gautier  «).    Salzplasma  auf  die  eine  der  genftnnten  Weisen  gewon- 

1  Masia,  Arch.  f.  path.  Anat.  XXXI V.  S.  436.  1865. 

2  Hkwson,  An  experimental  inqairy  into  the  propertis  of  the  blood.  London 
1T71;  The  Works  of  Hbwson,  Sydenham  edition.  p.  12.  London  1846. 

3  Dbmis,  Memoir.  aar  le  sang  conridere  quand  il  est  fluide,  pendant  qu'il  se 
€<Mgale  et  lonqa*il  est  coagol^.  p.  51.  Paris  1859. 

4  Semmbb,  Ueber  die  Faserstoff  bilduDg  im  Amphibien-  und  Vogelblut  und  die 
Kitstehung  der  rothen  Blutkörperchen  derbängethiereS.  56.  Dorpat  1874. 

5  A.  Schmidt,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XL  S.  33. 1875. 

6  Gautier  ,  Gcmipt  rend.  LXXa.  p.  1362. 1875  u.  Bull,  de  la  soc.  chim.  XXIII. 
p.  530. 1875. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


8       KoLLBTT;  Physiologie  des  Blutes.  1 .  Gap.  Macroscop.  Zerlegung  des  Blutes. 

nen  gerinnt  beim  Znsatz  von  Wasser  oder  wenn  man  demselben  das 
Salz  durch  Dialyse  entzieht. 

III.  etewlnnnng  ron  Blntseram. 

Es  ist  schon  angefllhrt  worden,  dass  der  Bluikuchen  bei  seiner 
Gontraction  Serum  anspresst  und  dass  dasselbe  der  Fall  ist  mit  dem 
bei  der  Qerinnung  des  Plasma  entstehenden  Goagulum.  Die  Aus- 
stossung  des  Serum  erfolgt  dabei  allmählich  und  immer  bleibt  ein 
grosser  Theil  desselben  im  Goagulum  zurück.  Aus  dem  Blutkuchen 
vom  Pferd  und  Schaf  wurden  erhalten  bei  lö—l?«  G.  innerhalb  der 
ersten  12  Stunden  ungefähr  73— Tö^/o,  in  den  folgenden  12  Stunden 
14—170/0,  in  den  folgenden  3—4  Tagen  bei  3— 4«  G.  8— 10  0/0  der 
Qesammtmenge  des  durch  Gontraction  des  Blutkuchens  abscheidbaren 
Serum.  Die  einzelnen  Portionen  fanden  sich  gleich  zusammengesetzt 
(G.  Schmidt  0.  Rascher  lässt  sich  eine  grössere  Menge  Serum  ge- 
winnen dadurch,  dass  man  sich  der  Gentrifugalkraft  bedient,  wie  es 
in  Ludwig's  Laboratorium  2  geschah. 

Es  dient  dazu  eine  passend  eingerichtete  Centrifuge,  in  welche  hohe 
Cylindergläser  so  eingesetzt  werden  können,  dass  sie  während  der  Be- 
wegung sich  horizontal  legen,  nach  deren  Aufhören  aber  selbst  wieder 
aufrichten  (v.  Babo^);  man  lässt  das  Blut  direct  aus  der  Ader  in  die 
Cylindergläser  einfliessen  darin  gerinnen  und  setzt  dann  die  Maschine  in 
Bewegung.  Nach  2 — 3sttlndigem  Centrifugiren  findet  sich  der  Blutkucben 
fest  an  den  Boden  des  Gefässes  angelegt  imd  dartlber  steht  das  ausge- 
schiedene Serum. 

Das  Serum  gleicht  in  seinem  Ansehen  dem  Plasma,  es  ist  bei 
verschiedenen  Thieren  mehr  oder  weniger  gelb  gefärbt.  Sein  speci- 
fisches  Gewicht  bestimmte  G.  Schmidt  ^  beim  Manne  bei  15^  G.  zu 
1,0292,  beim  Weibe  zu  1,0261,  was  mit  älteren  von  Nasse*  ange- 
fahrten Mittelwerthen  (1,027—1,029)  übereinstimmt. 

Fibrin.  Der  Körper,  welcher  sich  bei  der  Gerinnung  des  Blutes 
oder  des  Plasma  in  Form  eines  zusammenhängenden  Goagulums  aas- 
scheidet ist  ein  Eiweisskörper,  welchen  wir  später  als  Fibrin  näher 
kennen  lernen  werden.  Man  erhält  ihn  in  der  bezeichneten  Form 
nur  wenn  man  Blut  oder  Plasma  während  der  Gerinnung  ruhig  stehen 
lässt.   Anders  verhält  es  sich,  wenn  man  das  noch  flüssige  Blut  oder 

1  C.  Schmidt,  Gharakt.  d.  epid.  Cholera.  S.  9.  Leipzig  und  Mitan  1850. 

2  Pbibram,  Ber.  d.  süchs.Ges.  d.  Wiss.  XXm.  S.  279. 1871 ;  Afakasbibw,  eben- 
da XXIY.  S.  254. 1872  u.  v.  Merino,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1877.  S.  379. 

3  V.  Babo,  Ann.  d.  Chemie  u.  Pharm.  LXXXII.  S.  301. 1852.^ 

4  C.  Schmidt,  a.  a.  0.  S.  29  u.  32. 

5  Nasse,  Blut  in  Wagner's  Handwörterb.  d.  Physiol.^I.  S.  127..Braun8chweigf 
1844. 
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Plasma  mittelst  eines  Bttndels  von  Platindrähten  oder  mittelst  eines 
Fisehbeinstäbchens  schlägt,  dann  scheidet  sich  das  Fibrin  in  Form 
fädiger  Flocken  ans,  welche  sich  an  das  Stäbchen  anhängen,  theil- 
weise  an  demselben  haften  bleiben,  theilweise  wieder  von  demselben 
abreissen  nnd  anf  der  Flüssigkeit  schwimmend  sich  ansammeln.  Hat 
man  das  Fibrin  durch  Schlagen  ans  reinem  Plasma  entfernt,  dann 
ist  die  Yon  den  Fl(^ken  abgetrennte  Flüssigkeit  reines  Serum;  hat 
man  dagegen  das  Fibrin  aus  Blut  ausgeschlagen,  so  erhält  man  durch 
Abtrennen  der  Fibrinflocken  Serum,  in  welchem  die  Blutkörperchen 
in  feiner  Vertheilnng  aufgeschwemmt  sind. 

Defibrinirtes  Blut.  Man  bezeichnet  das  vom  Fibrin  befreite 
nnd  in  seinem  äusseren  Ansehen  dem  frischen  Blute  ganz  ähnliche 
BInt  als  defibrinirtes  Blut,  wohl  auch  als  Gruor  K 

Beim  ruhigen  Stehen  in  Gylindergläsem  senken  sich  die  Blut- 
körperchen auch  im  defibrinirten  Blute  und  man  erhält  darüber 
stehend  das  Serum.  Nach  72stttndigem  Stehen  von  defibrinirtem 
Menschenblut  sah  man  das  Serum  0,383  (Mann)  —  0,449  (Weib) 
der  ganzen  Säule  einnehmen  (Parchappe  ^).  Rascher  fllhrt  auch  hier 
die  Centrifnge  zum  Ziele,  nach  deren  4stttndiger  Wirkung  die  Blut- 
körperchen auf  ^3  (Pferd,  Hund)  bis  Vo  (Schwein,  Rind)  der  Höhe  des 
Blutcylinders  herabgefallen  waren,  während  darüber  klares  Serum 
stand  (BüNGE^). 


ZWEITES  CAPITEL. 

Die  rothen  Blutkörperchen. 


Die  rothen  Blutkörperchen  sind  wie  die  microscopische  Analyse 
des  Blutes  ergiebt,  so  zahlreich  im  Blutplasma  aufgeschwemmt  und 
80  gleichmässig  vertheilt,  dass  auch  die  Zwischenräume  derKörper- 

1  Unter  der  Bezeichnung  Cruor  ivird  nicht  immer  dasselbe  verstanden.  Ein- 
mal bedeutet  Cruor  das  dicke  geronnene  Blut,  wie  im  classischen  Alterthum ;  dann 
wird  es  gleichbedeutend  mit  äutkuchen  gebraucht;  am  öftesten  bedeutet  es  die 
rothe  Materie,  welche  sich  aus  dem  Blutkuchen  auspressen  oder  durch  Wasser 
entfernen  lässt,^  in  den  beiden  letzteren  Fällen  also  defibrinirtes  Blut  mit  einem 
TerhSltnissmässiff  hohen  Gehalt  an  Blutkörperchen.  Auch  den  Bodensatz  yon  ge- 
scMchteton  defibrinirten  Blute  also  Blutkörperchen  mit  sehr  geringen  Mengen  von 
Serum  dazwischen  hat  man  der  Kürze  hiuber  als  Gruor  bezeichnet.  (Yergl.  in 
letzterer  Beziehung  Setschenow,  Memoir.  de  TAcad.  de  Peterbourg.  XXYI.  7.  ser. 
No,13.p.39.1879.) 

2  Pabchaffb,  Mon.  des  hospit.  IV.  p.  434  et  4SI.  1856. 

3  BuwoB,  Ztschr.  f.  Biologie  XII.  S.  191. 1876. 
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chen  von  microBcopischer  Eleinheit  sind,  wodurch  das  Blut  fUr  das 
blosse  Auge  das  Ansehen  einer  homogenen  Flttssigkeit  erhält. 

Man  bezeichnet  die  eben  beschriebene  Zusammensetzung  ans 
Flüssigkeit  nnd  darin  fein  vertheilten  selbstständig  gestalteten  Eör- 
perchen  zweckmässig  als  Suspensionsflüssigkeit. 

Beim  ruhigen  Stehen  schichten  sich  solche  Flüssigkeiten  um  so 
rascher  y  je  grösser  die  Differenz  der  specifischen  Gewichte  der  Fltts- 
sigkeit und  der  suspendirten  Theilchen  ist.  Ans  der  früher  bespro- 
chenen Schichtung  des  Blutes  ergiebt  sich,  dass  die  rothen  Blut- 
körperchen specifisch  schwerer  sind  als  das  Plasma.  Das  specifische 
Gewicht  des  Gesammtblutes  wird  nicht  blos  bei  der  Bestimmung  mit 
der  Waage  von  den  Körperchen  beeinflnsst,  sondern  die  Eörperchen 
beeinflussen  in  gleicher  Weise  auch  den  Auftrieb  (Bondt»,  Mach 2, 
SoHKLABEWSKT^).  Das  hat  einen  zweifachen  Grund;  die  suspendirten 
Theilchen  haben  foi-twährend  das  Bestreben  zu  fallen,  und  dort,  wo 
sie  angehäuft  sind,  wirkt  ihre  vermehrte  Oberfläche  auch  stärker 
verdichtend  auf  die  umgebende  Flüssigkeit.    Wir  werden  später  von 

diesen  Sätzen  eine  Anwendung  machen. 

# 

I.  Morphologische  Bedeutung,  Erscheinungsweise,  Bau  der 
rothen  Blutkörperchen. 

a)  Die  rothen  Blutkörperchen  (Blutzellen,  Blutscheiben)  sind  ei- 
genartig differenzirte  Zellen,  sie  unterscheiden  sich  eben  so^  wohl 
von  dem  Protoplasma  junger  oder  indifferenter  Zellen,  wie  auch  von 
anderen  specifisch  entwickelten  Zellen  durch  eine  Beihe  besonderer 
und  eigenthümlicher  Charaktere  (Rollett*).  Sie  sind  die  Träger 
des  rothen  Blutfarbestoffes,  von  welchem  sich  weder  im  Plasma  noch 
in  den  weissen  Blutkörperchen  etwas  vorfindet. 

Ihre  Gestalt  ist  die  einer  kreisförmigen  Scheibe,  deren  Rand 
abgerundet  ist,  deren  beide  Grundflächen  in  ihrer  Mitte  einen  seich- 
ten napfförmigen  Eindruck  besitzen.  Ein  körperliches  Modell  eines 
Blutkörperchens  kann  man  sich  durch  Umdrehung  der  Ourve  ccc  um 
die  Axe  ab  entstanden  vorstellen.  Die  Oberfläche  der  Blutkörperchen 
ist  vollkommen  glatt.  Bringt  man  in  einem  in  der  gewöhnlichen 
Weise  ftlr  die  microscopische  Beobachtung  einer  kleinen  Hautwunde 

1  BoNDT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  2.  Abth.  LI.  S.  331 .  1865. 

2  Mach,  Ann.  d.  Physik  1865.  S.  324. 

3  ScHKLAHBwsKY,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  657. 1868. 

4  RoLLETT,  Unters,  a.  d.  Inst.  f.  Physiol.  u.  Histol.  in  Graz.  2.  Heft.  S.  133.  Leip- 
zig 1870;  Handb.  d.  Lehre  v.d.  Geweben,  herausgeg.  v.  Stbiokbb.I.  S.  271  u.  278.  Leip- 
zig 1869. 
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entnommenen  Blntstropfen  die  Blutkörperchen   etwa  durch  leichte 
Stösse  gegen  das  Deckgläschen  in  hin  und  her  gehende  Bewegung, 
80  sieht  man  an  demselben  Eörperchen  leicht  die  Reihe  der  Bilder, 
welche   zwischen   die    kreisförmige 
Figur  des  auf   der  Fläche  liegen- 
den und  die  stäbchenförmige  Figur 
des  auf  den  Band  gestellten  Körper- 
ehens  beim  Wälzen  desselben   sich 
einschalten. 

Der  optische  Längsschnitt  der  auf 
dem  Rand  stehenden  Scheibe  hat  die 
Form  eines  an  den  Polen  abgerun-  Fig.  i. 

deten,  in  der  Mitte  der  langen  Sei- 
ten eingebogenen  Stäbchens  (Bisquitform).  Die  Seitenansicht  des  Blut- 
körperchens kommt  im  frischen  Blut  oft  wiederholt  zur  Ansicht,  wenn 
die  Blutkörperchen  sich  geldroUenartig  anordnen.  Diese  Anordnung 
ist  nicht  blos  im  frisch  au^räparirten  Blutstropfen,  sondern  auch 
im  defibrinirten  Blut,  wenn  es  durch  einige  Zeit  gestanden  hat,  zu 
beobachten.  ^  Dogiel^  hat  neuerlich  verschiedene  Formen  des  An- 
einanderhaftens  der  Blutkörperchen,  bei  verschiedenen  Thieren  be- 
schrieben. Die  Erklärung  der  Erscheinung  ist  schwierig.  Dogiel 
bestreitet,  dass  es  gentigt,  sich  vorzustellen,  dass  sich  die  Blutkör- 
perchen als  frei  schwimmende  Plättchen  bei  der  Anziehung  mit  ihren 
breiten  Flächen  aneinanderlegen,  man  muss  sie  vielmehr  als  mit  ein- 
ander verklebt  ansehen.  Seine  Annahme,  dass  die  Substanz,  welche 
die  Blutkörperchen  verklebt,  Fibrin  sein  mttsse,  können  wir  nicht 
theilen,  weil  wir  seine  Voraussetzung,  dass  auch  aus  defibrinirtem 
Blute  noch  Fibrin  ausgeschieden  wird,  nicht  zugeben  können,  wie 
später  gezeigt  werden  soll.  Liegt  das  Blutkörperchen  auf  der  Fläche 
nnd  hat  man  das  Microscop  so  eingestellt,  dass  der  Durchmesser 
am  breitesten,  der  Rand  möglichst  scharf  erscheint,  so  zeigt  sich  in 
der  Mitte  ein  heller  Fleck,  um  diesen  eine  breitere  dunkle  Zone  und 
unmittelbar  vor  dem  Rande  wieder  eine  schmale  helle  Zone.  Diese 
Vertheilnng  des  Lichtes  ist  durch  die  früher  beschriebene  Form  der 
Blutkörperchen  bedingt.^  Parallele  in  der  Richtung  des  kleinsten 
Durchmessers  auffallende  Strahlen  werden  in  der  Mitte  weniger  zer- 
streut als  in  den  peripheren  Parthien,  während  der  abgerundete  Rand 

1  RoLLBTT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  2.  Abth.  L.  S.  183. 1864 ;  Ranyies,  Trait^ 
tedmique  dliistol.  p.  185.  Paris  1 857. 

2  DooiXL,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  S.  222. 

3  Nabgsli  &  ScHWENBENEB,  Das  Mikroskop.  2.  Aafl.  S.  188.  Leipzig  1877  nnd 
Habtiho,  Das  Mikroskop.  11.  S.  26  f.  Brannschweig  1866. 
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die  Strahlen  gammelt.    Bei  höherer  EinsteUnng  des  Microscopes  wird 
die  helle  Mitte  kleiner,  bei  tieferer  grösser. 

Das  einzelne  Blutkörperchen  erscheint  anter  dem  Microscop  gelb- 
lich oder  grUnlich.  Liegen  die  Blutkörperchen  zu  mehreren  ttber- 
einander,  dann  erscheint  ihre  Farbe  roth.  In  beiden  Fällen  rtihrt 
ihre  Farbe  von  dem  später  zu  behandelnden  Hämoglobin  her.  Als 
dessen  Träger  gewinnen  die  rothen  Blutkörperchen  wegen  der  Rolle, 
welche  das  Hämoglobin  beim  Austausch  der  Athemgase  spielt,  eine 
ihrer  wichtigsten  Bedeutungen  ftlr  den  Gesammtorganismus. 

b)  Mit  der  Form  der  rothen  Blutkörperchen  des  Menschen  stimmt 
die  Form  derselben  Gebilde  bei  den  Säugethieren  ttberein.  Nur  die 
Gattungen  Gamelus  und  Auchenia  haben  elliptisch  scheibenförmige 
Körperchen.  Körperchen  der  letzteren  Form  sind  auch  jene  der  Vögel, 
der  Amphibien  und  der  meisten  Fische,  unter  den  letzteren  besitzen 
Gyklostomen  (Petromyzon  und  dessen  Larve  Ammocoetes)  wieder 
kreisscheibenförmige  Blutkörperchen.  Die  Blutkörperchen  der  Vögel, 
Amphibien  und  Fische  besitzen  in  ihrer  Mitte  einen  Zellkern. 

c)  Die  rothen  Blutkörperchen  des  Menschen  sind^  so  wie  die  aller 
Säugethiere,  kernlos.  Die  Behauptung,  welche  Boettcher^  entgegen 
allen  früheren  Erfahrungen  aufstellt  und  vertheidigt,  dass  auch  in 
d^n  entwickelten  Blutkörperchen  des  Menschen  und  der  Säugethiere 
ein  Kern  enthalten  ist,  muss  als  eine  abgethane  Sache  betrachtet 
werden. 

Aus  einer  ganzen  Reihe  von  Untersuchungen  hat  sich  ergeben,  dass 
die  Substanz  der  rothen  Blutkörperchen  des  Menschen  und  der  Säuge- 
thiere in  tote  genau  dieselben  Reactiooen  zeigt,  wie  die  den  Kern  um- 
gebende Substanz  der  rothen  Blutkörperchen  der  übrigen  Thiere,  dass 
aber  alle  ErscheinuDgen ,  welche^  bei  den  letzteren  durch  den  Kern  be- 
dingt sind  bei  den  ersteren  fehlen  (Rollett  ^). 

Exquisite  Kemreactionen :  die  Essigsäurereaction ,  die  Reaction  mit 
(2  Theile  Wasser  und  1  Theil  Alkohol  von  36 o  Cartier)  Vs  Alkohol 
(Ranvieb  ^,  Stirung  %  welche  die  Kerne  glättet  und  das  Kernkörperchen 
in  denselben  deutlich  macht,  geben  beim  Blutkörperchen  des  Menschen 
und  der  Säugethiere  stets  ein  negatives  Resultat.  Die  von  Böttcher  zur 
Demonstration  des  Kernes  angegebenen  Reactionen  wurden  dagegen  der 
Reihe  nach  widerlegt  und  anders  gedeutet.     Die  Chloroformreaction  von 

1  Böttcher,  Arch. f. pathol.AnatXXXVI.S.  190. 1866u.XXXIX.  S. 427.1867; 
Memoir.  de  Tacad.  de  St. Peterßburg.  XXII.  VII.  Ser.  No.  1 1 . 1 876;  Arcb.  f.  microBCop. 
Anat.XrV.S.73. 1877. 

2  Rollett,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  2.  Abth.  XLVI.  S.  65.  1862;  2.  Abth. 
XLVn.  S.  356. 1 863  u.  2.  Abth.  L.  S.  1 78.  1 864 ;  Unters,  a.  d.  Inst  f.  Pbysiol.  u.  ffistol. 
in  Graz.  1.  Heft.  S.  1.- Leipzig  1870. 

3  Ranyier,  Arcb.  de  pbysiol.  1874.p.790u.  1875.p.l;  Trait.techn.d'hi8tol.p.l87 
u.  193.  Paris  1875. 

4  Stirlino,  Joum.  of  anat.  and  pbysiol.  X.  p.  778. 1876. 
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Klebs^,  A.  Schmidt  &  Schweiooer-Setdel^;  seine  combinirte  Alkohol- 
Eflsigsüarereaction  and  die  mit  alkoholischer  Sublimatlösong  von  Bbunn  ^ 
und  Eberhardt  *.  Endlich  ist  für  den  Zellkern  der  elliptisch  scheiben- 
förmigen Blutkörperchen  eine  besondere  Stmctor  nachgewiesen  worden 
(RoLLETT^;  Heitzmann^,  Bütsghli  ^,  FLEMifiKO^),  wclche  nur  einen  spe- 
dellen  Fall  der  von  Flehming  %  L anoh anns  *  ^,  Eimer  ^  ^  and  Kleis  >  ^  in  weiter 
Vorbreitüng  vorgefundenen  Netzstrnctar  der  Zellkerne  darstellt,  nichts  von 
allem  ist  an  den  rothen  Blatkörperchen  des  Menschen  und  der  Säagethiere 
aofznfinden. 

d)  Die  rothen  Blutkörperchen  verändern  ihre  Form  sehr  leicht 
Torttbergehend  oder  daaernd  auf  sehr  mannigfache  Einwirkungen. 

Sie  sind  in  hohem  Grade  dehnbar  und  dabei  vollkommen  elastisch. 

Wenn  sie  enge  Canäle  zu  passiren  haben,  oder  wenn  sie  in  zähe 
Massen  (Gummischleim,  Fibringerinnsel,  CoUoid)  gelangen,  welche 
ihre  sonstigen  Eigenschaften  nicht  wesentlich  ändern ,  können  sie  zu 
langen  Spindeln  ausgezogen  werden  (Lindwurm  i-*,  Hassal  **,  Henle^^), 
wenn  man  Blut  mit  bei  35 — 36  ^  C.  flüssiger  Leimlösung  mischt,  er- 
starren lässt  und  kleine  Schnitte  aus  der  Gallerte  zerquetscht,  kann 
man  unter  dem  Microscop  die  Blutkörper,  während  sie  durch  die 
Bisse  der  Gallerte  treten,  die  mannigfachsten  Formveränderungen  er- 
leiden sehen,  sie  kehren  aber,  so  wie  sie  dem  Druck  entgangen  sind, 
Tollständig  in  ihre  alte  Form,  zurück  (Rollett^^).  Formverändemden 
Einflüssen  sind  die  Blutkörperchen  auch  innerhalb  des  Blutstromes 
ausgesetzt,  wie  wir  später  sehen  werden.  Trotz  ihrer  grossen  Dehn- 
barkeit können  die  Blutkörperchen  doch  durch  Quetschen  mechanisch 
zertrümmert  werden,  wobei  sie  oft  wie  durch  scharfe  Schnitte  ab- 
getrennte Theilstücke  ergeben,  die  noch  die  Glätte  und  Farbe  der 
vsprünglichen  Blutkörperchen  zeigen  (v.  Vintschgau*^. 

1  Elbbs,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXXVm.  S.  190. 1866. 

2  A.  Schmidt  &  Schweio(}br-Sbtdbl,  Ber.  d.  sächs.  G^s.  d.  Wias.  1877.  S.  160. 

3  Bbünn,  Arch.  f.  microscop.  Anat.  XIV.  S.  333. 1877. 

4  Ebbbhabdt,  üeber  die  Kerne  der  rothen  Blutkörperchen  der  Sftugethiere  und 
des  Menschen.  Königsberg  1877. 

5  RoLLBTT,  SitsMfsber.  d.  Wiener  Acad.  2.  Abth.  XL  VI.  8.  74.  1862;  2.  Abth. 
XLVm.  S.  185. 1863 ;  Blut  imHandb.  d.  Gewebel.  von  Stbicxbr  I.  S.  284.  Leipzig  1871 ; 
Mitth.  d.  Verein,  d.  Aerzte  in  Steierm.  XIH.  S.  30. 1875/76. 

6  Hbitzmank.  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  3.  Abth.  LXVII.  S.  106. 1873. 

7  BOtschu,  Abhandl.  d.  Senkenberg.  Gesellsch.  X.  S.  213. 1876. 

8  FLBMMiyo,  Arch.  f.  microscop.  Anat.  XVI.  S.  31 1.  1878. 

9  Derselbe,  Ebenda  XUI.  S.  693. 1877 ;  XVL  S.  302. 1878. 

10  Lakohanms,  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1876.  S.  881. 

11  EncBB,  Arch.  f.  microscop.  Anat.  XIV.  S.  94. 1877. 

12  Klbin,  Quater.  joum.  of  scienc.  N.  S.  XVIII.  p.  315 ;  XIX.  p.  125. 1879. 

13  LmDwuBM,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  VI.  S.  266. 

14  Hassal,  Microscop.  Anat.  a.  d.  Engl.  v.  KohlschOtteb.  S.  49.  Taf.  11.  Fig.  6. 
Leipzig  1852. 

15  Hknlb,  Canstatt's  Jahresber.  I.  S.  32. 1850. 

16  RoiiLBTT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  2.  Abth.  XL  VI.  S.  65.  1862. 

17  ViNTSCHOAU,  Ätti  dell'  istituto  veneto.  (III.)  VII.  p.  3. 1862. 
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e)  Oft  werden  die  Blutkörperchen  rasch  nach  der  Entleemng 
des  Blutes  zackig,  sehr  rasch  im  Blat  mancher  Fieberkranken  (M. 
ScHULTZE^,  Laptschinsky-,  Hiller^.  Die  Maulbeerform  hat  man  auf 
die  Wasserabdunstung  und  Abktlhlung  zurttckzuftlhren  gesucht ,  sie 
tritt  aber  auch  auf,  wenn  beide  Einflüsse  fehlen  (s.  unten). 

f)  Zusatz  von  Salzlösungen  (Cl  Na,Na2  SO4 ,  NHa  Cl,  Na2  Boa  Oi, 
J/gr  S04^  machen  die  Blutkörperchen  schrumpfen,  weniger  geschmei- 
dig und  dehnbar.  Die  Farbe  des  Blutes  wird  dabei  eigenthümlich 
hell  ziegelroth. 

g)  Eine  Reihe  von  Einflüssen  zerstört  die  Blutkörperchen  in 
der  Weise ,  dass  dieselben  ihren  Farbestoff  in  die  umgebende  Flüssig- 
keit entlassen,  während  verkleinerte,  blasse,  runde,  sehr  schwach 
lichtbrechende  Reste  derselben  zurückbleiben.  Das  Blut  wird  dann 
in  eine  durchsichtig  oder  durchscheinend  rothe  Flüssigkeit  verwandelt 
und  ist  nunmehr  einer  Lack-  oder  Transparentfarbe  zu  vergleichen, 
während  es  im  unveränderten  Zustande  undurchsichtig  wie  eine  Deck- 
farbe ist. 

Lackfarbig  wird  das  Blut  durch  Wasserzusatz,  durch  Frieren  und 
Wiederaufthauen  (Rollett^),  durch  Zusatz  von  gepulverten  Salzen  (Bursy'^) 
durch  Galle  und  gallensaure  Salze  (Platner*^,  v.  Dusch'',  Kühne »),  durch 
Aether  (v.  WimcH^,  Hermann  »0),  durch  Chloroform  (Chaumont^>,  Bött- 
cher *2^  Kneüttinger  *3,  A.  Schmidt  &  Schweiöger-Seydbl  **),  Schwefel- 
kohleostoff  (Hermann  i''),  Alkohol  in  Dampfform  (Hermann  1^,  Kneuttin- 
ger^'),  Zusatz  von  Serum  anderer  Thierarten  (Landois*^). 

h)  Auf  die  durch  Säuren  und  Alkalien'  hervorgerufenen  Zersetzungs- 
bilder der  Blutkörperchen  kaftn  hier  nicht  näher  eingegangen  werden. 
Wohl  aber  sei  erwähnt,  dass  Addison ^^  mit  angesäuerten  oder  alkalisch 
gemachten  Salzlösungen  oder  Zuckerlösungen  von  der  Concentration  des 
Blutserum  die  Wirkung  geringer  Grade  von  Acidität  oder  Alkalescenz 


1  M.  ScHULTZB,  Arch.  f.  microscop.  Anat.  I.  S.  1865. 

2  Laptschinsky,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1874.  S.  657. 

3  Hiller,  Ebenda  S.  323,  337,  353  u.  369. 

4  RoLLBTT,  Sitzffsber.  d.  Wiener  Acad.  XL  VI.  S.  65. 1862. 

5  BüBST,  Erystallisation  des  Blntes  durch  Salze.  Dorpat  1863. 

6  Platner,  GrundzOge  einer  aUg.  Physiol.  S.  292.  Jena  1844. 

7  Dusch,  Unters,  z.  Pathologie  d.  Icteros  S.  11.  Leipzig  1854. 

8  KüHNB,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1863.  S.  833. 

9  Wittich,  Joum.  f.  prakt  Chemie  LXI.  S.  1 1 .  1854  u.  Königsberger  med.  Jahrb. 
m.S.  532.  1863. 

10  Hermann,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1866.  S.  27. 

1 1  Chauitont,  Monthly  Joum.  of  Med.  p.  470.  Edinburgh  1 85 1 . 

12  Böttcher,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXXÜ.  S.  126, 1864;  XXXVI.  S.  342. 1866. 

1 3  Kneüttingbr,  Zur  Histol.  d.  Blutes  S.  2 1 .  Würzburg  1 865. 

14  Schmidt  (feScHWEiGOER-SsYDSL,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  XIX.  S.  190. 1867. 

15  Ermann  a.a.O.  16  Ibidem. 

17  Kneuttinger  a.  a.  0.  S.  44. 

18  Landois,  Die  Transfusion  des  Blutes*!  875.  S.  152. 

19  Addison,  Quater.  joum.  of  scienc.  1861 ;  Transact.  p.  20,  Joum.  p.  81. 
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auf  die  Blutkörperchen  prüfte  und  fand,  dass  sich  die  Blutkörperchen 
bis  zu  einer  gewissen  Greqze  gar  nicht  verändern  y  über  diese  hinaus  blei- 
ben sie  in  Säuren  glatt  und  glänzend,  in  Alkalien  dagegen  werden  sie 
miulbeerfönnig  und  rauh.  Beide  Wirkungen  sind  sehr  gut  zu  sehen  an 
den  Electroden,    wenn  Blut  mit  schwachen  Strömen    electrolisirt    wird 

(ROLLBTT^    A.    SOHMIDT^^   NbüMANN^). 

i)  Erhöhte  Temperatur  wirkt  ebenfalls  verändernd  auf  die  Blutkör- 
perehen ein,  die  Veränderungen  sind  sehr  eigenthümlich.  .Bei  52<>  C. 
bekommen  sie  erst  seichte ,  dann  tiefere  Einkerbungen ,  welche  weiterhin 
zu  kugeligen  Abschnttmngen,  zum  Austreiben  perlenschnurartiger  Fäden 
Qod  zu  einem  Zerfall  der  Blutkörperchen  in  grössere  und  kleinere  kugelige 
gefärbte  Theilstücke  führen ,  die  später  ihren  FarbestofT  an  die  umgebende 
Flflssigkeit  entlassen  (M.  Sghültze^). 

Eine  ähnliche  Zerklüftung  der  Blutkörperchen  wurde  bei  Zusatz  von 
Hanstofflösungen  zum  Blute  (Hünepeld^^,  Köluker«,  Botkin',  Hensen^ 
und  Andere) ,  und  in  Blutextravasaten  innerhalb  der  Gewebe  des  lebenden 
Körpers  beobachtet. 

k)  Die  Veränderungen,  welche  die  Blutkörperchen  durch  den  Ent- 
ladnngsstrpm  der  Leidner  Flasche  erleiden  o,  sind  in  doppelter  Hinsicht 
bemerkeuBwerth  wegen  der  dabei  an  den  Blutkörperchen  zu  beobachten- 
den microscopischen  Bilder  und  zweitens  wegen  der  Beziehungen ,  in  wel- 
chen die  durch  die  Wirkung  des  Stromes  auf  die  Eörperchen  bedingten 
Verändernngen  des  Blutes  zur  Vertheilung  des  Stromes  stehen.  Wenn 
das  Blut  in  Form  verschieden  gestalteter  Leiter  in  den  Schliessungsbogen 
der  Leidner  Flasche  aufgenommen  wird,  so  wird  es  durch  eine  Reihe 
Ton  Entladungsschlägen  lackfarbenähnlich  durchsichtig.  Benützt  man  die 
Anzahl  der  für  den  Eintritt  des  überhaupt  erreichbaren  Maximum  der 
Aufhellung  nothwendigen  Entladungen  als  Maass  fQr  die  Stärke  der  auf- 
hellenden Wirkung  des  Entladungsstromes,  so  kommt  man  zu  folgenden 
Sehlttssen:  Die  Wirkungen  der  aufeinanderfolgenden  Entladungen  addi- 
ren  sich.  In  jedem  Element  des  aus  dem  Blute  gebildeten  Leiters  ist  die 
Aufhellung  abhängig  von  der  auf  die  Einheit  des  Querschnittes  bezogenen 
Intensität  d.  i.  von  der  Dichte  des  Entladungsstromes,  mit  welcher  sie 
proportional  zunimmt.  Sie  ist  femer  abhängig  von  einer  Grösse ,  welche 
man  als  specifische  Resistenz  der  Blutkörperchen  bezeichnen  kann,  die 
in  verschiedenen  Blutarten  verschieden  ist  und  mit  deren  Zunahme  die 
aufhellende  Wirkung  des  Stromes  abnimmt. 

Bei  egebener  specifischer  Resistenz  der  Blutkörpereken,  bei  gegebe- 
nen Dimensionen  des  aus  Blut  gebildeten  Leiters  und  gegebenem  specifischen 

1  RoiXBTT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  2.  Abth.  XL VII.  S.  359.  1863;  2.  Abth. 
UI.  8. 257. 1865. 

2  A.  Schmidt  ,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXIX.  S.  29.  1864 :  Hämatolog.  Studien 
S.  116.  Dorpat  1865. 

3  NETJMAim,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1865.  S.  682. 

4  M.  ScHDLTZE,  Arch.  f.  microscop.  Anat.  I.  S.  1.  1865. 

5  HüNEFBLD,  Der  Chemismus  in  der  thier.  Organisation  S.  60.  Leipzig  1 840. 

6  KöLLDLEB,  Ztschr.  f.  wissensch.  Zeel.  YII.  S.  184  u.  253. 1855. 

7  BoTKiN,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XX.  S.  37.  1860. 

8  Hensen,  Ztschr.  f.  wissensch.  Zool.  IX.  S.  264.  1857. 

9  RoLusTT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  2.  Abth.  XLVII.  S.  356. 1863;  2.  Abth. 
XLVHLS.  178.1864. 
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(electrischen)  Leitangs  widerstand  des  ßlntes  kann  der  Verlauf  der  Erscheinun- 
gen nach  der  Menge  und  mittleren  Dichte  der  Electricitftt  in  der  Flasche 
variirt  werden.  In  nicht  prismatischen  aus  Blut  gebildeten  Leitern  tritt  die 
Aufhellung  nicht  in  allen  Elementen  gleichzeitig  auf.  Die  aufgehellten 
Parthien  setzen  sich  dann  von  den  nicht  aufgehellten  in  den  Ourven  glei- 
cher Dichtigkeit  ab.  Dadurch  kommt  aber  während  des  Durchganges 
der  Bntladungsschülge  eine  Reihe  eigenthUmlicher  Figuren,  Stromverthel- 
lungsfiguren  zur  Anschauung,  mit  deren  Hülfe  sich  der  Durchgang  des 
Stromes  durch  den  nicht  prismatischen  Leiter  demonstriren  lässt,  da  sich 
aus  den  Curven  gleicher  Dichtigkeit  die  isoelectrischen  Curven  und  die 
darauf  senkrecht  stehenden  Stromcurven  finden  lassen. 

Beobachtet  man  die  Veränderungen  der  Blutkörperchen  während 
des  Durchganges  der  Entladungsschläge  unter  dem  Microscope,  so 
nimmt  man  die  in  der  Figur  2  dargestellten  successiven  Veränderungen 
wahr. 

m  ^  c  ^  •  p 

Flg.  2. 

Es  kerbt  sich  zuerst  der  Band  des  Blutkörperchens  a  ein,  so  dass 
es  rosettenförmig  b  wird,  dann  nimmt  es  die  Maulbeerform  c  an, 
durch  Verschmächtigung  der  Zacken  entsteht  die  Stechapfelform  d^ 
die  Zacken  werden  eingezogen,  es  entsteht  eine  gefärbte  Engel  e^ 
welche  dann  yerblasst  und  einen  schwach  lichtbrechenden  ungefärbten 
Rest  hinterlässt  /. 

In  dem  Stadium  der  gefärbten  Kugel  ereignet  es  sich  häufig,  dass 
mehrere  Kugeln  zu  einer  grösseren  zusammenfliessen. 

Inductionsschläge  bringen  dieselben  Wirkungen  hervor  wie  Entladunga- 
schläge  der  Leidner  Flasche  (Neumann  ^).  Der  constante  Strom  bringt 
dagegen  keine  Aufhellung  des  Blutes  hervor,  nur  an  den  metallischen 
Electroden  verändern  sich  entsprechend  den  dort  ausgeschiedenen  electro- 
lytischen  Producten  die  Blutkörperchen  ab. 

Aehnlich  wie  das  kernlose  Blutkörperchen  verhält  sich  die  den  Kern 
umgebende  Substanz  des  kernhaltigen  Blutkörperchens,  die  Kerne  dagegen 
sind  viel  unveränderlicher  und  sehr  widerstandsfähig.  Sie  sind  während 
aller  Stadien  der  Veränderung  scharf  hervortretend. 

1)  Es  muss  nun  noch  einiger  Bilder  gedacht  werden,  die  sich 
zwar«  zunächst  nur  an  gekernten  elliptisch  scheibenförmigen  Blut- 
körperchen (von  Fröschen  und  Tritonen)  studiren  lassen,  welche  aber 
hier  angefahrt  werden  mttssen  wegen  der  Beziehungen,  in  welchen 

1  Nbumann,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1865.  S.  682. 
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sie  za  den  Y orstellnngen  stehen ,  die  man  sich  von  dem  Ban  der 
rothen  Blutkörperchen  gemacht  hat.  Man  findet  nach  gewissen  Ein- 
wirkungen von  der  Umfassungslinie  des  Blutkörperchens  begrenzt, 
eine  glashelle  Masse,  in  welche  um  den  Kern  zusammengeballt  b 
Figar  3  oder  sternförmig  a  Figur  3  vom  Kern  gegen  die  Umfassungs- 
linie ausstrahlend,  eine  zweite  Substanz 
eingelagert  erscheint,  welche  den  gan- 
zen Farbestoff  des  Blutkörperchens  in 
aich  fasst  Brücke  i,  welcher  solche  Bil- 
der mit  2^lo  Borsäurelösung  erhielt,  be- 
zeichnete die  glashello  Substanz  als  Oi- 
eoid,  die  auf  den  Kern  zurückgezogene 
als  Zooid.  ~       rig.  3. 

Man  erhält  aber  ganz  ähnliche  Bilder  auch  mit  Salzlösungen  (kohlens. 
Ammon.,  Salmiak)  (Hüm^EFELD^,  Hensbn^),  mit  Wasser  (Kneutinoer  ^, 
RoLLBTT^,  Kollmann <^),  mit  Wasser  und  Kohlensäure  (Stricker^,  Bol- 
LEiT^),  und  dieselbe  Trennung  in  zwei  geformte  Substanzen  liegt  einer 
Reihe  von  Reactionen  zu  Grunde,  deren  zusammenhängende  Bedeutung 
Laptschinskt  9  flir  kernhaltige  und  kernlose  Blutkörperchen  klar  zu  legen 
sachte. 

Die  eine  dieser  Substanzen  erscheint  glatt,  weich,  dehnbar  und  ge- 
mahnt durch  diese  Eigenschaften  noch  an  die  ursprünglichen  Blutkörper- 
ehen; die  zweite  Substanz  tritt  in  verschiedenen  Formen  und  Zuständen 
auf,  sie  nimmt  bei  der  Anwendung  von  Tinctionsmitteln:  essigsaures  und 
salpetersaures  Rosanilin  (Roberts  <<),  LankasterI*,  Laptschinsky^^),  Anni- 
linblau  (Rindfleisch  >  3  und  Laptschinskt  <  4),  diese  in  sich  auf  während 
die  erstere  immer  ungefärbt  bleibt 

Den  ersten  Anstoss  zur  Abtrennung  der  tinctionsf  ähigen  Substanz 
seheint  immer  die  Wasserwirkung  zu  geben.  Ist  die  Trennung  eingetre- 
ten dann  bleibt  sie  entweder  in  der  ungefärbten  Substanz  eingeschlossen 
liegen  oder  entschlüpft  aus  dieser   wie   aus  einer  weichen  zähflüssigen 


1  Bbücke,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  2.  Abth.  LVI.  8.  79. 1867. 

2  HChicefsldt  a.  a.  0. 

3  HENSENa.a.  0.8.261. 

4  Knbütinobr  a.  a.  0.  8.  21. 

5  RoLLBTT,  Unters,  aus  d.  Instit.  f.  Physiol.  in  Graz  8. 10.  Leipzig  1870. 

6  KoLLMANN,  ZUchr.  f.  wissensch.  Zool.  XXIII.  8. 462. 1873  und  Sitzungsher.  d. 
Zürich.  Acad.  8.  348. 1873. 

7  Stbickbr,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  8.  590. 1868. 

8  RoLLETT  a.  a.  0. 8. 20. 

9  Laftschimskt,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  3.  Abth.  LXVIU.  8. 148.  1873. 

10  Roberts,  Quaterl.  journ.  of  scienc.  III.  p.  170.  1863. 

11  Lahkastbe,  Quaterl.  jonm.  of  scienc.  XL  p.  361. 1871. 

12  Laptschinskt  a.  a.  0. 

13  Rindfleisch,  Ezperimentalstudien  über  dieHistol.  des  Blutes  8. 11.  Leipzig 
1863. 

14  Laptschinsky  a.  a.  0. 
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Masse.    Auch  die  Gerbsänre  (Roberts  ^^  Lankaster'-^^  Laptsghinsky  3)  und 
die  Pyrogallossänre  (Wedel^)  führt  zur  Trennang  der  zwei  Substanzen. 

m)  Was  den  Bau  der  rothen  Blutkörperchen  betrifft,  so  gelangte 
durch  Schwann'»  Lehre  über  die  thierische  Zelle  die  Ansicht  zur 
Herrschaft,  dass  die  Blutkörperchen  Bläschen  seien,  bestehend  aus 
einer  Membran  und  einem  flüssigen  Inhalt.  Als  aber  durch  M. 
ScHULTZE^  und  Brüce:e'»  das  von  Schwann  au%estellte  Zellenschema 
als  in  der  Erfahrung  nicht  begründet  nachgewiesen  wurde,  machte 
sich  die  Kritik  auch  sofort  an  die  Bläschennatur  der  Blutkörperchen. 

Man  wird  zugeben,  dass  bei  unbefangener  Betrachtung  dieser 
Auffassungsweise  schon  die  Gestalt  der  Blutkörperchen  widerspricht. 
Eine  Blase  mit  dehnbarer  Membran  und  flüssigem  Inhalt,  die  wieder 
in  einer  Flüssigkeit  schwimmt,  wird  man  sich  leichter  in  jeder  an- 
deren Form  wie  als  biconcave  Scheibe  vorstellen.  Dass  das  Kugelig- 
werden bei  Wasserwirkung  und  das  Faltigwerden  bei  der  Salzwirkung, 
worauf  sich  Schwann  berief,  nicht  mit  Nothwendigkeit  eine  um  den 
geschwellten  oder  verminderten  Inhalt  gespannte  oder  zusammenge- 
fallene Membran  voraussetzt,  sondern  auch  durch  eine  verschiedene 
Quellbarkeit  der  inneren  und  äusseren  Theile  bei  durchaus  solider 
Gestaltung  der  Blutkörperchen  erklärt  werden  könne,  hat  Brücke^ 
gezeigt.  Die  Erfolge  der  mechanischen. Einwirkungen,  des  Frierens 
und  Wiederaufthauens,  der  Entladungsschläge,  der  Wärme,  des  Harn- 
stoffes sprechen  zunächst  mit  aller  Entschiedenheit  gegen  einen  flüs- 
sigen Inhalt,  welchen  man  sich  erst  von  einer  Membran  zusammen- 
gehalten denken  müsste  und  nirgends  ist  dabei  von  Fetzen  einer  zer- 
sprengten Hülle  etwas  zu  sehen.  Wollte  man  aber  annehmen ,  dass 
bei  allen  jenen  Versuchen  vor  Allem  eine  Membran  aufgelöst  wird, 
so  müsste  deren  Vorhandensein  erst  auf  andere  Weise  sicher  bewiesen 
werdeii  können.  Solche  Beweise  sind  nicht  zu  erbringen,  nicht  ein- 
mal an  den  grossen  Blutkörperchen  von  Amphiuma  tridactylum  konnte 
H.  D.  Schmidt*  im  frischen  Zustande  einen  doppelten  Contour  nach- 
weisen. Er  stützt  seine  Vertheidigung  der  Membran  eben  so  wie 
KoLLMANN^  auf  die  Wasserwirkung  und  die  dadurch  bewirkte  Re- 
traction  des  Inhaltes  von  der  Membran.  Dass  aber  die  Wasserbilder 
auch  eine  ganz  andere  Deutung  zulassen,  haben  wir  unter  /  schon 

t  Roberts  a.  a.  0.        2  Lankaster  a.  a.  0.         3  Laptschinsky  a.  a.  0. 

4  Wedel,  Sitzungsber.  d.  Wiener  Acad.  1.  Abth.  LXIV.  S.  391. 1871. 

5  M.  ScHULTZB,  Arch.  f.  Anat.  ii.  Physiol.  1 861.  S.  1 . 

6  Brücke,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  2.  Abth.  XLIV.  S.  381. 1861. 

7  Derselbe  a.  a.  0. 

8  H.  D.  Schmidt,  Joum.  of  the  roy.  microsc.  bog.  I.  p.  57  u.  79. 1878. 

9  Kollmann  a.  a.  0. 
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er&hren.  Etwas  Aehnliches  gilt  von  der  membranösen  Rindensohicht, 
die  Ran  VIER  ^  mit  diloirtem  Alkohol  darstellt  und  über  welche  er 
sich  selbst  sehr  reservirt  ausspricht.  Die  einfachste  Annahme  über 
den  Bau  der  rothen  Blutkörper  ist  nach  den  zahlreichen  früher  mit- 
getheilten  Reactionen ,  dass  in  den  Bau  der  Blutkörperchen  eine  ela- 
stisch dehnbare  Substanz  eingehe ,  welche  zunächst  die  Form  und  die 
eigenthttmlichen  mechanischen  Eigenschaften  der  Blutkörperchen  be- 
dingt und  als  Träger  der  übrigen  Bestandtheile  des  Blutkörperchens 
dient;  sie  wurde  als  Stroma  (Rollett^)  oder  Oicoid  (Brücke*)  be- 
zeichnet 

Dass  von  dieser  Substanz  noch  eine  zweite,  die  selbst  wieder 
geformt  auftritt  und  den  Farbestoff  des  Blutkörperchens  enthält ,  sich 
trennen  kann,  ist  zuerst  von  Brücke*  für  die  Borsäurebilder  hervor- 
^^ehoben  worden.  Er  belegte  diese  Substanz  mit  dem  Namen  Zooid, 
betonte  aber,  dass  es  vielleicht  noch  lange  dunkel  bleiben  werde,  ob 
wir  die  Zurückziehung  des  Zooid  aus  den  Räumen  des  Oicoid  mit 
der  Gontraction  einer  sterbenden  Amoebe  vergleichen  können.  Die 
Frage,  ob  die  rothen  Blutkörperchen  contractile  Gebilde  seien  oder 
nicht,  ist  dagegen  von  anderer  Seite  eifrig  discutirt  worden.  Hen- 
SEN^  und  später  Kollmann"  stützten  auf  Bilder,  in  welchen  eine 
Trennung  der  von  uns  unterschiedenen  zwei  Substanzen  des  Blut- 
körperchens vorlag,  die  Annahme,  dass  die  rothen  Blutkörperchen 
contractiles  Protoplasma  enthalten.  Dieselbe  Anschauung  vertheidigt 
Fiber'.  Klebs»  bezeichnete  die  Blutkörperchen  der  Säugethiere  als 
contractile  Zellen  und  deutete  die  Maulbeerform  als  den  bewegten, 
die  Backschttsselform  als  den  ruhenden ,  die  Kugelform  als  den  Zu- 
stand des  Todes  der  rothen  Blutkörperchen.  Dagegen  wurde  aber 
hervorgehoben,  dass  die  Erscheinungsweise  und  die  Eigenschaften 
des  Protoplasma,  wie  wir  sie  durch  M.  Schultzens-*  &  Kühne's^" 
Untersuchungen  über  das  Protoplasma  kennen  gelernt  haben ,  an  den 
rothen  Blutkörperchen  der  entwickelten  Thiere  nicht  nachzuweisen 
sind  und  dass  man  an  den  rothen  Blutkörperchen  innerhalb  der  6e- 
fässe  des  lebenden  Thieres  niemals   etwas  wahrnehmen  kann,  was 


1  Ranvieb,  Arch.  d.  physiol.  (I.)  IL  p.  790.  1874  und  II.  p.  1.  1875 ;  Traite  teclin. 
dTiistol. j>.  148.  Paris  1875. 

2  ÄoLLETT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  2.  Abth.  XL  VI.  S.  73.  1662. 

3  Bbücke,  Ebenda.  2.  Abth.  LVI.  S.  79. 1867. 

4  Derselbe  a.  a.  0.        5  Hensen  a.  a.  0.        6  Kollmann  a.  a.  0. 

7  Faber,  Arch.  d.  HeUk.  XIV  S.  48 1 .  1 873. 

8  Klebs,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1863.  S.  851. 

9  M.  ScHULTZB,  Das  Protoplasma  derRhizopoden  und  derPtianzenzoUen.  Leip- 
zig 1863. 

10  Kühne,  Unters,  über  das  Protoplasma  und  die  Contractilität.  Leipzig  1864. 
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für  eine  active  Beweglichkeit  derselben  sprechen  würde.  Gegen  die 
Annahme,  dass  die  eigenthttmlichen  Veränderungen,  welche  die  Blut- 
körperchen durch  Entladungsschläge  und  durch  Wärmezufuhr  erleiden, 
auf  eine  active  Beweglichkeit  derselben  hinweisen  würden,  haben 
ROLLBTT*  und  M.  ScHüLTZE^  begründete  Verwahrung  eingelegt  Wir 
müssen  die  entwickelten  rothen  Blutkörperchen  als  nicht  contractile 
Gebilde  bezeichnen. 


II.  OrSsse  der  rothen  BlntkSrperchen. 

Die  Grösse  der  Blutkörperchen  muss  in  ganz  frisch  angefertigten 
und  möglichst  rasch  gegen  Verdunstung  geschützten  Blutpräparaten  unter 
dem  Microscope  bestimmt  werden.  Den  grössten  Durchmesser  der  Schei- 
ben an  trockenen  Blutkörperchen  zu  bestimmen  ist  nicht  rathsam,  denn 
die  von  0.  Schmidt  ^  gemachte  und  von  Welker  ^  adoptirte  Angabe,  dass 
möglichst  rasch  auf  eine  glatte  Glasoberfläche  angetrocknete  Blutkörper- 
chen ihre  Dimensionen  beim  Trocknen  nicht  ändern,  trifft  nicht  unter 
allen  Umständen  zu  (Manassein  '). 

Mittelst  eines  auf  das  Normalmaass  zurückgeführten  Ocularmi- 
crometers  hat  Welker^  als  Mittel  aus  130  Bestimmungen  für  die 
menschlichen  Blutkörperchen  den  Durchmesser  des  grössten  Quer- 
schnittes der  Scheibe  zu  7,74  /u^',  die  grösste  Dicke  der  Scheibe  zu 
1,90  ^  gefunden.  Bei  6  männlichen  und  3  weiblichen  Individuen 
wurde  als  Minimum  des  Durchmessers  der  Scheibe  4,5  ;< ,  als  Maxi- 
mum 9,7  ^i  beobachtet. 

Es  sollen  alle  zwischen  den  Endwerthen  vorkommenden  Grössen 
die  kleinsten  ausgenommen  sehr  gleichmässig  vertreten  sein. 

Die  letztere  Angabe  Welkeres  hat  Manassein^  auch  für  Thiere 
bestätigt  gefunden,  ebenso  die  Angabe,  dass  bedeutende  Schwankun- 
gen der  Durchmesser  in  demselben  Blute  vorkommen. 

Bei  Säugethieren  wurde  als  grösste  Differenz  ein  2,3—2,5  mal 
grösserer  Durchmesser  der  grossen  Blutkörperchen  im  Vergleich  zu 
den  kleinsten  beobachtet  und  bei  der  kleinsten  Differenz  betrug  noch 

1  RoLLBTT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  2.  Abth.  L.  S.  190. 1864. 

2  M.  ScHULTZE,  Arch.  f.  microscop.  Anat.  I.  S.  t.  18    . 

3  C.  Schmidt,  Die  Diagnostik  verdächtiger  Flecke.  S.  3.  Mitau  u.  Leipzig  1848. 

4  Welker,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  (3)  XX.  S.  261. 1863. 

5  Manassein,  Ueber  die  Dimensionen  d.  rotJien  Blutkörperchen u.  s.w.  S.  12. 
Berlin  1872. 

6  Welker  a.  a.  0.  S.  263. 

7  1  Micron  (u)  «=  0,001  Millimeter.  Man  hat  sich  zweckmässig  darüber  ge- 
eini^  fttr  den  obigen  Bruchtheil  des  Millimeters,  die  Benennung  Micron  oder  Micro- 
millimeter  zu  gebrauchen  (Harting,  Microscop  U.  S.  230.  Braunschweig  1866.) 

S  Manassein  a.  a.  0.  S.16. 
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immer  der  Durchmesser  der  grOssten  Eörperchen  das  1,6  fache  des 
Durchmessers  der  kleinsten. 

M.  ScHULTZE^  fand  in  seinem  Blute  und  in  dem  einiger  anderer 
Personen  constant  eine  geringe  nach  der  Tageszeit  schwankende  An- 
zahl kleiner  kugeliger  Körperchen,  die  auch  in  ihren  anderweitigen 
Eigenschaften  etwas  von  der  gew((hnlichen  Scheibenform  abwichen. 
Lehmann^  will  im  Blut  der  Lebervenen  kleinere  und  mehr  kuge- 
lige Blutkörperchen  beobachtet  haben,  während  im  Blut  der  Pfort- 
ader die  gewöhnliche  Form  anzutreffen  war.  Diese  Angaben  ver- 
dienen Beachtung,  weil  sie  wahrscheinlich  in  die  Beihe  der  That- 
sachen  &llen,  welche  von  Makassein  und  Hatem  gefunden  wurden. 

Manassein^  findet,  dass  die  Dimensionen  der  Blutkörperchen 
sieh  unter  den  Einflüssen  des  Stoffwechsels'  ändern.  Hayem^  weist 
im  Blut  leicht  veränderliche  und  vergängliche  kleine  Blutkörperchen 
nach,  deren  Grösse  beim  Menschen  zwischen  1,8—5,75  /n  im  Mittel 
3  fi  beträgt.  Er  betrachtet  sie  als  Vorstufen  der  rothen  Blutkörper- 
chen und  bezeichnet  sie  als  Hämatoblasten.  Zwischen  diesen  und  den 
rothen  Blutkörperchen  liegen  Uebergangsformen,  welche  so  klein  wie 
die  Haematoblasten,  aber  beständiger  als  diese  sind:  die  Microcyten, 
die  im  normalen  Blut  spärlich ,  sehr  zahlreich  dagegen  bei  Anämie 
beobachtet  werden.  Wir  kommen  auf  die  Haematoblasten  noch  bei 
der  Entwicklung  der  Blutkörperchen  zurück. 

Werden  verschiedene  Thierspecies  mit  einander  verglichen,  dann 
findet  man  fUr  die  Blutkörperchen  sehr  verschiedene  Dimensionen. 
Trotz  des  Schwankens  der  Durchmesser  bei  derselben  Species,  die 
schon  angeführt  wurde,  finden  sich  aber  bei  derselben  Species  nur 
geringe  Differenzen  zwischen  dem  grössten  und  kleinsten  Mittelwerthe 
der  Blutkörperchendimensionen  (Manassein^),  wofür  auch  eine  äus- 
serst grosse  Anzahl  von  Messungen  der  verschiedensten  Beobachter^ 
spricht. 

Zur  Orientirung  ttber  die  Durchmesser  bei  verschiedenen  Species 

1  M.  ScHULTZB,  Arch.  f.  microscop.  Anat.  I.  S.  1. 1865. 

2  LEHMAinr,  Lehrb.  d.  physioL  Chemie  U.  2.  Aufl.  S.  86  u.  243.  Leipzig  1853. 

3  Man AS8BIN  a.  a.  0. 

4  Haybx,  Rech,  sur  Fanat  norm,  etpathol.  du  sang.  Paris  1878;  Arch.  dephy- 
siol.  V.  2.  ser.  p.  692.  1878. 

5  Mahassxim  a.  a.  0.  S.  17. 

6  YergleichedieTabelle von£.H.WBBXB(Handb.d. Anat.d.Men8chenI.S.  157. 
firannschweig  1 830),  reichend  von  Lbcüwbnhobk  bis  Pebvost  und  Dumas  und  £.  H. 
WiBBB  selbst;  die  Messungen  von  Gülliybb  (The  Works  of  Hbwson  edit.  with  an 
hitroduction  and  Kotes  by  G.  G.  London  1^46);  die  Tabelle  yon  Milne  Edwabdb  zu- 
sammengestellt (Le^ns  sur  la  physiol.  et  Tanat.  comp.  I.  p.  84.  Paris  1857)  und  die 
Messungen  und  Abbildungen,  welche  Gullivbb  (Proceedings  of  the  zoolog.  socie^  of 
London  i875.  p.  474)  neuerlich  zusammengestellt  hat;  femer  Manassein  a.  a.  0.  S.  1. 
Tab.Iu.n. 
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theilen  wir  in  der  Anmerkung  einige  der  von  Welker  ^  erhaltenen 
Mittelwerthe  in  Mieren  mit. 

Auf  Grund  von  mehr  als  40,000  Messungen  an  174  Thieren  der 
verschiedensten  Species  findet  Manassein^  die  Dimensionen  der  Blut- 
körperchen veränderlich  mit  bestimmten  auf  den  lebenden  Organis- 
mus wirkenden  Einflüssen.  Eine  Verkleinerung  erfuhren  die  Blut- 
körperchen bei  durch  Injection  putrider  Flüssigkeiten  erzeugtem 
Fieber,  bei  traumatischem  Fieber,  bei  einer  die  Körperwärme  über- 
treffenden Temperatur  der  umgebenden  Luft,  beim  Einathmen  von 
Kohlensäure,  nach  subcutaner  Injection  von  Morph,  muriat. 

Eine  Vergrösserung  der  Dimensionen  wurde  beobachtet  beim  Ath- 
men  von  Sauerstoff,  nach  der  Einwirkung  von  Kälte,  Chinin,  Blau- 
säure und  Alkohol,  während  der  Anämie  nach  grossen  Blutentlee- 
rungen. Der  Blutkörperchen-Durchmesser  fiebernder  Hunde  verhielt 
sich  zum  normalen  wie  1 : 1,13.  Bei  Kaninchen  nach  Kohlensäure- 
athmung  wie  1:2,26,  nach  Sauerstoffathmung  wie  1:1,10. 

Ein  Einfluss  des  Geschlechtes  auf  den  Blutkörperchendurchmesser 
war  nicht  nachzuweisen.  Ein  grösserer  Durchmesser  war  in  einzel- 
nen Fällen  aber  nicht  constant  bei  jungen  Thieren  zu  beobachten. 

1  1.  c.  p.  279.       I.  Ereisscheibenförmige  Blutkörperchen. 

Hund 7,3 

Katze 6,5 

Kaninchen 6,9 

Schaf 5,0 

Ziege  (alt) 4,1 

Ziege  (8  Tage) 5,4 

Moschus  jav 2,5 

Petromyz.  mari 15,0 

Ammocoet.  branch 11,7 

II.  Elliptische  Körperchen  langer  Durchmesser  a;  kurzer  Durchmesser  b. 

a  b 

Lama 8,0  4,0 

Taube  (alt) 14,7  6,5 

,,      (flügge) 13,7  7,8 

,.         12,6  7,8 

Ente 12,9  8,0 

Huhn 12,1  7,2 

Rana  temp 22,3  15,7 

Rana  temp.  (trocken) 21,4  15,6 

Triton  cnst 29,3  19,5 

Proteus  angu 58,2—57,9        33,7—35,6 

Stohr 13,4  10,4 

Cyprin.  alb 13,1  8,0 

Lepidosiren  annect 41,0  29,0 

Die  kleinsten  Blutkörperchen  hat  der  Mosch,  jav.  Zu  den  grössten  gehören 
die  des  Proteus,  sie  werden  nur  übertroffen  von  den  Blutkörperchen  des  Siren  la- 
certina  und  des  Amphiuma  tridactylum,  welche  die  grössten  ein  Dritttheil  grösser 
sind  als  jene  des  Proteus  (BrnnsL,  Joum.  d.  1.  physiol.  H.  p.  159.  Paris  1859.) 

2  MANASsEnr  a.  a.  0.  S.  1  f. 
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Welker  1  suchte  einem  kurzen  Gypscylinder,  dessen  Höhe  und  Durch* 
messer  in  einem  den  Blntkörperchenmassen  entsprechenden  Verhältnisse 
gewUhlt  waren  durch  Ausrundung  der  Orundflächen  und  Abrundung  des 
Randes  eine  Oberflächenkriimmung  zu  ertheilen,  welche  mit  der  des  Blut- 
körperchens nach  dem  Augenmaasse  (!)  übereinstimmte.  Mit  Hülfe  dieses 
Modelles  schätzte  er  das  mittlere  Volumen  des  Blutkörperchens  des  Men- 
sehen zu  0,000000072217  C.-Mm.  Wurde  das  5000  fach  vergrösserte 
Modell  mit  gleichmässig  dichtem  Papiere  belegt,  die  Menge  des  verbrauch- 
ten Papieres  gewogen  und  mit  dem  Gewicht  eines  bekannten  Flächen- 
maasses  desselben  Papieres  verglichen,  so  erhielt  er  als  Oberfläche  des 
Blutkörperchens  0,0001280  DMm.  Die  angegebenen  Zahlen  haben  na- 
türlich nur  die  Bedeutung  grober  Schätzungswerthe,  genügen  aber,  um 
daraus  einige  Folgerungen  zu  ziehen,  was  wir  später  tbun  wollen. 

III.  Zthlung  der  BlatkQrperchen. 

Wegen  der  Schwierigkeiten,  welche  sich,  wie  wir  sehen  werden, 
anderen  quantitativen  Bestimmangsmethoden  der  rothen  Blutkörper- 
chen entgegenstellen,  ist  die  von  Vierordt  eingeführte  Zählung  der 
Blutkörperehen  in  einem  abgemessenen  Blutvolumen  unter  dem  Mi- 
croscope  ein  werthvoUer  Behelf  der  Blutuntersuchung  geworden. 

Vierordt  ^  Hess  kleine  Mengen  von  Blut  oder  einer  bestimmten  Mi- 
schung von  Blut  mit  Salz  oder  Zuckerlösung  in  cylindrische  GlascapiU 
laren  von  genau  bekanntem  Durchmesser  aufsteigen,  mass  die  Länge 
des  Blntcylinders  unter  dem  Microscope  und  berechnete  mit  Berücksichti- 
gung des  wegen  der  Adhäsion  an  beiden  Seiten  gebildeten  Meniscus  ^  aus 
Länge  und  Querschnitt  das  Volumen  des  Blutfadens.  Das  Blut  wurde 
dann  in  einen  Tropfen  Gummi  oder  Eiweisslösung  entleert  und  damit  auf 
einem  Objectträger  in  dünner  Schichte  ausgebreitet  und  eingetrocknet. 
Nachdem  dann  über  das  Präparat  ein  quadratisch  getheiltes  Micrometer  pro- 
jicirt  worden  war,  wurden  die  Blutkörperchen  Quadrat  fUr  Quadrat  durch- 
gezählt und  aus  der  so  ermittelten  Zahl  die  Blutkörperchen  in  1  C.-Mm.  Blut 
berechnet. 

Im  Laufe  der  Zeit  hat  aber  die  Methode  der  Blutkörperchenzählung 
mannigfache  Verbesserungen  erfahren.' 

Welker  ^  misst  das  Blut  in  einer  genau  calibrirten  Pipette  ab,  ver- 
dflnnt  es  dann  mit  dem  600 — 1500  fachen  Volumen  verdünnter  Chlor- 
Datriumlösnng  und  misst  davon  eine  kleine  Menge  mittelst  calibrirter  Oa- 
pillarpipette  ab,  diese  wird  dann  mit  Gummischleim  auf  einem  Deck- 
gtischen  ausgebreitet  und  angetrocknet.  Das  Deckgläschen  mit  dem 
angetrockneten  Blute  nach  unten  kommt  dann  auf  ein  Zahlenmicrometer 

1  WELKBBa.a.O.S.265. 

2  ViBB0]u>T,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  XL  S.  26, 327  u.  854. 1852  und  XIII.  S.  259. 
1S54. 

3  Vergl.  auch  C.  Schmidt,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  11.  S.  293. 1 852. 

4  Wblksb,  Arch.  d.  Verein,  f.  gemeinsch.  Arb.  I.  S.  16 1 . 1 854  und  Prager  Viertel- 
jahrsckr.  f.  pract.  Heilk.  IV.  1 1 .  Jahrg.  S.  1 1 . 1 854. 
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(Welkes  1),  welches  oblonge  dnrch  zwei  gekreuzte  Liniensysteme  gebil- 
dete Felder  enthftlt,  die  reihenweise  mit  die  Stelle  von  Ziffern  vertreten- 
den Zeichen  nnmerirt  sind;  so  dass  die  einzelnen  Felder  sicher  dorch* 
gezählt  werden  können. 

Malassez*^  bedient  sich  zur  Aufnahme  des  Blu- 
tes und  der  Verdttnnungsflttssigkeit  ( 1  Vol.  Oummi- 
lös.;  3  Vol.  zu  gleichen  Theilen  gemischte  Natrium- 
sulfat- und  Chlornatriumlösung;  alle  drei  Lösungen 
vom  spec.  Gewicht  1020);  einer  MesspipettC;  in  wel- 
cher zugleich  die  Mischung  vorgenommen  wird. 

Die  Pipette  (melangeur);  von  Potain  constru- 
irt;  besteht  aus  einem  Capillarrohr;  mit  welchem 
eine  darüber  liegende  bauchige  Erweiterung  com- 
municirt  (Fig.  4);  in  welche  eine  frei  bewegliche 
Glaskugel  eingeschlossen  ist.  An  dem  anderen 
Ende  geht  die  bauchige  Erweiterung  wieder  in 
ein  engeres  Rohr  ttber,  an  welches  zum  bequemen 
Ansaugen  der  Flüssigkeit  ein  Eautschukschlauch 
angesteckt  werden  kann. 

An  der  genau  calibrirten  Pipette  befinden  sich 
drei  mit  V2>  1  und  101  bezeichnete  Marken.  Sie 
bedeuten:  wenn  bis  1  Blut;  darauf  bis  101  VerdUn- 
nungsflüssigkeit  aufgenommen  wird,  ist  das  Blut 
100  fach  verdünnt.  Blut  bis  ^'s;  Verdünnungsfltts- 
sigkeit  bis  101  giebt  200  fach  verdünntes  Blut. 

Zum  Behufe  der  Zählung  führt  Malassez  das 
verdünnte  Blut  in  einen  seinem  Körperinhalt  nach 
genau  bestimmbaren  Oapillarraum  eiU;  wie  das 
früher  schon  von  Gramer  ^  geschehen  war.  Ma- 
lassez benutzt  einen  durch  eine  dicke  Glasleiste 
nahe  der  geschliffenen  Oberfläche  derselben  laufen- 
den Oapillarraum  von  elliptischem  Querschnitte. 
Die  Glasleiste  ist  auf  einen  Objectträger  gekittet 
und  ihr  eines  Ende  zugespitzt  und  aufgebogen; 
damit  ein  wieder  zum  Ansaugen  bestimmter  Kaut- 
schukschlaujßh  darüber  gestülpt  werden  kann.  Der 
Oapillarraum  ist  genau  calibrirt;  ist  das  Blut  in 
denselben  eingebracht;  dann  bringt  man  die  Zähl- 
capillare  unter  das  Microscop  (Objectiv  2  NachbT; 
3  VericK;  5  Hartkagk);  welches  mit  einem  quadratisch  getheilten  Ocular- 
gitter  versehen  sein  muss  (Oculaire  2  quadrillö  Verick).  Zwei  entfernte 
Theilstriche  des  Oculargitters  werden  nun  so  eingestellt;  dass  eine  Länge 
der  Zählcapillare  von  600 — 500—400  fi  davon  abgeschnitten  wird.  Man 
erreicht  das  dadurch;  dass  man  vorher  an  Stelle  der  Zählcapillare  ein 
Objectivmikrometer  (1  Mm.  in  100  Th.)  gebracht  hat  und  durch  Aus-  und 


Flg.  4. 


1  Vergl.  WBLKRE,Ding.  polytechn.  Journ.  CXXX.  8.  267. 1863. 


2  Malasbbz,  Compt.  rend.  LXXV.  No.  23.  p.  1528. 1872;  De  la 
glob.  roug.  du  sang.  Paris  1 873 ;  Arch.  de  physiol.  I.  2.  ser.  p.  32.  1 87 

3  Cbambr,  Nederl.  Lancet.  p.  453. 1855. 


numeration  des 


874. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


Z&hlmethoden.  25 

Einschieben  die  Tubuslänge  des  Microscopes  solange  veränderte,  bis  die 
bestimmten  Tbeilstriche  des  Ocnlargitters  mit  der  gewünsehten  Länge  sich 
decken. 

Die  Stellungen  des  Tabus  für  600,  500  und  400  ^i  lassen  sich  dann 
an  diesem  durch  Striche  markiren  K  Der  den  erwähnten  Längen  ent- 
sprechende Rauminhalt  der  Zählcapillare  ist  genau  bekannt  (bei  den  käuf- 
lichen Zählapparaten  ist  derselbe  neben  den  Zähler  für  die  Längen  als 
Volumen  auf  dem  Objectträger  eingeritzt;  die  Zahlen  q^  q,^  q,,  ftir  das 
Volumen  sind  auf  verschiedenen  Exemplaren  verschieden,  bedeuten  aber 

immer,  dass  auf  den  entsprechenden  Längen  der  Zählcapillare  — ,  — ,  — 

C.-Mm.  enthalten  sind).  Durch  Abzählen  der  in  die  einzelnen  Quadrate 
fallenden  Blutkörper  erfahrt  man  also  die  Anzahl  der  Blutkörper  in  einem 
bestimmten  Bruchtheil  des  C.-Mm.  verdünnten  Blutes.  Diese  Anzahl  n 
ist  mit  dem  entsprechenden  q  und  mit  dem  VerdUnnungscoefficienten  100 
oder  200  zu  multipliciren ,  um  den  Oehalt  von  1  C.-Mm.  Blut  an  Blut- 
körperchen zu  finden. 

Hayeu  und  Naghet  ^  und  Gowers  ^  benutzen  bei  ihren  Methoden  be- 
soDdere  Maaaspipetten  für  Blut  und  Verdttnnungsflüssigkeit,  was  dem  Me- 
langeur  gegenüber  bei  reinlicher  Handhabung  des  letzteren  keinen  Vortheil 
gewährt. 

Dagegen  ist  es  entschieden  ein  Fortschritt ^  dass  Hayem  die  Zähl- 
capillare durch  einen  flachen  Trog  ersetzte  ^  der  durch  Auflegen  eines 
durchbohrten  planparallelen  Gläschens  auf  einen  Objectträger  gewonnen 
wird.  Die  Tiefe  dieses  Troges  beträgt  bei  Hayem  Vs  Mm.;  mittelst  eines 
Deckgläschens  kann  darin  eine  ^5  Mm.  dicke  Schicht  des  verdünnten 
Blates  abgegrenzt  werden.  Zur  Zählung  benutzt  Hayem  wieder  das  qua- 
dratische'Oculargitter  so  eingestellt,  dass  die  Seite  des  Quadrates  V»  ^m. 
entspricht.  Die  in  einem  Quadrate  liegende  Anzahl  von  Blutkörperchen 
ist  dann  die  in  (Vs)^  C.-Mm.  des  verdünnten  Blutes  enthaltene,  und  man 
erhält  aus  dieser  durch  Multiplication  mit  der  den  Bruchtheil  des  C.-Mm. 
ansdrückenden  Zahl  und  dem  VerdUnnungscoefficienten  die  Anzahl  der 
Blutkörperchen  in  ein  C.-Mm.  Gowers  macht  sich  von  der  für  das  Ocular- 
gitter nothwendigen  Graduirung  unabhängig  dadurch,  dass  er  auf  dem 
Boden  des  Troges  selbst  eine  quadratische  Theilung  nach  conventionellem 
Maasse  anbringen  lässt.  Die  Tiefe  des  Troges  ist  Vs  Mm.,  der  Flächen- 
inhalt eines  Quadrates  ist  0,01  GMm.  Der  einem  Quadrat  entsprechende 
Cnbikinbalt  der  in  den  Trog  gebrachten  Flüssigkeit  ist  dann  0,002  C.-Mm. 
und  bei  der  von  Gowers  gewählten  Verdünnung  des  Blutes  auf  200  ist 
dann  in  jedem  Quadrat  0,00001  C.-Mm.  Blut  enthalten.  Die  Anzahl  der 
im  Quadrat  liegenden  Blutkörper  multiplicirt  mit  100000  giebt  die  Anzahl 
der  Körperchen  in  ein  C.-Mm.  Blut. 

Nimmt  man  als  normales  Mittel  der  Anzahl  Körperchen  in  1  C.-Mm. 
Blut  vom  Menschen  5000000  an,  so   enthält  unter  den  obigen  Voraus- 

1  Vergleiche  über  diese  Graduimnff  der  Microsc.  auch  Malabsaz,  Nouyeaiiz 
procM^  de  microm^trie.  Arch.  dephysiol.  L  2.  ser.  p.  27.  1874. 

2  Hatbm  et  Nächst,  Compt.  rend.  LXXX.  No.  16.  p.  1083.  1875  und  Haybm, 
Sech,  sur  Tannt  nonn.  et  pathol.  du  sang.  Paris  1 878. 

3  Gowers,  Lancetli.  p.  497. 1877  und  The  practitioner.  XX.  No.  7.  p.  1 .  July  1 878. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


26        RoLLBTT,  Physiologie  des  Blutes.  2.  Gap.  Die  rothen  Blutkörperchen. 

Setzungen  ein  Quadrat  50  Körperchen^  zwei  Quadrate,  also  0^00002  G.-Mm. 
Blut,  enthalten  dann  100  Körperchen.  Gowers  bezeichnet  seinen  Zähl- 
apparat als  Haemocytometer  und  den  zwei  Quadraten  entsprechenden 
Rauminhalt  Blut,  nämlich  0^00002  G.-Mm.^  als  Blnteinlieit  (haemic  nnit). 
Zählt  man  jeweilig  die  Blutkörperchen  in  der  Bluteinbeit,  so  ergiebt  sich 
damit  zugleich  das  Procentverhältniss  zur  normalen  Durchschnittszahl  der 
Blutkörperchen. 

Thoma  und  Zeiss^  behalten  für  den  von  ihnen  construirten  Zähl- 
apparat die  Maass-  und  Mischpipette  von  Potain  bei  und  benutzen  einen 
im  Grunde  getheilten  Trog  wie  Gowers.  Die  Theilung  zerlegt  1  DMm. 
in  400  Quadrate  von  je  0,05  Mm.  Seite.  Die  Tiefe  des  Troges  beträgt 
0,1  Mm.  Je  vier  solcher  Quadrate  entsprechen  also  0,001  des  verdünnten 
Blutes,  was  bei  der  gewählten  Verdünnung  auf  100  einem  Rauminhalt 
Blut  von  0,00001  G.-Mm.  entspricht.  In  diesem  Rauminhalt  Blut  (halbe 
Bluteinheit  von  Gowers)  sind  im  Normalblute  etwa  50  Körperchen  ent- 
halten. ViERORDT,  Welker  und  Malassez  haben  sich  empirisch  gegen 
die  Fehlerquellen  ihrer  Zählapparate  zu  schützen  gesucht. 

Abbe  hat  dagegen  bei  Gelegenheit  der  Mittheilung  über  den  Zähl- 
apparat von  Thoma  und  Zeiss  die  Brauchbarkeit  der  Zählmethode  theore- 
tisch geprüft.  Vorerst  sei  erwähnt,  dass  sich  bei  sorgfältiger  Herstellung 
und  Handhabung  von  Maasspipette  und  Trog  während  der  vorbereitenden 
Operationen  Fehler  von  mehr  als  l^/o  vermeiden  lassen. 

Welche  Fehler  die  Zählmethode  an  sich  gewärtigen  lässt,  erörtert 
Abbe  an  der  Hand  der  Wahrscheinlichkeitsrechnung,  und  kommt  zu  dem 
Resultate,  dass  beim  Zählen  von  4  Quadraten  des  Thoma •  ZEiss'schen 
Apparates  (entsprechend  ungefähr  50  Blutkörperchen)  der  wahrscheinliche 
relative  Fehler  10  ^/o  der  zu  ermittelnden  Grösse  beträgt.  Bei  häufiger 
Wiederholung  der  Zählung  wird  man  also  in  der  Hälfte  aller  Fälle  Ab- 
weichungen von  mehr  als  lO<)/o  erhalten,  unter  5 — 6  Fällen  einmal  über 
200/o,  unter  2—3  Fällen  einmal  über  SO^/o  etc.,  während  eine  Annähe- 
rung an  den  richtigen  Mittel werth  bis  auf  5<)/o  nur  unter  4  Fällen,  bis 
auf  2,5%  nur  unter  7  Fällen  einmal  vorkommen  würde.  Das  Resultat 
einer  einzelnen  Zählung  ist  also  mit  einer  grossen  Unsicherheit  behaftet. 
Durch  Abzählen  von  16  Quadraten  (entsprechend  ungefähr  200  Blutkör- 
chen)  würde  der  wahrscheinliche  relative  Fehler  auf  5<)/o  gebracht  und 
ein  Fehler  von  10%  nur  die  Wahrscheinlichkeit  V^  behalten.  Auf  2®/o 
geht  der  wahrscheinliche  relative  Fehler  herunter  beim  Zählen  von  100 
Quadraten,  dann  erhält  ein  Fehler  von  4%  die  Wahrscheinlichkeit  ^/t, 
ein  Fehler  von  6%  die  von  V23,  10<>/o  würde  erst  unter  1400  Fällen 
zu  gewärtigen  sein.  Die  Einschränkung  des  Fehlers  auf  1  <^/o  würde  sicher 
sein  beim  Durchzählen  aller  400  Quadrate.  Dann  wäre  der  abgeleitete 
Mittelwerth  auf  2 — 3<^/o  zuverlässig,  weil  schon  ein  Fehler  von  4%  nur 
unter  160  Fällen  einmal  zu  gewärtigen  wäre. 

Welker  ^  und  Manteqazza  ^  haben  versucht  das  wiederholte  Zählen 

1  Abbe,  Sitzgsher.  d.  Jenaisch.  Ges.  f.  Med.  u.  Naturw.  1878. 29.  Nov. 

2  Welker,  Arch.  d.  Verein,  f.  ^emeinsch.  Arb.  I.  S.  195. 1854  und  Anweisung 
zum  Gebrauch  der  Blutfleckenscale.  Giessen  1854. 

3  Manteqazza,  Del  globulimetro,  naovo  strum.  per  determ.  rapid,  laquaut.  dei 
glob.  res.  delsangue.  Milane  1865. 
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la  ersparen.  Der  erstere  setzte  voraas,  dass  die  Färbekraft  des  Blutes, 
der  letztere,  dass  die  Undurebsichtigkeit  des  Blutes  in  einem  festen  Ver- 
hältnisse zur  Anzahl  der  Blutkörpereben  steht,  und  darum  glaubten  sie, 
die  Anzahl  der  Blutkörperchen  durch  Messung  der  Färbekraft  oder  des 
Dnrchsicbtigkeitsgrades  des  Blutes  bestimmen  zu  können.  Welkbb's  far- 
benprflfende  Methode  ist  aber  nur  unter  gewissen  Einschränkungen  an- 
wendbar, wie  sich  ergeben  wird.  Manteoazza's  Globulimeter  giebt  seiner 
Einrichtung  nach  nur  grobe  Schätzungswerthe.  Es  besteht  aus  einem 
gläsernen  Behälter  mit  parallelen  Wänden,  in  welchen  das  mit  dem 
t)6  fachen  Volumen  Natriumcarbonatlösung  verdünnte  Blut  kommt.  Die 
Dicke  der  Schicht  ist  so  abgepasst,  dass  für  die  erfahrungsgemäss  grösste 
Blatkörperzahl  (5625000  im  C.*Mm.  beim  Menschen  nach  Manteqazza) 
die  Flamme  einer  Kerze  eben  ausgelöscht  wird. 

Die  Flamme  wird  dann  umsomehr  durchscheinen,  je  tiefer  der  Gehalt 
an  Blutkörperchen  sinkt;  um  sie  wieder  unsichtbar  zu  machen,  wird  man 
tarn  Blut  noch  einen  Uchtabsorbirenden  Körper  fügen  müssen,  dazu  be- 
dient sich  Mantegazza  blauer  Gläser,  deren  jedes  einer  um  125000  Kör- 
perchen steigenden  Abnahme  des  Gehaltes  entsprechen  soll.  Diese  Gläser 
sind,  vier  an  Zahl,  in  einer  5  löcherigen,  vor  dem  Blutbehälter  drehbaren 
Scheibe  angebracht.  Das  freie  und  die  vier  durch  die  Gläser  geschlos- 
senen Löcher  ermöglichen  die  Schätzung  des  Blutkörperchengehalts  nach 

5  Graden.  Bei  der  Vervollkommnung,  welche  die  Zählapparate  erfahren 
haben,  wird  man  Mantega^iza's  Verfahren  nicht  leicht  anwenden. 

Zählungen  der  Blutkörperchen  beim  Menschen  wurden  von  Vier- 
ORDT*,  Welker2,  Stölzing^,  Cramer^ ,  Mala8Sez\  Hayem<5,  Sören- 
8En',  Patrigeon»,  Bouchüt  &  DuBRiSAY»,  DüpiSri^^'»  u.  And.  ange- 
stellt In  Bezug  auf  die  über  den  Gehalt  des  Blutes  an  rothen  Blut- 
körperchen erhaltenen  Resultate  muss  man  im  Allgemeinen  Bouchut 

6  Dubrisat  zustimmen,  welche  ihrer  aus  den  Zählungen  an  einer 
Reihe  erwachsener  Individuen  resultirenden  Mittelzahl  nur  wenig 
Werth  beilegen,  da  sehr  bedeutende  individuelle  Verschiedenheiten 

1  YiBBOBDT  a.  a.  0. 

2  Welker  a.  a.  0. 

3  Stölzing,  Ueber  Zählang  der  Blutkörperchen.  Marburg  1856  (nach  Wblkbb's 
Meth.). 

4  Cramsb  a.  a.  0. 

5  Malassez  a.  a.  0. 

6  Haybm  a.  a.  0. 

7  Söbensen,  TJndersogelser  om  Antallet  af  rode  off  holde  Blodlegemer  under 
fonkiellige  phpiologiske  og  patholo^ske  Tiestande.  KjobenhaTn  1876  (nach  Majlas- 
bbz'  Meth.),  citirt  nach  Pai^üm,  Bef.  im  Jahresber.  von  Hoffmann  &  Schwalbb  1876. 
S.  190  u.  192. 

S  Patbigbon,  Bech.  sur  le  nombre  des  globules  rou^es  et  blancs  da  sang  ä  T^tat 
physiol.  et  dans  un  cert.  nomb.  des  malad,  chroniqu.  Pans  1877  (nach  Malassbz  und 
HAiBM'sMeth.). 

9  Bouchüt  &  Dubbisay,  Gaz.  med.  1878.  p.  168  u.  178  (nach  Haybm^s  Meth.  (?), 
da  auch  die  Zahl.  ders.  Verf.  am  Blut  yonDiphtheritiBkranken,  Gompt.  rend.  LXXXV. 
No.  3. 1877,  nach  dieser  Methode  Toigenommen  sind). 

10  DüP^Bi^,  Sur  les  TariationB  physiol.  dans  T^tat  anatom.  des  global,  du  sang. 
Paris  1878  (nach  Malassez  and  Hayem^s  Meth.). 
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im  Blntkörperchengehalte  yorkommen  und  nur  bei  demselben  Indi- 
viduum eine  wiederholte  Zählung  unter  denselben  Bedingungen  das- 
selbe Resultat  ergiebt.  Es  geht  aus  den  zahlreichen  vorliegenden 
Zählungen  ferner  hervor,  dass  der  Gehalt  des  Blutes  an  Blutkörper- 
chen innerhalb  gewisser  Grenzen  mit  einer  grossen  Beihe  von  ver- 
schiedenen Bedingungen  variirt.  Gerade  fär  specielle  Studien  dieser 
Art  muss  also  die  Blutkörperchenzählung  mehr  leisten,  als  f&r  die 
Gewinnung  normaler  Mittelzahlen  des  BlutkOrperchengehaltes  von 
Menschen-  und  verschiedenem  Thierblut. 

Dies  vorausgeschickt,  theilen  wir  aus  den  vorliegenden  Zäh- 
lungen das  Folgende  mit.  Vierordt^  bestimmte  in  seinem  eigenen 
Blute  im  Mittel  einmal  5,174,000  Körperchen,  im  C.-Mill.  ein  an- 
deres Mal  5,055,000;  Welkee^  (eigenes  Blut)  4,573,846  u.  5,269,505; 
Gramer^  (eigenes  Blut)  4,726,400;  Malassez^  (8  gesunde,  kräftige 
in  Paris  lebende  männliche  Individuen)  im  Mittel  4,310,000  Max. 
4,600,000  Min.  4,000,000 ;  Hayem^  giebt  als  Mittelzahl  für  den  Men- 
schen 5,000,000  an;  Patrigeon«  5,000,000—6,000,000.  Bei  Sören- 
sen'^  finden  sich  folgende  Angaben: 


Männliche  Individuen 

Weibliehe  Individuen 

Alter 

Sothe  Blnt- 
körperehen  in 

MitteUaU 
Miii.-lCuL 

Zahl 

der 

«nter- 

■nehten 

FlUe 

Alter 

Urperehen  im 

MittelsaU 
Min.— Max. 

Zahl 

der 

nnter- 

snchten 
FiUe 

197«— 22  J. 
Studenten 

25—30  J. 
junge  Aente 

50—52  J. 
82  J. 

5,600000 
5,400000 

biB 

5,748000 

5,340000 
4,900000 

5,800000 

5,137000 

4,916000 

bis 
5,359000 

4,174700 

7 
6 

2 

1 

15—28  J. 
Huren  mit  leichten 
yeneriaohen,  nicht 
syphilit.  Affect. 

41—61  J. 
Wärterinnen 

22—31  J. 
tiravide  im  6.  Monat 

4,820000 

4,417000 
•5,350000 

5,010000 

4,800000 

bis 
5,470000 

4,600000 

4,540000 

bis 
5,660000 

14 
7 
2 

1  ViBRORDT  a.  a.  0. 

2  Welker,  Präger  Yierte^ahrschr.  etc.  1854.  S.  11 . 

4  Malassbz,  Arch.  d.  physiol.  IV.  2.  ser.  p.  634.  1877. 

5  Hateh  a.  a.  0. 

6  Patbiobon  a.  a.  0. 

7  SöBEMBSN  a.  a.  0. 
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Alter 

Bothe  BlmtkfirpweheA 
im  C-mS. 
Mittelulil 

Min.— Xtf. 

Zahl 
der  iinter- 

FAUe 

Er- 
wachsene 

Ammen 

20—30  Jahre 
30-58  Jahre 
26—33  Jahre 

4,192687 

3,399395 

bii 
4,899375 

4,080113 

3,266250 

bii 
5,904375 

4,165725 

3,306500 

4,698375 

9 

11 

4 

Zählungen  der  Blutkörperchen  bei  Thieren  wurden  vorgenommen 
von  ViERORDT  2,  Stölzing^,  Malassez^,  Worm-Müller*  u.  A.  Von 
den  Resultaten  seien  die  folgenden  bemerkt; 


TUer 


Hand 


Zabl  der  Blat- 

kftrperohen  im 

C-Km. 


4,612000 
4,231000 

4,092000 

bis 
5,644000 

4,719000 

bis 
9,638000 


Beobaehter 


Tbier 


l   YlSKOSDT 

>  Stölzikg 

>W0KM-MÜLLBB 


Kaninchen 


männlich 
weiblich 


Z»bl  der  Blai- 

kSrperoheA  im 

C-Mm. 


6,031000 
2,783000 

4,866000 

4,300000 
4,540000 
4,160000 


Beebaebter 


YlBKORDT 

Stölzing 
Malassek 


Es  ergiebt  sich  daraus,  dass  der  Blutkörperchengehalt  des 
Blates  bei  verschiedenen  Individuen  derselben  Species  beträchtlich 
schwankt  Einen  Einfluss  auf  den  Blutkörperchengehalt  üben  aus: 
das  Lebensalter;  Sörensen^  findet  bei  Kindern 

1  BOÜCHÜT  &  DUBBIBAT  a.  B.  0. 

2  ViBBOBDT,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  XIII.  S.  259. 

3  Stölzing  a.  a.  0. 

4  Malasbbz,  Compt.  rend.  LXXV.  No.  23.  p.  1528.  1852;  Arch.  d.  physiol.  I. 
Iser.p.  32.  1874;  ibidem  IV. p.  634. 1877. 

5  WoBM-MüLLEB,  Transfusion  U.Plethora.  Christiana  1875;  Om  Forkoldet  imel- 
lemBlodlegememes  Antal  og  Blodets  Far?ekraft.  Christiana  1876. 

6  SöBBHSEN  a.  a.  0. 
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Männliche  IndiTiduen 

Weihliohe  Individuen 

Alter 

Zahl  der  Blat- 
körperehen  im 

Mittelzahl 
Min. -Max. 

Zahl 

der 

nnter- 

raehten 

FAlle 

Alter 

Zahl  der  Blat- 

kArperchen  im 

C-Mm. 

Mittelzahl 

Min.  —  Max. 

Zahl 

der 

onter- 

anchten 

Fftlle 

5-8  Tage 
5  Jahre 

5,769500 

5,284500 

bis 
6,105000 

4,950000 

4,750000 

bis 
5,145000 

3 
2 

1—14  Tage 
2—10  Jahre 

5,560800 

5,262500 

bis 
5,960000 

5,120000 

4,980000 

bis 
5,260000 

6 
2 

BoucHUT  &  DuBRiSAT  '  findeir' 


Alter 

Zahl  der  Blnt- 

körperehen  im 

C-Mm. 

Mittelzahl 

Min. -Max. 

Zahl 

der  anter- 

snchten 

FftUe 

2V«-15  Tage 

4,269911 

2,160000 

bis 
5,502000 

15 

L6pine2  beobachtete  beim  Neugeborenen  in  den  ersten  24  Stun- 
den ein  Steigen,  vom  Beginn  des  zweiten  Tages  ein  Sinken  des 
Blutkörperchengehaltes.  Nach  Hayem^  ist  der  mittlere  Gehalt  des 
Blutes  Neugeborener  an  Blutkörperchen  etwas  grösser  als  beim  Er- 
wachsenen. DuPÄRijfi^  findet  im  Blute  von  Kindern  einen  geringeren 
Gehalt  an  Blutkörperchen  als  im  Blute  Neugeborener  und  Erwach- 
sener. Malassez*^  Untersuchungen  an  Kaninchen,  Ratten,  Meer- 
schweinchen und  Katzen  ergaben  nach  der  Geburt  ein  Steigen  des 
Blutkörperchengehaltes  bis  zur  3.  und  4.  Woche,  darauf  ein  Sinken 
unter  den  anfänglichen  Gehalt.  Das  Geschlecht  äussert  in  der  ELind- 
heit  keinen  Einiluss.  Beim  Erwachsenen  kommen  nach  den  meisten 
Beobachtungen  geringere  Zahlen  auf  die  weiblichen  Individuen  (vgl. 
ob.  die  Zähl,  von  Sörensen,  Boüchut,  Dubrisay  &  Malassez)  nur 

1  BoucHUT  &  DuDRisAT  a.  a.  0. 

2  LUPINE,  Gaz.  med.  1876.  p.  105  (nach  Hayem's  Meth.). 

3  Haybm,  Compt.  rend.  LXXXIV.  No.  21.  p.  1166.  1877. 

4  DuPi^Bi^  a.  a.  0. 

5  Malassez,  Arch.  d.  physioi.  II.  2.  ser.  p.  261. 1875. 
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DüFisut^  giebt  an,  keinen  Unterschied  in  dem  Körperchengehalt  des 
Blntes  beider  Geschlechter  gefanden  zu  haben.  Nach  der  Mahlzeit 
beobachtete  Vieeordt^  2  Stunden  später  ein  Sinken  des  Blutkörper- 
cheogehaltes ;  Sörensen^  giebt  an ,  dass  gleich  nach  der  Mahlzeit  die 
Zahl  der  Blutkörperchen  stieg,  nach  Verlauf  von  1  Stunde  ein  Maxi- 
mum erreichte  und  in  den  darauf  folgenden  Stunden  allmählich  ab- 
nahm. DuPÄRiifi^  giebt  an,  dass  die  Mahlzeit  eine  Verminderung,  der 
Hunger,  je  länger  er  dauert,  eine  um  so  beträchtlichere  Vermehrung 
der  rothen  Blutkörperchen  herbeiführe.  Die  Ursachen  dieser  Schwan- 
kmigen  im  Gehalte  des  Blutes  an  Blutkörperchen  könnten  nur  auf- 
gedeckt werden,  wenn  die  Veränderungen  des  Gesammtblutes  genau 
festgestellt  werden  könnten.  Offenbar  hat  aber,  das  geht  auch  aus 
den  gleichfolgenden  Beobachtungen  hervor,  der  Aus-  und  Eintritt 
von  Flüssigkeit  einen  wesentlich  bestimmenden  Einfluss  auf  den  Ge- 
halt des  Blutes  an  Blutkörperchen. 

Mal ASSEZ^  beobachtete  eine  Zunahme  des  Blutkörperchengehaltes 
nach  anstrengenden  Körperbewegungen,  nach  heissen  Bädern,  nach 
längerem  Aufenthalte  auf  dem  Lande  und  an  der  Meeresküste  und 
zur  Winterszeit,  eine  Abnahme  nach  längerem  Aufenthalte  in  einer 
grossen  Stadt  (Paris)  und  zur  Sommerszeit.  In  den  einzelnen  Ab- 
schnitten des  arteriellen  Systems  wurde  der  Gehalt  des  Blutes  an 
Blotkörperchen  gleich,  in  den  Venen  im  allgemeinen  grösser  als  in 
den  Arterien,  in  den  einzelnen  Venen  sehr  verschieden  gefunden 
(Malassez«).  Blut  gleichzeitig  aus  der  Haut  verschiedener  Körper- 
theile  z.  B.  aus  dem  Daumen  und  aus  der  grossen  Zehe  genommen, 
zeigt  denselben  Gehalt  an  Körperchen  (Bouchut  &  Dubmsay').  Ueber 
Schwankungen  des  Blutkörperchengehaltes  in  aufeinanderfolgenden 
Tagen  im  Lippenblut  von  Hunden  bei  sonst  gleichen  äusseren  Ver- 
hältnissen vergleiche  Worm-Müller.^ 

Nimmt  man  die  mittlere  Zahl  der  Blutkörperchen  des  Menschen 
zu  5,000,000  in  ein  C.-Mill.,  so  ergiebt  sich  aus  den  oben  Seite  23 
angeführten  Werthen  für  das  Volumen  und  die  Oberfläche  des  ein- 
zelnen Blutkörperchens  flir  100  Vol.  Blut  36  Vol.  Körperchen  und 
64  Vol.  Plasma  und  flir  die  Oberfläche  der  Körperchen  in  1  C.-Mill. 


1  J)\Jl?^ELt&  &  ft   0 

2  ViEBORDT,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  XI.  S.  327. 1 852. 

3  SöKBNSBK  a.  a.  0.        4  Dup^bh^  a.  a.  0. 

5  Malassbz,  Gaz.  med.  1874.  p.  573. 

6  Derselbe,  De  la  num.  des  glob.  ronges  de  sang.  Paris  1873  und  Arch.  d.  phy- 
siol. 1. 2.  ser.  p.  32.  1874. 

7  Bouchut  &  Dubrisay  a.  a.  0. 

S  WoRM-MüLLEB,  Transfusion  u  Plethora.  Christiana  1875. 
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Blut  640  D  Hill.  (WelkebO-  bt  diesen  Zahlen  auch  nur  der  Werth 
von  Schätzungen  zuzugestehen,  so  legen  sie  uns  doch  eine  der 
wesentlichsten  Leistungen  der  Blutkörperchen  dar,  die  darin  besteht, 
den  auf  sie  wirkenden  Gasen  eine  möglichst  grosse  Oberfläche  dar- 
zubieten. 


IT.  Bestimmnng  der  rothen  BintkSrperchen  Ihrem 
Gewichte  nach. 

Die  Scheidungen,  welche  wir  in  einem  früheren  Abschnitte  mit- 
getheilt  haben,  führen  nur  in  Bezug  auf  das  Plasma  und  Serum  des 
Blutes  zu  einer  völligen  Trennung.  Die  Blutkörperchen  dagegen 
werden  dabei  nicht  in  der  Weise  abgeschieden,  dass  wir  sie  für  sich 
wägen  oder  sie  einer  gesonderten  chemischen  Analyse  unterwerfen 
könnten.  Der  letzteren  Aufgabe  gerecht  zu  werden,  gelingt  überhaupt 
nicht.  Wir  müssen  uns  nun  hier  über  die  Gründe  fttr  diese  Schwie- 
rigkeiten und  über  die  Erfahrungen,  welche  man  trotz  derselben 
gemacht  hat,  unterrichten. 

Die  rothen  Blutkörperchen  können  aus  dem  Blute  weder  vor  noch 
nach  der  Gerinnung  desselben ,  noch  auch ,  wenn  der  Faserstoff  durch 
Ausschlagen  aus  dem  Blute  entfernt  wurde,  nach  Art  eines  Nieder- 
schlages durch  Abfiltriren  in  ihrem  natürlichen  Zustande  rein  erhal- 
ten werden.  Das  scheitert  an  zwei  Ursachen.  Die  rothen  Blutkör- 
perchen gehen,  vermöge  ihrer  Dehnbarkeit,  selbst  durch  sehr  feine 
Filter  hindurch,  und  wir  kennen  keine  Flüssigkeit,  mit  welcher  wir 
Mas  an  den  Blutkörperchen  haftende  Plasma  oder  Serum  wegwaschen 
könnten.  Erst  wenn  man  die  Blutkörperchen  durch  gewisse  Zusatz- 
flüssigkeiten härtet,  lassen  sich  dieselben  auf  einem  Filter  sammeln. 
So  filtrirte  J.  Müller^  die  Blutkörperchen  aus  dem  Froschblut  ab, 
dem  er  Zuckerwasser  (1  Theil  Zucker  auf  2  und  mehr  Theile  Wasser) 
zusetzte.  Hiebei  tritt  die  Gerinnung  sehr  langsam  auf,  so  dass  die 
Filtration  noch  vor  deren  Eintritt. beendigt  ist;  erst  in  dem  klaren 
Filtrate  scheidet  sich  das  Fibrin  aus.  Eben  so  kann  man  sich  einer 
Lösung  von  Glaubersalz  (16— 18^  Baume),  von  welcher  2  Vol.  zu 
1  Vol.  Blut  gesetzt  werden,  bedienen  (Figuer»)  um  die  Blutkörper- 
chen als  rothen  sammetartigen  Beleg  auf  dem  Filter  zu  erhalten,  wäh- 
rend das  durchfliessende  Gemisch  von  Serum  und  Salzlösung  keine 
Spur  von  rother  Farbe  zeigt.    Die  auf  dem  Filter  befindlichen  Blnt- 

1  Wblkbb,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  XX.  (3)  S.  280.  1863. 

2  J.  MOllbb,  Handb.  d.  Fhysiol.  I.  S.  107.  1835. 

3  FioüBB,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  XI.  3.  ser.  p.  503. 
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körperehen  können  dann  nodi  mit  Glaubersalzlösang  gewaschen  wer- 
den, wobei  Einleiten  Ton  Sauerstoff  mit  beitragen  soll,  den  lieber* 
gang  von  Farbestoff  ins  Filtrat  zu  verhindern  (Dumas  0* 

Zu  einer  Bestimmung  der  Grösse,  die  wir  suchen,  führen  die 
Versuche  nicht,  da  in  dem  Momente,  wo  die  die  Filtration  ermög- 
liehende  Znsatzflttssigkeit  ins  Blut  gelangt,  die  Blutkörperchen  sich 
yeiUndern,  wie  die  microscopische  Beobachtung  lehrt  und  die  ein- 
fachste Ueberlegang  nicht  anders  erwarten  lässt.  Dem  was  Dumas 
und  Eigner  und  ihre  Nachfolger  als  wägbare  Maasse  der  rothen  Blat- 
körperchen  nach  dem  angeführten  Trennungsverfahren  in  Rechnung 
brachten,  kann  also  höchstens  ein  relativer  Werth  zugeschrieben 
werden« 

Auch  die  Decantation  führt  nicht  zum  Ziele.  Zwar  werden  in 
den  untersten  Schichten  des  durch  Senkung  der  Blutkörperchen  ent- 
standenen Bodensatzes  die  Körperchen  am  meisten  frei  von  anhaf* 
tendem  Serum  sich  vorfinden,  in  geringem  Maasse  werden  sie  aber 
immer  damit'  verunreinigt  bleiben.  Man  hat  sich  zwar  auch  hier  zur 
Wegwaschung  des  anhaftenden  Serums  des  Zusatzes  von  Salzlösun- 
gen zum  Blutkörperchenbrei  bedient,  in  Bezug  auf  die  Ermittlung 
des  quantitativen  Verhältnisses  der  Blutkörperchen  zum  Plasma  lässt 
sich  aber  damit  ebenso  wenig  erreichen,  wie  bei  der  Filtration. 

Dennoch  hat  man  für  die  quantitative  Analyse  der  Blutkörper- 
ehen aus  der  Decantation  einigen  Nutzen  gezogen.  Wiederholt  mit 
einem  mehrfachen  Ueberschuss  von  verdtlnnter  Kochsalzlösung  (1  Vol. 
gesätt.  Lös.  auf  9—19  Vol.  Wasser)  gewaschener  Blutkörperchenbrei 
(Hoppe-Seylee^,  Bunge»),  bei  welchen  Operationen  wieder  die  Cen- 
trifuge  wesentliche  Dienste  leistete  (Bunge^),  haben  Jüdell*  und 
BuNGE^  zu  Analysen  benutzt,  und  wenn  auch  die  Annahme,  dass  die 
Tothen  Blutkörperchen  bei  diesem  Verfahren  keine  weiteren  Verände- 
rungen erleiden,  als  dass  ihnen  Wasser  entzogen  wird  (Hoppe*Sey- 
ler^,  eine  sehr  hypothetische  ist  und  nur  das  Factum  feststeht,  dass 
ihnen  dabei  kein  rother  Farbestoflf  entzogen  wird,  so  sind  doch  die 
rothen  Blutkörperchen  noch  nach  keiner  besseren  Methode  auf  ihren 
chemischen  Bau  zu  untersuchen  gewesen. 

1  DüMAs,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  XVII.  3.  ser.  p.  452. 1846. 

2  Hopfb-Seylbb,  Med.  ehem.  Unters.  S.  172.  Berlin  1866—1871. 

3  Bunge,  Ztschr.  f.  Biologie  XII.  S.  197. 1876. 

4  Derselbe  a.  a.  0. 

5  JüDBLL,  Med.  ehem.  Unters.,  herausg.  y.  Hoppe-Sbtlbr.  S.  386. 

6  BuNOB  a.  a.  0. 

7  Hoppb>Seylbb  a.  a.  0.  8. 170 . 

HftBdbnoh  der  Phyiioiogie.   Bd.  IV.  3 
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Nachdem  wir  nun  die  Schwierigkeiten ,  welche  sich  einer  direc- 
ten  Gewichtsbestimmung  der  rothen  Blutkörperchen  entgegenstellen, 
kennen  gelernt  haben,  wollen  wir  sehen,  wie  man  auf  indirectem 
Wege  zur  angestrebten  Kenntniss  zu  gelangen  suchte.  Der  älteste 
Versuch  dieser  Art,  der  uns  noch  interessirt,  führt  auf  den  Begriff 
der  trockenen  Blutkörperchen  von  Preyost  und  Dumas. 

Wir  wollen  den  letzteren  vorerst  bestimmen. 

Es  sei  R  der  feste  Rttckstand  von  100  Th.  Blut  oder  des  Ku- 
chens Ton  100  Th.  Blut  und  w  das  entsprechende  Wasser.  Es  sei 
femer  R^  der  feste  Bttckstand  und  w^  das  Wasser  in  100  Th.  Serum 
dieses  Blutes  und  man  würde  die  Annahme  machen,  dass alles  Was- 
ser des  Blutes  nur  dem  Serum  angehört,   so  würde  man  aus  der 

Gleichung  y  =  n; .  — 

den  Serumrückstand  in  100  Th.  Blut  oder  100  Th.  Blutkuchen  er- 
halten und  aus  x^=R—y  1 ) 
den  nicht  dem  Serum  angehörigen  festen  Rttckstand,  das'  ist  diejenige 
Grösse,  welche  von  Prevost  &  Dumas  *  als  trockene  Blutkörperchen 
bezeichnet  wurde. 

Dass  der  Faserstoff  hier  mit  zu  den  Blutkörperchen  gerechnet 
erscheint,  kommt  daher,  dass  Prevost  &  Dumas  der  Ansicht  waren, 
dass  der  Faserstoff  sich  aus  den  Blutkörperchen  ausscheidet,  die  im 
ungeronnenen  Blute  einen  aus  Faserstoff  bestehenden  Kern  und  eine 
aus  Blutroth  (cruor)  bestehende  Schale  haben  sollten. 

Als  sich  diese  Anschauung  als  irrthttmlich  herausstellte,  bestimmte 
man  später  auch  noch  die  Menge  Fibrin  in  100  Th.  Blut  F  und  mit 
Berücksichtigung  dieser  Grösse  ergeben  sich  aus 

x  =  R  —  F—y  2) 

die  trockenen  Blutkörperchen,  welchen  corrigirten  Werth  man  später 
ebenfalls  als  trockene  Blutkörperchen  von  Pbevost  &  Dumas  bezeich- 
net hat.  Das  Verfahren  um  zu  den  für  die  Berechnung  dieser  Grösse 
nöthigen  Bekannten  zu  gelangen,  ist  bei  Prevost  &  Dumas^  und 
Andral  &  Gavaret^  und  in  verschieden  modificirter  Weise  bei  Bec- 
QUBREL  &  Kodier^,  Popp^,  C.  Schmidt^  u.  And.  angegeben.    Heute 

1  Peevost  &  Dumas,  Bibliothöque  univers.  de  Qenev.  XVII.  p.  294. 1821. 

2  Prevost  &  Dumas,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  XXIII.  p.  50. 1823  und  Dumas,  Trait. 
d.  chim.  VIII.  p.  495.  Ib46. 

3  Andbal  <fc  Gavaret,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  LXXV.  p.  225. 1840. 

4  Becquebel  &  RoDiEB,  Rech,  sur  1.  comp,  du  sang  dans  Tätat  de  sant^,  etc. 
Paris  1844  und  Traitä  d.  chim.  path.  p.  20.  Paris  1845. 

5  Popp,  Unters,  über  d.  Beschaff,  d.  menschl.  Blut,  in  verschied.  Krankh.  Leip- 
zig 1845. 

6  G.  Schmidt,  Charakter,  d.  epid.  Cholera.  Leipzig  u.  Mitau  1850. 
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bedarf  die  dem  Begriff  der  trockenen  Blutkörperchen  von  Prevost 
&  Dumas  zu  Grunde  liegende  Idee,  dass  die  geformten  Theile  des 
Blutes  (particnles,  worunter  sie  Fibrin  und  Eörperchen  zusammen  ver- 
standen) zu  vergleichen  seien  der  Substanz  eines  Schwammes,  der 
sich  mit  Serum  vollgesogen  hat,  keiner  besonderen  Widerlegung  mehr^ 
nichtsdestoweniger  muss  der  dem  Begriff  der  trockenen  Blutkörper- 
chen entsprechenden  Grösse  in  den  vergleichenden  Blutanalysen,  wie 
sie  bei  den  Mher  genannten  Autoren  vorliegen,  eine  gewisse  Bedeu- 
tung zugesprochen  werden. 

Ja  dieselbe  würde  noch  bedeutsamer  sein,  wenn  sich  die  Behauptung 
bewahrheitet  hätte,  dass  diese  Grösse  in  einem  ganz  bestimmten  und  con- 
stanten  Verhältnisse  zu  dem  Gewichte  der  ihren  eigenen  Antheil  Wasser 
enthaltenden  Blutkörperchen  des  frischen  Blutes  stehen.  Zu  dieser  An- 
nahme glaubte  sich  aber  C.  Schmidt  ^  auf  Grund  von  Versuchen  berechtigt. 
Nach  C.  Schmidt's  Beobachtungen  nimmt  mit  Rücksicht  auf  das  den  Blut- 
körperchen eigenthümliche  Wasser  die  früher  für  den  Serumrttckstand 
mitgetheilte  Formel  eine  andere  Form  an,  nämlich 

worin  nx  das  den  Blutkörperchen  entsprechende  Wasser  bedeuten  soll. 
n  sei  aber  eine  constante  Grösse  von  bestimmtem  Werth  und  zwar  soll 
sie  dem  Werthe  3  entsprechen,  d.  h.  das  den  Blutkörperchen  eigenthüm- 
h'che  Wasser  soll  das  Dreifache  des  Gewichtes  ihrer  Trockensubstanz  be- 
tragen. Die  trockenen  Blutkörperchen  würden  sich  dann  ergeben,  wenn 
man  in  die  Gleichung  2)  den  neuen  Werth  von  y  einsetzen  und  die  Glei- 
chung nach  X  auflösen  würde.  Der  gefundene  Werth  von  x  mit  4  mul- 
tipHcirt  er^be  dann  das  Gewicht  der  feuchten  Blutkörperchen.  Wir 
brauchen  aber  hier  nur  die  Bestimmungen  anzuführen,  welche  C.  Schmidt 
machte,  um  zu  seinem  Coefficienten  zu  gelangen,  um  das  Vertrauen  zu 
demselben  völlig  zu  erschüttern.  Er  stützt  sich  dabei  auf  micrometrische 
Messungen  und  der  daraus  zu  entnehmenden  Volumsabnahme  der  Blut- 
körperchen beim  Trocknen,  auf  das  an  microscopischen  Querschnitten 
des  Contrahirten  Blutkuchens  bestimmte  Verhältniss  von  Blutkörperchen 
and  Plasma  und  auf  die  ungleiche  Vertheilung  der  Salze  zwischen  Blut- 
kachen  und  Serum.  Allen  diesen  Bestimmungen  haften  aber  so  viele 
Fehler  an,  dass  sie  unmöglich  zu  einer  experimentellen  Begründung,  sondern 
im  besten  Falle  nur  zu  einer  oberflächlichen  Schätzung  des  gesuchten 
Coefficienten  führen  konnten.  In  der  That  hat  sich  der  ScHMiDT'sche 
Coefficient  nicht  bewährt,  sondern  im  Allgemeinen  als  viel  zu  gross  her- 
ausgestellt. 

Ein  dem  Principe  nach  schon  von  Zimmerman^^  angedeuteter  Weg 
zur  indirecten  Bestimmung  der  Blutkörperchen  wurde  von  Hoppe- 
Setler2  betreten.    Macht  man  die  Voraussetzung,  dass  der  Faser- 

2  Hoppe-Sbyleb,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XII.  S.  483. 
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Bto£f  sich  nur  aus  dem  Pla«ma  des  Blutes  ausscheidet,  so  kann  man 
die  Blutkörperchen  aus  zwei  Fibrinbestimmungen  berechnen.  Eine 
solche  wird  vorgenommen  in  einer  bestimmten  Menge  des  Gesammt- 
blutes,  die  andere  in  dem  Plasma  desselben  Blutes,  welches  man 
durch  Absetzen  der  Blutkörperchen  in  der  Kälte,  wenn  dieses  rasch 
erfolgt  (Pferdeblut),  oder  nach  Zusatz  von  die  Gerinnung  verzögern- 
den Salzen  (saures  phosphor.  Natron  MasiaO  aus  einer  zweiten  Por- 
tion desselben  Blutes  erhalten  hat.  Man  kann  dann  aus  dem  fbr 
100  Theile  Plasma  ermittelten  Fibringehalt  /  die  dem  Fibringehalt/* 
in  100  Th.  des  Gesammtblutes  entsprechende  Menge  Plasma  p  be- 

rechnen  /?  =  10ü^ 

diese  abgezogen  von  100  ergiebt 

100  — p  =  Jjr 
die  Menge  der  Blutkörperchen. 

Wäre  der  Faserstoff  eine  Substanz,  die  nach  Art  eines  crystal- 
leiden  Körpers  vom  Plasma  gelöst  wäre,  so  würde  gegen  dieses  Ver- 
fahren nur  das  eine  Bedenken  zu  erheben  sein,  dass  die  directe 
Bestimmung  einen  sowohl  im  Gesammtblut  als  im  Plasma  nur  in 
verhältnissmässig  geringer  Menge  vorkommenden  Körper  betrifft  und 
daher  kleine  Fehler,  welche  bei  der  Bestimmung  des  Fibrin  gemacht 
werden,  im  Plasma  und  somit  auch  in  den  Körperchen  hundert&ch 
vergrössert  erscheinen  würden.  Möglichst  genaue  Fibrinbestimmungen 
wären  darum  das  erste  Erfordemiss.  Nun  ist  aber,  wie  wir  sehen 
werden,  der  Faserstoff  keineswegs  in  der  angeführten  Weise  im 
Plasma  enthalten.  Er  wird  vielmehr  erst  bei  der  Gerinnung  des 
Blutes  gebildet  durch  sehr  complicirte  Vorgänge ,  die  es  veranlassen 
können,  dass  bei  sehr  genauer  und  sorgfältiger  Bestimmung  des 
Fibrin  in  gleichen  Portionen  desselben  Blutes  die  erhaltenen  Fibrin- 
mengen aus  noch  unbekannten  Gründen  bis  zu  0,045  ®/o  gehende 
Differenzen  ergeben  (S.  Mayer^).  Durch  diese  Unsicherheit  der 
Fibrinbestimmung,  die  aber  Heynsius^  nicht  so  gross  fand,  wie 
Mayer  und  die  Hoppe-Seyler*  bei  seinen  Versuchen  überhaupt  nicht 
beobachtet  haben  will,  wird  der  Werth  des  Verfahrens  von  Hoppe- 
Seyler  wesentlich  eingeschränkt.  Versuche,  dasselbe  zu  ersetzen 
durch  ein  auf  eine  andere  ausschliesslich  im  Pla«ma  vorhandene  nnd 
darin  echt  gelöste  Substanz  basirtes  gleiches  Verfahren  haben  aber, 

t  Masia,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXXIV.  S.  436.  tS65. 

2  S.  Mateb,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  2.  Abth.  LYI.  S.  t03. 1867. 

3  Hbtnsius,  Arch.  f.  d.  ges.  Phvsiol.  H.  S.  1. 1869. 

4  HoPFB-SBTLBB,Pfay8iol.  Chemie  S.  419.  BerUnl876. 
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wenigstens  was  allgemeüie  Anwendbarkeit  betrifft,  ein  negatives  Re- 
galtat ergeben  (Bunge'). 

Nach  Hoppe-Seyler's  Verfahren  wurden  Bestimmungen  der  Blut* 
körperchen  im  Pferdeblut  ausgeftthrt  von  Hoppe-Sbyler*  selbst,  von 

SaCHARJIN^  &  FüDAKOWSKI*. 

Verbindet  man,  wie  Sacharjin  es  gethan  hat,  die  zwei  Fibrinbestim- 
mangen  noch  mit  einer  Bestimmung  des  festen  Rückstandes  und  Wassers 
des  Gesammtblutes  und  des  Serum,  so  findet  man  nach  der  oben  ange- 
führten Formel  leicht  die  trockenen  Blutkörperchen  von  Prevost  und 
DüHAS.  Vergleicht  man  aber  dann  den  dafür  erhaltenen  Werth  mit  dem 
nach  der  Methode  Hoppe-Setler's  erhaltenen  Werth  der  feuchten  Blut- 
körperchen, so  findet  man,  dass  ein  constanter  Coefßcient,  wie  ihn  C> 
Schmidt  fiir  die  Berechnung  der  feuchten  Blutkörperchen,  aus  den  trocke- 
nen Blutkörperchen  von  Prevost  und  Dumas  annehmen  wollte,  nicht 
existirt  und  dass  der  in  den  einzelnen  Versuchen  schwankende  Coefficient 
bei  weitem  nicht  die  Qrösse  4,  welche  C.  Schmidt  seinem  constanten 
Coeffieienten  zuschrieb,  erreicht.  Schmidt^s  feuchte  Blutkörperchen  fallen 
also  zu  gross  aus. 

Eine  ebenfalls  von  Hoppe-öeyler^  herrührende  Berechnung  der 
Blutkörperchen,  die  Bunge^  bei  seinen  Bestimmungen  der  Blutkörper- 
chen im  defibrinirten  Schweine-,  Pferde-  und  Rinderblut  etwas  mo- 
dificirt  in  Anwendung  brachte,  müssen  wir  schliesslich  noch  erwähnen. 
Sie  beruht  auf  der  Bestimmung  der  coagulirbaren  Substanzen  des 
Blutes,  der  Blutkörperchen  und  des  Plasma.  Die  Relation  der  Kör- 
perchen in  100  Th«  Blut  zu  den  genannten  Substanzen  lässt  sich  dann 
ausdrücken  durch  die  Formel 

100  —  ('lOO  ^^~^°  +f\  —  K. 

Ci  bedeutet  coagulirbare  Substanz  des  Gesammtblutes;  man  erhält  sie 
durch  Eintrocknen  von  Blut  und  Extraction  des  Rückstandes  mit  kochen- 
dem Alkohol  und  Aether  und  mit  Wasser,  Wägen,  Veraschen  und  Ab- 
ziehen des  Gewichtes  der  Asche  mit  Ausnahme  des  Eisenoxyds  von  dem 
ersteren  Gewicht.  —  In  derselben  Weise  wird 

Cq  aus  dem  geschlagenen,  aber  vom  ausgeschiedenen  Fibrin  nicht 
getrennten,  wiederholt  mit  Kochsalzlösung  gewaschenen  und  dann  mit 
Alkohol  gefällten  Blute  gewonnen.  Es  bedeutet  coagulirbare  Substanzen 
der  Körperchen  4-  Fibrin. 

C|jx  erhält  man  aus  dem  Serum  ebenso  wie  Cj  aus  dem  Gesammtblute 
es  bedeutet  coagulirbare  Substanz  des  Serum. 

1  RuHOB,  Ztschr.  f.  Biol.  Xn.  S.  201. 1876. 

2  HoPFE-SxTLBB  a.  a.  0. 

3  Sachabjiv,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXI.  S.  337. 1861. 

4  FuPAKOWBKi,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1866.  S.  705. 

5  Hoppe-Sbtleb,  Handb.  d.  physiol.  u.  pathol.  ehem.  Analyse.  2.  Aufl.  S.  315. 
Berlin  1865. 

6  BvNOB  a.  a.  0. 
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F  ist  das  durch  Ausschlagen  und  Wägen  bestimmte  Fibrin.  Alle 
Werthe  werden  auf  100  Theile  berechnet *. 

Nach  den  angeführten  Methoden  wurden  von  den  yerschiedenen 
Beobachtern  die  nachfolgenden  Verhältnisse  zwischen  Körperchen  und 
Plasma  (oder  Serum)  gefunden. 


Species 

In  100  Th.  Blut 

Beobachter 

KSrperchen 

PUmift 

Mensch   .  .  . 
Pferd    .... 
Pferd    .... 
Hund    .... 

51.31 
32.62 
34.40 
38.34 

48.69 
67.38 
65.60 
61.65 

C.  Schmidt. 

Hoppe-Seyleb. 

Sacharjin. 

FUBAKOWSKI. 

In  100  Th.  defibrinir- 
tem  Blut 

Pferd 

Schwein  .  .  . 
Rind 

53.15 
43.68 
31.87 

46.85 
56.32 . 
68.13 

Bunge. 

n 

Y,  Die  chemische  Znsamniensetziiiig  der  rothen 
Blutkörperchen. 

i.  Das  Hämoglobin, 

Die  wichtigste  Substanz,  welche  in  die  Zusammensetzung  der 
rothen  Blutkörperchen  eingeht,  ist  das  Hämoglobin,  früher  auch 
Hämatoglobulin  oder  Hämatokrystallin  genannt. 

Das  Hämoglobin  existirt  im  lebenden  Körper  in  zweierlei  Modi- 
ficationen.  In  der  einen  enthält  es  Sauerstoff  lose  gebunden,  in  der 
anderen  fehlt  dieser  Sauerstoff,  man  bezeichnet  die  erste  Modification 
als  Oxyhämoglobin  oder  Sauerstoffhämoglobin,  die  zweite  als  Hä- 
moglobin schlecht  weg  oder  auch  als  reducirtes  Hämoglobin.  Was 
wir  zunächst  vorzubringen  haben ,  bezieht  sich  auf  die  erstere  Mo- 
dification, das  Oxyhämoglobin  oder  Sauerstoffhämoglobin.  Es  ist 
eine  in  Wasser  lösliche  eisenhaltige  organische  Substanz,  welche  im 
krystallisirten  Zustande  dargestellt  werden  kann.  Eine  kömige  oder 
krystallinische  Ablagerung  des  Pigmentes  innerhalb  des  einzelnen 
Blutkörperchens  ist  nicht  nachzuweisen.    Es  ist  in  denselben  viel- 

1  Eb  ergiebt  sich  dann  ci  --  cn  :  a:  =  Cm  :  100, 
d.  h.  den  coagulirbaren  Substanzen  des  Serum  des  Gesammtblates  entspricht  x  Se- 
rum, weil  Cm  in  100  Theilen  Serum  enthalten.    Das  Serum  in  100  Theiien  Blut 
Vermehrt  um  das  Fibrin  in  100  Th.  ergiebt  das  Plasma  in  100  Theilen  Blut 


100- 


oben 


-h^« 


dieses  von  100  abgezogen  giebt  den  oben  angeführten  Ausdruck  für  die  Körper- 
chen JSr  in  100  Th.  Blut. 
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mehr  nur  so  wahrzunehmen,  wie  in  dttnnen  Schichten  seiner  wäs- 
serigen Lösung.  Da  aber  der  Hämoglobingehalt  der  Blutkörperchen 
zn  dem  Wassergehalt  derselben  in  einem  Verhältnisse  steht,  dass 
man  die  Annahme  das  Hämoglobin  sei  in  Form  einer  wässerigen 
LOsnng  in  den  Blutkörperchen  enthalten  nicht  machen  kann  und 
fiberdies  das  Hämoglobin  auch  im  Plasma  vollständig  löslich  ist,  so 
mnss  man  annehmen,  dass  es  in  dem  intacten  Blutkörperchen  durch 
besondere  Kräfte  im  amorphen  Zustande  fixirt  ist.  Welches  diese 
Kräfte  sind,  weiss  man  nicht,  Vermuthungen  sind  darüber  ausge- 
sprochen bei  Preyer^ 

1.  Anfänglich  boten  sich  die  Blutkrystalle  als  zufällige  Funde  ein- 
zelnen Beobachtern  dar  (HOnefeld^,  Reichert^,  Kölliker^,  Leydig^ 

Erst  durch  Funke ^,  Kunde ^  und  Lehmann^  lernte  man  die 
methodische  Darstellung  derselben  kennen.  Die  genannten  Forscher 
insbesondere  Lehmann,  der  zunächst  darauf  ausging  die  Kiystalle 
im  Grossen  darzustellen,  gewannen  dieselben  aus  Blut,  in  welchem 
die  Blutkörperchen  durch  Wasserzusatz  zerstört  worden  waren  und 
es  zeigte  sich,  dass  die  Blutkrystalle  aus  dem  Blut  yerschiedener 
Thiere,  in  verschiedenen,  aber  fllr  dieselbe  Thierspecies  sehr  regel- 
mässig wiederkehrenden  Krjstallgestalten  sich  abscheiden. 

Ausserdem  fand  man,  dass  die  Krystalle  nicht  gleich  leicht  aus 
jedem  Blute  zu  bekommen  sind.  So  scheiden  sich  aus  dem  Meer« 
8ch weinchen-  und  Eichhömchenblut,  aus  dem  ersteren  Tetraeder, 
ans  dem  letzteren  sechsseitige  Tafeln  immer  rasch  und  reichlich  aus 
und  dasselbe  ist  der  Fall  ftlr  die  rhombischen  Tafeln  und  nadel- 
fbrmigen  Krystalle  anderer  Thiere  (Pferd,  Hund,  Katze),  während  im 
Blat  des  Menschen  und  wieder  anderer  Thiere  (Kaninchen,  Schaaf) 
Krystalle  yon  der  letztgenannten  Form  erst  nach  längerer  Zeit  und 
in  langsam  zunehmender  Menge  erscheinen  und  das  Blut  wieder  an- 
derer Thiere  (Schwein,  Rind,  Frosch)  nur  äusserst  schwer  zum  Kry- 
fltallisiren  zu  bringen  war^. 

1  Pbbteb,  Die  Blutkrystalle  S.  27.  Jena  1871. 

2  HüNBFBLD,  GhemismuB  in  der  tfaierischen  Organisation  S.  160.  Leipzig  1840. 

3  Rbichbbt,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1849.  S.  197. 

4  KöLUKBB,  Art.  Spleen  Todd  Gyclopaedia  of  Anat.  and  Physiol.  lY.  p.  793. 
1849;  Ztschr.  f.  wiss.  Zool.  I.  S.  266. 1849. 

5  Lbydig,  Ztschr.  f.  ^ss.  Zool.  I.  S.  11 6. 1849. 

6  Ftthkb,  De  sanguine  venae  lienalis.  Lipsiae  1851 ;  Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F. 
I.S.  172. 1851,11.  S.  199  u.  288. 1852. 

7  KuOTB,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  U.  S.  271. 1852. 

8  Lkhican»,  Sitzgsber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.,  math.-naturwiss.  GL  1§52.  S.  23 
1.78,1853.8.111. 

9  Verffl.  Pbeybb,  Die  Blutkrystalle.  Jena  187 1  (wo  sich  eine  Zusammenstellung 
der  KrYsUdlformen  und  der  Krystallisirbarkeit  fttr  das  Blut  von  23  Säugethiereu, 
7  Vögeln,  5  Amphibien  und  12  Fischen  findet).  8.36—41. 
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Die  Zerstörung  der  Blutkörperchen  durch  Wasser  ist  nicht  der 
einzige  Weg;  welcher  zur  Bildung  der  Blutkrystalle  fUhrt.  Man 
weiss  jetzt  vielmehr,  dass  alle  die  verschiedenartigen  Einflüsse^  welche 
das  Blut  lackfarbig  machen,  ohne  den  Blutfarbestoff  selbst  zu  zer- 
setzen, ja  auch  solche  Einflüsse,  welche  die  Blutkörperchen  nur  theil- 
weise  zerstören,  die  Ausscheidung  der  Hämoglobinkrystalle  zur 
Folge  haben. 

So  das  Frieren  und  Wiederaufthauen  (Rollett^;  die  Dnrchleitung  von 
EntladuDgsschlägen  (Rollett^),  die  Veränderungen  des  Blutes  am  positiven 
Pol  einer  constanten  Kette  (A.  Schmidt  %  Erwärmen  des  Blutes  im  Wasser- 
bade auf  60  <^  C.  (M.  ScHüLTZE^),  Zusatz  von  gepulverten  Salzen  (Bübsy*), 
Einleiten  der  Dämpfe  oder  Zusatz  in  Substanz  von  Aether  (v.  WrrriCHÖ), 
Chloroform  (Böttcher'^),  Zusatz  von  Alkalisalzen  der  Oalle  (KttHNE^). 

Ohne  besonderen  Zusatz  krystallisirt  das  Erstickungsblnt,  weil  die 
Blutkörperchen  in  demselben  theilweise  zerstört  werden  (Pbbyeb  ^j.  Reiche 
Erystallbildung  trat  in  Hnndeblut  auf,  welches  mit  calcinirter  Luft  in 
einem  Ballon  eingeschlossen  4—6  Wochen  bei  30^  C.  stehen  blieb,  wo- 
bei 2 — 3®/o  Sauerstoff  aus  der  Luft  verschwanden  (Pasteur^oj.  Anders 
und  rascher  als  bei  diesem  Versuche  die  langsame  Oxydation  der  Blut- 
körperchen wirkt  die  Fäulniss  des  Blutes.  Mit  wenig  Luft  in  Glasröhren 
eingeschlossenes  Blut  verschiedener  Thiere  der  Temperatur  des  Brutofens 
ausgesetzt  ergiebt  beim  nachträglichen  Verdunsten  reichliche  Erystalle  von 
bedeutender  Grösse  (3—5  Cm.  lange  Prismen  aus  Hundeblut).  Wird  fttr 
diese  Versuche  das  Blut  direct  aus  den  Adern  des  Thieres  vorsichtig  in 
Glasröhren  mit  ausgeglühter  Luft  eingeschlossen,  so  bleibt  die  rasche 
und  reiche,  zu  macroscopischen  Erystallen  führende  Erystallbildung  aus 
(GscHEiDLEN^^),  die  wahrscheinliche  Erklärung  des  Versuches  ist,  dass  die 
Fäulniss,  der  das  Blut  im  Brutofen  rasch  anheimfällt,  Stoffe  zerstört,  welche 
der  Erystallisation  hinderlich  sind.  Dass  faules  Blut  leicht  krystallisirt, 
wurde  schon  öfters  beobachtet  (Parkes  '2,  A.  Schmidt  «3,  Böttcher '*,  Elebs  i^). 
Es  haben  sich  also  mit  der  Zeit  die  Methoden  zur  Gewinnung  des  Hämo- 
globins im  krystallisirten  Zustande  sehr  vervielfältigt,  in  Bezug  auf  die 
Formen  der  dabei  auftretenden  Krystalle  wurde  aber  dadurch  sehr  wenig 
geändert. 

1  RoLLETT,  Sitzgsher.  d.  Wiener  Acad.,  math.-naturwiss.  Cl.  XL  VI.  S.  75.  1 852. 

2  Derselbe,  Ebenda  S.  92. 

3  A.  Schmidt,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXIX.  S.  29. 1864. 

4  M.  ScHüLTZE,  Arch.  f.  microscop.  Anat.  I.  1.  1865. 

5  BüBST,  KrystaUisation  des  Blutes  durch  Siüze.  Dorpatl863. 

6  V.  Wittich,  Königsberger  med.  Jahrb.  in.  S.  332. 1863. 

7  BöTTCHEE,  Arch.  f.  path.  Anat.  XXXII.  S.  126.  1864. 

8  Kühne,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1863.  S.  833. 

9  Pbeteb,  Die  BlutkrystaUe  S.  23.  Jena  1 87 1 . 

10  Pastbub,  Compt.  rend.  XVI.  No.  16.  p.  739.  1863. 

1 1  Qschbidlen,  Arch.  f.  d.  ges.  Phvsiol.  XVI.  S.  421. 1878. 

12  Pabkbs,  Med.  Times  and  6az.  XXVI.  p.  103. 1852. 

13  A.  Schmidt,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XfiX.  S.  18. 1864. 

14  Böttcheb,  Ebenda  XXXn.  S.  381. 1865. 

15  Klebs,  Arch.  f.  ezper.  Pathol.  I.  S.  39. 1873. 
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Es  wurde  schon  erwähnt,  dass  sich  diese  Erystalle  bei  verschie- 
denen Thieren  in  ganz  verschiedenen  Formen  ausscheiden,  dennoch 
sind  die  Verschiedenheiten  in  der  ganzen  Reihe  der  rothbltttigen 
Thiere  nicht  so  gross,  als  man  anfänglich  angenommen  hat,  so  lange 
man  die  hemiMrischen  Erystallformen  des  Meerschweinchenblutes 
imd  die  ähnlichen  Formen  des  Battenblutes  fttr  reguläre  Tetraeder 
ansah. 

Jetzt  weiss  man,  dass  diese  TetraMer  rhombisch  sind  (v.  LakqO- 
Demselben  Krystallsjsteme  gehören  aber  auch  die  des  Menschen- 
blates  an  und  aus  dem  Verzeichniss  der  Blutkrystalle  von  47  Verte- 
braten,  welches  Pseter'^  zusammenstellte,  ergiebt  sich,  dass  die 
Blutkrystalle  der  meisten  untersuchten  Thiere  im  rhombischen  Sy- 
steme krystallisiren.  Sicher  bekannt  ist  nur  eine  Ausnahme:  das 
Hämoglobin  des  EichhOmchenblutes,  welches  im  hexagonalen  System 
krystallisirt  (v.  Lang^).  Sowohl  die  dem  rhombischen  als  auch  die 
dem  hexagonalen  Systeme  angehörigen  Hämoglobinkrystalle  biethen 
nach  der  Krystallgestalt  orientirte  Lichtabsorptionserscheinungen,  dar, 
sie  sind  pleochromatisch  (v.  Lang^). 

1  V.  Lang,  Sitzgsber.  d.  Wiener  AcaU.,  math.-naturwiss.  Cl.  XL  VI.  2.  Abtb.  S.  85. 
1862.  Die  Untersuchung  ergab,  dass  die  TetraMer  zwischen  gekreuzten  Nikol- 
schen  Prismen  im  Sehfelde  des  Polarisationsmicroscopes  in  4  Azymuthen  hell,  in 
4  Azymuthen  dunkel  erscheinen.  Es  kommen  femer  häufig  TetraMer  zur  Beob- 
achtung, bei  welchen  zwei  gegenüberliegende  Kanten  abgestumpft  erscheinen. 
Beide  Thatsachen  sind  unvereinbar  mit  der  Annahme,  dass  die  Krystalle  tesseral 
sind.  Lief^  ein  Krystall  gerade  auf  einer  der  genannten  Abstumpfungsflächen  auf, 
Bo  erscheint  auch  das  von  den  Übereinander  projicirten  Abstumpfungsflächen 
l^ehzeitig  bedeckte  Viereck  doppelt  lichtbrechend.  Die  KrystaUe  können  also 
anch  nicht  tetragonal  sein,  da  in  diesem  FaUe  die  parallelen  Abstumpfungsflächen 
nur  ein  zur  Hauptaxe  senkrechtes  Endflächenpaar  sein  könnten  und  das  längs 
der  Axe  auffaUende  Licht  einfach  gebrochen  werden  müsste.  Es  ist  also  die  ein- 
zige Annahme  möglich,  dass  die  Tetraeder  rhombisch  sind.  Liegt  ein  Krystall 
Cu  auf  einer  TetraSderfläche  auf,  so  beobachtet  man,  dass  die  3  Winkel  des 
isses  alle  nahezu  gleich  60^  sind,  woraus  sich  ergiebt,  dass  die  drei  Axen- 
längen  der  diesem  Tetraeder  entsprechenden  Pyramide  nur  wenig  von  einander 
Terschieden  sind.  Die  Krystalle  aus  dem  Menschenblute  gehören  ebenfalls  dem 
rhombischen  Systeme  an.  Ihre  Form  ist  ein  Prisma,  das  durch  zwei  senkrecht 
darauf  stehende  Endflächen  geschlossen  ist.  Sie  sind  bald  nach  der  Prismenfläche, 
bald  nach  der  Endfläche  vorherrschend  entwickelt  und  kommen  so  theils  als  recht- 
eckige, theils  als  rhombische  Tafeln  zur  Beobachtung.  Ftff  die  spitzen  Winkel 
der  rhombischen  Endflächen  ergaben  sich  ans  mehreren  Messungen  54®  6'.  Die 
Axenlängen  des  Prismas  würden  sich  demnach  verhalten  wie  1  :  1 .96  «>  1 : 2  X  0.98, 
woraus  man  ersieht,  dass,  wenn  man  die  zweite  Axenlänge  durch  2  dividirt,  die 
beiden  Axen  nahezu  gleich  lan^  werden,  was  mit  den  Krystallen  aus  dem  Meer- 
Khweinchenblut  sehr  gut  überemstimmt.  Die  sechsseitigen  Tafeln  des  Eichhöm- 
ehenblutes  sind  gebildet  von  einem  sechsseitigen  Prisma  und  der  Endfläche,  sie 
sind  durch  die  Endfläche  zwischen  gekreuzten  NicoUschen  Prismen  betrachtet  in 
allen  Azymuthen  dunkel  und  nur  durch  die  Prismenflächen  betrachtet  doppelt- 
brechend und  gehören  somit  unzweifelhaft  ins  hexagonale  System. 

2  Pbbtes  a.  a.  0. 

3  V.  Lang,  s.  d.  vorausgehende  Anmefk. 

4  Derselbe  a.  a.  0. 
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Die  chemische  Gleichartigkeit  des  Hämoglobins  in  verschiedenen 
Blutarten  vorausgesetzt,  müsste  dasselbe,  wenn  die  im  rhombischen 
Systeme  auftretenden  Bj-ystalle  nach  krystallographischen  Gesetzen 
auf  einander  beziehbar  sind,  was  für  die  Blutkrystalle  des  Menschen 
und  des  Meerschweinchens  sehr  wahrscheinlich  ist  (s.  d.  ob.  Anmerk.) 
als  eine  dimorphe  Substanz  betrachtet  werden. 

2.  Können  wir  aber  eine  chemische  Gleichartigkeit  der  Hämo- 
globine  verschiedener  Thiere  voraussetzen? 

Den  verschiedenen  Blutkrystallen  ist  auch  eine  verschiedene 
Löslichkeit  ^  in  Wasser  zugeschrieben  worden,  nicht  nur  den  ver- 
schiedenen Krystallformen,  sondern  auch  denselben  Krystallformen 
aus  verschiedenem  Blut.  Der  Werth  solcher  Angaben  kann  aber 
nur  ein  sehr  geringer  sein,  da  Bestimmungen  der  Löslichkeitsver- 
hältnisse  nur  brauchbar  sind,  wenn  sie  sich  auf  reine  immer  in  dem- 
selben Zustande  befindliche  Substanzen  beziehen  und  nach  verläss- 
lichen Methoden  gewonnen  wurden.  Vergleichende  Bestimmungen 
dieser  Art  liegen  aber  für  das  Hämoglobin  verschiedener  Thiere 
nicht  vor. 

Die  bisher  mitgetheilten  Erfahrungen  über  das  Hämoglobin 
waren  solche,  welche  sich  auf  Eryslalle  bezogen,  die  aus  unreinen, 
viele  fremde  Beimengungen  enthaltenden  Lösungen  gewonnen  waren. 

Sie  allein  können  uns  nicht  berechtigen  eine  Verschiedenheit 
des  Hämoglobins  verschiedener  Thiere  anzunehmen.  Es  liegt  viel- 
mehr die  Möglichkeit  nahe,  dass  die  Verschiedenheit  der  Krystall- 
formen aus  dem  Blut  verschiedener  Thiere  auf  besondere  in  dem  Blut 
verschiedener  Thierspecies  vorhandene  Bedingungen  zurückzuführen 
ist.  Wir  müssen  darum  noch  auf  einem  anderen  Wege  nach  einer 
Entscheidung  in  dieser  Frage  suchen,  die  zugleich  mit  der  Frage 
der  Berechtigung  das  Hämoglobin  als  chemisches  Individuum  zu 
betrachten,  zusammenhängt.  Wir  müssen  sehen,  ob  wir  die  Substanz 
in  grossen  Mengen  gewinnen,  durch  Umkrystallisiren  reinigen,  und 
im  reinen  Zustande  analysiren  können. 

Zur  Darstellung  der  Krystalle  im  Grossen  eignen  sich  mehrere  der 
früher  angefahrten  Methoden  der  Krystallbildung,  einzelne  derselben  sind 
aber  vorzugsweise  benutzt  worden:   Behandeln  des  Blutes  mit  Wasser 

l  1  Th.  Krystalle  vom  Meerschweinchen  soll  597  Th.  Wasser  fordern  (Lbh- 
hann).  Hundeblutkrystalle  sind  nach  Lehmann  im  96  fachen,  nach  Böttchbb  im 
6 — 8  fachen  Gewichte  Wasser  löslich.  Nach  einer  anderen  Angabe  Lehmann's 
lösen  100  Theile  Wasser  0.4—3.1  Hämoglobin,  während  C.  Schmidt  fttr  100  Th. 
Wasser  bei  18°  C.  15.59  Theile  findet  und  Hoppe-Seylee  in  100  C.-Cm.  Wasser 
bei  5°  C.  2  Grm.  löslich  findet.  Die  zwei  letzteren  Bestimmungen  sind  die  ein- 
zigen, bei  welchen  eine  Temperaturangabe  gemacht  ist. 
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(LsHM ANN  1),  mit  Aether  und  wenig  Wasser  (Hoppe-Setler  ^)j  mit  Wasser 
und  etwas  Alkohol  (Preter  3)^  oder  das  Frieren  und  Wiederanfthauen  des 
Blotes  (Rollett^,  Kühne  ^,  Preter  <^).  Man  hat  auch  die  so  erhaltenen 
KrjBtalle  ans  ihren  wässerigen  Lösungen  durch  Concentriren  unter  Zu- 
satz von  Alkohol  und  bei  niedriger  Temperatur  umkrystallisiren  (Lehmann  ^, 
Hoppe-Setler  ^)  gelernt.  Dabei  erhielt  man  aber  auch  nach  wiederholtem 
Umkrystallisiren  immer  wieder  die  ftlr  das  betreffende  Blut  gleich  an- 
ftoglich  auftretenden  Erystallformen. 

UmkiystallisirteB  Hämoglobin  läset  sieb  bei  0^  ohne  Zersetzang 
trocknen  und  giebt  dann  über  100^  Gels,  erwärmt  sein  Krystall- 
wasser  ab. 

Von  Hoppe-Setler®  wurde  das  Hämoglobin  vom  Hund,  Eich- 
hörnchen und  Meerschweinchen  und  von  der  Gans  analysirt;  von 
C.  Schmidt  ^^  das  des  Hundes,  von  Eossel  ^^  das  des  Pferdes. 

Für  die  bei  100  ^  getrocknete  Substanz  wurde  die  nachfolgende 
Zusammensetzung  erhalten :  ftir  100  Theile  Hämoglobin 


Thier 

Hund 

Hand 

Meer- 
Bohwein 

Eichhorn 

Gans 

Pferd 

C 
E 
N 
0 

s 

Fe 
{Pi(h) 

Beobachter 

54.15 

7.18 
16.33 
21.24 

0.67 

0.43 

C.  Schmidt 

53.85 

7.32 

16.17 

21.84 

0.39 

0.43 

54.12 

7.36 

16.78 

20.68 

0.68 

0.48 

54.09 

7.39 

16.09 

21.44 

0.40 

0.59 

54.26 
7.10 

16.21 

20.69 
0.54 
0.43 

(0.77) 

54.87 

6.97 

17.31 

19.73 

0.65 

0.47 

KoSSEL 

Hoppe^Seylbe 

Das  Hämoglobin  besteht  also  aus  6  Grundstoffen  und  ist  jedes- 
alls  sehr  hoch  zusammengesetzt. 

Der  Gehalt  an  Eisen  bedingt  es,  dass  die  Asche  des  Hämo- 
globins aus  reinem  Eisenoxyd  besteht. 

Das  bei  der  Verbrennung  des  Hämoglobin  entstehende  Eisenoxyd  ist, 
wie  wir  hier  sogleich  anmerken  wollen,  auch  in  der  Blutasche  enthalten 

1  LsHMAMK,  Sitzgsber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  1852.  S.  23. 

2  Hoppb-Seyleb,  Med.-chem.  Unters.  S.  181.  Berlin  1866—1871. 

3  Pbbyeb,  Die  BlutkrysUlle  S.  12.  Jena  1871. 

4  RoLLBTT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.,  math.-natarwisB.  Gl.  XLYI.  2.  Abth. 
8.77.1862. 

5  Kühne,  Lehrb.  d.  phygiol.  Chemie  S.  197.  Leipzig  1866. 

6  I^TBB  a.  a.  0. 

7  Lehmann  a.  a.  0. 

fi  TToppE'SbtXiKK  &  ft  O 

9  Hoppb-Seylbb,  Med.-chem.  Unters.  S.  189u.  366.  Berlin  1866—1871. 

10  C.  Schmidt  bei  Böttcheb,  Ueber  Blutkrystalle  S.  33.  Dorpat  1862. 

11  EoasEL  bei  Hoppb-Seylbb,  Ztschr.  f.  physiol.  Chemie  U.  S.  149.  Strassburg 
1ST8-1879. 
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und  man  kann,  wenn  sich  nachweisen  lässt,  dass  alles  Eisenoxyd  der  Blut- 

asche  nur  ans  dem  Hämoglobin  herrührt;  durch  Bestimmen  des  Eisens  in 

der  Blutasche  den  Gehalt  des  Blutes  an  Hämoglobin  berechnen.    Solche 

Hämoglobinbestimmungen  aus  dem  Eisengehalt  liegen  in  grösserer  Menge 

vor.     Ist  m  das  Eisen  in  der  Asche  von  100  Theilen  Blut,  so  ist,  wenn 

man  die  Eisenprocente  des  Hundehämoglobins  zu  Grunde  legt, 

100  .m 

X  = 

0,42 

der  procentische  Gehalt  des  untersuchten  Blutes  an  Hämoglobin. 

Was  den  hohen  Stickstoffgehalt  des  Pferdehämoglobins  anbe- 
langt, so  macht  Hoppe-Setler  darauf  aufmerksam,  dass  derselbe  von 
EossEL  nach  einer  anderen  Methode  (Dumas)  als  bei  den  früheren 
Analysen  (Will- Vaerentkap)  bestimmt  wurde  und  hält  eine  Revi- 
sion der  Analysen  für  nothwendig.  Die  Analysen  des  Hundehämo- 
globins Yon  Schmidt  und  Hoppe-Seyler  stimmen  mit  Ausnahme  des 
Schwefels,  den  Schmidt  nur  einmal  bestimmte,  gut  überein. 

Im  ganzen  weichen  die  Analysen  aber  so  von  einander  ab,  dass 
sie  eine  Entscheidung  der  früher  aufgeworfenen  Frage  nicht  bringen. 
Am  allerwenigsten  berechtigen  sie  aber  zur  Annahme  verschiedener 
Hämoglobine,  denn  es  ist  sehr  zweifelhaft,  ob  die  der  Analyse  unter- 
worfene Substanz  wirklich  rein  war  und  ob  uns  auch  noch  so  oft 
wiederholtes  Umkrystallisiren  aus  wässeriger  Lösung  zur  Reindar- 
stellung der  Substanz  ftihrt.  Es  sprechen  sogar  gewichtige  Gründe 
dagegen.  An  wiederholt  umkrystallisirtem  Hämoglobin  vom  Hund  und 
vom  Rind  war  noch  der  eigenthümliche  Blutgeruch  dieser  Thiere 
(s.  d.  Folg.)  wahrzunehmen.  Hoppe-Seyler  hat  beobachtet,  dass  in 
Form  ^wässeriger  Lösungen  in  Glasröhren  eingeschlossenes  Hämoglo- 
bin durch  Fäulniss  nicht  verändert  wird,  dass  aber  ohne  Verände- 
rung der  färbenden  Ejraft  bestimmter  Dicken  der  Lösung  doch  der 
procentische  Rückstand  der  Lösung  abnimmt.  Er  erklärt  das  damit, 
dass  durch  die  Fäulniss  Stoffe  zerstört  werden,  welche  das  Hämo- 
globin verunreinigten.  Der  Phosphorgehalt  der  Gänseblutkrystalle  ist 
gewiss  nur  auf  eine  Verunreinigung  durch  anhaftende  fremde  Sub- 
stanz (aus  den  Kernen  herrührendes  Nuclein  Hoppe-Seyler»)  zurück- 
zuführen. Er  haftet  aber  so  zähe,  dass  er,  wenn  wässerige  Lösungen 
von  umkrystallisirtem  Gänsehämoglobin  durch  10  Wochen  im  znge- 
schmolzenen  Glasrohre  bei  der  Temperatur  des  Brutofens  gehalten 
werden,  noch  unverändert  aufgefunden  wird  (Gscheidlen^).  Die  unter 
solchen  Umständen  noch  sehr  grosse  Uebereinstimmung  der  Analysen 

1  Hoppe-Seyler,  Ztschr.  f.  physiol.  Chemie  I.  S.  125.  Strassbnrg  1877—1878. 

2  Hoppe-Setler,  Physiol.  Chemie  S.  377.  Berlin  1879. 

3  Gscheidlen,  Arch.  f.  d.  ges.  Phyfiiol.  XVI.  S.  421. 1878. 
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moss  uns  gerade  zur  Vonsicht  in  der  Annahme  verschiedener  Hämo- 
globine  mahnen. 

Eine  Stütze  der  letzteren  Anschannng  kann  auch  die  Beobachtung 
nicht  abgeben ;  dass  gleiche  Mengen  gewisser  Zersetznngsmittel  in  be- 
stimmter und  gleicher  Menge  dem  Blute  verschiedener  Thiere  zugesetzt 
sehr  verschieden  lange  Zeit  brauchen,  um  die  Zersetzung  des  Blutfarbe- 
stoffes zu  vollenden  (Eörber^),  da  fllr  diese  Versuche  eben  keine  reinen 
Lösungen  angewendet  wurden. 

lieber  die  chemische  Natur  des  Oxyhämoglobins  ist  sehr  wenig 
bekannt  Man  kennt  aber  die  wichtige  Thatsache,  dass  es  die  Rolle 
einer  schwachen  Säure  spielt ,  was  durch  die  Reaction  auf  Lacmus- 
papier  (Prbyer^)  und  durch  sein  Verhalten  bei  der  Electrolyse  des 
Blutes,  wo  es  sich  unzersetzt  im  krystallinischen  Zustande  am  posi- 
tiven Pol  ausscheidet  (A.  Schmidt^,  Rollett^),  demonstrirt  werden 
kann. 

3.  In  Bezug  auf  seine  optischen  Eigenschaften  zeigt  der  rothe 
filut&rbestoff  aller  untersuchten  Thiere  eine  völlige  Uebereinstimmung 
nnd  dasselbe  gilt  für  eine  Reihe  seiner  gefärbten  Spaltnngsproducte. 

Die  Farbe  einer  bei  Zutritt  von  Luft  bereiteten  Oxyhämoglobin- 
lösang  ist  hellroth  und  nach  der  Goncentration  der  Lösung  mehr  oder 
weniger  intensiv.  Werden  verschiedene  Lösungen  in  gleich  dicker 
Schichte  verglichen,  so  lässt  sich  aus  der  Uebereinstimmung  oder 
Abweichung  ihres  Farbentones  ein  Schluss  auf  ihren  relativen  Far- 
bestoffgehalt  machen. 

Auf  die  Farbenvergleichung  mit  unbewaffnetem  Auge  hat  Hoppe- 
Seyleb  ^  seine  Methode  der  quantitativen  Bestimmung  des  Oxyhämoglobins 
im  Blut  und  anderen  Flüssigkeiten  gegründet.  Es  wird  eine  Oxyhämoglo- 
bmlösung  von  bestimmter  Goncentration  (k)  hergestellt  (Normallösung)  und 
dann  untersucht^  wie  viel  Wasser  (w)  einer  gegebenen  Blutmenge  {b)  zu- 
gesetzt werden  muss;  damit  sie^  in  gleich  dicker  Schicht  wie  die  Normal- 
löflong  untersucht;  Farbengleichheit  mit  dieser  ergiebt.  Zur  Aufnahme 
der  zu  vergleichenden  Flüssigkeiten  dienen  OlasgefUsse  mit  parallelen 
Wandungen  und  1  Gm.  im  Lichten  auf  passenden  Gestellen  (Hoppe-Sey- 
i£e'8  Hämatinometer).  Ist  die  Farbengleichheit  eingetreten^  dann  hat  man  ^ 

kib  +  w) 


t  Körbeb,  Ueher  Differenzen  des  Blutfarhstoffes.  Dorpat  1S66. 

2  Pkbter,  Arch.  f.  d.  ges  Physiol.  I.  S.  405. 

3  A.  Schmidt.  U&matol.  Studien  S.  117  u.  1 1 8.  Dorpat  1 865. 

4  RoLuiTTf  Sitzgsher.  d.  Wiener  Acad.,  math.-naturwisB.  Gl.  LB.  2.  Ahth.  S.  246. 
1865. 

5  Hoppb-Sbtleb,  Handb.  d.  physiol.  u.  pathol  -ehem.  Analyse.  2.  Aufl.  S.  310. 
Beilinl865. 

6  Hoppe-Sbtleb,  a.  a.  0.  S.  31 1 .  Fig.  1 1 . 

7  Vergl.  Pbbyeb,  Ann.  d.  Chemie  u.  Fharm.  CXL.  S.  191. 1866. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


46        RoLLBTT,  Physiologie  des  Blutes.  2.  Cap.  Die  rothen  Blutkörperchen. 

als  procentischen  Oehalt  des  ontersnchten  Blutes  an  Oxyhämoglobin.  Wobm- 
MÜLLEB^  änderte  das  Verfahren  dahin  ab;  dass  er  nicht  durch  wiederholte 
Wasserzusätze  das  Blut  anf  die  Farbe  der  Vergleichsflttssigkeit  bringt, 
sondern  umgekehrt  das  Hämatinometer  mit  einer  abgemessenen  Wasser- 
menge füllt  und  darauf  genau  bestimmte  Blutmengen  allmählich  bis  zur 
Farbengleichheit  zufügt. 

Da  die  Normallösungen  leicht  verderben  und  schwer  herzustellen 
sind,  hat  Rajewsky  ^  als  Vergleichsflüssigkeit  eine  Lösung  von  Picrocar- 
min  vorgeschlagen.  Der  Farbenton  solcher  Lösungen  kann  dem  des  Blutes 
vollkommen  gleich  gemacht  werden  (?)  und  einmal  mit  Normaloxyhämo- 
globinlösung  verglichene  Lösung  von  Plcrocarmin  kann  wegen  ihrer  Dauer- 
haftigkeit lange  benutzt  werden.  Rajewsky  und  Lesseb  '  haben  die  Zu- 
verlässigkeit der  beiden  colorimetrischen  Methoden  ausführlich  geprüft  und 
dieselbe  sehr  entsprechend  gefunden.  Auch  Malassez^  acceptlrte  Picro- 
carmin  als  Vergleichsflüssigkeit.  Dieselbe  befindet  sich  bei  seinem  Hämo- 
chromometer  in  einem  vor  einem  Loch  verschiebbaren  Prisma.  Vor  ein 
zweites  Loch  im  selben  Schirm  bringt  er  in  einer  dem  Melangeur  von 
Potain  ^  nachgebildeten,  aber  im  erweiterten  Theil  von  parallelen  Wan- 
dungen begrenzten  Pipette  das  im  bestimmten  Verhältnisse  verdünnte  Blnt. 
Er  sucht  also  die  Farbengleichheit  zwischen  dem  letzteren  und  der  Probe- 
flüssigkeit herzustellen  durch  Veränderung  der  Dicke  der  Schicht  der 
Probeflüssigkeit.  Es  ist  leicht  ersichtlich,  dass  man  sich  zu  diesem  Ver- 
fahren auch  der  Colorimeter  von  Laurent  und  Dubosq  bedienen  kann. 
Auch  Quincke  ^  benutzt  fUr  sein  Hämochromometer  eine  Scale  von  20  mit 
Picrocarmin  von  abnehmender  Färbung  gefüllten  Röhrchen  und  vergleicht 
damit  das  in  ein  Olasrohr  von  gleicher  Lichtung  aufgenommene  Blut. 

Hatem  '^  dagegen  füllt  das  verdünnte  Blut  in  einen  flachen  Glastrog, 
neben  welchem  ein  zweiter  steht,  unter  welchen  Cartons  geschoben  wer- 
den, auf  welchen  mit  Aquarellfarben  die  verschiedenen  Verdünnnngs- 
graden  des  Blutes  entsprechenden  Farben  nachgeahmt  sind. 

4.  Bringt  man  Oxyhämoglobinlösungen,  deren  Gehalt  eine  be- 
stimmte obere  und  untere  Grenze  nicht  überschreitet,  in  einem  Glas- 
gefäss  mit  parallelen  Wänden  und  von  bestimmter  Dicke  vor  den 
Spalt  des  Spectroscopes,  so  zeigen  sich  im  Spectrum  zwei  Absorp- 
tionsstreifen. Sie  sind  in  Figur  5  in  ein  mit  Angström'schem  Maass- 
stab ^  versehenes  Spectrum  eingezeichnet.  Beide  liegen  zvrischen  den 
Fraunhofer'schen  Linien  D  nnd  E.    Der  der  Linie  D  nähere  Strei- 


1  WoRM-MüLLEB,  Om  Forkoldet  imellem  Blodlegemernes  Antal  ogBlodets  Far- 
vekraft.  Christiama  1876,  citirt  nach  Maly's  Jahresber.  1877.  S.  102. 

2  Rajbwsky,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XII.  S.  70. 1876. 

3  LsssER,  Arch.  f.  Anat.  u.  PhysioL,  physiol.  Abth.  1878.  S.  41. 

4  Malassez,  Arch.  de  physiol.  2.  sär.  IV.  p.  1.  1877. 

5  Potain,  s.  S.  24.  Fig.  4. 

6  Quincke,  Berliner  klin.  Wochenschr.  1878.  S.  473. 

7  Hayem,  Arch.  de  physiol.  2.  aar.  IV.  p.  946.  1877. 

8  Die  Zahlen  bedeuten  Hunderttausendtel  Millimeter  und  ^eben  die  Wellen- 
längen an,  z.  B.  45  Hunderttausendtel  —  0.45  Micromillimeter  oder  450  Milliontel- 
Milnmeter. 
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fen  ist  schärfer  begrenzt  und  schmäler,  der  zweite  der  Linie  E  nähere 
dagegen  breiter  und  weniger  scharf  begrenzt.  Diese  Streifen  sind, 
wie  an  den  Lösungen  reinen  Oxyhämoglobins,  auch  an  mit  Wasser 

70     65       60  55  50  45 
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yerdilnntem  Blnt  za  sehen,  wo  sie  Hoppe-Setler  ^  zaerst  auffand  und 
Stokes^  bestätigte.  Sie  können  femer  auch  an  jedem  microscopi- 
sehen  Präparate  frischen  Blutes,  in  welchem  die  Blutkörperchen  noch 
möglichst  unverändert  sind,  nachgewiesen  werden. 

Für  den  letzteren  Nachweis  dienen  statt  eines  grösseren  Spectroscopes 
am  besten  die  von  Sobbt  und  Bbownino  ^  und  von  Abbe  und  Zeiss  ^  fttr 
die  MieroBCope  construirten  Spectrumoculare  mit  geradsicbtigen  Prismen, 
aach  Microspectroscope  genannt. 

Wenn  man  nach  Vierordt^  die  Grenze  zweier  dicht  aneinander- 
gelegter Finger  vor  den  Spalt  des  Spectroscopes  bringt  und  die  dttnne 
Haatschicht  mit  directem  Sonnenlicht  durchleuchtet,  kann  man  die 
ftir  das  Oxyhämoglobin  characteristischen  Absorptionsstreifen,  die 
hier  von  dem  noch  cireulirenden  Blute  herrühren,  ebenfalls  wahr- 
nehmen. Aus  den  beiden  letzten  Versuchen  geht  aber  hervor,  dass 
das  Oxyhämoglobin  genuin  im  Blute  enthalten  ist. 

Ausser  den  angeführten  Absorptionsstreifen  zeigt  das  Spectrum 
des  Oxyhämoglobin  auch  eine  Verkürzung  des  rothen  und  eine  noch 
beträchtlichere  Verdunklung  des  violetten  Endes.  Wenn  man  aber 
das  violette  Ende  mittelst  eines  fluorescirenden  Oculares  oder  mittelst 
eines  blauen  Olases  vor  dem  Oculare,  bei  Abbiendung  der  übrigen 
Theile  des  Spectrums  untersucht,  sieht  man,  dass  die  Verdunklung 
des  violetten  Endes,  wie  das  übrigens  auch  für  die  Absorptionsstreifen 
selbst  der  Fall  ist  (s.  d.  nachfolgende  Photometrie  des  Oxyhämoglo- 
binspectrums)  nur  eine  relative  ist.  In  dem  so  sichtbar  gewordenen 
schwach  leuchtenden  violetten  Ende  des  Spectrum  ist  aber  dann 
noch  ein  Absorptionsstreifen  in  der  Nähe  der  Linie  h  zu  bemerken 

1  Hoppb-Setlbr,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXIH.  S.  446.  1862,  XXIX.  S.  233  u. 
597.  IS64. 

2  Stokes,  PhUos.  Mag.  4.  ser.  XXVm.  p.  391 .  1864. 

3  Sobbt  u.  Browning,  Chem.  News  1867.  p.  220.  —  Sorbt,  Proceed.  of  roy.  soc. 
XV.  p.  433. 1867.  —  Monthly  microscop.  joum.  äHI.  p.  198.  1875. 

-  4  Zbiss,  Flugschrift  1877. 
5  ViERORDT,  Ztschr.  f.  Biol.  XI.  S.  188.  1875. 
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(SoretO  bei  Concentrationen  der  Lösang,  bei  welcher  auch  die  beiden 
anderen  Streifen  wahrgenommen  werden. 

Die  im  Spectroscop  zu  beobachtenden  Absorptionserscheinungen 
des  Oxyhämoglobins  sind,  wie  das  bei  absorbirenden  Lösungen  über- 
haupt der  Fall  ist,  abhängig  von  der  Anzahl  der  auf  das  einfallende 
Licht  wirkenden  FarbestoflFmoleküle^,  also  bei  gleicher  Dicke  der 
absorbirenden  Schichten  von  der  Concentration  der  Lösung  oder  bei 
gleichbleibender  Concentration  von  der  Dicke  der  Schicht. 

Man  kann  sich  also  die  Reihe  der  Erscheinungen  ebensowohl 
darstellen  in  der  einen  wie  in  der  anderen  Weise.  Instructiv  ist  der 
continuirliche  Wechsel  der  Spectren,  wenn  man  die  Dicke  verdünn- 
ter Lösungen  vor  dem  Spalt  des  Spectroscops  verändert,  wie  es  mit 
Hermann's^  Hämatoscop  geschehen  kann,  noch  einfacher,  wenn  man 
in  einen  flachen  Trog,  der  unter  dem  mit  dem  Spectrumocular  mon- 
tirten  Microscop  steht,  die  Lösung  langsam  ein  und  wieder  aus- 
fliessen  lässt. 


aVB    D       Eb     F  0        h 
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In  Figur  6  giebt  eine  parallel  mit  o  x  verschobene  gerade  Linie 
successive  alle  Spectren  an,  welche  mit  steigender  Concentration  einer 
Oxyhämoglobinlösung,  die  in  einer  1  Centim.  dicken  Schicht  vor  den 
Spalt  des  Spectroscopes  gebracht  wird,  auftreten.  Als  Abscissen  sind 
die   Abstände   der  Fraunhofer'schen  Linien  (Wellenlängen)  als  Or- 

1  SoRET,  Compt.  rend.  LXXXVI.  p.  708.  1 878. 

2  Beer,  Ann.  d.  Physik  LXXXVI.  S.  78.  1852. 

3  Hermann,  Arcb.  f.  d.  ges.  Physiol.  IV.  S.  209. 1871. 
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dinaten  die  procent.  Gehalte  der  Oxyhämoglobmlösangen  aufgetragen, 
bei  welchen  nach  der  Schätzung  mit  blossem  Auge  die  Absorption 
eben  merklich  wird.  Das  in  der  Figur  gezeichnete  Bild  erscheint 
objectiv,  wenn  vor  den  Spalt  des  Spectroscopes  eine  keilförmige 
Schicht  der  absorbirenden  Lösung  so  orientirt  wird,  dass  die  Kante 
des  Keiles  auf  dem  Spalt  senkrecht  steht  (Govi').  Nach  Figur  6 
zeigen  Lösungen  von  0,01 — 0,65  ^/o  bei  1  Centim.  Dicke  die  zwei 
Absorptionsstreifen  des  Hämoglobins  mit  zunehmender  Breite,  wobei 
zugleich  das  violette  Ende  immer  mehr  verkürzt  erscheint  und  von 
0,4  ^jo  an  der  an  der  i>- Linie  liegende  Absorptionsstreifen  diese 
der  Natronlinie  entsprechende  Fraunhofer'sche  Linie  immer  mehr 
gegen  das  rothe  Ende  zu  tiberdeckt  (s.  d.  Fol.) 

Lösungen  unter  0,01 — 0,003  ^lo  zeigen  nur  noch  den  dem  rothen 
Ende  näheren  Absorptionsstreifen.  Lösungen  ttber  0,65  <^/o  zeigen  die 
beiden  Absorptionsstreifen  durch  Verschwinden  des  gelbgrttnen  Lich- 
tes zwischen  beiden  zusammengeflossen  in  ein  breites  Absorptions- 
band, auf  dessen  einer  Seite  nur  orange  und  roth,  auf  dessen  anderer 
Seite  nur  noch  grün  zu  sehen  ist,  bis  zwischen  0,8—0,9  ^/o  auch  der 
schmale  Streifen  Grün  zwischen  *  und  F  verschwindet  und  nur  noch 
orange  und  roth  übrig  bleibt,  um  bei  7  o/o,  welche  kein  Licht  mehr 
durchlassen,  in  der  Gegend  von  C  zu  verschwinden. 

Auf  das  erste  Auftreten  von  Grün  in  dem  dem  Durchschnitte  Fig.  6,  PP 
entsprechenden  Spectrum  beim  Verdünnen  von  Blut  gründet  Pbeter  ^  eine 
spectrocolorimetriflche  Methode  der  quantitativen  Bestimmung  des  Oxy- 
lÄmoglobins.  Er  stellt  eine  Normal  -  Hämoglobinlösnng  her,  welche  für 
^e  bestimmte  und  constante  Lichtquelle  jenes  Spectrnm  giebt  und  ver- 
dllnnt  das  Blut  mit  bestimmten  Mengen  Wasser  so  lange,  bis  es  in  gleich 
dicker  Schichte  dasselbe  Spectrum  giebt  wie  die  Nonnallösung.  Der 
Proeentgehalt  des  Blutes  an  Hämoglobin  ergiebt  sich  dann  nach  derselben 
Formel,  welche  (3.  45)  für  die  Farbenvergleichung  mit  blossem  Auge 
mitgetheilt  wurde.  Man  kann  auch  so  verfahren,  dass  man  1 0  fach  ver- 
dünntes Blut  in  ein  keilförmiges  Gefäss  füllt  und  durch  Verschieben  des 
Keües  vor  dem  Spalt  jenes  Spectrum  aufsucht.  Die  Einstellung  der  ver- 
schiedenen Keildicken  muss  dann  an  einer  Scale  abzulesen  und  ermittelt 
8cin,  bei  welchem  Proeentgehalt  einer  reinen  Hämoglobinldsung  das  be- 
stimmte Spectrnm  mit  den  einzelnen  Theilstrichen  der  Scale  coincidirt 
(Quincke  3,  Rajewsky^). 

Die  Spectren,  welche  Lesser  ^  nach  Kboneoker's  -Vorschlag  benutzte^ 
um  die  ß&rbende  Kraft  mit  Wasser  verdünnten  Blutes  mit  der  einer  Nor- 


1  GoYi,  Compt.  rend.  LXXXI.  p.  t046  et  1  tOO.  1875. 

2  Freyer,  Ann.  d  Chem.  n.  Pharm.  CXL.  S.  187. 1866. 

3  QüiircKE,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  LFV.  S.  538. 1872. 

4  Rajiwsxi,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol  XII.  S.  70.  1876. 

5  LxssBR,  Arch.  f.  Anat.  a.  Physiol.,  physiol.  Ahth.  1878.  S.  41. 

Htnairaeh  der  PhTsioloffia.   Bd.  IT.  4 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


50        KoLLBTT,  Physiologie  des  Blutes.  2.  Gap.  Die  rothen  Blutkörperclien. 

mallösung  zu  vergieichen,  liegen  dagegen  zwischen  den  Durchschnitten  L 
Fig.  6  und  handelt  es  sich  dahrei  zu  beurtheilen,  um  wie  viel  der  Absorp- 
tionsstreifen an  der  i?-Linie  diese  letztere,  welche  durch  eine  Natronflamme 
leuchtend  gemacht  wird,  gegen  das  rothe  Ende  zu  tiberdeckt. 

Bekanntlich  lässt  uns  die  Schätzung  der  Vertheilung  der  Licht- 
menge in  Absorptionsspectren  mittelst  des  Auges  nur  solche  Hellig- 
keitsdiflferenzen  in  den  einzelnen  Spectralregionen  erkennen,  welche 
eine  beträchtliche  Grösse  besitzen.  Nur  wenn  solche  Helligkeits- 
diflferenzen  in  dem  Absorptionsspectrum  einer  Substanz  vorhanden 
sind,  kommen  Absorptionsbänder  oder  die  Verkürzung  der  Enden  des 
Spectrums  in  Form  mehr  oder  weniger  intensiver  Schatten  zur  Be- 
obachtung. Aber  auch  in  Bezug  auf  diese  stimmt  der  Eindruck,  den 
das  Auge  von  den  Grenzen  und  der  Breite  der  Schattenbänder  und 
dem  Grad  der  Lichtschwächung  in  denselben  erhält,  nur  sehr  wenig 
mit  den  Ergebnissen  photometrischer  Messungen  in  den  einzelnen 
Regionen  des  Absorptionsspectrums  überein.  Erreicht  die  Absorption 
in  einer  Spectralregion  rasch  ihr  Maximum,  dann  erscheinen  die 
Schatten  schärfer  begrenzt  als  bei  allmähligem  Anwachsen  derselben. 
Im  ersteren  Falle  erscheinen  die  Schatten  wegen  des  Contrastes  immer 
tiefer,  als  im  letzteren  und  das  kann,  wie  es  beim  Vergleiche  des 
ersten  Hämoglobinstreifen  mit  dem  zweiten  thatsächlich  der  Fall  ist, 
selbst  dann  geschehen,  wenn  das  Maximum  der  Absorption  im  scharf 
begrenzten  Streifen  hinter  dem  im  weniger  scharf  begrenzten  Strei- 
fen zurückbleibt  (VierordtO- 

Photometrisch  genau  untersucht  ist  nur  eines  aus  der  Reihe  der 
oben  verzeichneten  Oxyhämoglobinspectren,  von  Viebordt^^  nach  der 
von  ihm  ausgebildeten  Methode  der  Photometrie  der  Absorptions- 
spectren. Es  Ist  das  Spectrum,  welches  man  von  auf  100  verdünn- 
tem defibrinirten  Säugethierblat  (Rind ,  Schwein ,  Kaninchen)  bei 
1  Centim.  Dicke  der  Schicht  erhält.  Dieses  absorbirt  das  äusserste 
Roth  am  wenigsten,  bis  zu  D  Fraunhofer  nimmt  die  Absorption  all- 
mählig  zu,  um  bei  D  plötzlich  anzuwachsen,  dann  bleibt  "sie  einige 
Zeit  auf  dem  hohen  Werthe  stehen  (l  Absorptionsstreifen)  um  wieder 
plötzlich  etwas  abzunehmen  und  dann  wieder  plötzlich  und  zwar  noch 
höher  zu  steigen  als  früher  (2  Absorptionsstreifen).  Jenseits  dessel- 
ben nimmt  die  Absorption  allmählig  wieder  bedeutend  ab,  bis  in  die 
Mitte  zwischen  E  und  F,  um  von  da  an  gegen  das  violette  Ende 
hin  allmählig  zu  steigen.    Wir  stellen  nachfolgend  die  von  Vier- 

1  ViBROBDT,  Die  Anwendung  des  Spectralapparates  zur  Photometrie  der  Ab- 
sorptionsspectren etc.  S.  HO  u.  159.  Tübingen  1873. 

2  Derselbe  a.  a.  0. 
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ORDT^  fttr  die  einzelnen  Spectralregionen  ermittelten  übrig  bleibenden 
Lichtstärken  in  Procenten  der  ursprünglichen  Lichtstärke  so  zusam- 
men, dass  man  sich  die  Absorptionscurve  des  auf  100  verdünnten 
Säagethierblutes  leicht  in  ein  Normalspectram  oder  ein  mit  Angström- 
schem  Maasstab  versehenes  prismatisches  Sj)ectrum  wird  einzeichnen 
können. 


Photometrisch  bestimmte  Absorption  des  auf  -rr-  verdtLnnten  Säugethierblutes. 


Speotralregion, 

üebrigbleibende 

Speotralregion, 

bezeiohnet  nach  WeUen- 

Liohtstttrke  in  »/o  nach 

beieichnet  nach  Yxbrobdt  ' 

längen  des  Lichtes  in 

Durohstrahlung  einer  1  Ctm. 

MiUiontel  Mülimeter* 

dicken  Schichte. 
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abOB  —  B22C 

703  -  680 
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94 

C\hD—  CbbD 
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77 

D-J>19E 
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13   I  Absorptionsstreifen 

DX^E  —  JDbAE 

577  —  556 

22 

DbAE  —  DSlE 

556  -  535 

10  n 

DSlE—E  SF 

535  —  524 

17 

E  SF  —  E2^F 

524  —  516 

33 

E2^F—  EAbF 

516  —  509 

40 

E\bF  —  E^^F 

509  —  501 

44 

E^^F  —  ESOF 

501—494 

38 

ESOF—  F 

494  — i?' 

33 

F^FIOQ 

jP— 481 

31 

FioG  —  Fixa 

481-475 

28 

F2\G  -  Ena 

475  —  468 

21 

F^2G  —  FUG 

468  —  462 

16 

FiA  G  —  F6b  G 

462  —  450 

8 

F%b  G  —  FSIG 

450  —  438 

2 

i87(?—  GXOB 

438  —  428 
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1  ViEROBDT,  a.  a.  0.  S.  113  u.  118. 

2  YiEROBDT  bezeichnet  die  Spectralregionen  nach  dem  von  Stokes  und  Va* 
Lffirmr  (Der  Gebrauch  des  Spectroscopes  zu  plwsiol.  und  ärztl.  Zwecken  S.  47. 
Leipzig  1863)  gebrauchten  Verfahren,  wonach  z,B.D[9E  bedeutet  die  Stelle  des 
Spectrum,  welche  von  i>  um  19  Theile,  also  von  ^  um  81  Theile  entfernt  ist, 
wenn  der  Abstand  zwischen  D  und  E=  XOQ  gesetzt  wird.  (Vergl.  Vierordt,  Die 
Anirendung  des  Spectralapparates  zur  Messung  und  Yergleichung  der  Stärke  des 
farbigen  Liebes  S.  11.  Tttbmgen  1871.) 

3  Weitaus  besser  ist  die  Bezeichnung  nach  dem  ANGSTBöM*schen  Maassstabe. 
In  demselben  entsprechen  die  FRAUNHOFER*schen  Hauptlinien 

^  »  760  Mflliontel  Millimeter,  E  ^  527  Milliontel  Millimeter, 

»  =  718         „  „  F  «  486 

B  «  687  „  „  G  ^=  431         „  „ 

C  «■  656         „  „  H  ===*  397         „  „ 

Z)  =  589 

AsGSTBöM,  Recherches  sur  le  spectre  solaire.  Upsala  1868;  Alas  Spectre  normal  du 

soleQ.  Üpsall868. 
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Die  Photometrie  der  Absorptionsspectren  ftthrt  Vierordt  aus  vor 
einem  Spectralapparat,  in  dessen  Ocular  sich  ein  für  die  Isolirung  ein- 
zelner Spectralregionen  dienender  Schieber  befindet  Die  eine  der  den 
Spalt  bildenden  s'GRAVESAND'schen  Schneiden  ist  quer  in  zwei  Hälften  ge- 
theilt  und  jede  Hälfte  mittelst  Trommelablesang  stellbar^  so  dass  die  obere 
und  untere  Spalthälfte  in  messbarem  Verhältnisse  Yerschied,en  weit  ge- 
macht werden  können.  Vor  dem  gehälfteten  Spalt  nimmt  ein  Trögehen 
die  absorbirende  Flüssigkeit  anf;  welches  durch  einen  am*  Boden  ruhen- 
den Glaswttrfel  entsprechend  den  Hälften  des  Spaltes  ebenfalls  in  eine 
obere  und  untere  Abtheilung  zerfällt  (Schulze'sches  Trögehen  i).  Das 
Trögehen  ist  1 1  Mm.  weit,  der  von  der  vordem  und  hintern  Wand  gleich- 
weit abstehende  Würfel  ist  10  Mm.  breit.  Die  Flüssigkeit  bildet  also  in 
der  oberen  Hälfte  eine  11  Mm.,  in  der  unteren  Hälfte  eine  1  Mm.  dicke 
Schicht  und  hat  in  der  oberen  Hälfte  im  Vergleich  mit  der  unteren  eine 
Absorptionskraft,  die  einer  1  Gm.  dicken  Schicht  entspricht.  Durch  Licht- 
schwächnng  mittelst  der  messbaren  Spaltverengerung  und,  wo  diese  nicht 
ausreicht,  mittelst  Rauchgläser  von  gemessener  Absorptionskraft  wird  nun 
das  der  untern  Spalthälfte  entsprechende  Spectrum  dem  der  oberen  Spalt- 
hälfte entsprechenden  gleichgemacht  und  so  die  durch  die  Absorption  in 
der  L  Gm.  dicken  Schicht  bedingte  Lichtschwächung  in  Procenten  der 
ursprünglichen  Lichtstärke  ausgedrückt.  Die  Aufgabe  kann  nach  Vier- 
ordt im  Mittel  mit  Vso  Genauigkeit  erfüllt  werden.  Der  subjective  Fehler 
ist  durch  willkürliche  Vertlnderung  der  einen  Spalthälfte  und  darauf  fol- 
gende Herstellung  der  Gleichheit  ftlr  das  Auge  am  Instrument  selbst  zu 
bestimmen,  über  die  Prüfung  des  Instrumentes  sind  Vierordt  ^  und  Leich- 
TENSTERN^  ZU  Vergleichen.  Das  Spectrophotometer  von  Vierordt  leidet  an 
mehreren  Nachtheilen.  Es  macht  Mühe,  die  Trennungsebene  der  Flüssig- 
keitsschichten genau  auf  die  Trennungslinie  der  Schneiden  einzustellen  und 
so  das  helle  und  dunkle  Spectrum  scharf  zu  trennen;  durch  die  Spaltver- 
stellung können  nur  geringe  Intensitätsunterscliiede  gemessen  werden, 
darum  die  unbequeme  Zuhilfenahme  von  Rauchgläsern;  endlich  wird  durch 
die  Verbreiterung  des  Spaltes  das  Spectrum  unrein  ^  und  ändert  sich  durch  ^ 
Verstellung  der  Spaltbreite  nicht  nur  die  Intensität,  sondern  auch  die 
Qualität  des  Lichtes,  was  bei  einseitiger  Beweglichkeit  der  Schneiden  in 
höherem  Grade  der  Fall  ist,  als  wenn  die  Schneiden  jederseits  gegen  die 
ideelle  Spaltmitte  zu  bewegen  sind  ^.  Um  diese  Nachtheile  einzeln  oder 
völlig  zu  beheben,  haben  HttFNER  und  Qlan  zwei  andere  Spectrophotometer 
construirt. 

Ht^FNER^  lässt  in  die  eine  Hälfte  des  Spaltes  eines  Spectroscopes 
durch  ein  Nicol  polarisirtes,  durch  die  andere  unpolarisirtes  Licht  ein- 
fallen; compensirt  die  ungleiche  Helligkeit  durch  einen  achromatisirten 
Rauchglaskeil  und  dreht,  wenn  dann  die  Helligkeit  durch  Vorlegen  der 

1  Vierordt,  Ztschr.  f.  Biol.  X.  S.  42. 1874. 

2  Derselbe  a.  a.  0.  und  Ztschr.  f.  Biol.  XIV.  S.  34. 1878. 

3  Lrichtenstben,  Untersuchungen  über  den  Hämoglobingehalt  des  Blutes  etc. 
Leipzig  1878 

4  Vergl.  ^ELMH0LTZ,  Handb.  d.  physiol.  Optik  S.  259.  Leipzig  1867. 

5  Vierordt,  Ztschr.  f.  Biol.  XIV.  S.  34.  1878. 

6  HtJPNBR,  Joum.  f.  pract.  Chemie  XYI.  S.  290. 1877. 
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abfiorbirenden  Flüssigkeit  vor  die  eine  Spalthälfte  wieder  UDgleich  wird^ 
den  Nieol  so  lange,  bis  gleiche  Helligkeit  vorhanden  ist.    Ans  dem  Dre-  . 
hnngswinkel  des  Nicols  ist  dann  die  verloren  gegangene  nnd  die  übrig 
bleibende  Lichtintensität  unmittelbar  zu  finden  i. 

Glan  2  bringt  vor  dem  Spalt  eines  geradsichtigen  Spectroscopes  eine 
Brücke  ans  geschwärztem  Messing  horizontal  so  an,  dass  ein  oberer  und 
ein  unterer  Spalt  entsteht  Das  durch  jeden  der  beiden  Spalte  einfallende 
Licht  gelangt  auf  ein  RocnoN'sches  Prisma  ^ ,  dessen  brechende  Kanten 
horizontal  liegen  und  in  welchem  jedes  der  beiden  Bündel  in  zwei  recht- 
winkb'g  aufeinander  polarisirte  Bündel  zerlegt  wird.  Die  den  beiden  Spal- 
ten entsprechenden  Doppelbilder  stehen  übereinander  und  in  der  Mitte 
grenzt  ein  Bild  des  oberen  Spaltes  an  eiiles  des  untern.  Die  beiden  an- 
deren Bilder  fallen  durch  Blendung  aus.  Das  aus  dem  RooHON'schen  Prisma 
kommende  Licht  geht  dann  durch  ein  NicoFsches  Prisma  und  wird  darauf 
durch  die  Prismen  des  Spectroscopes  zerlegt.  Das  Helligkeitsverhältniss 
der  so  erzeugten  übereinander  stehenden  Spectren  ist  abhängig  von  dem 
Winkel;  welchen  die  Polarisationsebene  des  Nicols  mit  dem  Hauptschnitt 
des  RocHON'schen  Prismas  macht.  Bringt  man  vor  den  einen  Spalt  eine 
absorbirende  Flüssigkeit,  so  erhält  man  wieder  zwei  verschieden  helle 
Spectren,  welche  durch  Drehung  des  Nicols  auf  gleiche  Helligkeit  ge- 
bracht werden  müssen.  Aus  dem  Drehungswinkel  des  Nicols,  der  am 
Instrument  abzulesen  ist,  kann  wieder  die  Grösse  der  Absorption  berech- 
net werden  *).  Sowohl  in  Hüfner's  als  Glan's  Instrument  befindet  sich 
der  Ocularschieber  zum  Isoliren  bestimmter  Spectralregionen. 

Auf  die  Photometrie  der  Absorptionsspectren  hat  Vierordt  ^  eine  sehr 
allgemein  anwendbar^  quantitative  Methode  zur  Bestimmung  von  Farbe- 
stoffen gegründet.  Sie  ist  auch  für  den  Blutfarbestoff  diejenige,  welche 
alle  anderen  weitaus  übertrifft.     Wir  nennen   sie  zum  Unterschiede  von 

t  Ist  /  die  Intensität  des  polarisirten  Strahles  vor  der  Drehung  des  Nikols, 
J'  die  Intensität  nach  der  Drehung,  so  ist 

/  —  J'  «  sin  •  9»  und 
Jf  BS  cos^w. 

2  Glan,  Ann.  d.  Phys.  u.  Chemie  N.  F.  L  S.  351 .  1877. 

3  Rocbon*sches  Micrometer  yergl.  Beer,  Einleitung  in  die  höhere  Optik  S.  288. 
Braunschwei^  1853.  Gljln  benennt  es  in  seiner  Abhandlung  consequent  als  WoUa- 
ston'sches  Pnsma.  Warum?  weiss  ich  nicht. 

4  Sind  /  und  t  die  Intensitäten  der  von  den  beiden  Spalten  ausgehenden 
Lichtbündel,  a  nnd  a'  zwei  Schwächungscoefficienten,  bedingt  durch  die  Brechun- 
gen und  Absorptionen,  welche  die  rechtwinklig  polarisirten  Strahlen  im  Apparate 
erleiden,  ist  femer  a  der  Winkel,  welchen  die  Folarisationsebene  des  Nikols  mit 
der  des  Bündels  macht,  dessen  Helligkeit  J  ist,  und  hat  man  das  Nikol  so  ein- 
gestellt, dass  beide  Spectren  gleich  hell  sind,  so  ist 

Ja  cos  *  a  =  ia'  sin  *  a 
ond  wird  nun  die  Helligkeit  des  einen  Lichtbündels  gehindert,  so  muss  der  Nikol 
eedreht  werden,  damit  man  wieder  gleich  helle  Spectren  erhält.    Ist  nun  «'  der 
Winkel  der  Folarisationsebene  des  Nikols  mit  der  des  Bündels,  dessen  Helligkeit 
jetzt  J'  ist,  so  hat  man  wieder 

J^a  cos  •  a'  «■  I  a'  sin  *  of 
und  folglich  J^         lang  *  a!  . 

J  **   tang*a 

5  ViBBoanT,  Die  Anwendung  des  Snectralapparates  zur  Photometrie  der  Ab- 
sorptionsspectren etc.  Tübingen  1873;  Die  quantitative  Spectralanalyse  in  ihrer 
Anwendung  auf  Phys.  etc.  Tübingen  1S76. 
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der  früher  mitgetheilten  colorimetriscben  Hoppe-Setler^b  und  spectrocolo- 
rimetrischen  Preyer's  die  spectrophotometrische  oder  absorptiometrische 

'  BestiTnmung  des  Blutfarbestoffes.  Man  bestimmt  dabei  mittelst  eines  Spectro- 
photometers  in  einer  bestimmten  Spectralregion  die  nach  Dnrchstrahlang 
«iner  1  Gm.  dicken  Schicht  der  FlÜBsigkeit  übrig  bleibende  Lichtstärke. 
Der  negative  Logarithmus  derselben  wird  als  Exstinctionsco^fficient  £  be- 
zeichnet K    Die  ExstinctionscoefBcienten  wachsen  proportional  der  Con- 

.   centration  der  Lösung  c.     Somit  ist 

£ 

d.  i.  das  Absorptionsverhältniss  für  eine  bestimmte  Farbe  und  einen  be- 
stimmten Farbestoff  eine  Gonstante.    Ist  diese  Gonstante  ftlr  ein  bestimmtes 


1  Bekanntlich  nimmt  die  durch  einen  absorbirenden  Körper  hindurchtretende 
Lichtmenge  in  geometrischer  Eeihe  ab,  wenn  die  Dicke  des  Körpers  in  aritiime- 
tischer  Reihe  zunimmt.  Ist  /  die  Intensität  des  Lichtes,  welches  beim  Durch- 
gang durch  eine  absorbirende  Flüssigkeltsschichte  von  der  Dicke  1  geschwächt 
wird,  zu  Jn,  worin  ;*  einen  echten  Bruch  bedeute,  so  wird  nach  der  Durchstrah- 
lung einer  zweiten  gleich  dicken  Flüssigkeitsschichte  die  Intensit^it  /n'  und  nach 
Durchstrahlung  von  m  Schichten  die  Intensität  /n*»  vorhanden  sein.  Setzen  wir 
/  :=  1 ,  so  ist  die  nach  Durchstrahlung  einer  Schichte  von  der  Dicke  m  übrig 
bleibende  Lichtstärke  J,  =  n^ ,  1) 

nennen  wir  ferner  die  Dicke  der  Schicht,  welche  das  Licht  auf  0.1  der  Ursprünge 

liehen  Intensität  schwächt,  — ,  so  ist 

J_  1 

0.1=  n«;      10-1  «w«;      lo— «««, 
und  wenn  der  Werth  von  n  in  die  Gleichung  1)  gesetzt  wird 

y,— 10— «w.  2) 

Den  Coefficeinten  «,  wie  man  sieht,  der  reciproke  Werth  der  Dicke,  welche  das  ein- 
fallende Licht  auf  0.1  schwächt,  nennt  Bunsen  (Ann.  d.  Physik  CI.  S.  235.  1857)  den 
Exstinctionscoefficienten  der  absorbirenden  Substanz.  iFm  ihn  zu  bestimmen, 
braucht  man  nur  Licht  durch  eine  beliebige  Dicke  m,  des  absorbirenden  Körpers 
gehen  zu  lassen  und  die  übrig  bleibende  Lichtstärke  J„  zu  bestimmen,  man  er- 
hält dann  nach  Gleichung  2)  «  =  —  log  J,, .  m, 
und  wenn  man  »immer  die  Dicke  m,  =  1  z.  B.  1  Ctm.  wählt 

e^  —  log  J„ , 
d.  h.  den  Exstinctionscoefficienten  gleich  dem  negativen  Logarithmus  der  nach 
Durchstrahlung  einer  1  Ctm.  dicken  Schichte  übrig  bleibenden  Lichtstärke. 

Da  die  Schwächung,  welche  das  Licht  in  der  absorbirenden  Flüssigkeit  er- 
fährt, von  der  Anzahl  der  absorbirenden  Moleküle  abhängig  ist,  in  einer  l  Ctm. 
dicken  Schichte  einer  concentrirteren  Lösung  aber  mehr  solcher  Moleküle  hinter- 
einander aufgereiht  sind,  als  in  einer  Lösimg  von  niederer  Concentration,  in  jedem 
der  hintereinander  liegenden  Moleküle  aber  das  Licht  um  denselben  BruchtheO 
geschwächt  wird,  so  werden  die  Exstinctionscoefficienten  proportional  der  Con- 
centration wachsen,  also  c 

'  —  =  const. 

e 

sein:  Diese  Gonstante  hat  Yibbobdt  als  Absorptionsverhältniss  bezeichnet.  Unter 
Concentration  versteht  Viebordt  das  Verhältniss,  in  welchem  die  Gewichtsmenge 
des  in  Lösung  befindlichen  Farbestoffes  zur  Yolumeneinheit  der  Lösung  (=:l  C.-Gtm.) 

steht  und  nicht  wie  gewöhnlich  den  Quotienten  r^,  worin ;>  das  in  100  Gewichts- 

theilen  der  Lösung  enthaltene  Gewicht  des  Farbestoffes  bedeutet,  das  ist  zu  wissen 
nothwendig,  weil  der  Werth  der  Gonstante  nach  der  ersten  Annahme  hundertmal 
kleiner  ausfällt  als  nach  der  letzteren  (vergl.  Hüfneb,  Ztschr.  f.  physiol.  Chemie  ni. 
S.  17.  1879). 
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c  and  £  einer  bestimmten  Substanz  einmal  ermittelt,  so  berechnet  sieh 
nach  der  obigen  Formel  der  absolute  Gehalt  für  jede  Concentration  nach 
Bestimmung  des  ihr  zukommenden  ExstinctionscoSfficienten  am  Spectro- 
photometer. 

Ist  die  Absorption  der  zu  untersuchenden  Lösung  sehr  stark,  so  ver- 
dtfnnt  man  für  die  Bestimmung;  ist  sie  sehr  schwach,  so  wendet  man 
Vielfache  der  Dicke  =  1  Cm.  an.  Im  ersteren  Falle  sind  die  gefun- 
denen EistinctlonsGoSfficienten  mit  der  Verdünnungszahl  zu  multipliciren, 
im  letzteren  Falle  durch  die  Anzahl  der  Schichten  zu  dividiren.  Man 
iräblt  zur  quantitativen  Bestimmung  solche  Spectralregionen,  in  welchen 
die  Absorption  sehr  stark  ist,  weil  hier  bei  geringen  Aenderungen  im 
Gehalt  die  Exstinctionscoefßcienten  erheblich  variiren.  Für  das  Oxyhftmo- 
globin  z.  B.  den  2.  Absorptionsstreifen. 

Handelt  es  sich  nur  um  die  Bestimmung  des  relativen  Gehaltes  zweier 
oder  mehrerer  Lösungen,  so  ist  dieser,  wie  leicht  ersichtlich,  schon  durch 
die  Exstlnctionscoefficienten  selbst  ausgedrückt. 

Die  Constante  A  wurde  von  Hüpner'  für  die  Gegend  des  zwei- 
ten Absoiptionsstreifen  am  Oxyhämoglobin  aus  Hundeblut  bestimmt 
und  im  Mittel  aus  14  Versuchen  gefunden 

^  =  0,001154, 

Später  hat  Hüfner^  noch  genauer  die  Constante  für  Oxyhämo- 
globin vom  Hund  in  2  Spectralregionen  bestimmt  und  dieselbe  ge- 
funden 


^0 

A' 

Di2E—D34E 

D&ZE—D19E 

0.001477 

0.001110 

Das  Oxyhämoglobin  enthält  nach  den  Untersuchungen  von  Hüf- 
ner3  in  einem  Gramm  1,16  Sauerstoff  lose  gebunden.  Wegen  des 
weiteren  Verhaltens  zum  Sauerstoff,  insbesondere  auch  in  Bezug  auf 
die  Frage  der  Ozon  übertragenden  oder  erregenden  Wirkung  des  Hä- 
moglobin, muss  auf  die  Lehre  von  den  Blutgasen  verwiesen  werden. 

5)  Lösungen  voü  SauerstoflThämogiobin  wird  der  lose  gebundene 
Sauerstoff,  den  sie  enthalten,  im  luftleeren  Räume  allmählich  ent- 
zogen. Im  Blut  oder  im  mit  Wasser  verdünnten  Blut  verhält  sich 
das  Oxyhämoglobin  in  gleicher  Weise.  Es  giebt  den  lose  gebunde- 
nen Sauerstoff  auch  ab  an  reducirende  Substanzen  (verdünntes  Schwe- 
felammonium, ammoniakalische  Lösungen  von  weinsteinsaurem  Eisen- 

1  HüFHEB,  Ztschr.  f.physiol.  Chemie  I.  S.  317  u.  3S6.  1877—1878. 

2  Derselbe,  Ebenda  UI.  8.  1. 1879. 

3  Derselbe,  Ebenda  I.  S.  317.  1877—1878. 
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oder  Zinnoxydiü  (Stockes  0,  Eisenfeile  (Rollett^),  noch  besser  an 
Ferr.  hydrog.  reduct.  (C.  Ludwig  &  A.  Schmidt^)  ab  und  verwandelt 
sich  in  reducirtes  Hämoglobin.  Stockes^,  welcher  das  Verhalten  des 
Oxyhämoglobins  zu  reducirenden  Substanzen  zuerst  beobachtete,  nannte 
das  reducirte  Hämoglobin  pourple  cruorin,  während  er  das  früher  be- 
schriebene Oxyhämoglobin  als  scarlet  cruorin  bezeichnete. 

Die  Farbe  der  Lösungen  des  reducirten  Hämoglobins  ist  eine 
wesentlich  andere  als  die  der  Oxyhamoglobinlösungen.  Sie  sind  in 
dicken  Schichten  oder  im  concentrirten  Zustande  dunkel  kirschroth, 
in  dünnen  Schichten  oder  Lösungen  erscheinen  sie  aber  grün.  Ein 
solcher  Dichroismus  kommt  auch  dem  venösen  Blute  zu,  wo  er  von 
Brücke^  zuerst  beobactet  wurde,  ebenso  dem  Erstickungsblute,  wenn 
beide  unter  Luftabschluss  gesammelt  werden.  Eine  Umwandjung  des 
Oxyhämoglobins  zu  reducirtem  beobachtet  man  im  Blut,  welches  durch 
längere  Zeit  im  bedeckten  Glase  gestanden  hat,  weil  im  Blute  beim 
Stehen  Sauerstoff  aufgezehrt  wird  (Hoppe-Seyler«,  Pplüger-).  Be- 
sonders rasch  tritt  die  Reductlon  im  Brutofen  bei  37 — 38^  C.  ein 
(GscHEiDLEN^).  Durchlciteu  von  CO2,  N  und  H  durch  Oxyhämo- 
globin oder  Blutlösungen  wirkt  in  ähnlicher  Weise.  Es  erleidet  das 
Hämoglobin  bei  der  Reduction  keine  weitere  Veränderung,  denn  Schüt- 
teln mit  Luft  stellt  aus  allem  nach  den  angeführten  Arten  reducirten 
Hämoglobin  das  Sauerstoffhämoglobin  wieder  her. 

Im  Spectroscope  lassen  reducirte  Hämoglobinlösnngen  nur  einen 
Absorptionsstreifen  erkennen  Figur  7,    Er  liegt  ebenfalls  zwischen 
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Fif.  7.    Bednc  HSmoglobin. 


den  Fraunhofer'schen  Linien  D  und  E  und  entspricht  ungefähr  dem 
Räume  zwischen  den  zwei  Streifen  des  Oxyhämoglobins  (Stokes^). 

1  Stokes,  Phü.  Mag.  4.  ser.  XXVII?.  p.  391 . 

2  RoLLBTT ,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad. ,  math.-naturwiss.  Cl.  LII.  2.  Abtli. 
S.  246.  1865. 

.    3  Ludwig  u.  Schmidt,  Sitzgsber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wis8.  1868.  S.  12. 

5  Bbücke,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XI.  S.  1070.  1853. 

6  Hoppe-Seylbr,  Med.-chem.  Unters.  S.  135.  Berlin  1866—1871. 

7  Pflüger,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1867.^S.  321. 

8  GscHBiDLEN,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVI.  S.  421.  1878. 

9  Stores,  a.  a.  0. 
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Die  im  Spectrnm  zu  beobachtenden  Absorptionserscbeinungen  sind 
hier  selbstverständlich  eben  so  mit  der  Concentration  oder  der  Dicke 
der  Schicht  verschieden.    In  Figur  8  sind  die  sich  folgenden  Spec- 
tren    in    derselben    Weise 
übersichtlich  dargestellt,  wie 
jene  des  Oxyhämoglobins  in 
der  Figur  5. 

Photometrisch  bestimmt 
zam  Vergleiche  mit  dem 
SanerstofFhämoglobin  hat 
ViERORDT  ^  das  Spectrum 
des  reducirten  (mit  Zinn- 
oxydullösung oder  Natrium- 
monosulfid) Hämoglobin  von 
auf  100  verdünntem  Säuge- 
thierblut.  Der  Absorptions- 
streifen solcher  Lösungen 
liegt  zwischen  den  Wellen-^ 
längen  572-542  MiUiontel 
Millim.  Das  Roth  erscheint 
stärker  absorbirt  als  im  Spec- 
trum des  Sauerstofifhämoglobins,  das  Blau  beträchtlich  weniger. 

In  hohen  Verdünnungsgraden  der  reducirten  Hämoglobinlösungen 
(g.  Fig.  8)  ist  schon  die  Verkürzung  der  Enden  des  Spectrums  vor- 
handen ^  während  der  Absorptionsstreifen  noch  nicht  bemerkbar  ist, 
das  erklärt  uns  die  grüne  Farbe  sehr  verdünnter  Lösungen  oder  sehr 
dünner  Schichten  concentrirter  Lösungen.  Das  reducirte  Hämo- 
globin krystallisirt  in  denselben  für  die  einzelnen  Thierspecies  be- 
stimmten Formen,  wie  das  Oxyhämoglobin  (Rollett^,  Kühne**). 
Die  Krystallisation  tritt  aber  langsamer  und  schwieriger  ein,  weil 
das  reducirte  Hämoglobin  in  Wasser  leichter  löslich  ist.  Darum 
sieht  man  in  concentrirten  Lösungen  von  reducirtem  Hämoglobin 
die  erst  nach  längerem  Stehen  Krystalle  abscheiden  würden,  sofort 
Krystallisation  eintreten,  wenn  Sauerstoflf  zugeleitet  wird  und  sich 
das  reducirte  Hämoglobin  in  Oxyhämoglobin  verwandelt.  Den 
Sauerstoff  als  für  die  Krystallbildung  überhaupt  nothwendig  anzu- 
gehen   (Böttcher^),    widerstreitet    der   Erfahrung.     Das   reducirte 


aCB    D        Eb      F  G 

Flg.  8.     Sedae.  Htmoglobin. 


l  ViERORDT  a.  a.  0. 

O    TvOI  T  RT'P  A    SL    CJ 

3  Kühne,  Arch.'  f  pathol.  Anat.  XXXIV.  S.  423.  1865. 

4  Böttcher,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXVII.  S.  372.  1865. 
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Hämoglobin  kann  wie  das  Oxyhämoglobin  quantitativ  nach  der 
absorptiometrischen  Methode  von  Vierordt  bestimmt  werden  und 
zwar  kann  das  reducirte  Hämoglobin  in  derselben  Lösung  mit  dem 
Oxyhämoglobin  gleichzeitig  auf  diese  Weise  quantitativ  bestimmt 
werden,  wenn  flir  zwei  bestimmte  Spectralregionen  fttr  jede  der 
Substanzen  die  Gonstante  A  bekannt  ist  und  die  Summen  der  Ex- 
stinctionsco^fücienten  in  beiden  Regionen  mit  dem  Spectrophotometer 
bestimmt  werdend  Solche  Versuche  hat  Hüfneb^  ausgeführt.  Der 
letztere  bestimmte  die  Gonstante  A  des  reducirten  Hämoglobin  fttr 
zwei  Spectralregionen  und  erhielt: 


Ar 

Ar' 

DZ2E—DME 

D6ZE—D19E 

0.001220 

0.001499 

6.  Die  Farbe  des  Blutes  ist  durch  die  optischen  Eigenschaften 
der  zwei  Modificationen  des  Hämoglobin  und  aus  der  Fixirung  des 
Hämoglobin  in  den  Blutkörperchen  vollkommen  erklärlich.  Das 
arterielle  Blut  ist  hell  Scharlach  roth  und  nicht  dichroitisch ,  das 
venöse  Blut  ist  dichroitisch,  in  dicken  Schichten  dunkel  kirschroth, 
in  dünnen  Schichten  grün,  weil  in  dem  ersteren  Oxyhämoglobin 
(und  nur  sehr  geringe  Mengen  red.  Hämoglobin?)  enthalten  sind,  in 
dem  letzteren  dagegen  ist  eine  beträchtliche  Menge  von  reducirtem 
Hämoglobin  vorhanden,  wie  die  Erfahrung  lehrte  aber  ausserdem 
Oxyhaemoglobin  (Stores^,  Hoppe -Seyler^).  Es  stimmt  das  mit 
zahlreichen  pneumatologischen  Beobachtungen  am  Blute  überein. 
Beim  Durchgang  durch  die  Gapillaren  wird  also  nicht  alles  Oxy- 
hämoglobin reducirt. 

1  Sind  E  und  E^  die  ExstinctionscoäfQcienten  in  den  zwei  Spectralregionen. 
Ar  und  Jq  die  Constanten  der  zwei  Körper,  in  der  einen  Ar'  und  a/ui  der 
anderen  Spectralregion  x  und  y  der  unbekannte  Gebalt  der  Lösung  an  der  einen 
und  anderen  Substanz,  so  erhät  man  zunächst 

^«-^  +  -^-  und 

Ar  Aq 

£'^--p  +  -^  und  daraus 

ArA,^(bAo'-EAo)  . 

'^~  AJAr-A^Ar' 

A^A^f(EAr-E'A/)  2 

^"^  AJAr  —  A^Ar' 

2  HüPNER,  Ztschr.  f.  physiol.  Chemie  IQ.  S.  1.  1879. 
Q  fHTOfrvs  fli  &.  O 

4  Hoppe-Seyleb,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXIX.  S.  233.  1864. 
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HOfner^  bestimmte  in  Blut  aus  der  Gruralvene  des  Hundes 

reduc.  Hämogl.    7.155  Grm. 

Oxyhäm,   .  .  .  .  9.955      „ 

Gesammtmenge  17.110  Grm. 
in  Blut  aus  der  Cruralarterie 

red.Hämogl.  .  .     1.022  Grm, 

Oxyhämogl.    .  .  14,310      „ 

Gesammtmenge  15.332  Grm. 
in  lOOC.-Ctm.  bei  verschiedenen  Versuchen  nach  Vierordt's  Methode. 
Dagegen  ist  im  Erstickungsblut  nur  reducirtes  Hämoglobin  ent- 
halten. ViERORDT  ^  machte  auch  Beobachtungen  tlber  die  Beduction 
des  Hämoglobin  beim  lebenden  Menschen,  indem  er  die  Zeit  be- 
stimmte,  welche  nothwendig  war,  damit  in  den  mit  Kautschukringen 
umschnürten  Fingern  an  Stelle  des  Oxyhämoglobin  -  Spectrum  jenes 
des  reducirten  trat.  Er  fand  unter  diesen  Umständen,  die  durch 
jene  Zeit  gemessene  „Sauerstoffzehrung^^  der  Gewebe  am  Morgen 
verlangsamt,  dann  steigend  bis  Mittag,  wo  sie  1  Stunde  nach  dem 
Essen  ihr  Maximum  erreichte  um  dann  bis  Abend  auf  die  Vor- 
fflittagswerthe  zu  fallen.  Sie  ist  bei  jungen  Individuen  beschleunigt, 
durch  Körperbewegung  und  Athemanhalten  ebenfalls,  verzögert  durch 
viele  tiefe  Athemzflge. 

Es  muss  aber  nun  noch  die  zweite  Bedingung  für  die  Farbe  des 
Blutes  erwähnt  werden.  Blut  und  Hämoglobinlösungen  mit  völlig 
gleichem  Gehalt  an  beiden  Modificationen  in  gleich  dicken  Schichten 
im  auffallenden  und  durchfallendem  Lichte  mit  einander  verglichen 
wttrden  durchaus  nicht  denselben  Eindruck  aufs  Auge  hervorbringen 
und  das  kommt  daher,  dass  das  Blut  undurchsichtig,  die  Hämoglo- 
binlösung durchsichtig  ist.  Es  ist  also  nur  eine  Yergleichung  im  auf- 
feilenden Lichte  möglich  und  dabei  erscheinen  die  Lösungen  im  Ver- 
gleich mit  dem  entsprechenden  Blute  immer  sehr  dunkel.  Die  hellen 
Farben  des  Blutes  im  aufTallenden  Lichte  rühren  von  den  Blutkörper- 
chen her.  Würde  ich  mir  vorstellen,  dass  die  Blutkörperchen  mit  allen 
ihren  Eigenschaften  erhalten  aber  entfärbt  im  Plasma  sich  vorfinden 
würden,  dann  erschiene  das  Blut  im  auffallenden  Lichte  weiss,  wie  die 
Milch,  offenbar  aus  demselben  Grunde,  nämlich  wegen  der  in  Folge  des 
Wechsels  der  Brechungsindices  wiederholten  Totalreflexionen.  Diese 
Bedmgung  bleibt  aber  dieselbe,  wenn  man  nun  die  Blutkörperchen  sich 
wieder  gefärbt  vorstellt,  nur  ist  jetzt  das  reflectirte  Licht  entsprechend 
den  Absorptionsfarben  der  zwei  Hämoglobinmodificationen  gefärbt. 

1  HüFNEB  a.  a.  0. 

2  ViEROKDT,  Ztschr.  f.  Biol.  XIV.  S.  422.  1878. 
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Wir  haben  früher  die  Zerstörung  der  Blutkörperchen  und  Ab- 
gabe ihres  Farbenstoffes  an  die  umgebende  Flüssigkeit  als  Bedingung 
des  Lackfarbigwerdens  kennen  gelernt.  Unverändertes  und  lackfiar- 
biges  Blut  verhalten  sich  zu  einander  wie  Blut  und  Hämoglobinlösnng. 

7.  Ausser  der  Verbindung,  welche  das  Hämoglobin  mit  Sauer- 
stoff eingeht,  wurde  noch  eine  Reihe  von  anderen  Hämoglobinver- 
bindungen beschrieben.  Dieselben  sind  zum  Theile  sehr  hypothetischer 
Natur.  Zwei  führen  wir  an  wegen  ihrer  Aehnlichkeit  mit  dem  Oxy- 
hämoglobin. 

Das  Kohlenoxydhämoglobin  bildet  sich  wenn  in  Blut  oder  Hä- 
moglobinlösungen CQ  eingeleitet  wird,  oder,  wenn  Thiere  in  CO 
ersticken.  Das  CO  wird  vom  Hämoglobin  begierig  aufgenommen 
und  tritt  an  Stelle  des  Sauerstoffs,  welchen  es  Molekül  für  Molekül 
aus  dem  Oxyhämoglobin  austreibt  (Bernard  i,  L.  Meyer^).  Es  ist 
aber  selbst  nicht  unzerlegbar  durch  den  Sauerstoff  oder  durch  das 
Vacuum  wie  man  früher  annahm,  sondern  entlässt  beim  Durchleiten 
von  0  oder  H  und  von  COi  das  CO  wieder  (Donders^)  und  giebt 
auch  an  das  Vacuum  CO  ab  (Zuntz  %  Das  Kohlenoxydhämoglobin 
krystallisirt  dem  Oxyhämoglobin  isomorph.  Vor  dem  Spectroscope 
giebt  es  Erscheinungen,  welche  denen  des  Sauerstoffhämoglobin  sehr 
ähnlich  sind:  2  Absorptionsstreifen  den  Hämoglobinstreifen  gleichend, 
aber  gegen  das  violette  Ende  hin  etwas  verschoben,  das  letztere  ist 
weniger  verkürzt,  liegen  die  Streifen  des  Oxyhämoglobin  im  Normal- 
spectrum auf  578  und  539,  so  ergiebt  sich  für  das  Kohlenoxydhämo- 
globin 572  und  535.  Die  Streifen  werden  nicht  geändert  durch  jene 
Einflüsse,  welche  das  Sauerstoffhämoglobin  in  das  reducirte  Hämoglo- 
bin überführen. 

Das  Stickoxydhämoglobin  wurde  von  Hermann»  dargestellt.  Die 
Verbindung  ist  noch  fester  als  das  Kohlenoxydhämoglobin.  Es  kann 
aus  reducirtem  Hämoglobin  und  aus  Kohlenoxydhämoglobin  gewonnen 
werden.  Aus  Oxyhämoglobin  nur  dann,  wenn  man  für  sogleiche  Neu- 
tralisation der  sich  bildenden  salpetrigen  Säure  sorgt.  Das  Spectrum 
des  Stickoxydhämoglobins  zeigt  zwei  den  Oxyhämoglobinstreifen  nahe- 
zu gleiche  Absorptionsstreifen.  Es  verhält  sich  gegen  reducirende  Sub- 
stanzen ähnlich  wie  das  Kohlenoxyd,  seine  Streifen  kommen  dadurch 
nicht  zum  Verschwinden. 

1  Bernabd,  Le^ns  8ur  les  effets  des  subst.  toxiq.  et  med.  p.  171.  Paris  1857. 

2  L.  Meybr,  De  8anquine  oxydo  carbon.  infect.  Breslau  1858;  Ztschr.  f.  rat 
V.  (3)8.83.1859. 

3  DoiTOERS,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  V.  20. 1872. 

4  ZüMTz,  Ebenda  S.  584. 

5  Hermann,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1865.  S.  469. 
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Eine  Verbindung  von  Hämoglobin  mit  Acotylen  hat  Liebreich» 
beschrieben;  Cyanwasserstoflfoxyhämoglobin  führt  Hoppe^  an  und  läug- 
net  die  von  Pbeyer^  behaupteten  Verbindungen  mit  Blausäure  und 
Cjankalium. 

S.  Das  Hämoglobin  liefert  sehr  mannigfache  Zersetzungsproducte. 
An  der  Luft  zersetzen  sich  sowohl  die  Er jstalle  als  auch  wässerige 
Lösungen  schon  bei  gewöhnlicher  Temperatur,  rascher  noch  bei  etwas 
erhöhter  Temperatur.  Unter  den  dabei  auftretenden  Zerfallsproducten 
wurden  Ameisensäure,  Buttersäure  und  Milchsäure  isolirt  (Hoppe-Sey- 
LEB*).  Wenn  bei  der  Selbstzersetzung  des  Hämoglobins  jene  Säuren 
auftreten,  trüben  sich  die  Lösungen  und  nehmen  eine  braune  Farbe  an. 

Den  Körper,  welcher  dabei  entsteht,  hat  Hoppb-Seyleb^  als  Met- 
hämoglobin bezeichnet  Hoppe-Seyler  fand  ihn  auch  in  Cysten,  Sorby« 
in  den  Schorfen  heilender  Wunden  und  in  alten  Blutflecken.  Er  kann 
durch  sehr  verschiedenartige  Einwirkungen  aus  dem  Blute  erhalten 
werden. 

Durch  Zusatz  geringer  Mengen  Säure  zum  Blut,  welche,  wie  ans  den 
Versuchen  von  Loth.  Meybb  ',  Pflügee  &  Zuntz  ^  und  Strassburq  ^  her- 
vorgeht, eine  festere  Bindung  des  Sauerstoffes  zur  Folge  haben;  durch 
Zusatz  von  Kaliumpermanganat  (Pbeyer^^^),  chlorsauren  Kali,  unterchlorig- 
Baaren  Natron  und  von  Nitriten  (Gamgee'I),  des  Letzteren  Nitrithämoglobin 
▼ird  von  Lakkasteb  i^,  Preyer  ^^  und  JXderholm  ^^  als  Methämoglobin 
gedeutet;  durch  Ferrosulfat  und  Ferricyankalium  (Jäderholm^^)  und  durch 
Erwärmen  des  Blutes  mit  einem  Minimum  von  Alkali  (Jäderholm). 

Dafi  Methämoglobin  besitzt  in  saurer  und  neutraler  Liösung  ein 
Spectrum  mit  4  Absorptionsstreifen,  welches  mit  dem  Spectrum  des 
Hämatin^^  in  saurer  Lösung  tibereinstimmt  (Jäderholm)  (siehe  unten 
Fig.  HS.  64),  in  alkalischer  Lösung  zeigt  sein  Spectrum  drei  Streifen 
(SoRBY»^,  Jäderholm)  Figur  9. 

1  LncBBBioH,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  1^8.  S.  220. 

2  Hofpe-Sktlbb,  Med.-chem.  Unters.  S.  406.  Berlin  1866—71. 

3  Preybr,  Die  Blausäure.  Physiol.  unters.  I.  S.  84.  ü.  S.  85  u.  146.  Bonn  1868 
-1870. 

4  Hopfb-Sbtlbb,  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1865.  S.  65. 

5  Hopfe-Sbyleb,  Handb.  d.  physiol.  u.  pathol.  ehem.  Analys.  2.  Aufl.  S.  205. 
6eEiinl865. 

6  SoBBT,Quat  Joum.  of  microscop.  sc.  1870.  p.400;  Monthly  microscop.  Jonm. 
1871.  p.  11. 

7  L.  Metbe,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  Vm.  S.  256. 1857. 

8  Pplüoeb  u.  Zuntz,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  361. 1 868. 

9  Strassburg,  Ebenda  IV.  S.  454. 1 871. 

10  Preyee,  Die  BlutkrystaUe.  Jena  1871. 

11  GAMOEE,Proc.oftheroy.  soc.p.  108.  Edinb.  1867;  Phil,  transact.  of  the  roy. 
80C.  of  London  1868.  p.  339. 

12  Laitkastbe,  Quat.  Joum.  of  niicroscop.  sc.  1870.  p.  402.       13  Pbetbb  a.  a.  0. 

14  Jadebholm,  Ztschr.  f.  Biol.  Xm.  S.  193. 1877. 

15  Derselbe  a.  a.  0.  16  S.  d.  Folgende  S. 

17  Sobby,  Quat.  Joum.  of  microscop.  sc.  1870.  p.  400. 
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Das  Methämoglobinspectram  wird  durch  redacirende  Substanzen 
in  das  Hämoglobinspectrum  zurttckgefllhrt.  Sorby  und  mit  ihm  Jäder- 
HOLM  fassen  darum  das  Methämoglobin  als  Perioxyhämoglobin  auf. 
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Flg.  9.    HethKmoglobin  in  alkalinoher  Ldsvng. 

Die  Einwände,  welche  Hoppe-Seyler^  gegen  diese  Auffassung  erhob, 
scheint  derselbe^  fallen  gelassen  zu  haben.  Die  Erscheinungen,  welche 
MuNNiCH^  und  Preyer^  beim  Behandeln  von  Hämoglobin  mit  Säuren 
und  Alkalien  mit  nachfolgendem  Zusatz  von  Reductionsmitteln  und 
Schtttteln  mit  Luft  beobachtet  haben  und  welche  als  Synthesen  des 
Blutfarbestoffes  aus  Spaltungsproducten  gedeutet  wurden,  erklären  sich 
alle  aus  dem  Entstehen  von  Perioxyhämoglobin  und  Reduction  des- 
selben zu  Oxyhämoglobin  und  reduc.  Hämoglobin  (Jäderholm^). 

Eine  etwas  bessere  Kenntniss  hat  man  von  den  im  Wasser  un- 
löslichen Farbestoffen,  welche  durch  die  Wirkung  von  Säuren  und 
Alkalien  auf  das  Hämoglobin  entstehen.  Es  spalten  sich  dabei  Ei- 
Weisskörper  aus  dem  Hämoglobin  ab,  welche  als  Syntonine  oder  AI- 
kalialbuminate^  gewonnen  werden. 

Von  den  Farbestoffen  ist  zunächst  hervorzuheben  das  Hämatin. 
Mit  diesem  Namen  belegte  man  die  Substanz,  welche  man  in  Form 
eines  amorphen  blaugrauen  Pulvers  aus  dem  braunrothen  alkoholischen 
Auszug  des  durch  Zusatz  von  Schwefelsäure  (Lecanu"),  oder  aus  dem 
granatrothen  alkoholischen  Auszug  des  durch  Zusatz  von  Pottasche  (v. 
WiTTicH^)  im  Blut  erzeugten  üoagulum  erhielt,  wenn  man  die  Ausztlge 
neutralisirte,  eindampfte  und  die  Rückstände  reinigte.  Die  so  oder  auf 
ähnliche  Weise  dargestellte  Substanz  besitzt  aber  nicht  den  nöthigen 
Grad  von  Reinheit.  Man  gewinnt  darum  das  Hämatin  jetzt  dadurch, 
dass  man  zuerst  das  Hämin  darstellt,  welches  zum  Hämatin  in  naher 
Beziehung  steht. 

1  Hoppe-Seylbb.  Ztschr.  f.  physiol.  Chemie  ü.  S.  149.  1878—79. 

2  Derselbe,  Physiol.  Chemie  S.  385.  Berlin  1879. 

3  MuNNiCH,  Onderzoek.  ged.  in  het  physiol.  Lab.  der  Leidsche  Hoogescbool  uitg. 
d.HBYNSiusp.  14.1869. 

4  Preyeb,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1871.  S.  145  und  Die  Blutkrystalle.  Jena 
1871. 

5  Jäderholm  a.  a.  0.        6  S.  unten. 

7  Lecann,  £tud.  chim.  sur  le  sang.  Paris  1837. 

S  V.  Wittich,  Joum.  f,  pract.  Chemie  LXI.  S.  11. 1854. 
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Häminkrystalle  bilden  sich,  wenn  man  zu  trockenem  Blut  etwas 
Kochsalz  bringt  uud  mit  Eisessig  zum  Kochen  erhitzt  (Teichmank*). 
Es  sind  dazu  sehr  kleine  Mengen  von  trockenem  Blut  hinreichend, 
worauf  die  Benutzung  dieser  Reaction  als  forensische  Blutprobe  be- 
ruht (Brücke*^,  Virchow^  und  Andere). 

Im  Grossen  erhält  man  die  Häminkrystalle  aus  dem  mit  Kaliomcar- 
boiiat  und  Alkohol  bereiteten  Blutauszug  unter  Anwendung  von  Weinsäure 
(Roli.btt4)  oder  Eisessig  (Gwosdew^)  oder  man  stellt  sie  in  ähnlicher  Weise 
wie  filr  die  microscopische  Untersudiung  (Hoppe-Seyler  ö)  oder  aus  dem 
mit  schwefelsäurehaltigem  Alkohol  bereiteten  Blutauszug  dar,  auch  aus 
sauren  ätherischen  BlutauszUgen  sind  sie  zu  erhalten  (Lehmann  ^,  Jäder- 
HOLM  ^). 

Die  Häminkrystalle  scheiden  sich  aus  allen  Blutarten  in  den- 
selben Krystallformen  ab.  Sie  erscheinen  in  Form  rhomboidischer 
flacher  Stäbchen  von  hell  gelb  bis  dunkel  schwarzbrauner  Farbe.  Sie 
bieten  nach  der  Krystallgestalt  orientirte  Lichtabsorptionserscheinun- 
gen dar.  Der  in  der  Macrodiagonale  der  rhombischen  Begrenzungs- 
elemente schwingende  Strahl  ist  dunkel  schwarzbraun,  der  in  der 
Microdiagonale  schwingende  Strahl  hell  gelbbraun.  Sie  besitzen  fer- 
ner einen  lavendelgrauen  der  Farbe  im  durchfallenden  Lichte  com- 
plementären  Flächenschiller  (Rollbtt^).  Das  Hämin  ist  nach  Hoppe- 
Setler*®  eine  Verbindung  des  Hämatin  mit  Chloi*  Wasserstoff  säure  von 
der  Formel  Ck^H-iNhFeiOx^iCh.  Chlorfreie  Häminkrystalle  darzustellen, 
ifit  Hoppb-Setler  nie  gelungen.  Durch  Auflösen  des  Hämin  in  ver- 
dünnter Kalilauge  und  Neutralisiren  mit  verdünnter  Schwefelsäure  wird 
aus  demselben  das  amorphe  Hämatin  erhalten,  für  welches  die  For- 
mel Ck%H'(^N%F(nO\{i  ermittelt  wurde.  Das  Hämatin  ist  in  Wasser 
Alkohol  und  Aether  unlöslich,  dagegen  leicht  löslich  in  Säure  oder 
alkalihaltigem  Alkohol  oder  saurem  Aether. 

Das  Hämatin  enthält  der  obigen  Formel  entsprechend  8,82 o/o  Eisen 
und  da  alles  Eisen  des  Hämatin  aus  dem  Eisen  des  Hämoglobin  0,42^/0 

1  Teichmann,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  IE.  S.  375. 1853,  V.  S.  43,  VIII.  S.  141. 
IS57. 

2  Brücke,  Wiener  med.  Wochenschr.  1 857.  Nr.  23. 

3  ViKCHOw,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XH.  S.  304.  1857. 

4  RoLLETT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.,  matli.-naturwiss.  Cl.  XL VIII.  2.  Abth. 
S.  2«.  1863. 

5  GwosDBW,  Ebenda  LIII.  2.  Abth.  S.  683. 1866. 

6  Hoppb-Setler,  Med.-chem.  Unters.  S.  379.  Berlin  1866—1871. 

7  Lehmann,  Atlas  d.  physiol.  Chemie  von  Funke.  2.  Aufl.  Taf.  IX.  Fig.  l.  Leip- 
zig 1S58. 

8  Jädebholm  a.  a.  0. 

9  Rollett,  Wiener  med.  Wochenschr.  1862.  Nr.  29  und  Sitzgsber.  d.  Wiener 
Acad.  XLVm.  S.  227. 1863. 

10  Hoppe-Sbtlbr,  a.  a.  0.  S.  525. 
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(vergl.  8.  43)  herrührt,  so  erhält  man  für  je 


8.82 

0;42 


21  Gewichtstheile 


Hämoglobin  1  Hämatin. 

Brozeit  ^  sachte,  indem  er  alles  Hämoglobin  einer  bestimmten  Blat- 
menge  in  Hämatin  ttberftihrte,  das  letztere  durch  Wägong  zu  bestimmen. 
Auch  fttr  die  Farbenvergleichung  hat  man  der  grösseren  Haltbarkeit  von 
Normalhämatinlösnngen  wegen  die  Bestimmung  des  Hämoglobin  ans  dem 
Hämatin  empfohlen  (Hoppe-Setler^).  Die  Formel  fttr  den  Procentgehalt  des 


Blutes  an  Hämoglobin  (S.  4  5)  geht  dann  in  die  Formel  o; = 2 1 


k(b  +  ny) 


Über. 


Die  alkalischen  Hämatinlösungen  zeigen  einen  Absorptionsstreifen 
Figur  10  zwischen  C  und  D  Fraunhofer,  nahe  an  -D,  welcher  mit 
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Ptg.  It*    Hlmfttin  in  aUuOiBeher  Lö«ang. 


zunehmender  Goncentration  sich  verbreitert  und  mit  der  einen  Grenze 
näher  an  C  rückt,  mit  der  andern  in  den  halben  Raum  zwischen  D 
und  E  hineinragt,  da3  rothe  und  violette  Ende  erscheinen  auch  bei 
verdünnten  Lösungen  beträchtlich  verkürzt.  Mit  wachsendem  Alkali- 
gehalt rückt  der  Streifen  etwas  in  der  Richtung  gegen  das  violette 
Ende  des  Spectrum  (Jäderholm^).  Die  Lösungen  sind  dichroitisch  in 
dicken  Schichten  granatroth,  in  dünnen  Schichten  grün.  Die  sauren 
Lösungen  von  Hämatin  erscheinen  braun.  Sie  zeigen  im  Spectrum 
4  Absorptionsstreifen  Fig.  11.    Einen  scharf  hervortretenden  zwischen 
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C  und  B  (Säurestreifen),  einen  sehr  zart  angedeuteten  etwas  schmä- 
leren bei  J)  vor  dieser  Linie  gegen  E  hin  liegend,  einen  dritten  brei- 

1  Brozeit,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  HI.  S.  353. 1870. 

2  Hoppe-Seyler.  Handb.  d.  physiol.  u.  pathol.  ehem.  Analyse.  2.  Aufl.  S.  312. 
Berlin  1865. 

3  Jaderholm,  Die  gerichtlich  med.  Diagnose  der  Kohlen oxydvergiftung.  Berlin 
1876. 
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Hämatin  in  alkalischer  und  saurer  Lösung,  reducirtes  Hämatin. 
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teren  nahe  an  E  und  von  dieser  Linie  gegen  D  hin  liegend,  einen 
yierten  breitesten  bei  F  liegenden  und  von  dieser  Linie  gegen  h 
hin  sich  erstreckenden.  Es  ist  dasselbe  Spectmm,  welches  auch 
das  Methämoglobin  in  Säure  oder  im  neutralen  Zustande^  zeigt  und 
beide  Körper  sind  nur  dadurch  zu  unterscheiden,  dass  beim  Neutrali- 
siren  der  Säure  oder  Zusatz  überschüssigen  Alkalis  das  Spectrum  des 
sauren  Hämatins  in  das  des  alkalischen  Hämatin,  jenes  des  Methä- 
moglobins in  das  drei  Streifen  zeigende  des  alkalischen  Methämoglo- 
bins übergeht  (Jäderholm). 

Ein  besonderes  Verhalten  zeigt  der  erste  der  vier  Absorptions- 
streifen, Säureband,  da  er  in  alkoholischen  Lösungen  näher  an  D 
liegt  als  in  ätherischen  und  mit  der  Zunahme  des  Säuregebaltes 
gegen  das  rothe  Ende  hinrückt  (Sorby*,  Preyer^,  Jäderholm »). 

Wenn  alkalische  Hämatinlösungen  mit  reducirenden  Substanzen 
behandelt  werden,  treten  statt  des  einen  Absorptionsstreifen  im  Spec- 
trnm  zwei  andere  Streifen  auf  Fig.  12,  ein  dunklerer  zwischen  den 
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Fig.  12.    B«dacirte8  Htnuttin. 
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Linien  D  und  E^  ungefähr  um  die  anderthalbfache  Breite  des  Streifens 
selbst  von  ersterer  Linie  entfernt,  und  ein  hellerer,  welcher  den  Raum 
zwischen  den  Linien  E  und  b  ausfüllt  und  zu  beiden  Seiten  überragt. 
Durch  Schütteln  mit  Luft  verschwinden  die  Streifen  wieder  und  kehrt 
der  Streifen  der  alkalischen  Hämatinlösung  zurück.  Stockes,  der 
diese  Thatsachen  auffand,  unterscheidet  darum  zwei  Hämatinmodifi- 
cationen,  das  braune  und  rothe  (reducirte)  Hämatin.  Preyer'^  nannte 
das  erstere  Sauerstoffhämatin,  das  letztere  Hämatin. 

Die  Streifen  des  reducirten  Hämatin  erhält  man  auch  durch  Kochen 
von  Blnt  mit  Kalilauge  oder  Vermischen  von  Blut  mit  verdünnter  Kali- 
lange  unter  Lnftabschluss  (Preyer^)  oder  bei  Luftzutritt  mit  concentrirter 
Natronlaage  (Jäderholm 6)  oder  32<^/o  Kalilauge  (Rollett")  bei  gewöhnlicher 

1  SoBBT,  Quat.  Joum.  of  microscop.  sc.  1870.  p.  400- 

2  Preysb,  Die  Blutkrystalle.  Jena  1871. 

3  Jäderholm,  a.  a.  0. 

4  Pbeteb,  Die  Blutkrystalle.  Jena  1871. 

5  Pbbter,  a.  a.  0. 

6  Jäsebholm,  Gerichtl.  med.  Dia^ose  der  Kohlenoxydyergiftung.  Berlin  1876. 

7  Kollett,  Mittheil.  d.  ärztl.  Vereins  in  Steiermark  Xm.  S.  23.  1875-76. 

Handbach  der  PhjsioloiTie-   Bd.IY.  5 
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Temperatur.  In  allen  diesen  Fällen,  weil  sich  durch  die  Wirkung  der  Alka- 
lien auf  die  EiweisskcSrper  des  Blutes  Schwefelalkalien  bilden,  welche  das 
Hämatin'reduciren.  Wird  eine  Lösung  von.reducirtem  Häroatin  angesäuert, 
so  erscheinen  die  Streifen  des  sauren  Hämatin.  Auf  saure  Hämatinlösangen 
wirken  die  Reductionsmittel  nicht.  Identisch  mit  dem  reducirten  Hämatiu 
ist  Hoppe-Setler's^  Hämochromogen,  welches  er  erhielt,  wenn  er  Hämoglo- 
bin bei  Ausschluss  der  Luft  in  einer  Wasserstoffatmosphäre  mit  Alkalien  zer- 
legte. Anfangs  konnte  die  Identität  bezweifelt  werden,  zwar  stimmte  das 
Spectrum  des  Hämochromogen  in  alkalischer  Lösung  mit  dem  des  reducirten 
Hämatin  ttberein,  allein  Hoppe-Setler'^  wollte  auch,  wenn  er  das  Hämoglo- 
bin mit  Säuren  unter  Luflabschluss  zerlegte,  Hämochromogen  in  saurer 
Lösung  mit  einem  ganz  besonderen  Spectrum  erhalten  haben.  Dieses  Spec- 
trum entspricht  aber,  wie  Jädebholm^  nachwies,  einem  Spectrum,  welches 
zusammengesetzt  ist  aus  dem  Spectrum  des  sauren  Hämatin  und  eines 
weiteren  Zersetzungsproductes  des  letzteren  des  Hämatoporphyrin.  Ein 
Spaltungsproduct  des  Hämoglobins,  welches  erst  durch  Aufnahme  von 
Sauerstoff  in  Hämatin  übergeht  im  Sinne  von  Hoppe's  Hämochromogen  ist 
bis  jetzt  nicht  erwiesen. 

Als  Hämatoporphyrin  bezeichnet  Hoppe- Seyler*  das  eisenfreie 
Hämatin. 

Dass  dem  Blut  durch  Schwefelsäure  alles  Eisen  entzogen  werden 
kann,  ohne  dass  die  lebhaft  rothe  Farbe  verloren  geht,  ist  eine  lange 
bekannte  Thatsache  (Sanson  und  Scherer  ^)y  später  wurde  behauptet,  dass 
die  Schwefelsäure  unter  Entwicklung  von  H  und  Bildung  von  Ferrosulfat 
dem  Hämatin  das  Eisen  entziehe  und  eisenfreies  Hämatin  entstehe,  woraus 
zugleich  gefolgert  wurde,  dass  das  Eisen  im  Hämatin  im  unoxydirten  Zu- 
stande enthalten  sei  (Mülder,  van  Goudoever«).  Bei  Versuchen  von  Hoppe- 
Setler  ergab  sich  aber,  dass  das  Hämatin  unter  Aufnahme  von  Sauerstoff 
das  Ferrosulfat  und  Hämatoporphyrin  bildet:  CefiHioNsFeiOio  +  H{SH%0\) 
-f.  O2  =  C^^HiiN^On  +  2  {SFcOa).  Das  Hämatoporphyrin  wird  auch  von 
anderen  Säuren  gebildet. 
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Flg.  13.     HKmatoporpbyrin, 

Das  Spectram  des  Hämatoporphyrin  besitzt  zwei  Absorptions- 
streifen. Einen  zwischen  C  und  Z>,  den  anderen  zwischen  D  und  E 
Fraunhofer  Fig.  13. 

1  Hoppe-Seyler,  Med.-chem.  Unters.  S.  540.  Berlin  1866—71. 

2  Hoppe-Seyler,  a.  a.  0. 

3  Jäderholm,  Ztschr.  f.  Biol.  XHI.  S.  192.  1877. 

4  Hoppe-Seyler,  a.  a.  0.  S.  528. 

5  Scherer,  Ann.  d.  Chemie  u.  Pharm.  XL.  S.  31.  1841. 

6  Mclder,  Journ.  f.  pract.  Chem.  XXXU.  S.  186.  1844. 
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Es  mass,  am  die  Zersetzungsprodacte  des  Hämoglobins  abzu- 
schliessen,  hier  nocfa  aaf  die  Zersetzungen  hingewiesen  werden,  welche 
man  ftir  das  Hämoglobin  innerhalb  des  Thierleibes  postnlirt.  Dahin 
gehört,  dass  man  das  Hämoglobin  als  Materiale  fttr  die  Bildung  von 
Gallen-  und  Hamfarbestoffen  ansieht  (vergl.  darüber  Galle  und  Harn). 
Die  genuinen  Gallenpigmente  künstlich  aus  dem  Hämoglobin  zu  er- 
zengen, ist  bisher  nicht  gelungen,  wohl  aber  hat  Hoppe-Seyler  durch 
Einwirkung  von  Zinn  und  Salzsäure  auf  Hämatin  in  alkalischer  Lö- 
sung und  auch  direct  aus  dem  Hämoglobin  mit  Zinn  und  alkoho- 
lischer Lösung  von  Salzsäure  einen  Farbestoff  gewonnen,  welchen  er 
als  mit  den  von  JaffiS  als  ürobilin,  von  Maly  als  Hydrobilirubin 
bezeichneten  Hamfarbestoff  identisch  erklärt. 

9.  Der  Gehalt  des  Blutes  an  Hämoglobin  ist  mehrfach  bestimmt 
worden.  Wir  haben  die  Methoden  hierfür  schon  kennen  gelernt  (vgl. 
S.  44,  45,  49  u.  53)  und  hier  nur  noch  auf  zwei  früher  nicht  erwähnte 
hinzuweisen,  gegen  welche  sich  aber  die  grössten  Bedenken  erheben 
lassen. 

Grehant  ^  sucht  das  Hämoglobin  zu  bestimmen  aus  der  Menge  Sauer- 
stoff, welche  durch  CO  aus  dem  Hämoglobin  verdrängt  wird.  Quinquaud  ^ 
sucht  das  Hämoglobin  ebenfalls  aus  der  Bestimmung  des  Blutsauerstoffes 
za  finden.  Er  bedient  sich  dazu  der  Methode  von  Risler  und  Schützen- 
BEROER  \  wobei  der  Sauerstoff  durch  Titriren  mit  einer  Lösung  von  hydro- 
ächwefligsaurem  Natron  bestimmt  wird.  Wie  man  sieht,  mUsste  für  beide 
Bestimmungen  das  Blut  vorher  mit  Sauerstoff  vollkommen  gesättigt  sein. 
Bei  Qotnquaud's  Verfahren  bleibt  es  nicht  bei  der  Bildung  von  reducir- 
tem  Hämoglobin,  da  Schützenberoer  und  Risler  durch  Titriren  viel  mehr 
Sauerstoff  im""  Blute  fanden,  als  man  nach  anderen  Methoden  gewinnen  kann. 

Quantitative  Bestimmungen  des  Hämoglobins  im  Blute  sind  wegen 
der  Beziehungen  dieses  Körpers  zum  respiratorischen  Gaswechsel  und 
als  nothwendige  Voraussetzung  flir  die  Beurtheilung  der  in  Krank- 
heiten vorkommenden  Abweichungen  von  grosser  Wichtigkeit. 

Bestimmungen  des  Eisens  im  Blute  liegen  in  grosser  Zahl  vor 
(Denis^,  f.  Simon^,  Nasse«,  Becquerel  &  Kodier",  Poggiale^,  C. 
Schmidt^,  Pelouze^®  und  Andere). 

1  Gbbhant,  Compt.  rend.  LXXV.  p.  497. 1 872. 

2  QciNQUAUD,  Compt.  rend.  LXXVI.  p.  1489. 1873. 

3  msLEs  u.  SchOtzenbbroeb,  Compt.  rend.  LXXVI.  p.  440.  1873. 

4  Drans,  Becherch.  exper.  sur  le  sang  etc.  Paris  1830  und  Essai  sur  TappUc.  de 
la  chim.  k  r^ade  physiol.  du  sang  etc.  Pans  1838. 

5  Simon,  Arch.  d.  Pharm.  XVIU.  S.  35. 1839. 

6  Nasse,  Wagner's  Handwörterb.  d.  Physiol.  I.  S.  138.  Braunschweiff  1842. 

7  Becquerel  n.  Bodibb,  Bech.  sur  la  comp,  du  sang  etc.  p.  23  u.  27.  Paris  1844. 
S  PoGGiALB,  Compt.  rend.  XXV.  p.  112.  1847. 

9  C.  ScHioDT,  Charakter  d.  epid.  Cholera.  Leipzig  u.  Mitau  1850. 
10  Pblouzb,  Compt.  rend.  LX.  p.  880. 1855. 
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Beim  Menschen  bewegen  sich  die  von  den  genannten  Untersucbern 
gefundenen  Eisenmengen  in  100  Grm.  Blut  zwischen  0,0350—0,0633 
örm.  Aus  den  Eisenbestimmungen  von  Begquerel  &  Rodier  be- 
rechnete Prbyer^  für  100  Grm.  Blut 

Min.  Max. 

der  gesunden  Frau  .     .    .    .     11.57        13.69  I  Hämaglobin 
des  gesunden  Mannes   .    .    .     12.09        15.07  J      in  Grm. 
Quincke-  erhielt  nach  der  spectrocolorimetrischen  Methode  fttr 
100  Grm.  normalen  menschl.  Blutes  14.1  —  14.6  Grm.  Hämogl. 

Nach  der  Methode  von  Vierordt  wurden  Bestimmungen  der 
Exstinctionsco^f&cienten  also  der  relativen  Hämoglobinwerthe  beim 
Menschen  ausgeführt  von  Wiskemann^  und  Leichtenstern^.    Es  er- 
gab sich,  dass  das  Lebensalter  und  das  Geschlecht  den  Hämoglobin- 
gehalt beeinflussen.    So  findet  Leichtenstern,  wenn  er  den  Farbe- 
stoflfgehalt  des  Blutes  Neugeborener  gleich  100  setzt,  als  vergleich- 
bare Verhältnisszahlen  fUr  den  relativen  Farbestoffgehalt 
1—3  Tage    ...     100 
V2 — 5  Jahre  ...      55 
5—15      «...      58 
15—25     „      .     .     .      64 
25—45     „      .     .     .       72 
45-60     «...       63 
Den  hohen  Farbestoffgehalt  des  Blutes  der  Neugeborenen  hat 
zuerst  Denis*  aus  den  Eisenbestimmungen  entnommen,  Convert  & 
Nauntn«  constatirten  ihn  nach  der  Methode  von  Preysr. 

Für  das  Blut  der  Männer  ergiebt  sich  der  Hämoglobingehalt  etwas 
grösser  als  für  das  Blut  der  Frauen  (Wiskemann,  Convert  &  Naunyn, 
Leichtenstern)  was  schon  aus  zahlreichen  älteren  Blutanalysen  immer 
wieder  hervorging  und  in  Uebereinstimmung  mit  den  Resultaten  der 
Blutkörperchenzählungen  bei  beiden  Geschlechtern  steht  (s.  oben 
S.  28—31). 

Der  Hämoglobingehalt  ändert  sich  auch  während  der  Stunden 
des  Tages.  Er  sinkt  nicht  unbeträchtlich  nach  dem  Mittagsessen 
(Vierordt',  Leichtenstern).  Durch  vieles  Wassertrinken  ändert  sich 


1  Pbbt£b,  Die  BlutkrystaUe.  Jena  1871. 

2  Quincke,  Arch  f.  pathol.  Anat.  LIV.  S.  537. 1874. 

3  W^iSKBMANN,  Ztschr.  f.  Biol.  XH.  8. 434. 1876. 

4  Leichtenstebn,  Untersuchungen  über  den  Hämoglobulingehalt  des  Blutes. 
Leipzig  187S. 

5  Denis,  Rech,  exp^r.  sur  le  sang.  Paris  1830. 

6  Naunyn  u.  Convert,  Corresp.-Bl.  f.  Schweiz.  Aerzte  1871.  S.  301. 

7  YiEBOBDT,  Die  quant.  Spect.  S.  60.  Tübingen  1876. 
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derselbe  nicht  (Leichtenstern),  dagegen  steigt  er  etwas  bei  Ent- 
ziebuDg  von  Getränken  und  wahrscheinlich  durch  vieles  Schwitzen 
(  Leichtenstern). 

Für  Säugethiere  ergaben  sich  die  nachfolgend  zusammengestell- 
ten Hämoglobinwerthe  nach  drei  verschiedenen  Bestimmnngsmethoden 
(Preyer*).  / 


Hämoglobin 

Thier 

in  100  Gm. 

in  100  Grm. 

in  100  Grm. 

BlQfc 

Blat 

Blnt 

s.  d.  Eisen 

colorimet. 

■pectroeolonm. 

Hund*  .... 

13.8 

13.8 

13.3 

Hammel    .    .    . 

11.2 

— 

11.2 

Ochs     .... 

12.3 

— 

13.6 

Schwein    .    .     . 

13.2 

~~ 

14.3 

Im  Blute  verschiedener  Thierclassen  ist  der  Hämoglobingehalt 
sehr  verschieden.  Fttr  die  Gegend  des  zweiten  Absorptionsstreifen 
bestimmte  Korniloff^  die  nachfolgenden  Exstinctionsco^'f&cienten 
des  lOOfach  verdünnten  Blutes. 


Thiere 

Zahl 
der  Thiere 

Exstinotions- 

co^fficient  (rel.  Hämo- 

globinmengen) 

Fische     .    .     . 
Amphibien  .     . 
Reptilien     .    . 
Vögel.    .     .     . 
Säuger    .     .    . 

16 
13 
13 
17 
22' 

0.3564 
03889 
0.432S 
0.7814 
0.9366 

Es  nimmt  also  der  Uämoglobingehalt  des  Blutes  von  den  Fischen 
gegen  die  Säuger  hin  zu. 

Bei  jungen  Thieren  fand  Subbotin^  einen  geringeren  Hämoglo- 
bingehalt als  bei  alten.  Beim  Ochsen  in  100  Theilen  Blut  12,10; 
beim  Kalb  8,91 ;  bei  einem  4  Wochen  alten  saugenden  Hund  3,4 ; 
beim  Mutterthier  13,8. 

In  den  Bestimmungen  von  Kornilofp  spricht  sich  dieselbe  That- 
sache  aus 


1  Preyeb,  Die  ßlutkrystalle  S.  126  u.  128.  Jena  1871. 

2  Vergl.  auch  die  oben  mitgetheilten  Bestimmungen  von  Hüpner  S.  59. 

3  KoR2«LOFP,  Ztschr.  f.  Biol.  XII.  S.  515. 1876. 

4  ScBBOTW,  Ebenda  VII.  S.  185. 1871. 
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Thiere 

Exstinctionscoefficient 
(rel.  Hämoglobinmenge) 

alt          1         jung 

Säuger.     .     .     . 
Vögel    .... 
Kaltblüter     .    . 

0.9236 
0.8922 
0.4312  • 

0.7708 
0.5355 
0.3478 

Das  Geschlecht  hat  auch  bei  Thieren  einen  ähnlichen  Einflass 
wie  beim  Menschen. 

Gänzliche  Nahrungsentziehung  ändert  den  Hämoglobingehalt  we- 
nig. In  100  Theilen  Blut  waren  enthalten  beim  Hund  am  1.  Hungertag 
13,8;  am  38.  Hungertag  13,33;  beim  Kaninchen  nach  14  Hungertagen 
9,5.  Für  sechs  Kaninchen  bei  Pflanzenkost  ergaben  sich  8,2.  Hunde 
mit  stickstoflfreicher  Kost  ergaben  13,5,  während  ein  38  Tage  mit 
Stärke  und  Fett  geflltterter  Hund  9,52;  ein  20  Tage  mit  Brod  ge- 
fütterter 9,37  ergab.  Stickstoflfarme  Kost  setzt  also  den  Hämoglobin- 
gehalt herab,  während  stickstoflfreiche  ihn  hebt  (Sitbbotin).  Daraus  soll 
sich  auch  der  relativ  niedrige  Hämoglobingehalt  der  Pflanzenfresser 
erklären  und  die  Ausnahme,  welche  man  beim  Hungern  derselben 
beobachtet,  wo  sie  von  ihrer  Leibessubstanz  leben. 

Wird  der  Hämoglobingehalt  im  Blut  aus  verschiedenen  Gefässen 
desselben  Thieres  gleichzeitig  oder  aus  demselben  G^fässe  nach  ver- 
schiedenen Einwirkungen  anf  den  Organismus  bestimmt,  so  ergiebt 
sich  daraus  die  Vertheilung  des  Hämoglobins  im  Blutstrome. 

Es  genügt  dafür  nur  den  relativen  Gehalt  gleich  grosser  Biatproben 
zu  ermitteln,  für  deren  eine  der  Hämoglobingehalt  =  l  gesetzt  werden 
kann.  Ein  solches  Verfahren  hat  Lesser  ^  eingeschlagen  unter  Anwendung 
der  spectrocolorimetrischen  (Kronecker)  und  einfach  colorimetrischen  Me- 
thode (Hoppe-Seyler).  Hat  man  zur  Blutprobe  vom  Procentgehalt  =  1 
Wasser  rv  gesetzt,  während  man  zur  Blutprobe  vom  Gehalte  x  Wasser 
wx  setzen  muss,  um  dieselbe  Färbekraft  zu  erzielen,  so  erhält  man,  weil 
der  Unterschied  u  zwischen  den  procentischen  Hämoglobinmengen  in  bei- 
den Proben  proportional  ist  dem  Unterschied  der  Wassermengen  w  und  w\ 

a  — =  +  ( i )  und  a; «-«  1  +  a. 


Bei  Lebser's  Versuchen  ergab  sich :  der  Hämoglobingehalt  ist  in 
gleichen  Zeiten  und  unter  gleichen  Bedingungen  in  der  Aorta  und 
ihren  Zweigen  und  in  den  Venen,  welche  sich  ins  rechte  Herz 
entleeren  (grosse  Extremitätenvenen,  Stamm  der  V.  port.)  derselbe; 
Geschwindigkeitsänderungen  des  arteriellen  Blutstromes  ändern  den 
Hämoglobingehalt  nicht.    Infolge  von  Aderlässen  nimmt  er  erst  ab, 

1  Lebseb,  Arch.  f.  Anat.  u.  PhysioL,  physiol.  Abth.  1878.  S.  41. 
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sobald  der  gesammte  Blutverlust  2,9  ®/o  des  Körpergewichts  im  Mittel 
erreicht,  die  entleerte  Blutmenge  entspricht  dann  ^^5  der  bei  Verblu- 
tung tiberhaupt  zu  erzielenden  Blutmenge.  Der  dabei  entstehenden 
Abnahme  des  Hämoglobingehaltes  5,1  ^lo  im  Mittel  correspondirt  auch 
eia  plötzlicher  Abfall  des  Blutdruckes.  Durchschneidung  und  Reizung 
des  Halsmarkes  ergaben  ähnliche  Beziehungen  zwischen  Hämoglobin- 
gehalt und  Blutdruck  wie  Verblutungen.  Plötzlicher  Verschluss  der 
Pfortader  macht  Blutdruck  und  Hämoglobingehalt  sinken.  Verschluss 
der  Aorta  subrenalis  wirkte  nur  verändernd,  wenn  reflectorische  Erre- 
gungen der  Gefässnerven  oder  Zubinden  der  Pfortader  damit  concurrir- 
ten.  Ist  das  Verhältniss  zwischen  Hämoglobingehalt  des  Blutes  und 
der  Zahl  der  Blutkörperchen  ein  constantes,  wie  im  speciellen  Falle, 
dann  ist  durch  die  früheren  Untersuchungen  auch  die  Vertheilung  der 
Blutkörperchen  im  Blutstrome  ermittelt.  Ob  ein  solches  constantes  Ver- 
hältniss im  Allgemeinen  angenommen  werden  kann,  ist  noch  nicht  ganz 
sicher.  Welckee*  macht  diese  Annahme  auf  Grund  seiner  Versuche 
für  Gesunde.  Malassez^  stimmt  ihm  bei.  Sechs  gesunde  Männer  er- 
gaben im  C.-Millim.  Blut  4,000,000—4,600,000  Blutkörperchen  und 
0,125—0,134  Milligr.  Hämoglobin.  Worm-Müller^  stellt  seine  Ver- 
suche am  Hund  in  einer  Tabelle^  zusammen,  aus  der  sich  ergiebt, 
dass  bei  einer  Reihe  von  Individuen  das  Verhältniss  nahezu  constant 
ist,  dass  aber  bei  anderen  Abweichungen  vorkommen,  welche  wahr- 
scheinlich nicht  mehr  auf  Versuchsfehler  zurückzuführen  sind.  In 
Krankheiten  ist  das  Verhältniss  wesentlich  geändert,  namentlich  bei 
Chlorose  (Welcker^,  Duncan^,  Hayem",  Malassez®)  sind  die  Körper- 
chen weniger  reich  an  Hämoglobin. 

Bei  den  oben  erwähnten  6  gesunden  Männern  berechnet  Malas- 
SEz  den  Gehalt  des  einzelnen  Körperchens  an  Hämoglobin  zu  27,77 
bis  31,90,  im  Mittel  zu  29,99  fujngYm.  (Billiontelgramm).  Bei  Chlorose, 
Anämie  und  Krebs  sah  er  die  Blutkörperchen  bis  auf  1,520,000;  das 
Hämoglobin  bis  auf  0,024  Mgrm.  im  C.-Mill.  Blut;  das  Hämoglobin 
im  einzelnen  Körperchen  bis  auf  10,55  ////grm.  sinken. 

1  Wklkbb,  Prager  Vierteljschr.  IV.  S.  11.  1854;  Ztschr.  f.  rat.  Med.  XX.  (3) 
S.217. 

2  Mal ASSBZ,  Arch.  de  physiol.  IV.  sör.  2.  p.  1  et  634. 1 877 ;  Compt.  rend.  LXXXV. 
p.  348. 1877. 

3  WoRM-MüLLBS,  Om  Forkaldet  imellem  Blodlegememes  Antal  og  Blodets 
Farvekraft.  Christiania  1876  (cit.  nach  Maly's  Jahresber.  f.  Thierchemie  VII.  S.  102. 
1877. 

4  MALA.saBz,,Arch.  de  phys.  1877.  p.  34,  wo  die  Tabelle  nach  einer  an  M.  ge- 
langten Uebersetzung  von  Heibebo  und  db  Ron  mitgetheilt  ist. 

5  Welkbb  a.  a.  0. 

6  DüNCAK,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.^inath.-naturwiss.  Cl.  LV.  S.  516. 1867. 

7  Eatbm,  Compt.  rend.  LXXXIII.  p.  152, 230,  985. 1876.      8  Malassbz  a.  a.  0. 
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2,  Fernere  chemische  Bestandtheüe  der  rothen  Blutkörperchen, 

Bald  nachdem  Liebbeigh^  deü  von  ihm  als  Protagon  bezeich- 
neten Körper,  für  den  er  die  Formel  Cw^H^wNAÖnP  aufstellte,  aus 
dem  Gehirn  dargestellt  hatte,  wurde  von  L.  Hermann^  und  Hoppe- 
Seyler^  auch  das  Vorkommen  dieses  Körpers  in  den  rothen  Blut- 
körperchen bekannt  gemacht.  Der  letztere  erhielt  im  Aetherauszng 
von  mit  Kochsalzlösung  ausgewaschenen  Blutkörperchen  ausser  dem 
phosphorhaltigen  Körper  auch  noch  Cholestearin,  dessen  Vorkommen 
im  Gesammtblute  und  Serum  schon  früher  bekannt  war. 

Hoppe- Seyler  erhielt  das  Protagon  aber  nicht  bloss  aus  den  Blut- 
körperchen, sondern  eben  so  wie  aus  den  Blutkörperchen  auch  aus 
dem  Serum  Cholestearin  und  Protagon  neben  einander,  während  L. 
HERMANN  im  ßinderblutserum  das  Protagon  nicht  auffinden  konnte. 

Später  musste  aber  die  Frage  des  Vorkommens  von  Protagon  in  den 
Blutkörperchen  als  eine  offene  betrachtet  werden,  da  Hoppe-Seylee^  und 
einige  seiner  Schüler  auf  Grund  von  Untersuchungen ,  •  welche  sie  über 
andere  im  thierischen  Organismus  vorkommende  phosphorhaltige  organische 
Substanzen  anstellten,  die  chemische  Individualität  des  LiEBBEicH'schen 
Protagon  in  Abrede  zu  stellen  suchten.  Dasselbe  sollte  vielmehr  ein 
Gemenge  aus  einem  phosphorhaltigen  und  phosphorfreien  Körper  sein, 
deren  ersterer  von  Hoppe -Seyler  und  Diaconow^  als  das  von  Gobley 
im  Eidotter  aufgefundene  Lecithin  {C\\H%iiNPO^)  (Stearlnlecithin)  bezeich- 
net wurde.  Zu  dieser  Ansicht  über  Liebreiches  Protagon  bekannte  sich 
dann  auch  Strecker  «.  Für  die  Blutkörperchen  beruft  sich  Hoppe-Seylee  ^ 
speciell  auf  eine  Bestimmung  des  phosphorhaltigen  Körpers  im  ätherischen 
Blutkörperchenauszug.  Derselbe  ergab  8,25  ^'/o  Phosphorsäure  entsprechend 
3,6^/0  P  und  könne  demnach  kein  Protagon  sein,  und  so  hat  denn  Jüdell^ 
bei  seinen  späteren  Analysen  der  Blutkörperchen  den  in  denselben  vor- 
handenen Phosphorgehalt  nach  der  von  Diaconow  aufgestellten  Formel 
für  das  Lecithin  als  solches  berechnet,  ohne  dass  weitere  Beweise  für  die 
Gegenwart  des  Lecithins  in  den  Blutkörperchen  geliefert  worden  wären. 

Da  nun  in  neuester  Zeit  Gamgee  und  Blankenhorn®  das  LiEBREicn'sche 
Protagon  gegen  die  Einwürfe  von  Duconow  und  Strecker  mit  guten 
tjrründen  vertheidigt  haben  und  überdies  nachwiesen,  dass  der  phosphor- 
freie Körper  (Cerebrin),   welcher  mit  dem  Lecithin  gemengt  die  Reac- 


1  Liebreich,  Ann.  d.  Chemie  u.  Pharm.  CXXXIY.  S.  29. 1S65. 

2  L.  Hermann,  ArcÖi.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1866.  S.  33. 

3  Hoppb-Sbtlbr,  Med.-chem.  Unters.  S.  140.  Berlin  1866—71. 

4  Derselbe,  Ebenda  S.  215.  —  Parke  a.  a.  0.  S.  213.  —  Diaconow  a.  a.  0.  S.221. 

5  Diaconow,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1868.  S.  2  u.  97. 

6  Strecker,  Ann.  d.  Chemie  u.  Pharm.  N.  F.  LXXU.  S.  77. 

7  Hoppe-Sbylbr  a.  a.  0.  S.215. 

8  JüDBLL,  Med. -ehem.  Unters,  v.  Hoppe- Seyler  S.  386. 

9  Gamgbe  u.  Blankenhorn  ,  Ztschr.  t.  physiol.  Chemie  HI.  S.  260.  Strassburg 
1879. 
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tionen  des  Protagon  geben  sollte,  erst  auf  Einwirkung  von  Barytwasser 
eotsteht  und  künstliche  Gemenge  von  Cerebrin  und  Lecithin  bei  weitem 
nicht  die  Eigenschaften  des  Protagon  darbieten,  so  ist  die  Frage  nach 
der  Natur  der  in  den  Blutkörperchen  enthaltenen  phosphorhaltigen  Sub- 
stanz wieder  eine  offene. 

Ein  die  Reactionen  der  Eiweisskörper  ergebender  durchscheinen- 
der gequollener,  aus  den  verklebten  Resten  der  Blutkörperchen  zu- 
sammengesetzter Rückstand  scheidet  sich  aus  dem  gewässerten  Blute 
nach  der  Entfärbung  der  Blutkörperehen  ab,  man  hat  dieser  noch  sehr 
wenig  bekannten  Substanz  die  Eigenschaften  einer  Globulinsubstanz, 
ja  sogar  des  Fibrins  zuschreiben  wollen.  Auf  das  Stromafibrin  wollen 
wir  aber  erst  bei  der  Blutgerinnung  wieder  zurückkommen. 

Noch  sei  hier  erwähnt,  dass  das  weit  verbreitet  im  Organismus 
vorkommende  Zuckerferment  (Wittich*,  Lepine-)  auch  im  Blute  sich 
findet  (Wittich'^,  Lepine*,  Tiegel^,  Plosz®),  wo  es  bei  der  Auflösung 
der  Blutkörperchen  durch  Wasser  besonders  reichlich  auftritt. 

In  den  Blutkörperchen  kommen  auch  Salze  vor,  welche  wir  bei 
den  Blutsalzen  später  untersuchen  wollen. 


DRITTES  CAPITEL. 

Die  farblosen  Bhitkörperchen. 


Die  weissen  oder  farblosen  Blutkörperchen  (Leucocyten)  sind  Zel- 
len, welche  aus  bewegungsfähigem  Protoplasma  bestehen,  in  welchem 
ein  oder  mehrere  Zellkerne  enthalten  sind.  Sie  stehen  also  den  noch 
gleichartigen  Zellen  eines  in  der  Entwicklung  begriffenen  Or^anis- 
mns  und  anderen  die  Eigenschaften  des  Protoplasmas  conservirenden 
Zellen,  auch  den  einzelligen  niedrig  stehenden  Organismen  in  mor- 
phologischer Beziehung  nahe.    Die  weissen  Blutkörperchen  sind  die- 


1  Wittich.  Arch.  f.  d.  ges.  Phvsiol.  DI.  S.  338. 1870,  VI.  S.  28.  1873. 

2  LipiNE,  Ber.  d.  sÄchs.  Ges.  d.  Wis8.,math.-naturwiss.  Cl.  1870.  S.  322. 

3  WiTTicH  a.  a.  0. 

4  L^piNB  a  a  O 

5  Tiegel,  Ärch.f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  219.  1873. 

6  Plösz  u.  Tiegel,  Ebenda  VII.  S.  391.  1873. 
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selben  Zellen,  welche  man  an  anderen  Orten  ihres  Vorkommens  als 
Lymph-Eiterzellen  oder  Wanderzellen  in  den  Geweben  benennt.  Man 
hat  alle  diese  Zellen  wohl  auch  als  junge  oder  indifferente  Zellen,  und 
wegen  der  Form  ihrer  activen  Bewegung  als  amöboide  Zellen  bezeich- 
net. Diese  Bewegungen  sind  im  I.  Band  (S.  341)  dieses  Handbuches 
behandelt  worden.  Max  Schultze^  fand  im  menschlichen  Blut  meh- 
rere Formen  von  farblosen  Blutkörperchen.  Kunde,  die  Grösse  der 
rothen  Blutkörperchen  nicht  erreichende  Zellen,  mit  einer  dünnen 
Schichte  von  Zellsubstanz,  um  einen  oder  zwei  runde  oder  gegen  ein- 
ander abgeplattete  Kerne.  An  diese  reihen  sich  Formen  an,  welche 
die  Grösse  der  gewöhnlichen  farbigen  besitzen,  mit  Kernen  wie  die 
erste  Form;  endlich  kommen  die  fein-  und  grobkörnigen  amöboiden 
Zellen  und  Uebergänge  zwischen  den  letzteren  Zellformen. 

Im  Blute  der  Säuger  werden  ganz  ähnliche  Formen  wie  beim 
Menschen  beobachtet.  Bei  Kaltblütern  (Frosch)  kommen  ebenfalls 
zwei  Formen  von  weissen  Blutkörperchen  vor  (Rindfleisch^,  Kneut- 
TiNGER"^,  GoLUBEW^) :  die  gewöhnlichen  amöboiden  Zellen  und  die  mit 
stark  lichtbrechenden  Kömchen  erfüllten  Körnchenzellen,  von  welchen 
die  ersteren  sich  lebhafter  bewegen  als  die  letzteren. 

Lässt  man  auf  ein  frisches  Blutpräparat  unter  dem  Microscope  einen 
von  der  Seite  her  eindringenden  Strom  indifferenter  Flüssigkeit  ein- 
wirken (Drainage),  so  bemerkt  man,  dass  die  rothen  Blutkörperchen 
leicht  weggespült  werden,  während  die  weissen  sich  mit  Zähigkeit  an 
Object-  und  Deckglas  anheften.  Der  Fähigkeit,  sich  an  das  Glas  an- 
zuheften, verdanken  sie  auch  ihre  Fähigkeit,  auf  dem  Objectträger  zu 
wandern,  was  dadurch  geschieht,  dass  einem  ausgestreckten  und  an- 
gehefteten Fortsatz  der  übrige  Theil  der  Zelle  nachgeschleppt  wird, 
dann  wieder  ein  neuer  Fortsatz  ausgetrieben  wird  u.  s.  f.  Um  sich  den 
möglichen  Erfolg  der  Dehnbarkeit  und  Wanderfahigkeit  der  weissen 
Blutkörperchen  zu  veranschaulichen,  erinnere  man  sich  an  das  von 
Kanvier^  mitgetheilte  Experiment  über  die  Einwanderung  der  weissen 
Blutkörperchen  in  ein  in  den  dorsalen  Lymphsack  des  Frosches  ein- 
geführtes Stückchen  HoUundermark,  in  welchem  man  nach  24  Stun- 
den die  Zellen  in  allen  Stadien  des  Durchwandems  der  Zellhäute 
des  Pflanzenparenchyms  antrifft,  in  dessen  Innerem  sie  aber  ihre  Be- 
weglichkeit verlieren   und   einer  Fettmetamorphose   anheim   fallen. 


1863. 


1  M.  ScHULTZE,  Arch.  f.  mikroekop.  Anat.  I.  S.  1. 1865. 

2  RnmFLBiscH,  Experimentalstuaien  zur  Histologie  des  Blutes  S.  21.  Leipzig 

3  Knbuttinqer,  Zur  Histologie  des  Blutes  S.  10.  Würzburg  1865. 

4  GoLUBEw,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LVII.  2.  Abth.  S.  555.  186S. 

5  Ranvier,  Trait.  techn.  d'histol.  p.  166.  Paris  1875. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


Erschemangsveise,  Wanderfähigkeit,  Reactionen.  75 

Lobtet^  sah  Lencoeyten  in  eine  ganze  Keihe  von  organischen  Häuten 
einwandern,  welche  er  mit  eiternden  Wunden  in  Berührung  brachte 
und  auch  von  dem  vorsichtig  eröffneten  Luftraum  des  Hühnereies  sah 
er  sie  durch  die  Schalenhaut  des  Eies  in  das  Eiweiss  einwandern. 
Wir  werden  beim  capillaren  BluÜauf  noch  auf  diese  Fähigkeit  der 
weissen  Blutkörperchen  zurückkommen  müssen. 

Durch  vorsichtigen  Wasserzusatz  werden  die  weissen  Blutkörper- 
chen rund  und  zeigen  dann  in  ihrem  Innern  Molecularbewegung  der 
glänzenden  Körnchen,  von  welchen  sie  durchsetzt  sind  (Richardson-, 
Stricker^).  Wird  das  Wasser  durch  V2— 1  *^/o  Kochsalzlösung  ver- 
drängt, so  kehrt  die  alte  Form  und  Beweglichkeit  der  Körperchen 
wieder.  In  5—10  ^/o  Kochsalzlösung  treiben  sie  am  Rande  hyaline 
Tröpfchen  aus,  welche  wieder  verschwinden.  An  Blutkörperchen  von 
todten  Fröschen,  die  längere  Zeit  bei  \1^  G.  gelegen  hatten,  sah 
SoviDA^  eine  hyaline  Randzone  von  dem  in  der  Mitte  zusammen- 
geballten kömigen  Theil  der  Zelle  sich  abheben  und  an  beiden  Thei- 
len  zeitlich  getrennte  Bewegungen  auftreten. 

Die  Goncentration  des  Blutplasmas  ist  schon  von  wesentlichem 
Einflass  auf  die  Form  der  weissen  Blutkörperchen.  In  concentrirte- 
rem  Plasma  sind  die  weissen  Blutkörperchen  weniger  beweglich,  als 
in  weniger  concentrirtem  (Thoma^).  Mit  Ranvier's  Vs  Alkohol  wer- 
den die  Kerne  der  weissen  Blutkörperchen  deutlich  contourirt,  sie  er- 
scheinen dann  als  eingeschnürte  höckerige  oft  lang  gestreckte  Massen, 
welche  während  der  Bewegungen  des  Körperchens  durch  die  letzteren 
mannigfach  verzerrt  werden^.  Die  weissen  Blutkörperchen  besitzen 
die  Fähigkeit,  sich  zu  theilen.  Die  Vorgänge  dabei  wurden  von 
Klein^  und  Ranvier"^  verfolgt  und  beschrieben. 

Als  einen  constanten  Bestandtheil  frisch  aufpräparirten  Menschen- 
blutes beschrieb  M.  Schultze»  unregelmässige  Klümpchen  farbloser 
Kügelchen,  welche  sich  wie  zerfallene  Zellsubstanz  ausnahmen.  Diese 
Körachenhaufen  sind  später  von  Ries^®,  Nedsvetzki  ^ ',  Ranvier^^, 

1  LoKTBT,  Compt.  rend.  LXXV.  p.  1714. 1872. 

2  RiCHABDsoN,  Monthly  microscop.  Joum.  1869.  p.  147. 

3  Stricker,  Handb.  d.  Gewebelehre  S.  17.  Leipzig  1871. 

4  RoviDA,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LVI.  2.  Abth.  S.  608. 1867. 

5  Thoma,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  LXII.  p.  1. 1874. 

6  RA^•VIER,  Arch.  de  physiol.  H.  sör.  2.  p.  1. 1875 ;  Trait.  techn.  d'histol.  p.  159. 
Paris  IS75. 

7  Klein,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1870.  S.  17. 
S  Kanyier  a.  a.  0. 

9  M.  Schultze  a.  a.  0. 

10  Ries,  Arcb.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1872.  S.  237. 

1 1  IJedsveztzki,  Centralbl.  t.  d.  med.  Wissi  1873.  S.  147. 

12  RAjrriER.  Trait^  techn.  d'Mstol.  p.  213  et  216.  Paris  1875. 
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Laptschinsky^  und  A.  Schmidt^  noch  eingehender  gewürdigt  und  ab 
Zerfallsproducte  der  weissen  Blutkörperehen  dargethan  worden.  Beob- 
achtet man  die  Gerinnung  des  Blutes  unter  dem  Microscope,  so  sieht  man 
die  Fibrinfäden  an  diesen  Kömchenhaufen  anschiessen  und  diese  selbst 
dabei  kleiner  werden  und  in  dem  Gerinnsel  verschwinden  (Banvier^, 
A.  Schmidt^).  Wir  werden  bei  der  Fibrinbildung  wieder  auf  den  Zer- 
fall der  weissen  Blutkörperchen  zurückkommen  müssen,  der  nach 
A.  Schmidt  sich  im  Blut,  welches  aus  den  Gefässen  entfernt  wurde, 
in  reichlichem  Maasse  einstellt  und  einen  wesentlichen  Factor  der 
Blutgerinnung  abgiebt.  Hatem""  führt  auch  für  seine  Hämatoplasten 
an,  dass  sie  während  der  raschen  Veränderungen,  welche  sie  nach 
dem  Ablassen  des  Blutes  eingehen,  die  Neigung  besitzen,  sich  zu 
Körnerhaufen  zu  verkleben,  das  soll  namentlich  bei  Anämie  der  Fall 
sein.  Auch  beschreibt  Hayem  eine  ganz  ähnliche  Beziehung  der  Hä- 
matoblasten  zur  Fibrinbildung,  wie  sie  früher  für  die  zerfallenden 
weissen  Blutkörperchen  angegeben  wurde,  lieber  die  noch  in  vieler 
Beziehung  der  Aufklärung  bedürftigen  Kömchenbildnngen  im  Blute 
handeln  auch  Osler  &  Schäpfer^,  Oslers  Leübe^  und  Ries^. 

Bei  der  Untersuchung  des  circulirenden  Blutes  (s.  unten),  kann 
man  sich  überzeugen,  dass  die  weissen  Blutkörperchen  im  Blute  im 
Vergleich  mit  den  rothen  nur  in  geringer  Anzahl  vorhanden  sind. 

Man  hat  so  wie  mit  den  rotben  Blutkörperchen  auch  mit  den  weissen 
Blutkörperchen  Zählungen  in  frisch  aufpräparirten  Blutstropfen  vorgenom- 
men, die  ermittelten  Werthe  sind  aber  wahrscheinlich  meist  viel  zu  klein, 
weil  bei  den  vorliegenden  Zählungen  auf  jenen  Zerfall  der  weissen  Blut- 
körperchen im  abgelassenen  Blute  keine  Rücksicht  genommen  wurde  und 
nur  zufällig  (durch  die  angewendete  Verdünnungsfiüssigkeit)  der  Zerfall 
der  weissen  Blutkörperchen  im  Präparate  beschränkt  worden  sein  kann. 
Immerhin  haben  die  Zählungen  der  weissen  Blutkörperchen  eim'ge  That- 
Sachen  zu  Tage  gefördert,  deren  Deutung  zwar  keine  ganz  sichere  ist, 
die  aber  mehr  für  eine  mit  gewissen  physiologischen  Zuständen  veränder- 
liche Anzahl  jener  Gebilde  als  für  eine  mit  jenen  Zuständen  verschiedene 
Geschwindigkeit  ihres  Zerfalles  zu  sprechen  scheinen.  Die  Beziehungen 
der  weissen  Blutkörperchen  zur  BlutgerinnuDg  und  die  nachweislich  unter 
verschiedenen  Bedingungen  schwankende  Gerinnungszeit  des  Blutes  weisen 
aber  darauf  hin,   dass  auch  der  letztere  Factor  nicht  ohne  Einfluss  auf 

1  Laptschinsky,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1874.  S.  657. 

2  A.  Schmidt,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IX.  S.  353.  1874,  XI.  S.  515. 1875. 

3  Ranyier  a.  a.  0. 

4  A.  Schmidt  a.  a.  0. 

5  Hayem,  Arch.  de  physiol.  V.  s6r.  2.  p.  692. 1878. 

6  Osler  u.  SchJvfer,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1873.  S.  576. 

7  Osler,  Proceed.  of  the  Roy.  Soc.  XXn.  p.  391. 1874. 

8  Leübe,  Berliner  kün.  Wochenschr.  1879.  S.  653. 

9  Ries,  Ebenda  S.  696. 
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die  Zahl  der  im  abgelassenen  Blute  vorhandenen  weissen  Blutkörperchen 
sein  dürfte. 

Die  Methoden,  deren  man  sich  zur  Zählung  der  weissen  Blutkörper- 
chen bedient,  sind  dieselben,  welche  zur  Zählung  der  rothen  dienen. 

Man  kann  sich  aber  in  Bezug  auf  die  Anzahl  der  weissen  Blutkörper- 
ehen nur  die  Anfgabe  stellen,  das  Verbältniss  der  Zahl  der  weissen  zu 
jener  der  rothen  zu  ermitteln  (MoleschottI,  Marfels^,  Hirt^),  dann  ge- 
nügt es  in  dem  quadratisch  getheilten  Sehfeld  irgend  eines  der  früher  an- 
geführten Zählapparate  an  beliebig  verdünntem  Blut  in  einer  grössern  An- 
zahl von  Quadraten  die  rothen  nnd  die  weissen  Blutkörperchen  zu  zählen. 

Will  man  dagegen  die  Zahl  der  weissen  Blutkörperchen  in  der  Vo- 
lomeinheit  Blnt  kennen  lernen,  so  verfährt  man  wie  bei  der  Zählung  der 
rothen,  nnr  verdünnt  man  weniger  z.  B.  auf  50  (Malassez)  und  zählt  eine 
göasere  Anzahl  von  einzelnen  Quadraten  durch,  z.  B.  die  zehnfache  Länge 
der  MALAssEz'schen  Zählcapillare  im  Vergleich  mit  der  bei  der  Zählung 
der  rotlien  Blutkörperchen  verwendeten  Länge.  Die  Berechnung  erfolgt 
wie  bei  den  rothen  Blutkörperchen  (s.  oben  8.  24 — 26).  Die  Resultate  der 
vorliegenden  Zählungen  der  weissen  Blutkörperchen  weichen  sehr  wesent- 
lich von  einander  ab. 

Die  Zahl  der  weissen  soll  sich  zu  der  der  rothen  verhalten  wie  t  :  335 
(Welker-»),  1:357  (Moleschott »),  i  -.330  (Gowers^);  im  Alter  von  20 
bis  30  J.  l  :  700,  im  Alter  von  30 — 58  J.  l  :616,  bei  vier  Ammen  26 
bis  33  J.  1  :  745  (Bouchut  nnd  Dübrisay'').  Im  Alter  von  2V2 — 5  J. 
1 :  648  (BouoHtrr  und  Dübrisay);  Knaben  1  :  226,  Mädchen  1 :  389,  men- 
stmirte  Mädchen  1:247,  dieselben  Mädchen,  nicht  menstruirt  1:405 
(Holrschott^).  Bei  Nengebomen  enthält  1  C.-Mm.  18000,  3 — 4  mal  mehr 
als  beim  Erwachseneu,  vom  dritten  Tage,  wenn  die  nach  der  Geburt  ein- 
tretende Gewichtsabnahme  das  Maximum  erreicht,  sinkt  die  Zahl  rasch 
auf  6000  —  4000,  tritt  darauf  Gewichtszunahme  ein,  so  steigt  die  Zahl 
wieder  rasch  auf  7000—9000  (Hayem»). 

Früh  Morgens  im  nüchternen  Zustande  war  das  Verbältniss  1  :716, 
eine  halbe  Stunde  nach  dem  Frühstück  1  :  347 ,  2  —  3  Stunden  später 
1:1514,  10  Minuten  nach  dem  Mittagessen  1:592,  eine  halbe  Stunde 
nach  dem  Mittagessen  1 ;  429 ;  2 — 3  Stunden  nach  dem  Mittagessen  1:1482; 
eine  halbe  Stunde  nach  dem  Abendessen  1 :  544;  2 — 3  Stunden  nach  dem 
Abendessen  1 :  1227  (Hirt  i«). 

Grancher^*,  welcher  das  Blut  mit  Natriumsulfat  verdünnte,  fand 
fttr  20— 30  jähr.  Individuen  zu  den  verschiedensten  Zeiten  des  Tages 

1  MoLBSCHOTT,  Wiener  med.  Wocheoschr.  1854.  Nr.  8. 

2  Marfels,  Unters,  z  Naturl.  d.  Menschen  u.  d.  Thiere  I.  S.  63.  1 S57. 

3  Hirt,  De  copia  rel.  corp.  sanquinis  alb.  Lipslae  1855. 

4  Welker,  Prager  Vierteljachr.  f.  pract.  Heilk.  11 .  Jahrg.  IV.  S.  1 1. 1854. 

5  Moleschott  a.  a.  0. 

6  Gowers,  The  practitlon.  XX.  No.  7.  p.  1.  July  1878. 

7  BoccHUT  u.  DuBEiSAY,  Gaz.  med.  1 878.  p.  168  et  178. 

8  Moleschott  a.  a.  0. 

9  Haybm,  Compt.  rend.  LXXXIV.  p.  1166. 1877. 

10  HiBT a.a.O. 

1 1  Grancher,  Gaz.  m4d.  1 876.  p.  321 . 
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in  1  C.-Mill.  Blut  3000~9000  weisse  Blutkörperchen.  Das  gewöhn- 
liehe Verhältniss  war  1  :  1200—1 :  1500  rothen.  Es  kann  aber  das 
Verhältniss  bis  1 :  900  steigen. 

Malassez^  fand  bei  gesunden  Personen  4000—7000  weisse  Blut- 
körperchen in  1  C.-Mill.  Blut.  Das  Verhältniss  zu  den  rothen  schwankt 
zwischen  1 :  1250— 1 :  650  und  soll  darauf  namentlich  das  Trinken  von 
Einfluss  sein. 

Die  mitgetheilten  Beobachtungen  gentigen,  zu  zeigen,  wie  schwie- 
rig es  ist,  irgend  welche  Schlüsse  aus  den  Beobachtungen  zu  ziehen. 
Andererseits  ist  es  sicher,  dass  die  enormen  Schwankungen  der  Ver- 
hältnisszahlen nicht  auf  die  der  Zählmethode  (vergl.  oben  S.  26)  an- 
haftenden Fehler  zurtickgeftihrt  werden  können.  Auf  die  Wahl  der 
Verdünnungsflüssigkeit  auf  eine  genaue  ControUe  der  Zeit  nach  der 
Blutentnahme  und  der  im  Präparat  zu  constatirenden  Veränderungen 
der  weissen  Blutkörperchen  wird  es  sehr  wesentlich  ankommen,  wenn 
vergleichbare  Resultate  gewonnen  werden  sollen.  .Die  bisherigen  Er- 
fahrungen gentigen  nicht,  um  ein  Urtheil  über  die  Brauchbarkeit  oder 
Verwerflichkeit  der  Zählung  der  weissen  Blutkörperchen  abzugeben, 
wenn  auch  die  bisher  gewonnenen  Resultate  wegen  ihrer  grossen  Ab- 
weichungen nur  einen  sehr  beschränkten  Werth  haben. 

In  Bezug  auf  die  chemische  Zusammensetzung  der  weissen  Blut- 
körperchen ist  zu  bemerken,  dass  die  weissen  Blutkörperchen  aus  dem 
normalen  Blute  noch  nicht  analysirt  wurden,  obwohl  die  Möglichkeit, 
sie  in  gentigender  Menge  aus  dem  Blute  zu  isoliren,  nach  Untersu- 
chungen .von  A.  Schmidt^  zu  urtheilen,  nicht  ausgeschlossen  ist.  Man 
pflegt  in  Ermangelung  directer  Untersuchungen  auf  das  chemische 
Verhalten  der  weissen  Blutkörperchen  im  normalen  Blute  Schlüsse 
zu  ziehen,  aus  dem  Verhalten,  welches  man  am  Protoplasma  junger 
Zellen,  am  leukämischen  Blute  und  ain  Eiter  beobachtet  hat,  und 
dazu  kommen  einzelne  an  den  weissen  Blutkörperchen  selbst  gemachte 
Beobachtungen. 

In  den  weissen  Blutkörperchen  kommen  Eiweisskörper  vor  und 
darunter  das  von  Kühne ^  für  contractile  Substanzen  ils  hauptsäch- 
lichster Eiweisskörper  nachgewiesene  Myosin. 

Bei  dem  raschen  Zerfall,  welchen  die  weissen  Blutkörperchen 
bei  der  Gerinnung  des  Blutes  eingehen,  liefern  dieselben  beträchtliche 
Mengen  des  Eiweisskörpers,   welchen  wir  später  als  Serumglobulin 


1  Malassez,  Gaz.  med.  1S76.  p.  297. 

2  S.  unten. 

3  Kühne,  Untersuchungen  über  das  Protoplasma  und  die  Contractüität.  Leip* 
ziglS04. 
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kennen  lernen  werden  (A.  Schmidt'),  nnd  während  desselben  Pro- 
cesses  entsteht  ans  denselben  das  Fibrinferment,  ein  wichtiger  Factor 
der  Blutgerinnung  (A.  Schmidt^). 

Die  weissen  Blutkörperchen  enthalten  oft  mehr,  oft  weniger  stark 
licbtbrechende ,  glänzende  kugelige  Körperchen  in  ihrem  Inneren, 
welche  meist  in  Alkohol  und  Aether  völlig  unlöslich  sind,  wogegen 
manchmal  auch  einzelne  in  Aether  und  Alkohol  lösliche  Tröpfchen 
zn  beobachten  sind.  Die  chemische  Natur  der  ersteren  ist  unbekannt, 
die  letzteren  betrachtet  man  als  Fetttröpfchen,  die  von  Aussen  her 
ins  Protoplasma  gelangt  sind  oder  aber  auch  in  demselben  sich  ge- 
bildet haben  können.  Die  Bildung  von  Fett  im  Protoplasma  ist  an 
verschiedenen  Objecten  beobachtet  und  für  die  weissen  Blutkörper- 
chen haben  wir  früher  einen  Fall  von  rasch  verlaufender  Fettmeta- 
morphose  beim  Absterben  kennen  gelernt  (s.  o.  S.  74). 

Nach  den  Untersuchungen  von  Hoppe-Seyler^  am  leukämischen 
BInt  und  des  Letzteren^  und  Miescher's^  am  Eiter  muss  man  schliessen, 
dass  die  weissen  Blutkörperchen,  wie  junge  Zellen  Überhaupt,  Chole- 
stearin  und  Protagon  oder  Lecithin  oder  beides  enthalten.  Es  wird 
zwar  nur  in  der  ersteren  der  angeftlhrten  Abhandlungen  vom  Protagon 
in  der  späteren  nur  von  Lecithin  gesprochen,  darüber  ist  aber  das 
oben  (S.  72)  Gesagte  zu  vergleichen. 

Eine  andere  phosphorhaltige,  den  Eiweisskörpem  verwandte  Sub- 
stanz kommt  im  Kern  der  weissen  Blutkörperchen  vor;  das  zuerst 
von  Miescher'^  in  den  Kernen  der  Eiterkörperchen  entdeckte  Nuclein, 
welches  später  in  zahlreichen  anderen  Kemgebilden  und  Zellen  von 
Plosz'  unter  andere^  auch  in  den  Kernen  der  rothen  Blutkörperchen 
nachgewiesen  wurde.  Miescher  schreibt  dem  Nuclein  die  Formel 
CiBHi^y^P^O^i  zu.  Der  Körper  ist  aber  noch  nicht  genügend  unter- 
sucht nnd  sind  sowohl  gegen  die  Identität  der  aus  verschiedenen  Ob- 
jecten gewonnenen  Nucleine,  als  auch  gegen  die  chemische  Indivi- 
dualität^ des  MiESCHER'schen  Körpers  Einwürfe  erhoben  worden. 

Glycogen  musste  man  in  den  weissen  Blutkörperchen  vermutheu, 
da  es  von  Bernard '^  in  embryonalen  Geweben  und  jungen  Zellen 

1  A.  Schmidt,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XI.  S.  291  u.  515. 1875. 

2  A  SfH  it  rnT  a  &  0 

3  Hoppe-Sbylbb,  Med.-chem.  Unters.  S.  140.  Berlin  1866—71. 

4  Derselbe  a.  a.  0.  S.  486.  5  Mibecheb,  Ebenda  S.  441 . 

6  Derselbe  a.  a.  0.  S.  441  u.  502  und  Verhandl.  der  natur.  Ges.  in  Basel  VI. 
S.  138.  IS74.  —  Vergl.  auch  Piccabd,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  VII.  S.  1714. 

7  Plösz,  Med.- ehem.  Unters.  Herausgegeben  v.  Hoppe-Seyler.  S.  463. 

8  WoBM-MüLLBB,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VDI.  S.  190.  1874.  —  Lubavin,  Ber. 
d.  deutsch,  ehem.  Ges.  X.  S.  2237. 

0  Bebnabd,  Lebens  de  physiol.  exp^r.  I.  p.  241,  II.  p.  444.  Paris  1855—56. 
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nachgewiesen  wurde,  und  0.  Nasse ^  es  in  den  Muskeln  au&nd. 
Brücke's'^  Versuche  am  Kaninchen-  und  Schweineblut  blieben  aber 
zweifelhaft.  Später  fand  es  Hoppe-Seyler^  in  Lymphkörperchen 
und  Salomon*  erhielt  bei  den  weissen  Blutkörperchen  des  Pferdes 
Glycogenreationen,  während  ihm  im  Blute  von  menschlichen  Leichen 
der  Nachweis  vollständig  glückte. 


VIERTES  CAPITEL. 

Entwicklung  und  Neubildung  der  Blutkörperchen. 


Es  ist  eine  lange  bekannte  Thatsache,  dass  nach  grösseren  Blut- 
verlusten sich  das  Blut  wiederersetzt.  Aber  nicht  blos  in  diesem  ab- 
normen Falle,  sondern  auch  während  des  normalen  Ablaufes  der  Ver- 
richtungen des  lebenden  Organismus  müssen  fortwährend  regenerative 
Vorgänge  im  Blute  stattfinden,  da  sowohl  das  Plasma  des  Blutes, 
als  auch  die  Körperchen  einem  fortwährenden  Verbrauch  unterliegen. 
Fortwährend  finden  sich  Abkömmlinge  des  rothen  Farbestoffes  der 
Körperchen  in  Harn  und  Galle  vor,  bei  der  Menstruation  werden  Blut- 
körperchen direct  in  grösserer  Menge  ausgestossen.  Für  die  Pigment- 
bildung in  der  Milz,  in  den  blutkörperchenhaltigen  Zellen  der  Milz  und 
des  Knochengewebes  muss  ein  Zerfall  der  rothen  Blutkörperchen  an- 
genommen werden ,  über  dessen  zeitlichen  Verlauf  allerdings  nichts 
Näheres  bekannt  ist.  Ausserdem  sprechen  eine  Reihe  von  physiolo- 
gischen (regelmässige  Hämatogenese  an  bestimmten  Orten  vergl.  das 
gleich  folgende)  und  pathologischen  Erfahrungen  (Entstehen  und 
Schwinden  der  Chlorose)  für  die  Vergänglichkeit  der  morphologischen 
Bestandtheile  des  Blutes.  Die  Frage  nach  der  Neubildung  der  Blut- 
körperchen wurde  darum  oft  und  von  vielen  Forschern  in  Angriff  ge- 
nommen, fast  schien  es  aber,  als  ob  jede  neue  Entdeckung  anf  diesem 
Gebiete  die  Deutung  und  das  Verständniss  früher  ermittelter  Thatsachen 


1  0.  Nasse,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  H.  S.  97.  1 869. 

2  BrCcke,  Sitzungsber.  d.  Wiener  Acad.  2.  Abth.  LXIII.  S.  214. 1871 . 

3  Hoppe-Seylbk,  Med.-chem.  Unters.  S.  494.  Berlin  1866—71. 

4  Salohon,  Deutsch,  med.  Wochenschr.  1877.  Nr.  6  u.  35. 
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ersehweren  sollte,  bis  erst  die  neueste  Zeit  uns  auf  jenen  Standpunet 
geführt  hat,  von  dem  aus  wenigstens  eine  klare  Formulirung  jener 
Fragen  ermöglicht  ist,  die  noch  gelöst  werden  müssten,  um  unsere 
Erfehrnngen  über  die  Neubildung  von  Blutkörperchen  in  Einklang 
nnd  den  morphologischen  Theil  der  Hämatogenese  zu  einem  vorläu- 
figen Abschluss  zu  bringen.  In  den  nachfolgenden  Zeilen  kann  nur 
dieser  Stand  unserer  Kenntnisse  dargelegt  werden.  An  ihn  knttpft 
sich  aber  die  Hoffnung,  dass  wir  in  nicht  allzu  ferner  Zeit  über 
manche  Schwierigkeit,  die  heute  noch  der  Verknüpfung  bekannt  ge- 
wordener Thatsachen  sich  entgegenstellt,  hinaus  geftthrt  sein  werden. 
Wir  müssen  mit  einem  Hinweis  auf  die  embryonale  Entwicklung  des 
Blutes  beginnen.  Wie  abweichend  in  Bezug  auf  die  Genese  der  rothen  » 
Blutkörperchen  die  Darstellung  der  einzelnen  Embryologen  auch  sein 
mag,  darin  stimmen  jetzt  fast  alle  ttberein,  dass  die  ersten  farbigen 
Blutkörperchen  im  Gefäss-  und  Fruchthofe  gleichzeitig  mit  der  ersten 
Anlage  der  Gefässbahnen  entstehen  (Wolpf",  Pander^,  Schwann^, 
Reiäak*,  Kölliker^,  Apanasieff«,  His',  Klein^,  Foster  &  Balfour" 
u.  A.  und  zwar  liegen  die  ersten  Anlagen  der  GefUsse  und  Blutkörper- 
chen getrennt  von  einander  an  verschiedenen  Orten  zerstreut  im  mitt- 
leren Keimblatt  und  treten  erst  später  unter  einander  und  mit  dem 
Herzen  in  Verbindung.  Wir  haben  es  also  mit  einer  localisirten,  mehr- 
ortigen  inselartigen  Hämatogenese  im  zweiten  Keimblatt  zu  thun.  Nur 
dieses  Factum  wollten  wir  constatiren  und  betonen  nochmals,  dass  da- 
bei die  sehr  abweichende  Darstellung  von  dem  Entstehen  dieser  ersten 
Blutgefässanlagen  und  der  Bildung  der  Blutkörperchen  in  denselben 
unberücksichtigt  bleiben  mag. 

Wir  schliessen  an  diesen  Hinweis  die  merkwürdigen  Beobach- 
tungen, welche  Ranvier  ^^  und  Schäfer  **  über  die  Blutbildung 
der  eine  im  grossen, Netz  des  Kaninchens,  der  andere  im  ünter- 


1  WoLPP,  Theorie  senert.  Halle  1759. 

2  Pasdbb,  Entwicldangsgeschichte  des  Hühnchen  im  Ei.  Würzbui«  1817. 

3  Schwann,  Microscop.  unters,  über  die  Uebereinstimmung  in  der  Stnict.  und 
dem  Wachsthum  derThiere  und  Pflanzen.  Berlin  1839. 

4  Rbmak,  Unters,  über  die  Entwicklung  der  Wirbelthiere.  Berlin  1855. 

5  EöixDEBB,  Entwicklungsgeschichte  des  Menschen  und  der  Thiere.  2.  Aufl. 
Leipzig  1876—79. 

6  Afanasdiff,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LIII.  2.  Abth.  8.  560. 1666. 

7  Eis,  Unters,  über  die  erste  Anlage  des  Wirbelthierleibes.  Leipzig  186S. 

8  Klein,  Sitzssber.  d.  Wiener  Acad.  LXIU.  2.  Abth.  S.  339. 1871. 

9  FosTBs  u.  BiXFouB,  Grundzüge  der  Entwicklungsgeschichte  der  Thiere. 
Deutsch  Ton  Kuonsnbbbo.  Leipzig  1876. 

10  RABTum,  Arch.dephy8iol.L2.86r.  p.429.  1874;  Trait^  techn.  d'histol.IV. 
p.6to. 

11  ScHAFBB,  Monthly  microscop.  joum.  XL  p.  261. 1874. 
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hautzellgewebe  der  Ratte  machte,  und  zwar  nicht  bloss  während 
des  intrauterinen  Lebens ,  sondern  auch  noch  lange  nach  der  Ge- 
burt, wonach  die  rothen  Blutkörperchen  in  Zellen  entstehen,  die 
isolirt  von  einander  und  von  den  Blutgefässen  im  Bindegewebe  auf- 
treten. Ranvier  schildert  die  Zellen,  welche  er  yasoformative  Zellen 
nennt,  an  seinem  Objecte  als  stark  lichtbrechende  cylindrische  gerade 
oder  gekrümmt  verlaufende  Zellen,  die  mit  protoplasmatischen  Fort- 
sätzen versehen  sind,  welche  eine  verschiedene  Form,  Länge  und 
Richtung  besitzen.  In  dem  Körper  dieser  Zellen  finden  sich  rothe 
Blutkörperchen  hintereinander  aufgereiht  vor.  Erst  wenn  diese  sich 
in  den  vasoformativcn  Zellen  gebildet  haben,  treten  dieselben  mit 
den  Blutgefässen  in  Verbindung  und  werden  die  Blutkörperchen  aus 
ihnen  weggeschwemmt.  Leboucq*,  welcher  die  Entwicklung  der 
Blutgefässe  an  diversen  Orten  und  an  verschiedenen  Thieren  unter- 
suchte, bestätigt  die  Hauptsache  der  uns  hier  interessirenden  Funde 
von  Ranvier  und  Schäfer:  die  Hämatogenese  in  Zellen,  welche 
isolirt  von  einander  im  Bindegewebe  auftreten  und  die  er  mit  Ran- 
vier als  vasoformative  bezeichnet.  Wissotzky^  fand  dieselbe  Genese 
von  Gefässen  und  Blut  im  Amnion  des  Kaninchen.  Hayem^  im  Netze 
neugeborener  Kätzchen.  Es  ist  aber  von  Neumann*  auch  in  der  em- 
bryonalen Leber,  welcher  schon  vorher  von  E.  H.  Weber^  Kölliker^ 
und  Ni?umann"  selbst  eine  grosse  Bedeutung  für  die  Blutbildung  zu- 
geschrieben wurde,  eine  ganz  ähnliche  Hämatogenese  aufgefunden 
worden,  dort  liegen  polygonale  oder  bandartige  Protoplasmamassen 
in  dem  den  Blutgefässen  folgenden  interstitiellen  Gewebe,  in  diesen 
Protoplasmamassen  entstehen  rothe  Blutkörperchen,  welche  nach  Neu- 
mann schliesslich  in  die  Gefässe  der  Leber  entleert  werden. 

Alle  bisher  angeführten  Vorgänge  der  Hämatogenese  weisen  auf 
das  Entstehen  der  Blutkörperchen  in  besonderen  Brutstätten  hin,  von 
wo  aus  sie  erst  nachträglich  in  den  Blutstrom  gelangen  und  wir  müssen 
hinzufügen,  dass  die  Darstellungen,  welche  Schwann^,  Remak»  und 


1  Leboucq,  Kecherches  sar  la  developpement  des  vais.  ot  des  glob.  sanguin.  etc. 
Gand  1876. 

2  WissoTZKY,  Arch.  f.  microscop.  Anat.  XIII.  S.  479. 1877  und  Ranvibb,  Trait^ 
tochn.  p.  634.  Note. 

3  Hayem,  Gaz.  m4d.  1878.  p.  330. 

4  Neumann,  Arch.  d.  Heilk.  15.  Jahrg.  1874.  S.  441. 

5  £.  H.  Wbbeb,  Brief  an  Köllikee  mit  Vor-  und  Nachwort  des  Letzteren; 
Ztschr.  f.  rat.  Med.  lY.  S.  160. 1845. 

6  Köllikeb,  Ebenda  8. 142;  Gewebelehre  S.  637.  Leipzig  1867. 

7  Neümann,  Berliner  klin.  Wochenschr.  1871.  Nr.  4. 

8  Schwann  a.  a.  0. 

9  Eemak  a.  a.  0. 
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FosTEB  &  Balfous^  Yoii  den  Brutstätten  der  Blutkörperchen  in  dem 
mittleren  Eeimblatte  geben,  mit  den  yasoformatiyen  Zellen  von  Ran- 
vier eine  sehr  grosse  Aehnlichkeit  besitzen.  Die  Art  und  Weise,  wie 
die  rothen  Blutkörperchen  in  jenen  Brutstätten  entstehen,  und  der 
Xpdns,  durch  welchen  sie  in  den  Blutstrom  gelangen,  ist  zwar  hier 
von  uns  auch  angedeutet  worden,  die  Details  dieser  Vorgänge  werden 
aber  sehr  abweichend  geschildert,  wir  können  sie  hier  weder  alle 
vorbringen,  noch  auch  kritisiren,  nur  das  gemeinsame  der  vorgebrach- 
ten Beobachtungen  interessirt  uns. 

Wir  wenden  uns  jetzt  einer  anderen  Frage  zu.  Während  der 
Bathlosigkeit,  in  der  man  sich  durch  geraume  Zeit  der  Frage  nach 
der  Regeneration  der  rothen  Blutkörperchen  gegenüber  befand,  lenkte 
sieh  die  Aufmerksamkeit  der  Beobachter  auf  die  weissen  Blutkörper- 
ehen. Von  diesen  wusste  man  lange,  dass  sie  durch  den  Lymphstrom 
bestandig  in  grosser  Zahl  dem  Blute  zugeftthrt  werden  und  Dank  den 
Untersuchungen  Brücke's^  lernte  man  als  localisirte  Bildungsstätten 
der  Lymphkörperchen  die  Lymphdrüsen  kennen. 

Durch  lange  Zeit  konnte  aber  die  Bildung  der  rothen  Blutkör- 
perehen auf  Kosten  der  weissen  nur  als  eine  durch  Ausschliessung 
anderer  Bildungsvorgänge  gestützte  Hypothese  angesehen  werden. 
Erst  Recklinqhausen  ^  schuf  ihr  eine  positive  Stütze.  Er  wies  auf 
das  Vorkommen  eigenthümlicher  Spindelzellen  im  Froschblute  hin, 
welche  von  ihm  selbst  und  Sghklabewsky^  und  Golubew  ^  als  Ueber- 
gaogsformen  zwischen  weissen  und  rothen  Blutkörperchen  durch  alle 
Stadien  verfolgt  wurden.  Vulpian»  sah  solche  Elemente  in  grosser 
Zahl  nach  Blutverlusten  und  führt  ebenfedls  ihre  Umwandlung  in 
rothe  und  ihr  Hervorgehen  aus  weissen  Blutkörperchen  an. 

Für  die  Säuger  war  es  bekannt,  dass  im  embryonalen  Blute  an- 
ftnglich  nur  kernhaltige  rothe  Blutkörper(5hen  vorhanden  sind.  Das 
dauert  bis  zu  einer  bestimmten  Periode  des  Embryonallebens,  von 
welcher  dann  auch  kernlose  hinzutreten. 

Bei  Schafembryonen  von  7,87  Mm.  wurden  die  letzteren  noch 
Termisst,  bei  2,0  Cm.  langen  sind  sie  spärlich,  bei  2,9  Cm.  langen 
machten  sie  die  Mehrzahl  (Kölliker  ^. 


1  FosTBB  a.  Balfoub  a.  a.  0. 

2  BbCcke,  Denkschr.  d.  Wiener  Acad.,  math.-uatarw.  GL  ü.  S.  23. 1850  u.  VI. 
S.IW.1S54. 

3  RscKiJMeHAüSBN,  Arch.  f.  mikroskop.  Anat.  II.  S.  137. 

4  ScHKii&BBWSKT,  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1S67.  S.  865. 

5  Golubew,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LVII.  2.  Abth.  S.  566.  lS6b. 

6  VuLPiAS,  Compt.  rend.  LXXXIV.  p.  1279. 1877. 

7  KöLUKBB,  Gewebelehre.  Leipzig  1S67. 
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Bei  menschlichen  Embryonen  von  30  Mm.  Länge  soll  die  Hälfte 
der  Blatkörperchen  kernlos  sein.  Einzelne  kernhaltige  finde  man  noch 
bei  viermonatlichen  Embryonen  nnd  in  späteren  Lebensaltem  (RobimO. 
Hatte  nun  auch  die  Thatsache,  dass  mit  Kernen  versehene  rothe  Blut- 
körperchen eine  embryonale  Form  der  Blutkörperchen  der  Sänger 
darstellen,   für  die  Hämatogenese  keine  weitere  Entscheidung  ge- 
bracht, so  spielte  sie  doch  an  sich,  wie  wir  sehen  werden,  für  die 
Entscheidung  der  Frage  nach  den  Bildungsstätten  neuer  Blutkörper- 
chen bei  erwachsenen  Säugethieren  eine  nicht  unwichtige  Rolle.   Der 
Nachweis  des  Ueberganges  weisser  Blutkörperchen  in  rothe  sollte, 
wie  es  schien,  am  Blut  der  erwachsenen  Thiere  selbst  zum  Austrag 
kommen,  nachdem  Ebb^  beim  Menschen  und  bei  Thieren  unter  ge- 
wissen Umständen,  welche  eine  gesteigerte  Blutbildung  bedingen, 
kömchenhaltige  gefärbte  Blatkörperchen  mit  in  verschiedenen  Sta- 
dien des  Zerfalles  befindlichen  Kernen  aufgefunden  hatte,  welche  er 
als  Uebergangsformen  zwischen  weissen  und  rothen  Blutkörperchen 
betrachten  zu  können  glaubte.    Aehnliche  Formen  fanden  dann  aacb 
Klebs^  und  Eberth^  und  gaben  ihnen  dieselbe  Deutung.     Nach 
diesen  Beobachtungen  gewann  es  den  Anschein,  dass  im  circulirenden 
Blute  die  Umwandlung  weisser  Blutkörperchen  in  rothe  sich  vollziehen 
könne.   Von  viel  weitergehender  Bedeutung  für  dieses  Vorkommniss 
versprach  aber  die  Beobachtung  von  A.  Schmidt^  und  Semmer^ 
zu  werden,  der  zufolge  im  normalen  Blut  von  Säugethieren  rothe  Kör- 
nerkugeln vorhanden  sind,  welche  Uebergangsformen  zwischen  rothen 
und  weissen  Blutkörperchen  darstellen  sollen.    Diese  Zellformen  zer- 
fallen nach  der  Entfernung  des  Blutes  aus  den  Gefässen  ähnlich 
rasch  wie  die  weissen  Blutkörperchen  nur  durch  Zusatz  von  Magne- 
siumsulfat, welches  die  Gerinnung  des  Blutes,  an  welcher  jene  Gebilde 
wesentlich  betheiligt  sind,  aufhebt,  kann  ihr  Zerfall  aufgehalten  werden. 
Stehen  sie  so  den  weissen  Blutkörperchen  nahe,  so  sind  sie  anderer- 
seits durch  ihren  Farbestoffgehalt  und  ihr  grösseres  spec.  Gevricht 
den  rothen  Blatkörperchen  verwandt.    Die  directe  Umbildung  der- 
selben in  rothe  Blatkörperchen  konnte  aber  nicht  beobachtet  werden. 

Ehe  wir  nun  weiter  die  Frage  der  Bildung  rother  Blutkörperchen 
im  circulirenden  Blute  der  Säugethiere  besprechen  können,   mttssen 

1  Robin,  Joum.  de  la  physiol.  I.  288. 1858. 

2  Erb,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXXIV.  S.  138.  1865. 

3  Klbbs,  Ebenda  XXXVin.  S.  190. 1866. 

4  Eberth,  Ebenda  XLIII.  S.  8. 1868. 

5  A.  Schmidt,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IX.  S.  353.  1874. 

6  Semmer  ,  lieber  die  Faserstoif  bildung  im  Amphibien-  and  VogelbUit  und  die 
Entetebung  der  rothen  Blutkörperchen  der  Säugethiere.  Dorpat  1874. 
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wir  uns  zar  Betrachtung  der  hämatogenetischen  Thätigkeit,  die  ein* 
zelnen  Organen  zugeschrieben  wurde,  wenden.  Neumann  ^.und  Bizzo* 
ZERO^  fanden  im  rothen  Knochenmarke  zahlreiche  Zellformen  yor^ 
welche  ihnen  alle  Stadien  des  Ueberganges  zwischen  weissen  und 
rothen  Blutkörperchen  zu  repräsentiren  schienen,  und  auf  diesen  Nach- 
weis stützten  sie  die  Lehre,  dass  das  Knochenmark  fortwährend  eine 
blutbildende  Thätigkeit  entwickle.  Neumann's  und  Bizzozero's  Fund 
gewann  eine  erhöhte  Bedeutung  durch  den  von  Hoteh^  gelieferten 
Nachweis,  dass  im  ELnochenmark  nicht  ein  geschlossenes  Gapillar- 
geftssnetz  zwischen  Arterien  und  Venen  vorhanden  ist,  sondern  dass 
wandnngslose  Lacunen  im  Knochenmark  existiren,  durch  welche  das 
Blnt,  Neumann's  und  Bizzozero's  hämatogenetische  Substanz  direct 
bespülend,  von  den  Arterien  in  die  Venen  überströmt.  Neumann* 
imd  Bizzozero^  hatten  ihre  Lehre  gegen  Robin  ^  und  gegen  Ran- 
YiER  ^  und  MoRAT  ^  ZU  vertheidigen,  welche  letztere  sich  nicht  über- 
zeugen konnten^  dass  wirklich  die  beschriebenen  Uebergänge  zwi- 
sehen  weissen  und  rothen  Körperchen  im  Knochenmark  vorkommen. 
Bei  dieser  Gelegenheit  hebt  Neumann  hervor,  dass  er  die  Haupt- 
stütze der  blutbildenden  Thätigkeit  des  Knochenmarkes  nicht  wie 
Torher  in  dem  Nachweis  der  Umwandlung  von  weissen  in  rothe  Blut- 
körperchen, sondern  im  Hinblick  auf  seine  Erfahrungen  über  die 
HImatogenese  in  der  embryonalen  Leber  in  dem  Vorkommen  kern- 
haltiger embryonaler  Formen  der  rothen  Blutkörperchen  sehen  muss. 
Eine  wichtige  Bereicherung  hat  die  Lehre  von  der  blutbildenden 
Thätigkeit  des  ELnochenmarkes  durch  Rindfleisch  ^  erfahren,  der  die 
Angaben  Hoter's  über  die  lacunären  Blutbahnen  im  Mark  bestätigt 
Düd  nach  einer  genauen  Analyse  der  Markelemente  zu  dem  Schlüsse 
gehmgt,  dass  die  rothen  Blutkörperchen  im  Mark  als  kernhaltige 
Zellen  (von  Rindfleisch  Hämatoblasten  genannt)  entstehen,  welche 
durch  Ausstossnng  des  excentrisch  gelegenen  Kernes,  an  dem  ein 
Best  Protoplasma  zurückbleibt,  anfangs  in  glockenförmige  kernlose 
Blutkörperchen  übergehen,  die  dann  erst  in  die  gewöhnliche  Scheiben- 

1  Nbumahn,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1868.  S.  689;  Arch.  f.  Heilk.  X.  S.  68. 
1S69. 

2  BizzozEBO,  Gaz.  med.  Lombarda.  1869.  No.  2et  24;  Sul  midollo  deile  ossa. 
Napoü  1869. 

3  HoTSB,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1 869.  S.  244  u.  257. 

4  NsuMANN,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IX.  S.  1 10. 1874 ;  Arch.  f.  mikroskop.  Anat. 
Xn.S.792.  1876. 

5  BizzozBRO,  6az.  med.  Lombarda  1874.  No.  15. 

6  RoBiK,  Jonm.  de  Tanat.  X.  p.  35. 1874. 

7  IUinriBB,Trait6techn.jp.324.  Paris  1875. 

8  MoKAT,  CoDtribntion  k  r^tude  des  la  moelle  de  Tos.  Paris  1873. 

9  RiKPPLBiscH,  Arch.  f.  mikroskop.  Anat.  XVII.  S.  l  u.  21.  1879. 
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form  der  Blutkörperchen  sich  umwandeln ,  aber  anfänglich  kleinere 
Dimensionen  besitzen^  als  die  reifen. 

Als  zweites  localisirtes  blutbildendes  Organ  muss  die  Milz  be- 
trachtet werden.    Wie  das  von  Neumann  und  Bizzozero  anfänglich 
beim  Knochenmark  geschah ,  stützte  sich  auch  Funke  '  bei  seinem 
Nachweis  der  blutbildenden  Thätigkeit  der  Milzpulpe  auf  darin  vor- 
kommende Zellen,  welche  er  für  Ueber^bige  von  den  weissen  zu 
den  rothen  Blutkörperchen  hielt,  während  dagegen  Eölliker  ^  ganz 
80  wie  Neumann  später  für  das  Mark  hervorhob,  dass  jene  Thätig- 
keit der  Milzpulpe  aus  dem  Vorkommen  kleiner,  den  embryonalen 
Blutkörperchen  ähnlichen  kernhaltigen   rothen  Blutkörperchen   ge- 
folgert werden  müsse.    Der  an  gelungenen  Injectionspräparaten  so 
leicht  zu  constatirenden,  zuerst  von  Stieda^  und  W.  Mülleb*  ver- 
tretenen Lehre  von  den  wandungslosen  Blutbahnen  der  Milzpalpe 
haben  sich  die  meisten  neneren  Untersucher  angeschlossen  (Pebe- 
MESCHKO  \  Klein  ®).  Aus  einer  Reihe  von  Studien,  welche  Malassez 
und  Picard'^  über  die  blutbildende  Thätigkeit  der  Milz  anstellten, 
ist  hervorzuheben,  dass  Malassez  aus  der  Milzpulpe  Bilder  beschreibt, 
welche  sehr  an  die  Hämatoblasten  erinnern,  welche  Rindfleisch 
im  Knochenmark  fand.    Zellen  mit  glänzender  homogener  gefärbter 
Randzone  und  daneben  solche,  welche  die  gefärbte  Substanz  nur  in 
Form  eines  Halbmondes  oder  als  kugelige  Knospe  aufritzen  hatten, 
oder  nur  mittelst  eines  Stieles  mit  jener  zusammenhingen.    Zählungen 
der  Blutkörperchen  ergeben,  dass  das  Milzvenenblut  reicher  an  rothen 
Blutkörperchen  ist  als  das  Milzarterienblut    Der  Grehalt  des  Milz- 
venenblutes an  Blutkörperchen  wird  beträchtlich   gesteigert   durch 
Durchschneidung  der  Milznerven.   Der  Eisengehalt  der  Milz,  welcher 
im  Normalzustande  ein  sehr  hoher  ist,  nimmt  dabei  ab.    Das  der 
Milz  eigenthümliche  Eisen  erhielten  Malassez  und  Picard  nach  vor- 
herigem Durchspülen  der  Milzgefässe  mit  Salzlösung.   Wird  in  eine 
ausgespülte  Milz  nachträglich  destillirtes  Wasser  gespritzt,  so  färbt 
sich  dieses  stark  roth,  während  die  nach  der  Ausspülung  des  Blutes 

1  Funke,  Lebrb.  d.  Physiol.  2.  Aufl.  I.  S.  162.  Leipzig  1858. 

2  KöLLiKER,  Gewebelehre  S.  453.  Leipzig  1867. 

3  Stieda,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXTV.  S.  540. 1862. 

4  W.  MüLLBB,  Ueoer  den  feinen  Bau  der  Milz.  Leipzig  u.  Heidelberg  1865; 
H&ndbucb  der  Lehre  von  den  Geweben  etc.  von  Stricker.  I.  S.  251.  Leipzig  1871. 

5  Pbremeschko,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LV.  2.  Abth.  S.  539.  1867,  LVI. 
2.Ath.  S.  31.  1867. 

6  Klein,  Quaterl.  Joum.  of  microscop.  sc.  1875.  p.  363. 

7  Malassez  u.  Picard,  Compt.  rend.  LXXIX.  p.  1511.  1874,  LXXXI.  p.  984. 
1875;  Gaz.m^d.  1875.  p.  138;  Compt.  rend.  LXXXIL  p.  855.  1876;  Gaz.m6d.  1878. 
p.  317  und  Malassez,  Ebenda  p.  34. 
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noch  stark  rothe  Milz  jetzt  erst  yerblasst ;  in  der  völlig  ausgewasche- 
nen Milz  finden  sich  nnr  noch  Spuren  von  Eisen.  Beizung  der  Milz- 
nerven hat  keinen  Einfluss  auf  Vermehrung  der  rothen  Blutkörper- 
chen in  der  Milzvene.  Nach  der  Milzexstirpation  bei  Hunden  sahen 
Malassez  und  Picard  die  Zahl  der  Blutkörperchen  nur  vorüber- 
gehend sinken,  dagegen  soll  der  Hämoglobingehalt  der  einzelnen 
Blntkörperchen  für  längere  Dauer  herabgesetzt  sein.  Ob  der  Ver- 
saeh  von  Malassez  und  Pjgard,  der  Milz  eine  von  der  Bildung 
von  Blutkörperchen  unabhängige  hämoglobinbildende  Thätigkeit  zu- 
zuschreiben berechtigtigt  ist,  mttsste  erst  durch  viel  genauere  Ver- 
snche  festgestellt  werden. 

PoüCHET  ^  hat  nach  Milzexstirpation  keine  Veränderung  der  Blut- 
körperchen im  Blute  wahrnehmen  können,  und  nach  starken  Ader- 
lässen sah  er  die  Begeneration  der  Blutkörperchen  an  entmilzten 
Thieren  geradeso  verlaufen  wie  an  nicht  entmilzten.  Dass  diese 
Versuche  den  positiven  Beobachtungen  über  die  Hämatogenese  in 
der  Milz  gegenüber  keine  Bedeutung  haben,  ergiebt  sich,  wenn  man 
bedenkt,  dass  die  Milz  eben  nicht  das  einzige  blutbildende  Organ 
ist.  Aeltere  Versuche,  die  aber  unseren  heutigen  Kenntnissen  der 
Vorgänge  bei  der  Hämatogenese  gemäss  controUirt  werden  müssten, 
weisen  sogar  darauf  hin,  dass  nach  der  Milzexstirpation  vicariirende 
localisirte  hämatogenetische  Herde  auftreten  (Stinstra^,  Führer  und 
H.  Ludwig^,  Vulpian^,  Eberhardt^,  Mosler^).  Nach  grossen  Blut- 
verlusten fanden  Bizzozero  und  Salvioli'  die  Milz  nach  wenigen 
Tagen  angeschwollen  und  ihr  Parenchym  ausserordentlich  reich  an 
rothen  kernhaltigen  Blutkörperchen  (Hämatoblasten  nach  Bind- 
FLEI^fCH?     D.  V.). 

Wir  müssen  schliesslich  noch  auf  die  sog.  Hämatoblasten  von 
Hatem,  welche  schon  in  einem  früheren  Abschnitte  beschrieben  wur- 
den (s.  oben  S.  21)  zurückkommen.  Ihre  Zahl  wird  in  allen  Fällen 
grösser,  wo  man  eine  vermehrte  Blutbildung  voraussetzen  muss. 

Sie  sind  in  grösserer  Anzahl  vorhanden  bei  Kindern  als  bei  Er- 
wachsenen (Hayem^).  Man  findet  sie  in  grosser  Menge  im  Blute 
neugeborener  Kätzchen,  in  welchem  kernhaltige  rothe  Blutkörperchen 


, j.p 

2  SrrasTBA,  Gomm.  physiol.  de  fanct.  lien.  Gronlnge  t854. 

3  FüHBEB  u.  H.  Ludwig,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  1855.  S.  15  u.  491. 

4  YuLPiAN,  ReTue  m^.  1855.  p.  296. 

5  Ebebhabd,  Beiträge  z.  Morph,  u.  Fanct.  d.  Milz.  Erlangen  1855. 

6  MosLBB,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1871.  S.  290. 

7  BizzozBBO  u.  SiXvioLi.  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1879.  S.  273. 

8  Hatbm,  Compt.  rend,  LXXXIV.  p.  1239.  1877. 
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nicht  enthalten  sind,  es  gilt  das  auch  fttr  dsus  Milzblut  dieser  Thiere 
(Haybm  0.  Ihre  Zahl  im  Blut  ist  grösser  nach  den  Menses  (Hayem), 
nach  Blutverlusten  (Haybm,  Pouce[BT*0.  Zählungen  ergaben  beim 
Menschen  (Kindern  und  Erwachsenen)  200000—346000  in  1  C.-Mm. 
Blut,  im  Mittel  255000.  Damach  muss  ihre  Anzahl  40  mal  grösser 
geschätzt  werden  als  die  der  weissen  und  20  mal  kleiner  als  die 
der  rothen  (Hayem  3).  Sie  sind  im  abgelassenen  Blute  sehr  vergäng- 
lich und  können  nur  durch  passende  Zusätze  oder  rasches  Eintrock- 
nen des  Präparates  erhalten  werden. 

Ueber  die  den  Hämatoblasten  der  Säuger  analogen  Gebilde  bei 
Vögeln,  Amphibien  und  Fifechen,  in  deren  Reihe  offenbar  auch  die 
von  Rbcklinghausen  ^  und  Golubbw^  beschriebenen  Spindelzellen' 
des  Froschblutes  fallen,  siehe  Hayem  %  Pouchet  '  und  Rindfleisch. 
Ueber  die  Provenienz  der  Hämatoblasten  von  Hayem  ^  und  Pouchet  « 
sind  namentlich  von  letzterem  nur  höchst  hypothetische  Angaben  ge- 
macht worden.  Rindfleisch ^^  lässt  es  unentschieden,  ob  die  von 
ihm  im  Knochenmark  gefundenen  unfertigen  Blutkörperchen  mit 
Hayem's  Hämatoblasten  übereinstimmen.  So  viel  muss  aber  hier  noch 
festgestellt  werden,  da^s  aus  den  Beobachtungen  von  Rindfleisch 
am  Knochenmark,  von  Malassez^^  an  der  Milz  und  von  Ranvier  ^' 
an  den  vasoformativen  Zellen  junger  Thiere  hervorgeht,  dass  die 
rothen  Blutkörperchen  der  Säuger  als  kernlose  Abkömmlinge  des 
Protoplasmas  besonderer  Zellen  *3  auftreten.  Ranvier  ^^  betont  es  be- 
sonders, dass  die  rothen  Blutkörperchen,  welche  in  den  vasoforma- 
tiven Zellen  des  Netzes  auftreten,  gleich  von  vornherein  kernlos  sind. 
Sie  entstehen  also  dort  wie  die  rothen  Blutkörperchen  nach  Malabsbz^^ 
in  der  Milz,  nach  Rindfleisch  ^<^  im  Knochenmark  nicht  durch  üm- 

1  Hayem,  Gaz.  m6d.  1878.  p.  257. 

2  Pouchet,  Gaz.  m6d.  187t<.  p.  97. 

3  Hayem,  Arch.  de  physiol.  Y.  2.  sör.  p.  692.  1878. 

4  Recklingbaüsen  a.  a.  0. 

5  GoLUBEW  a.  a.  0. 

6  Hayem, Compt.rend.LXXXV.  p.907. 1877 ;  Gaz. med.  1878.  p.  15  et  43;  Arch. 
de  physiol.  VL  2.  s^r.  p.  00.  1879. 

7  PoüCHET,  Gaz.  m6d.  1878.  p.  316 ;  Journ.  de  Tanat.  XV.  p.  9.  1879. 

8  Hayem  a.  a.  0.  und  Rech,  sor  Tanat.  nonn.  et  patbol.  du  sang.  Paris  1878. 

9  Pouchet,  Gaz.  mäd.  1878.  p.  33,  97,  135. 

10  Rindfleisch  a.  a.  0. 

11  Malassez,  Gaz.  mM.  1878.  p.  317. 

12  Ranvier.  Trait6  techn.  d'histol.  IV.  p.  634 

1 3  Diese  Zellen  nennt  Rindfleisch  Hämatoblasten  und  Wissotzky  bat  diese 
Bezeichnung  sogar  auch  für  die  vasoformativen  Zellen  von  Ranyier  gebraucht, 
während  bei  Hayem  als  Hämatoblasten  die  kernlosen  kleinen  Blutkörperchen  be- 
zeichnet werden,  die  er  als  heranwachsende  rothe  Blutkörperchen  ansieht. 

14  Ranyier  a.  a.  0. 

1 5  Malassez  a.  a.  0. 

16  Rindfleisch  a.  a.  0. 
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wandlong  ganzer  kernhaltiger. Zellen  der  ganzen  Hämatoblafften 
(im  Sinne  Rindfleisches),  wie  bei  den  Tbieren  mit  kernhaltigen  Blnt- 
körperchen  oder  während  des  Embryonallebens,  wo  die  Blutkörper- 
chen auch  in  den  vasoformativen  Zellen  der  Säuger  als  kernhaltige 
Tochterzellen  derselben  auftreten  (Wissotzky  0,  sondern,  wie  gesagt, 
als  kernlose  Abkömmlinge  des  Protoplasmas.  Das  scheint  uns  aber 
für  alle  kernlosen  Körperchen  im  Blute  der  Säuger  grosse  und  kleine, 
da  die  eigentlichen  Hämatoblasten  (im  Sinne  von  Bindfleisch) 
im  Blute  nicht  aufgefunden  werden,  nach  einer  auf  gewisse  Orte 
beschränkten  Hämatogenese  hinzuweisen.  Als  solche  wird  man  eben 
Knochenmark  und  Milz  vor  Allem  ins  Auge  zu  fassen  haben.  Und 
daran  wird  sich  erst  noch  die  Frage  nach  der  Provenienz  der  Hä- 
matoblasten (im  Sinne  Bindfleisch's)  selbst  knüpfen  müssen. 

Die  Bedeutung  der  grünen  Kömerkugeln  von  A.  Schmidt  ^  scheint 
eine  ganz  andere  zu  sein,  als  welche  ihnen  durch  A.  Schmidt  und 
Semmer's^  Hypothese  zu  geben  versucht  wurde,  welche,  wird  erst 
noch  aufgeklärt  werden  müssen. 


FÜNFTES  CAPITEL. 

Die  Eiweisskörper  des  Blutserum  und  Blutplasma. 


Die  Eiweisskörper  (auch  Proteinkörper  oder  albuminoide  Substanzen 
genannt)  bilden  eine  Gruppe  stickstoffhaltiger  organischer  Substanzen, 
welche  alle  nahezu  dieselbe  procentische  Zusammensetzung  ergeben.  Die 
F&higkeit  zu  krystallisiren  geht  ihnen  ab.  Sie  geben  eine  Reihe  allen 
gemeinsame  empirische  Reactionen.  Mit  Salpetersäure  erhitzt  und  darauf 
mit  Ammoniak  behandelt,  färben  sie  sich  tiefgelb,  mit  Miilonschem  Reagenz 
(salpetersaures  Quecksilberoxydul,  gemengt  mit  salpetrigsaurem  Queck- 
nlberoxyd)  färben  sie  sich  beim  Erhitzen  roth,  mit  Zuckerwasser  oder 
Ewigs&ure  (Adahkiewigz^)  und  darauf  mit  Schwefelsäure  behandelt,  werden 
aie  purpnr  bis  violett  gefärbt,  mit  concentrirter  Salzsäure  werden  sie  beim 
^ehen  yiolett.  Die  chemische  Constitution  dieser  Körper  ist  noch  unbekannt. 
Es  liegen  nur  theoretische  Betrachtungen  über  die  Form,  in  welcher  der 
Stickstoff  in  denselben  enthalten  ist,  vor^,   ferner  kennt  man  beständige 

1  WiMOTZKY  a.  a.  0. 

2  A.  Schmidt  a.  a.  0. 

3  Sehmer  a.  a.  0. 

4  Adamkiewicz,  Arch.  f.  exper.  Pathol.  III.  S.  412.  1875. 

5  0.  Nasse,  Arch.  f.  d.  ges.  Physioi.  VI.  S.  589.  1872,  VII.  S.  139.  1873.  —  PplC- 
6EB,  Ebenda  X.  S.  251.  1875. 
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Spaltangsprodacte  aller  dieser  Körper,  die  als  mit  der  Stmctor  der  Eiweiss- 
körper  in  näherer  Beziehung  stehende  Moleküle  angesehen  werden  müssen  ^^ 
und  durch  Schützenberger  ist  der  Versuch  gemacht  worden,  darzuthun,  dass 
sich  das  Eiweissmolekül  durch  gewisse  Zersetzungsmittel  vollauf  spalten 
lässt  in  eine  Reihe  bekannter  Moleküle,  unter  welchen  HamstojQT,  Leucine^ 
Amidosäuren  der  Acryl-  und  der  Asparaginsäurereihe  sich  befinden.  Wir 
werden  aus  der  Reihe  der  Eiweisskdrper  im  Blute  vorfinden  das  Serum- 
eiweiss  (Serin),  einen  dem  Eieralbnmin  nahe  verwandten  Eiweisskörper; 
das  Serumglobulin;  das  Fibrin;  das  Fibrinogen. 


I.  Bas  Semmelwelss. 

Wir  beginnen  mit  diesem  Körper,  weil  er  dem  Eieralbumin, 
welches  gleichsam  als  Typus  der  ganzen  Gruppe  angesehen  werden 
kann,  am  meisten  verwandt  ist 

Das  Serumalbumin  (Serumeiweiss,  von  Denis  ^  auch  Serin  ge- 
nannt) theilt  die  meisten  Eeactionen  mit  dem  Eieralbumin.  Man  ist 
aber  nicht  berechtigt,  beide  Körper  für  identisch  anzusehen.  Sie 
unterscheiden  sich  durch  ihre  circuläre  Doppelbrechung.  Das  spec. 
Drehungsvermögen  des  Serumalbumin  für  die  Linie  D  Fraunhofer 
bestimmte  Hoppe-Seyler^  zu  a]D==  —  56<>,  während  er  für  Eier- 
albumin ofJD  =8  —  35,50  fand.  Haas^  erhielt  später  für  Eieralbumin 
a]D=  —  38,08®  für  Serumalbumin  einmal  a]D=  —  55,75"  zweimal 
a]D  =  —  620. 

Die  Rotationsconstanten  sind  also  vorerst  noch  mit  Vorsicht  aufzu- 
nehmen. Es  ist,  wie  sich  ergeben  wird,  sehr  schwer,  sich  Lösungen  bei- 
der Eiweisskörper  zu  verschaffen,  die  hinreichend  concentrirt  und  frei  von 
anderen  Eiweisskörpern  sind.  Auf  diese  Schwierigkeit  ist  es  auch  zurück- 
zufahren, dass  Haas  angiebt,  dass  die  spec.  Drehung  des  Eieralbumin 
unabhängig  ist  von  der  Concentration  sowohl  als  auch  von  der  Art  und 
Menge  gleichzeitig  in  der  Lösung  vorhandener  Salze,  während  Hoppe  an- 
giebt, dass  eine  neutrale  Lösung  von  Serumalbumin  durch  Sättigen  mit 
Kochsalz  ihre  spec.  Drehung  erhöht. 

Haas  hebt  die  Unveränderlichkeit  der  Drehungsconstante  des  Ei- 
weisses  im  Vergleich  mit  in  wahrer  Lösung  befindlichen  krystalloiden 
Substanzen  hervor.  Das  spec.  Drehungsvermögen  der  letzteren  ist 
mit  Natur  und  Menge  des  inactiven  Lösungsmittels  verschieden  (Ou- 

t  SCHÜTZENBEBOEB ,  Bull.  de  la  SOG.  chim.  XXTTI— XXV.  1875—76  eine  Reihe 
von  Artikeln;  Ann.  de  chim.  et  phys.  XVI.  sä*.  5.  p.  289.  1879. 

2  Denis,  Nouy.  öt'ud.  chim.,  physiol.  et  m^d.  sur  les  subst.  albumin.  etc.  p.  79. 
Paris  1856. 

3  Hoppe-Sbyleb,  Ztschr.  f.  Chemie  u.  Pharm.  1864.  S.  737. 

4  Haas,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XÜ.  S,  378. 1876. 
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DEMANNS  S  Hesse^,  Landolt^;  das  abweichende  Verhalten  des  Ei- 
weisses  spricht  mit  dafür,  dass  dasselbe  nicht  in  echter  Lösung 
existirt 

Als  weiterer  Unterschied  von  Semm-  und  Eieralbumin  ist  anzu- 
itlhren,  dass  die  Niederschläge  des  einen  durch  Salz-  oder  Salpeter- 
säure im  Ueberschuss  sich  leicht  wieder  lOsen,  während  der  Nieder- 
schlag von  Eieralbumin  sich  nur  sehr  schwer  wieder  auflöst. 

Endlich  ist  durch  Stockvis^,  J.  C.  Lehmann^,  Ponfick«,  For- 
ster', BäcHAMP  &  Baltus^  u.  A.  nachgewiesen,  dass  in  die  Venen 
eingespritztes  Eieralbumin  unverändert  im  Harn  ausgeschieden  wird, 
dass  dagegen  Serumalbumin  in  die  Venen  injicirt  keine  Albumin- 
nrine  erzeugt,  entgegen  der  Behauptung  Bernard's®,  der  sie  in  beiden 
Fällen  angiebt 

In  Bezug  auf  ihre  tlbrigen  Reactionen  stimmen  beide  Albumine 
überein.  Wir  haben  das  vorausgeschickt,  weil  es  sich  bei  der  Dar- 
stellung des  Serumeiweisses  nicht  vermeiden  lässt,  die  am  Htthner- 
eiweiss  gemachten  Erfahrungen  mit  heranzuziehen. 

Die  natürlichen  Eiweisslösungen  reagiren  in  der  Kegel  alkalisch. 
Senun  und  Htlhnereiweiss  galten  durch  lange  Zeit  als  natttrliche  Lö- 
sungen von  Albumin,  in  welchen  ausser  diesem  Eiweisskörper  kein 
anderer,  wohl  aber  Salze  und  geringe  Mengen  löslicher  organischer 
Substanzen  vorkommen  sollten.  Jetzt  weiss  man,  dass  in  beiden 
noch  andere  Eiweisskörper  zugegen  sind.  Von  diesen  und  den  Sal- 
zen müsste  die  natürliche  Lösung  erst  befreit  werden,  wenn  man  zu 
reinen  Eiweisslösungen  und  zur  Ueberzeugung  gelangen  wollte,  dass 
dasEiweiss  fttr  sich  in  Wasser  löslich  ist  und  nicht  wie  Denis  ^®  be- 
hauptete, nur  unter  dem  Einfluss  der  in  den  natürlichen  Eiweiss- 
lösungen enthaltenen  Salze  gelöst  erscheint. 

Die  Eiweisskörper,  welche  neben  dem  Albumin  gelöst  sind  (Globuline), 
können  durch  starkes  Verdünnen  mit  Wasser  und  vorsichtigen  Essigsäure- 
Zusatz  oder  Einleiten  von  Kohlensäure  oder  aber  auch  durch  Eintragen 
von  gepulvertem  Chlomatrium  oder  Magnesiumsulfat  mehr  oder  weniger 

1  OüDBMANNS,  Ann.  d.  Chemie  u.  Pharm.  CLXVI.  S.  65. 1873. 

2  Hbssb,  Ebenda  CLXXVI.  S.  89  u.  189. 1875. 

3  Landolt,  Das  optische  Drehxmgsvermögen  organischer  Substanzen  S.  50 — 89 
a.  156.  Braanschweig  1879. 

4  Stokvis,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1864.  S.  597. 

5  C.  J.  Lehmann,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXX.  S.  598.  1864. 

6  PoNPicK,  Ebenda  LXII.  S.  273. 1 874. 

7  FoKSTEB,  Ztschr.  f.  Biol.  XI.  S.  496.  1875. 

8  B^CHAKP  et  Baltüs,  Compt.  rend.  LXXXVI.  p.  1448. 1878. 

9  Bebnabd,  Lebens  bot  les  propr.  physiol.  et  ies  alter,  pathol.  des  liquid,  de 
l'oigan.  I.  p.  467.  n.  p.  459.  Paris  1857. 

10  Denis,  mnv.  ^tude  sur  les  subst.  album.  p.  80.  Paris.  1856. 
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gut  abgeschieden  werden,  worauf  wir  später  beim  Serumglobulin  näher 
eingehen  werden.  Wählt  man  zur  Entfernung  des  letzteren  aus  dem 
Serum  Verdünnen  und  Ansäuern,  so  kann  das  Filtrat  vom  ausgeschiede- 
nen Eiweisskörper  durch  Zusatz  von  Natriumcarbonat  wieder  neutralisirt 
und  bei  40^  C.  so  lange  eingeengt  werden,  bis  Salzgehalt  und  Concen- 
tration  wieder  ungefähr  miit  der  des  natttrlichen  Serum  übereinstimmen. 
Es  ist  zweckmltosig  von  der  Untersuchung  solcher  Lösungen  auszugehen, 
da,  wie  sich  zeigen  wird,  die  Reactionen  der  Albuminlösungen  wesentlich 
von  Concöntration  und  Salzgehalt  derselben  abhängig  sind  und  nur  mit 
Berücksichtigung  dieser  Thatsache  die  vom  Serumalbumin  abhängigen 
Reactionen  des  Blutserum  verstanden  werden  können. 

Solche  Eiweisslösungen  scheiden  beim  Erhitzen,  nachdem  sie  sich 
voransgehend  (zwischen  60—70^  C.)  etwas  trüben,  bei  70— 75^  C. 
alles  Eiweiss  im  coagulirten  Znstande  aus,  wenn  man  vor  dem  Er- 
wärmen mit  Essigsäure  soweit  angesäuert  hat,  dass  sie  schwach  sauer 
reagiren.  *  ünterlässt  man  den  Säurezusatz  oder  bringt  man  nur  neu- 
trale Reaction  hervor,  so  scheidet  sich  das  Eiweiss  selbst  beim  Er- 
hitzen auf  100®  C.  nur  unvollkommen  aus  (Lehmann 2).  Es  hängt  das 
mit  der  Alkalescenz  der  Eiweisslösung  und  der  Zunahme  ihrer  Al- 
kalescenz  beim  Erhitzen  zusammen. 

Unter  dem  Einfluss  des  Alkalis  bei  erhöhter  Temperatur  wird 
ein  Theil  des  Eiweisses  in  eine  später  zu  erwähnende  Modification 
(fällbares  Eiweiss)  übergeführt,  die  sich  beim  Kochen  nicht  ausscheidet. 

Durch  Essigsäure  und  andere  Pflanzensäuren,  sowie  durch  drei- 
basische Phosphorsäure  werden  Eiweisslösungen  der  erwähnten  Art 
nicht  gefällt,  während  andere  concentrirte  Mineralsäuren  Niederschläge 
in  denselben  hervorbringen.  Durch  starken  Alkohol  wird  das  Serum- 
albumin  gefällt,  nicht  aber  durch  Aether.  Das  frische  Blutserum  ver- 
hält sich  in  seinen  Reactionen  nicht  anders  als  die  angefahrten  Ei- 
weisslösungen, nur  sind  in  den  Hitze-  und  Alkoholcoagulaten  desselben 
nicht  bloss  Serumalbumin,  sondern  noch  andere  Eiweisskörper  des 
Serum  enthalten. 

WuRTz  3  hat  zuerst  versucht,  reines  Albumin  aus  Hühnereiweiss  dar- 
zustellen, dadurch,  dass  er  es  verdünnte,  filtrirte,  mit  basischem  Bleiacetat 
fällte  und  mittelst  Kohlensäure  aus  dem  Niederschlage  wieder  abzuschei- 
den suchte.  Die  nach  diesem  Verfahren  erhaltene  klare  Eiweisslösung 
reagirte  schwach  sauer  und  gerann  beim  Erhitzen. 

Es  hat  sich  aber  herausgestellt,  dass  der  WuRTz'sche  Körper  Essig- 
^ure  und  noch  etwas  Asche  enthält  und  die  Existenz  eines  reinen,  an 
sich  löslichen  Eiweisses  war  mit  Wurtz's  Versuch  nicht  entschieden. 

1  Vergl.  EicHWAU),  Beiträge  zur  Chemie  der  gewebebild.  Subst.  I.  Berlin  1873. 

2  G.  J.  Lehmann,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1864.  S.  531. 

3  WuBTz,  Ann.  de  chim.  et  phys.  Xu.  3.  sär.  p.  217.  1845  und  Compt.  rend. 
XVIII.  p.  700.  1844. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


Beactionen,  Wurtz'sches  Eiweiss,  Dialyse.  93 

Grosse  Hoffnungen;  hier  zum  Ziele  zn  gelangen,  mussten  angeregt 
werden,  als  Graham  die  Dialyse  zur  Scheidung  coUoider  und  krystalloider 
Substanzen  empfahl,  Graham  <  selbst  bediente  sich  seines  Verfahrens 
auch  sofort,  um  genuinen  Eiweisslösungen  die  Salze  zu  entziehen  und  er 
hielt  auch  seinen  Versuch  fttr  yollkommen  gelungen.  Allein  diese  An- 
gabe stiess  auf  vielfachen  Widerspruch.  So  machten  Wittioh'^,  Hoppe- 
8etler  ^,  Kt^HNE  4,  Uetnsius  ^  geltend,  dass  auch  in  sehr  lange  dialysirtem 
Eiweiss  noch  beträchtliche  Aschenrttckstände  sich  nachweisen  lassen.  Erst 
Aronstein  ^  glaubte  sowohl  fUr  Serum  als  Eieraibumin  wieder  zu  dem  von 
Gbaham  erhaltenen  Resultate  gelangt  zu  sein.  Er  suchte  die  Verschie- 
denheit seiner  und  Graham's  Resultate  einerseits  und  der  übrigen  Beob- 
achter andererseits  auf  die  verschiedene  Qualität  der  zur  Dialyse  ver- 
wendeten Pergamentpapiere ''  zurückzuführen.  In  den  reinen  wässerigen 
Lösungen,  welche  Aronstein  erhalten  zu  haben  glaubte,  sollte  das  Ei- 
weiss weder  durch  Erhitzen  noch  durch  Alkohol  coagulirt  werden.  Und 
Aether,  von  dem  man  lange  wusste,  dass  er  im  Serum  keinen  Nieder- 
schlag hervorbringt,  während  er  Htthnereiweiss  coagulirt^,  was  geraume 
Zeit  als  ein,  wie  wir  aber  sehen  werden,  nicht  stichhaltiges  Unterschei- 
dungsmerkmal  der  beiden  Albumine  galt,  sollte  reines  Serumalbumin  fällen, 
in  reinen  Lösungen  von  Eieralbumin  aber  keinen  Niederschlag  erzeugen. 

Die  Angaben  Aronsteik's  wurden  aber  wieder  von  Heyksius  ^  theil- 
weise  bestritten,  theil weise  anders  gedeutet,  ebenso  wurden  sie  von  A. 
Schmidt  i<>  wesentlich  modificirt  und  zu  der  zwischen  den  beiden  Letzteren  ^^ 
geführten  Controverse  gesellten  sich  auch  noch  die  gegnerischen  Arbeiten 
von  HuizinoaI'^,  Winogradoff^^^  Haas^^  und  LAPrscHiNSKY^'^über  das  dia- 
lysirte  Eiweiss. 

1  Graham,  Ann.  d.  Chemie  u.  Pharm.  CXXI.  S.  1. 1S61. 

2  Wittich,  Centralbl.  f.  d.  med.  WisB.  1864.  S.  306. 

3  Hofpe-Sbylbb,  Handb.  d.  physiol.  u.  pathol.-chem.  Analys.  2.  Aufl.  S.  1S4. 
Berlin  1865. 

4  Kühne,  L^rb.  d.  physiol.  Chemie  S.  179.  Leipzig  1866. 

5  Hbynsius,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  ü.  S.  18.  1869. 

6  Abonstein,  Ebenda  VIII.  S.  75. 1874. 

7  In  der  That  ist  die  Qualit&t  des  Papieres  von  Einfluss  auf  das  Resultat 
der  Dialyse.  Man  muss  es  aber  jetzt  als  festgestellt  betrachten,  dass  es  kein 
Pacier  giebt,  bei  dessen  Anwendung  aschenfreies  Eiweiss  erhalten  werden  kann. 
Ueber  die  Papiere  sind  Bemerkungen  enthalten  bei  Aronstbin  a.  a.  0.  S.  77.  ~ 
A  Schmidt,  Ebenda  VIII.  S.  93.  — Hetnsiüs,  Ebenda IX.  S.  536. 1874.— A.Schmidt, 
Beitr.  z.  An'at.  u.  Physiol.  Festgabe  f.  C.  Ludwig.  S.  XCIV.  Leipzig  1 875 ;  Arch.  f.  d. 
ges-  Physiol.  XL  S.  1  u.  43. 1875.  —  Haas,  Ebenda  XII.  S.  386. 1877.  —  Laptschinsky, 
Ber.d.  Wiener  Acad.  LXXVI.  3.  Abth.  S.  66. 1876.  —  Hammabstbn,  Arch.  f.  d.  ges. 
Physiol.  XVn.  8. 453. 1 878  (die  von  Kühne  für  Dialysatoren  empfohlenen  Wurstdärme 
SOS  Pemmentpapier  betreffend). 

8  TiBDEMANN  u.  Gmelin,  Die  Verdauung  nach  Versuchen  I.  S.  1 2.  Leipzig  und 
Heidelberg  1826. 

9  Hetnsiüs,  Arch.  f.  d.  ces.  Physiol.  IX.  S.  514. 1874. 

10  A.  ScHBODT,  Beitr.  z.Anat.  u.  Physiol.  Festgabe  f.  C.  Ludwig.  S.XCIV.  Leip- 
og  1S75. 

11  Derselbe.  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XI.  S.  l.  1875.  — Hb ynsius, Ebenda  XÜ. 
8.549.1876. 

12  HuiziNOA,  Ebenda  XI.  8.  392. 1875.  13  Winooradofp,  Ebenda  S.  605. 

14  Haas,  Ebenda  XII.  S.  378. 1876  und  Prager  med.  Wochenschr.  1876.  Nr.  34, 
35,36. 

15  Laftschinsky,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXXXVI.  3.  Abth.  S.  65.  1876. 
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Als  die  wesentlichsten  Ergebnisse  dieser  Untersnchnngen  lassen  sich 
aber  die  folgenden  verzeichnen. 

Das  Eiweiss  kann  durch  Dialyse  nur  salzarm,  niemals  aschenfrei  er- 
halten werden.  Der  Aschenrückstand  bewegt  sich  um  0,5 — l^/o  und  ent- 
hält lösliche  und  unlösliche  Salze.  Aus  schwach  alkalisch  reagirenden 
genuinen  Eiweisslösungen  gehen  in  das  Diffusat  anfangs  neutral  reagirende 
Salze  über,  später  und  schwerer  die  alkalisch  reagirenden.  Wird  vor 
der  Dialyse  schwach  angesäuert,  so  erhält  sich  die  saure  Reaction  in  der 
Eiweisslösung,  während  in  das  Diffusat  neutral  reagirende  Salze  über- 
gehen. Manchmal  nimmt  auch  die  Lösung  im  Dialysator  selbst  saure 
Reaction  an.  Reagirt  die  Lösung  nach  beendeter  Dialyse  schwach  alka- 
lisch und  ist  sie  zugleich  sehr  verdünnt,  so  bleibt  sie  beim  Erhitzen  voll- 
ständig klar.  Ein  Minimum  von  Essigsäurezusatz  genügt  dann,  um  das 
Eiweiss  beim  Erhitzen  aus  der  Lösung  zu  fällen;  wird  dieses  Säure- 
minimum  nur  etwas  überschritten,  so  bleibt  die  Lösung  beim  Erhitzen 
wieder  vollkommen  klar.  Die  Nichtbeachtung  der  grossen  Empfindlich- 
keit verdünnter  salzarmer  Eiweisslösungen  gegen  geringe  Mengen  von 
Alkali  oder  Säure  hat  zur  Annahme  geführt,  dass  dialysirtes  Eiweiss  beim 
Kochen  nicht  gerinnt.  Nach  der  Dialyse  neutral  reagirende  Lösungen 
oder  alkalisch  reagirende  von  grossem  Eiweissgehalt  scheiden  beim  Er- 
hitzen keine  flockige  Gerinnung  ab,  sondern  werden  nur  trübe  oder 
opalisirend,  und  zwar  um  so  weniger,  je  verdünnter  die  Lösung  ist. 

Dieses  Verhalten  ist  nur  so  lange  vorhanden,  als  man  versäumt  hat, 
die  Lösung  auf  den  richtigen  Säuregrad  zu  bringen.  Ist  das  letztere  ge- 
schehen, dann  scheiden  sich  beim  Erhitzen  Flocken  aus.  Die  Opalescenz, 
welche  im  Falle  nicht  richtiger  Ansäuerung  an  Stelle  der  flockigen  Ge- 
rinnung auftritt,  beruht  darauf,  dass  in  salzarmen  Flüssigkeiten  das  durch 
Kochen  veränderte  Eiweiss  bei  dem  geringsten  lieber-  oder  Untermaass 
von  Säure  nicht  schrumpft,  sondern  im  gequollenen  Zustande  in  der 
Flüssigkeit  enthalten  ist.  Beim  Coaguliren  des  dialysirten  Eiweisses  durch 
Alkohol  werden  ähnliche  Erscheinungen  beobachtet.  Von  Aether  wird 
Serumalbumin  und  Eieralbumin  gefällt,  wenn  der  Alkali-  oder  Salzgehalt 
unter  ein  gewisses  Minimum  sinkt.  Im  genuinen  Hühnereiweiss  kommt 
weniger  Alkali  vor  als  im  Blutserum,  darum  wird  aus  ersterem  das  Ei- 
weiss durch  Aether  gefällt.  Entzieht  man  dem  Blutserum  durch  Dialyse 
80  viel  wie  möglich  die  Salze,  so  wird  auch  daraus  das  Eiweiss  durch 
Aether  gefällt.  Den  Lösungen  des  dialysirten  Eiweisses  kann  man  durch 
Concentration  und  entsprechenden  Salzzusatz  wieder  alle  Eigenschaften  der 
genuinen  Eiweisslösungen  ertheilen. 

Die  Existenz  eines  salzfreien  Eiweisses  ist  auch  durch  die  Dia- 
lyse nicht  bewiesen  worden.  Die  Reactionen  der  salzarmen  Losun- 
gen, die  man  durch  Dialyse  erhält,  lassen  sich  auf  die  früher  er- 
kannten Reactionen  genuiner  Eiweisslösungen  zurückführen  unter  der 
Voraussetzung,  dass  die  Concentration  und  die  Grösse  des  Alkali- 
und  Salzgehaltes  der  Eiweisslösangen  einen  bestimmten  Einflnss  aus- 
üben auf  die  Form  des  Hitze-  und  Alkoholcoagulates  und  auf  die 
Menge  von  Alkali  oder  Säure,  die  zur  UeberfUhrung  des  Albumins 
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in  die  Alkali-  oder  Säaremodification  desselben  nothwendig .  sind. 
Diese  beiden  Modificationen  sollen  jetzt  nocb  näher  besprochen  werden. 

Das  fällbare  Eiweiss  (Lieberkühn'sche  Eiweiss,  Mulder's  Protein), 

Durch  Digestion  von  Eiweiss  und  der  ihm  verwandten  Substanzen  mit 
kaustischem  Kali  und  Ausfällen  der  erhaltenen  alkalischen  Lösung  mit- 
telst Essigsäure  hat  Mulder  ^  sein  Protein  erhalten,  welches  er  zum  Aus- 
gangspunkte seiner  Proteintheorie  machte,  die  von  Liebiq^  und  seinen 
SchOlem  bekämpft  und  widerlegt,  bald  völlig  verlassen  wurde.  Eine  bessere 
Kenntniss  des  Zustandes,  in  welchen  das  Eiweiss  durch  die  Wirkung  der 
Alkalien  gelangt,  wurde  aber  erst  durch.  LiESERKt^HN  ^  herbeigeftlhrt.  Er 
gewann  aus  Htthnereiweiss  mit  concentrirter  Kalilauge  eine  steife,  schneid- 
bare Gallerte,  (festes  LiEBERKüHN'sches  Kalialbuminat),  deren  Darstellung 
ebenso  aus  Serumalbumin  gelingt  (Hoppe-Seyler^,  Hetnsius^).  Mit  Na- 
tronlauge, concentrirtem  Barytwasser  und  gepulvertem  Kalkhydrat  (Fok- 
KER«)  erhält  man  die  Gallerte  ebenfalls.  Diese  Gallerten  können,  wenn 
aach  unter  Verlust,  durch  Waschen  mit  kaltem  Wasser  vom  ttberschüs- 
aigen  Alkali  befreit  und  durch  Digeriren  bei  40  ^  C.  in  Wasser  gelöst 
werden,  man  erhält  dann  Lösungen  der  Alkalialbuminate  in  Wasser.  Die 
Reactionen  derselben  unterscheiden  sich  sehr  wesentlich  von  jenen  des 
natlven'  Eiweisses.  Sie  gerinnen  beim  Kochen  nicht.  Erst  über  100<>  0. 
setzen  sie,  wenn  völlig  frei  von  ttberschtissigem  Alkali,  ein  zusammenhängen- 
des Gerinnsel  ab  (Mörner  s).  Durch  Essigsäure  und  dreibasische  Phosphor- 
sftnre  werden  sie  gefällt.  In  Form  der  erwähnten  Gallerten  erhält  man 
die  Albuminate  nur,  wenn  die  aufeinander  wirkenden  Eiweisslösungen  und 
Langen  concentrirt  sind.  Die  Albuminate  entstehen  aber  auch  besonders 
bei  erhöhter  Temperatur,  wenn  in  Eiweisslösungen  von  geringem  Gehalt 
freies  Alkali  vorhanden  ist,  um  so  rascher,  je  mehr  Alkali  zugegen  ist 
und  je  höher  die  Temperatur  steigt.  Diese  Bildungsweise  der  Albumi- 
nate macht  es  nothwendig,  dass  Eiweisslösungen,  aus  weichen  man  natives 
Eiweiss  durch  Kochen  abscheiden  will,  eine  schwach  saure  Reaction  haben 
müssen,  da  sonst  das  Eiweiss  vor  der  Ausscheidung  in  Alkalialbuminat 
übergeftihrt  wird  (vergl.  darüber  Ch.  J.  Lehmann  »).  Der  flockige  Nieder- 
schlag, der  aus  Alkalialbuminatlösungen  durch  Zusatz  von  Essigsäure  aus- 
geschieden  wird,  ist  im  Ueberschuss  der  Säure  löslich  und  stellt  den  aus 

1  MüLDBB,  Natuor-  en  scheinkund.  Arch.  1838.  S.  128;  Versuch  einer  allgem. 

ßp^ol.  Chemie.  Deutsch  von  Moleschott.  Heidelberg  1844—45;   Chem.  Unters, 
atsch  TonVöLKEBS.  Frankfurt  1847 ;  Joum.  f.  pract.  Chemie  XL.  S.  60. 1847. 

2  Liebig,  Laskowskt,  Fleithann,  Ann.  d.  Chemie  u.  Pharm.  LYII.  S.  129, 
LVm.  S.  129,  LXI.  S.  121. 1846-47. 

3  LiEBEBKüHN,  Arch.  f.  Anat  u.  Physiol.  1848.  S.  285 ;  Ann.  d.  Physik  LXXXVL 
S.  HS.  1852 ;  Arch.  f.  pathol.  Anat.  V.  S.  485. 1853. 

4  Hoppe-Setleb,  Ztschr.  f.  Chemie  u.  Pharm.  1864.  S.  739. 

5  Heynsius,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  n.  S.  18.  1869 

6  FoKKEB,  Ebenda  Vn.  S.  274. 1873. 

7  So  nennt  Bbücke  (Sitegsber.  d.  Wiener  Acad.  LX.  2.  Abth.  S.  891.  1867)  das 
durch  Kochen  coagulirbare  Mweiss  zum  Unterschiede  vom  modificirten  Eiweiss. 

8  MöBKEB  a.  a.  0. 

9  C.  J.  Lehmann,  Centralbl.  f.  d.  med.Wiss.  1864.  S.  529. 
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der  Alkaliverbindung  abgeschiedenen  Eiweisskörper  (LiEBERKüHN'sches  Ei- 
weissi)  dar.  Es  ist  in  Wasser  äusserst  schwer  löslich,  in  ganz  reinem 
Zustande  auf  feuchtes  Lackmuspapier  gebracht,  reagirt  es  sauer,  unter 
Wasser  mit  kohlensauren  alkalischen  Erden  (Kalk,  Baryt,  Strontian, 
Magnesia)  verrieben,  löst  es  sich  unter  Austreibung  von  Kohlensäure  (Mör- 
NEB  '^),  leicht  wird  es  von  Alkalien  und  kohlensauren  Alkalien  gelöst ;  die 
mit  möglichst  wenig  Alkali  bereiteten  Lösungen  reagiren  sauer  (Möbnbr)  ; 
in  neutralen  phosphorsauren  Alkalien  ist  es  leicht  löslich,  unlöslich  in 
ClNa  und  anderen  Salzen. 

In  besonderer  Form  erhält  man  das  LiEBERKÖHN'sche  Eiweiss,  wenn 
man  das  feste  LiEBERKÜHN'sche  Kalialbuminat  mit  Kohlensäure  oder  vor- 
sichtig zugesetzter  Essigsäure  versetzt.  Die  Stücke  der  glashellen  Gallerte 
werden  dabei  zuerst  an  den  Rändern,  dann  in  ganzer  Masse  weiss,  opak 
und  elastisch  zähe.  Wegen  ihrer  Aehnlichkeit  mit  Fibrin  hat  Bat^CKE^ 
diese  Form  als  Pseudofibrin  bezeichnet. 

Ausser  den  schon  von  Lieberkühn  angeführten  Reactioneu  gegen 
Erwärmung,  Essigsäure  und  dreibasische  Phosphorsäure  haben  das  Liebeb- 
KöHN'sche  Eiweiss  und  die  Alkalialbuminatlösungen  noch  eine  Reihe  von 
anderen  Eigenschaften  mit  dem  Oasein  der  Milch  gemein.  Die  Gerinn- 
barkeit durch  Lab  (Skrgeczka  %  Löslichkeit  in  neutralen  Phosphaten,  die 
dadurch  in  saure  übergehen,  so  lange  das  saure  Phosphat  einen  bestimm- 
ten Procentgehalt  nicht  tiberschreitet  (Rollett  s,  Soxhlet  c,  Soyka  ',  Möb- 
NER&),  Filtrirbarkeit  durch  Thonfilter  (Soxhlet  9,  C.  Schwalbe  lo  gegen 
Zahn  ^i),  Bildung  von  Schwefelkalium  beim  Behandeln  mit  Kalilauge  (Soxh- 
let ^^  gegen  Hoppe-Seyler^^).  Man  war  darum  geneigt,  Alkalialbuminat 
und  Casein  fUr  identische  Substanzen  zu  halten,  was  nach  einer  Reihe 
von  Eigenthümlichkeiten  des  Casein  aufdeckenden  Arbeiten  von  Lubavin^S 
Hammarsten^^  und  A.  Schmidt *«  nicht  mehr  gerechtfertigt  ist.  Brücke*' 
weist  darauf  hin,   dass  bei  der  Darstellung  des  LiESERKüHN'schen  Kali- 

1  In  Bezug  auf  die  Nomenklatur  wäre  es  sehr  wünschenswerth ,  für  diesen 
Eiweisskörper  ausschliesslich  die  obige  Bezeichnung  oder  nach  Hoppb-Seyleb's 
(Handbuch  3.  Aufl.  S.  197  u.  207.  Berlin  1870)  und  Soyka's  (Arch.  f.  d.  ges.  Physiol. 
II.  S.  369)  Vorgänge  die  alte  MuLDER'sche  Bezeichnung  Protein  zu  yerwenden  und 
nur  die  löslichen  Verbindungen  dieses  Körpers  mit  Alkalien  als  Alkalialbuminate 
zu  bezeichnen. 

3  Brücke,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XII.  S.  193.  1857. 

4  Skbceczka,  Quaeritur  quomodo  Caseinum  et  Natron  albuminatum  pepsino 
afficiantur.  Königsberg  1855. 

5  Rollett,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XXXIX.  2.  Abth.  S.  547.  1860. 

6  Soxhlet,  Joum.  f.  pract.  Chemie.  N.  F.  VI.  S.  1. 1872. 

7  Soyka,  Arch.  f.  d.  gas.  Physiol.  XII.  S.  347. 1876. 

8  MöENEE,  Ebenda  XVn.  S.  46S.  1 878.         9  Soxhlet  a.  a.  0. 

10  C.  Schwalbe,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1872.  S.  66. 

11  Zahn,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  II.  S.  598. 1869. 

12  Soxhlet  a.  a.  0. 

13  Hoppe-Seyler,  Ztschr.  f.  Chemie  u.  Pharm.  1864.  S.  737;  Handb.  d.  physiol. 
u.  pathol.-chem.  Analvs.  3.  Aufl.  S.  1 96, 197, 206.  Berlin  1870. 

14  LuBAviN,  Med.-chem.  Unters,  v.  Hoppe-Seyler.  S.  463.  Berlin  1866—71. 

15  Hammarsten,  Upsala  L&kareförenings  Förhandlingar  VIII.  p.  63.  1872,  IX. 
p.  363.  1874  (citirt  nach  Maly's  Jahresber.  1872.  S.  118  u.  1874.  135). 

16  A.  Schmidt,  Ein  Beitrag  zur  Kenntniss  der  Milch.  Dorpat  1874. 

17  Brücke,  Vorlesungen  über  Physiologie  I.  S.  90.  Wien  1875. 
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albnminats  aus  Eiweiss  Schwefelkab'um  entwickelt  wird^  da  nun  Sozhi.£t 
an  dem  ans  der  Albnminatlösung  gefällten  Eiweisskörper  beim  Wieder- 
anfl^en  in  Kalilauge  4 — 5  mal  hintereinander  dasselbe  beobachtete^  so 
rnofls  man  annehmen,  dass  hier  nach  einander  verschiedene  Proteine  ent- 
stehen, die  aber  alle  eine  Uebereinstimmung  der  Reactionen  ihrer  Alkali- 
Terbindungen  zeigen.  Dem  gegentlber  mnss  hervorgehoben  werden,  dass 
LiEBKBXüHN  für  das  nach  seiner  Methode  dargestellte  fällbare  Eiweiss  die 
Formel,  welche  er  dem  Ealialbuminat  zuschrieb,  ^72^1 12^195023^^31  in 
Uebereinstimmung  fand  sowohl  mit  den  Ergebnissen  der  Analyse  des  durch 
Essigsäure  und  Phospborsäure  aus  der  Ealiverbindung  gefällten  Eiweiss- 
körpers  als  auch  mit  den  Analysen  der  Baryt-,  Kupfer-,  Zink-  und  Silber- 
Terbiudung,  die  er  daraus  darstellte. 

Das  Vorkommen  von  Alkalialbuminat  im  Blute  wird  von  Kühne  ^ 
erwähnt  Er  bezeichnet  als  Serumcasein  den  Niederschlag,  welchen 
man  nach  vollständigem  Ausfällen  des  verdünnten  Blutes  mit  C(h 
aus  dem  Filtrat  durch  vorsichtigen  Essigsäurezusatz  erhält.  Gleieh- 
&lls  als  Serumcasein  bezeichnet  Eichwald^  die  Niederschläge,  welche 
er  nach  Ausfällen  des  Blutes  mit  CO2  durch  wiederholtes  Verdttnnen 
mit  Wasser  erhielt.  Gegen  das  Vorkommen  von  Alkalialbuminat  im 
Blute  ist  aber  Folgendes  anzuführen. 

Der  durch  00%  aus  verdünntem  Serum  fällbare  Eiweisskörper 
(Serumglobulin  s.  d.  unten  S.  99)  wird  nicht  in  allen  Fällen  durch 
diese  Procedur  vollständig  ausgefällt  (Hammarsten^)  und  wird  dann 
der  Best  dieses  Körpers  nicht  Lieberkühn'sches  Eiweiss  durch  Essig- 
säurezusatz erhalten.  Brücke^  beobachtete  auch  nach  Ausfällen  ver- 
dflnnten  Blutserums  mit  Borsäure  eine  zweite  Fällung  nach  Essigsäure- 
zusatz. Dieser  Niederschlag  war  aber  in  OlNa  löslich  und  die  Lö- 
sungen gerannen  beim  Kochen.  Endlich  müsste,  wenn  ja  geringe 
Mengen  von  Natronalbuminat  im  Blute  vorhanden  wären,  das  Lieber- 
kllhn'sche  Eiweiss  schon  in  dem  durch  00%  erhaltenen  Niederschlag 
sieh  befinden,  da  Alkalialbuminat  durch  OOi  gefällt  wird  (Mörner^). 
Der  mit  00%  ans  Serum  erhaltene  Niederschlag  ist  aber  wieder  in 
ÜNa  vollständig  löslich.  Berücksichtigt  man  flsmer,  dass  Serumglo- 
bulin unter  Wasser  stehend  schwerer  löslich  in  Salzen  wird  (Weyl«) 
und  dadurch  zu  Verwechslungen  mit  Lieberkühn'schem  Eiweiss  Ver- 
anlassung geben  kann,  so  ergiebt  sich,  dass  das  Vorkommen  von  Al- 
kalialbuminat im  Blutserum  nicht  erwiesen  ist. 


1  KChnb,  Lehrb.  d.  physiol.  Chemie  S.  175.  Leipzig  1866. 

2  Eichwald,  Beitr.  z.  Chemie  d.  gewebebild.  Substanzen.  Berlin  1873. 

3  R&MMAB8TEN,  Arch.  f.  d.  gep.  Physiol.  XVII.  S.  413. 1878. 

4  Brücke,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LV.  2.  Abth.  S.  881. 1867. 

5  MöBNBR,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVU.  S.  4b8. 1878. 

6  Weyl,  Ztschr.  f.  physiol.  Chemie  I.  S.  72. 1877—1878. 
Haadbrndi  d«r  PhTtiologio.    Bd.  V(.  7 


Digitized  by  VjOOQ  IC  — 


98  BoLLETT,  Physiologie  des  Blittes.  5.  Cap.  Eiweisskörper  d.  Blatsemm  a.  -plasma. 

2.  SyrUonin. 

Wie  dnrch  Alkalien;  so  wird  das  Eiweiss  auch  durch  Säuren  modi- 
ficirt.  Fügt  man  zu  Blutserum  so  viel  dreibasische  Phosphorsäure^  dass 
dasselbe  durch  Erhitzen  nicht  mehr  getrttbt  wird  und  lässt  dann  erkalten, 
so  gesteht  es  zu  einer  Oallerte,  die  neuerdings  erwärmt  wieder  schmilzt| 
um  beim  Erkalten  abermals  aufzutreten  u.  s.  f.  Diese  Gallerte  erhielt  zu* 
erst  Maoendie^;  später  wurde  sie  von  Liebebkühn^  wieder  dargestellt. 
Man  erhält  sie  nicht  bloss  mit  Phosphorsäure  oder  Eiweiss  nicht  blen- 
den Pflanzensäuren,  sondern  auch  mit  sehr  verdünnten  Mineraldluren 
{ClHj  HtSOiy  ffNOi),  die  das  Eiweiss  noch  nicht  filllen,  aber  dessen  Oe- 
rinnen  beim  Kochen  eben  hindern.  Stttcke  dieser  Gallerten  lösen  sich 
leicht  beim  Digeriren  mit  Wasser,  die  Lösung  enthält  dann  durch  Säure 
modificirtes  Eiweiss  (Acidalbumin,  Syntonin).  Durch  Erwärmen  verdünnter 
Eiweisslösnngen  mit  Säure  oder  durch  Digeriren  von  Säurefällungen  des 
Eiweisses  mit  einem  Ueberschuss  von  Säure  (am  besten  CIH)  lassen  sich 
saure  Eiweisslösnngen  von  denselben  Eigenschaften  gewinnen.  Die  Lösun- 
gen gerinnea  nicht  beim  Kochen,  beim  Neutralisiren  fällt  ein  Niederschlag, 
der  im  Ueberschuss  von  Alkali  leicht  sich  wieder  löst.  Die  Lösungen 
in  Alkali  stimmen  in  ihren  Eigenschaften  mit  Alkalialbuminatlösungen  nahe 
überein. 

Hier  mtlssen  auch  die  Niederschläge  erwähnt  werden,  welche  ange- 
säuerte Eiweisslösnngen  mit  neutralen  Salzen  oder  vorher  stark  gesalzene 
Eiweisslösnngen  mit  Säuren  geben  (Melsens  ^,  Pakum  4,  Eichwald  ^).  Diese 
Niederschläge  sind,  wenn  die  Säure  nur  kurze  Zeit  wirkte,  in  Wasser 
wieder  vollkommen  löslich  und  die  Lösungen  derselben  gerinnen  beim 
Kochen.  Brücke  ^  erklärt  das  Zustandekommen  dieser  Niederschläge  mit 
Hinblick  auf  die  Quellungserscheinungen  der  Eiweisskörper  durch  die 
Wasserentziehung,  welche  das  Eiweisspartikel  durch  Zusammenwirken  von 
Säure  und  Salz  erfährt. 

Haben  dagegen  die  Säuren  länger  gewirkt,  dann  werden  jene  Nieder* 
schlage  in  Wasser  unlöslich  und  sind  nur  mehr  in  Säuren  oder  Alkalien 
löslich,  entsprechend  dem  durch  Säure  modificii*ten  Eiweiss.  Für  das 
letztere  hat  Panüm'^  den  Namen  Acidalbumin  vorgeschlagen,  während 
man  jetzt  die  Bezeichnung  Syntonin  gebraucht,  die  C.  0.  Lehmann  ^  für 
den  nach  Libbio's^  Verfahren  mit  0,1  "/o  CiH  ans  dem  Muskelfleisch  er* 
haltenen  Eiweisskörper  (Libbio^s  Muskelfibrin)  einftihrte. 

Schon  früher  haben  wir  auf  die  Aehnllchkeit  der  Reactionen  der 
alkalischen  Lösungen   des  Syntonin  mit  Alkalialbuminatlösungen   hinge- 


1838. 


1  Maoendib,  Lebens  sor  le  sang  et  les  alterations  des  liquid,  etc.  p.  170.  Paris 

2  LibbbbkOhn,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1848.  S.  285. 

3  Mblbens,  Ann.  de  chim.  et  phys.  3.  sär.  XXXm.  p.  170. 1851. 

4  Panum,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  IV.  S.  17.  1852. 

5  Eichwald  a.  a.  O. 

6  Brücke,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XXXVII.  S.  177  u.  178. 1859. 

7  Panum  a.a.O. 

8  Lehmann,  Lehrb.  d.  physiol.  Chemie.  2.  Aufl.  L  S.  346.  Leipzig  1853. 

9  LisBio,  Ann.  d.  Chemie  u.  Pharm.  LXXIII.  S.  125. 1850. 
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wiesen.  Es  stimmen  aber  überhaupt  saure  und  alkalische  Lösungen  von 
Li2BERKüHN*achem  Eiweiss  mit  sauren  oder  alkalischen  Losungen  von  Syn- 
tonin  so  nahe  ttberein,  dass,  nachdem  Hoppe-Sbtler's^  Angabe:  Syntonin 
werde  aus  alkalischen  Lösungen  auch  bei  Gegenwart  von  phosphorsauren 
Alkalien  sofort  durch  Säuren  gefällt,  was  beim  Ealialbuminat  nicht  der 
Fall  ist;  von  Eichwald ^  widerlegt  war,  Sotka^  den  Versuch  machte, 
Syntonine  und  Proteine  als  identische  Substanzen  hinzustellen. 

Dagegen  fand  Möbnbb^  doch  einige  Abweichungen.  Syntonin  in 
möglichst  wenig  Alkali  gelöst,  giebt  keine  sauren  Lösungen  wie  Libber- 
KÜHN'sches  Eiweiss.  Ferner  kann  die  alkalische  Lösung  des  Syntonin 
durch  Kochen  wirklich  alle  Eigenschaften  einer  Albuminatlösung  erwer- 
ben. Es  kann  aber  weder  LiEBRKüHN'sches  Eiweiss,  noch  das  einmal  durch 
Kochen  in  alkalischer  Lösung  in  LiBBBBKüHN'sches  Eiweiss  verwandelte 
Syntonin  wieder  durch  Behandeln  mit  Säuren  in  Syntonin  umgewandelt 
werden.'  Das  optische  Drehungsvermögen  des  durch  Alkali  oder  Säure 
modificirten  Eiweisses  kann  vorläufig  nicht  zur  Entscheidung  der  Streit- 
frage herangezogen  werden,  da  die  einzigen  Bestimmungen  der  Oonstan- 
ten,  welche  von  Hoppe-Seyler  herrühren,  aus  den  schon  früher  ange- 
führten Gründen  kein  Zutrauen  verdienen.  Die  von  Hoppe-Setler  ^  er- 
mittelten Thatsachen  sind  in  der  folgenden  Tabelle  zusammengestellt. 


EiweiiskOrper 


Serumalbomin 
Eienlbumin 

Casein 


Srntonin  (von 
beliebiger  Pro- 
venienz?) 


Sanre  LOeung 


Art  der 
Herstellung 


speo.  Dreh 


mit  Essigsäure 
mit  Salzsäure 

mit  Salzsäure 


in  sehr  verd. 
Salzsäure 

in  sehr  verd. 

Salzsäure 

in  salzs.  Lösung 

erhitzt  bis  z.  100® 


-71,0« 
-78,7« 

-37,7» 
-87,0« 

-72,0« 
-84,8« 


Alkalische  LOsang 


Art  der 
Herstellong 


mit  Kalilauge 

mit  Kalilauge 

in  möglichst  we- 
nig Natronlauge 
in  starker 
Kalilauge 

in  schwach  alka- 
lischer Lösung 


speo.  Dreh. 


—86« 
-47« 
—76« 
-91« 


(fast  genau) 
—72« 


U.  Das  SeromglobuUii« 

Das  Serumglobulin  (Panum's  Serumcasein,  A.  Sghmidt's  fibrino- 
plaatische  Substanz^  Eühne's  Paraglobnlin)  wurde  zuerst  von  Panum^ 

1  Hofpb-Setlbb,  Handb.  d.  physiol.  u.  pathol.-chem.  Analyse.  3.  Aufl.  S.  197  u. 
210.  Berlin  1870  und  4.  Aufl.  S.  230  u.  245.  Berlin  1875. 

2  EioHWALD  a.  a.  0.  S.  76. 

3  SoYKA,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  Xn.  S.  347. 1876. 

4  Möbuxb,  Ebenda  XVII.  S.  468. 1878. 

5  Hoppe-Sbtlbb,  Ztschr.  f.  Chemie  u.  Pharm.  1S64.  737. 

6  Panük,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  lY.  S.  17. 1852. 
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genauer  beschrieben.  In  geringer  Menge  erhält  man  es  schon  beim 
Verdünnen  des  Serum  mit  einem  yielüachen  Volumen  destillirten 
Wassers ;  in  grösserer  Menge  aus  stark  yerdttnntem  Serum  durch  Yor- 
sichtigen  Zusatz  von  Essigsäure  oder  durch  Einleiten  eines  Stromes 
Yon  Kohlensäure.  Es  erscheint  in  Form  eines  weissen  kömigen  Nie- 
derschlages, der  sich  zu  Flocken  sammelt  und  zu  Boden  sinkt^  Auf 
dem  Filter  gesammelt,  kann  er  mit  COt  haltigem  Wasser  gewaschen 
werden. 

Wegen  seiner  Fällbarkeit  mit  Wasser  und  EssigsAure  führte  Panuh 
für  diesen  von  dem  Serumalbümin  verschiedenen  Körper  den  Namen  Semm- 
casein  ein,  ohne  dass  er  dadurch  die  Identität  des  Körpers  mit  dem  Caseia 
der  Milch  aussprechen  wollte.  Panum's  Versuche  müssen  darum  wohl 
unterschieden  werden  von  jenen  y  die  darauf  ausgmgen,  das  Vorkommen 
von  Casein  im  Blut  zu  zeigen  (Guillot  und  Leblang  \  M olesghott  2)  und 
sich  auf  einen  nach  Abscheidung  des  Hitzecoagulates  aus  dem  Serum  im 
Filtrate  von  diesem  befindlichen,  mit  Essigsäure  fällbaren  Körper  be- 
zogen; der  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  einem  erst  beim  Erhitzen  ent- 
stehenden Albuminat  entstammte.  Ebenso  wäre  Paküm^s  Serumcasein  von 
dem  früher  (S.  97)  erwähnten  Serumcasein  Kühne's  und  Eighwald's  wohl 
zu  unterscheiden,  wenn  sich  Letzteres  als  Albuminat  erwiesen  hätte. 

A.  Schmidt^  erklärte  den  von  Panum  gefundenen  Körper  wegen 
seiner  Fällbarkeit  durch  CO2  und  der  Wiederlöslichkeit  nach  dem 
Austreiben  der  CO2  durch  ein  anderes  Gas  für  Globulin,  wie  das 
schon  früher  Lehmann^  andeutete,  der  die  Eigenschaften  des  zuerst 
von  Berzelius  unterschiedenen  Globulin  genauer  festzustellen  suchte. 

A.  Schmidt  gebrauchte  aber  wegen  der  Beziehungen,  in  welchen 
nach  seinen  Versuchen  diese  Substanz  zur  Fibrinbildung  steh^  deh  Namen 
fibrinoplastische  Substanz^  während  Kühne  ^  dieser  specifischen  Natur  des 
Körpers  durch  die  Bezeichnung  Paraglobulin  zu  genügen  suchte.  Da 
aber  die  von  A.  Schmidt  der  Substanz  zugeschriebene  Function  zweifelhaft 
geworden  ist;  haben  wir  dieselbe  nach  dem  Vorschlage  von  -Weyl  "^  und 
Hoppe-Seyleb  ^  als  Serumglobulin  bezeichnet. 

Das  Serumglobulin  ist  unlöslich  in  Wasser,  dagegen  löst  es  sich 
frisch  gefällt,  leicht  in  verdünnter  Lösung  von  ClNa.  Es  kann  über 
Schwefelsäure  getrocknet  und  dann  über  100^  C.  erhitzt  werden,  ohne 


1  Guillot  etLsBLANc.  Gompt  rend.  XXXI.  p.  585. 1851. 

2  M0LB8CHOTT,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  N.  F.  U.  S.  105. 1S52. 

3  A.  Schmidt,  Arch.  f.  Anat.  n.  Physiol.  1862.  S.  428. 

4  Lehmann,  Lehrb.  d.  physiol.  Chemie  2.  Aufl.  S.  359.  Leipzig  1853. 

5  Derselbe  a.  a.  0. 1.  S.  360. 

6  Kühne,  Lehrb.  d.  physiol.  Chemie  S.  168  u.  175.  Leipzig  1860. 

7  Wbtl,  Ztschr.  f.  physiol.  Chemie  I.  S.  72. 1877—78. 

8  Hoffb-Sbtlbb,  Physiol.  Chemie  S.  421.  Berlin  1879. 
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seine  Löslichkeit  zu  verlieren  (WeylO*  Dagegen  verliert  es  seine 
Löslichkeit  in  Salzen^  wenn  es  längere  Zeit  anter  Wasser  steht  In 
LOsang  von  Natrinmcarbonat  und  in  sehr  verdünnten  alkalischen  Lau- 
gen ist  es  ohne  Veränderung  seiner  Eigenschaften  löslich.  Die  Lö- 
snngen  des  Serumglobulin  in  verdünnter  C7iV-Lösung  gerinnen  zwi- 
schen 68 — 790  C.  Die  Gerinnungstemperatur  steigt  mit  der  Baschheit 
des  ErhitzenS;  sie  sinkt  bei  steigendem  Oehalt  der  Lösung  an  Serum- 
globulin und  mit  grossem  Salzgehalt  (Hammabsten^).  Wird  der  Lö- 
sung das  Salz  durch  Dialyse  entzogen,  so  scheidet  sich  das  Serum- 
globulin im  Dialysator  aus.  Ebenso  wird  es  gefällt  bei  starkem  Yer- 
dflnnen  der  Lösung,  bei  massiger  Verdünnung  durch  Einleiten  von 
COi  oder  vorsichtigem  Zusatz  von  Essigsäure;  femer  wenn  in  die 
Lösung  GNa  oder  MgSCk  in  Substanz  bis  zur  Sättigung  eingetragen 
wird.  Durch  alle  genannten  Fällungsmittel  entstehen  auch  Nieder- 
schläge von  Serumglobulin  im  Blutserum.  Eine  vollständige  Aus- 
fiUlnng  kann  aber  nur  durch  das  von  Hammarsten^  zuerst  geübte 
Verfahren  mit  MgSOi  erzielt  werden,  während  bei  keiner  anderen 
Methode  das  Serumglobulin  erschöpfend  ausgeschieden  wird  (Ham- 
MAESTEN*,  BDbynsiüs*,  Eichwald«,  Wetl^,  was  einer  früheren  An- 
nahme (A.  Schmidt^)  widerspricht.  Diese  Frage  ist  von  Wichtigkeit 
in  Bezug  auf  die  Bedeutung,  welche  dem  Serumglobulin  bei  der  Blut- 
gerinnung zukommt  und  femer  ebenso  fUr  die  quantitative  Bestim- 
mung des  Serameiweiss*,  wie  für  die  des  Serumglobulin  selbst,  da 
für  die  Bestimmung  des  ersteren  vorher  alles  Serumglobulin  ausge- 
fällt werden  muss. 

Hamuassten^^  femd,  wenn  er  sich  seiner  Methode  zur  Ausfällung 
des  Semmglobulin  bediente,  nachdem  er  vorher  an  einer  anderen 
Portion  des  Seram  durch  Coaguliren  und  Beinigen  der  Gesammt- 
eiweissstoffe  diese  bestimmt  hatte  und  die  Differenz  von  Serumglobulin 
mid  Gesammteiweiss  als  Semmalbumin  berechnete: 


1  Wbtl  a.  a.  0. 

2  Haiocabstisn,  Arch.  f.  d.  gas.  Physiol.  XVUI.  S.  64. 1878. 

3  Derselbe,  Ebenda  XVn.  S.  413. 1878. 

4  DcTselbe  a  a  0. 

5  Hbtohus,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  H.  S.  1.  1869,  Xn.  S.  549. 1876.  , 

6  EicHWALD  a.  a.  0. 

7  Wbyl,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol,  XII.  S.  675. 1876  und  a.  a.  0. 

8  A.  SCHMDT,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  422. 1872,  XI.  S.  291. 1875 ;  Beitr. 
z.  Anat.  Q.  Physiol.  S.  CI.  Leipzig  1865;  die  Ijohre  von  d.  fermentat.  Gerinnungsersch. 
dereiweissart  thier.  Eörperflüssigk.  S.  13.  Dorpat  1876. 

9  Vgl.  darüber  Liboriüs,  Deutsch.  Arch.  t.  klin.  Med.  X.  S.  319. 1872  und  Puls, 
Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  Xm.  S.  176. 1876. 

10  Hammabstbn,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XYII.  S.  459. 1878. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


1 02  RoLLETT,  Physiologie  des  Blates.  5.  Cap.  Eiweisskörper  d.  Blatserom  u.  'plasma. 


Seramart 

feetd 
Stoffe 

GeBammt- 
EiweiBB 

Globulin 

Serum- 
albumin 

Lecithin, 
Fett, 
Sake 

Paraglobin 

Serom- 
albnmin 

Pferdebltttserum .  .  , 
Rindsblutserum  .  .  . 
Menschenblutsemm  . 
Eaninchenblutsemm 

8.597 
8.965 
9.2075 
7.525 

7.257 
7.499 
7.6199 
6.225 

4.565 
4.169 
3.103 
1.788 

2.657 
3.3299 
4.516 
4.436 

1.340 
1.466 
1.5876 
1.209 

1 

0.591 

1 

0.842 

1 

1.511 

1 
2.7 

Die  so  erhaltenen  Werthe  von  Seramglobalin  weichen  von  den 
früher  von  Heynsiüs*,  A.  Schmidt^  und  von  Hammarstbn^  selbst 
nach  Fällung  durch  C0%^  Essigsäure  und  Dialyse  erhaltenen  Werthen 
sehr  beträchtlich  ab  und  zeigen,  dass  erhebliche  Fehler  für  das 
Serumalbumin  gemacht  werden,  wenn  man  das  Hitzeeoagolat  dee 
Serum,,  wie  das  früher  meist  geschah,  als  Sernmalbumin  allein  i& 
Rechnung  bringt. 

Lösungen  des  Serumglobulin  in  möglichst  wenig  Alkali  werden 
durch  geringen  Zusatz  von  C/A^a-Lösung  gefällt,  durch  weiter  zu- 
gefügte Salzlösung  oder  durch  Verdünnen  mit  Wasser  wird  der 
Kiederschlag  wieder  gelöst  (HAMBfARSTEN  4).  Bei  überschttssigem 
Alkali  tritt  diese  Beaction  nicht  ein.  Möglichst  wenig  Alkali  ent- 
haltende Lösungen  von  Serumglobulin  gerinnen  nicht  beim  Kochen, 
sie  werden  aber  durch  Salzzusatz  coagulirbar  gemacht  (A.  Schmidt^). 
Wenn  aber  salzfreie  alkalische  Lösungen  von  Serumglobulin  auch 
beim  Erhitzen  keinen  Niederschlag  geben,  so  erleidet  das  Serumglo* 
bulin  dabei  doch  eine  Veränderung,  da  der  beim  Neutralisiren  ge- 
kochter alkalischer  Lösungen  von  Serumglobulin  entstehende  Nieder- 
schlag sich  in  Salzen  nicht  mehr  auflöst  und  wie  fällbares  Eiweiss 
sich  verhält  (Bbüce^e^).  Aus  frischgefälltem  Serumglobulin  kann 
mittelst  Kalilauge  eine  dem  festen  Lieberktthn'schen  Kalialbuminat 
entsprechende  Oallerte  und  mittelst  Phosphorsäure  die  in  der  Hitze 
schmelzende  Gallerte  gewonnen  werden  (Brücke'). 

Das  Serumglobulin  entsteht  nach  der  Entfernung  des  Blates  ans 

1  Hbtnbius,  Arch.  f.  d.  ses.  Fhysiol.  U.  S.  26. 1869. 

2  A.  Schmidt,  Ebenda  VI.  S.  424.  1872.  3  Hamkabbtbn  a.  a.  0. 

4  Derselbe,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVIII.  S.  38. 1878. 

5  A.  Schmidt,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1862.  S.  438. 

6  Brücke,  Sitzungsber.  d.  Wiener  Acad.  LY.  2.  Abth.  S.  884. 1867. 

7  Derselbe  a.  a.  0. 
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den  Geflssen  durch  einen  raschen  Zer£all  der  weissen  Blutkörperchen. 
Trennt  man  die  letzteren  durch  Filtration  ron  dem  durch  EiskUte 
flttssig  erhaltenen  Plasma  ab,  so  erscheint  das  letztere  ärmer  an 
Senimglobulin,  während  die  auf  dem  Filter  befindlichen  weissen  Blut- 
körperchen, mit  sehr  verdünnter  Lösung  von  Alkali  behandelt,  reich- 
liche Mengen  von  Serumglobulin  abgeben. 

Die  im  defibrinirten  Blute  noch  yorhandenen  weissen  Blutkörper- 
chen stellen  nur  einen  kleinen,  dem  Zerfall  entgangenen  Bruchtheil 
der  im  circulirenden  Blute  yorhandenen  weissen  Blutkörperchen  dar 
(A.  Schmidt').  Im  circulirenden  Blute  ist  kein  oder  nur  eine  ge- 
ringe Menge  Serumglobulin  yorhanden. 

III.  Die  Ausselieidiiiig  des  Fibrin  aus  dem  Blute 
(Blutgerinniiiig). 

Wir  haben  schon  fiHher  Oelegenheit  genommen,  einzelne  yon  den 
Hiisseren  Erscheinungen  der  Blutgerinnung  kennen  zu  lernen  und  auch 
die  Thatsaehe  erfahren,  dass  die  Gerinnung  des  Blutes  auf  der  Aus- 
scheidung des  Fibrin  aus  dem  Blutplasma  beruht. 

Wir  mtlssen  aber  jetzt  auf  die  Bedingungen,  unter  welchen  sich 
das  Fibrin  aus  dem  Blute  ausscheidet,  noch  näher  eingehen. 

Die  Gerinnung  des  Blutes  yoUzieht  sich  nicht  mit  einem  Schlage, 
sie  beginnt  unscheinbar  und  hat  bis  zu  dem  Momente,  wo  keine  wei- 
tere Ausscheidung  yon  Fibrin  aus  dem  Blute  mehr  eintritt,  einen  be- 
stimmten zeitlichen  Verlauf.  Dieser  ist  in  seinen  einzelnen  Phasen 
nur  schwer  zu  yerfolgen,  zu  charakterisiren  und  zu  begrenzen. 

Es  erklärt  sich  daraus  das  Sehwankende  in  den  Angaben  ein- 
zelner Beobachter  über  die  Zeit,  wann  nach  der  Entfernung  des  Blu- 
tes aus  den  Gelassen  des  lebenden  Thieres  die  Gerinnung  auftritt. 

Hbwson*  giebt  fttr  diese  Zeit  3—4  Minuten  an;  Thackbah^  fllr 
das  Pferd  5—13  Minuten;  den  Ochsen  5—12;  den  Hund  1—3;  fttr 
Schaf,  Schwein  und  Kaninchen  V'i— 1 V« ;  für  das  Lamm  ^I%—1 ;  fttr 
die  Ente  1 — 2;  das  Huhn  Vi— IVi;  die  Taube  meist  augenblicklich. 
H.  Nassb^  konnte  nur  die  lange  Gerinnungszeit  fttr  das  Pferd  bestä- 
tigen, die  übrige  Reihe  stellte  sich  ihm  anders  dar.  Beim  Menschen 
stellte  H.  Nasse  ausftthrliche  Betrachtungen  an  und  fand  die  Zeit, 
za  welcher  die  erste  erkennbare  Fibrinausscheidung  auftritt  zwischen 

1  A.  Schmidt,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.Xl.  S.  526. 1^75. 

2  Hbwson  a.  a.  0. 

3  Thackbah,  Inquiry  into  the  nature  and  propert.  of  the  blood  etc.  p.  97.  Lon- 
don 1819. 

4  H.  Nassb,  Wagner*8  Handwörterb.  d.  Fhysiol.  I.  S.  104. 1842. 
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1  Min.  15  See.  —  5  höchstens  6  Min.;  bei  Männern  im  Mittel  zu 
3  Min.  45  See.,  bei  Weibern  2  Min.  20  See.  Bis  zur  ersten  Ans- 
pressnng  von  Semm  aus  dem  Kuchen  verflossen  7—13,  höchstens 
16  Min.;  im  Mittel  bei  Männern  11  Min.  45  See,  bei  Weibern  9  Min. 
5  Secunden. 

Nach  einer  besonderen  Methode  hat  H.  Vieeordt^  die  Gerin- 
nungszeit des  menschlichen  Blutes  in  kleinen  etwa  2  C.-Millim.  be- 
tragenden Blutproben  zu  bestimmen  gesucht.  Das  Blut  wurde  in  eine 
Glascapillare  aufgenommen  und  ruckweise  ein  dünnes  weisses,  wohl 
gereinigtes  Pferdehaar  darin  bewegt.  Dabei  wurde  die  Zeit  notirt, 
in  welcher  sich  zuletzt  ein  Goagulum  auf  dem  Haar  niederschlug.  Es 
ist  zu  bemerken,  dass  das  Blut  bei  diesem  Versuche  während  der  Ge- 
rinnung bewegt  wird,  was,  wie  wir  später  sehen  werden,  die  Ausschei- 
dung des  Faserstoffes  beschleunigt,  aber  abgesehen  davon  bleibt  die 
angegebene  Technik  noch  immer  bedenklich,  weil  es  fraglich  ist,  ob 
das  Fibrin  sich  gleichmässig  und  nur  an  das  Haar  anheftet.  H.  Yieb- 
OKDT  giebt  aber  an,  dass  er  bei  verschiedenen  Capillaren  und  bei 
Variation  der  Blutproben  und  der  Häufigkeit  des  Durchziehens  des 
Haares  so  befriedigend  ttbereinstimmende  Resultate  erzielt  hat,  dass 
er  die  Methode  für  vergleichende  Versuche  als  brauchbar  erklären 
muss.  Offenbar  wird  aber  hier  die  Zeit  bestimmt,  zu  welcher  die 
Faserstoffausscheidung  unter  den  speciell  gegebenen  Bedingungen  eben 
vollendet  ist. 

H.  ViERORDT  erhielt  an  sich  selbst  (23  J.  3.  Mon.  alt)  während 
56  Versuchstagen,  an  welchen  mit  einigen  Ausnahmen  5  Beobach- 
tungen angestellt  wurden,  Schwankungen  der  Gerinnungszeit  von  grös- 
serer und  kleinerer  Periode,  von  welchen  die  ersteren  ohne  angeb- 
baren Grund  ziemlich  regelmässig  mehrere  Tage  umfassten,  während 
die  letzteren  mit  Tageszeit  und  Lebensweise  einhergingen,  wie  die 
folgenden  Mittelwerthe  zeigen: 


Tageezeit 

Mittlere 
Gerinnungszeit 

Anmerkung 

9h3o/— 101130'  Morgens    .    . 
121^  W—n^  45'  Mittags    .     . 
Ih  45'— 21^  15'  nach  dem  Essen 

7h— 81^  Abends 

nach  Mittemacht 

9.6y 
8.84' 
10.19' 
8.12' 
9.6y 
Endmittel 
9.28' 

kurz  vor  dem  Frühstück, 
knrz  Yor  dem  Mittagsessen. 
nach  dem  Mittagsessen, 
vor  dem  Abendessen, 
vor  dem  Schlafengehen. 

1  C.  H.  ViBBORDT,  Arch.  f.  Heilk.  XIX.  S.  193. 1878. 
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Als  kleinste  Zeit  der  ganzen  Reihe  wurde  3,5',  als  grOsste  17,5' 
erhalten.  Die  halbe  Anzahl  von  262  Fällen  entspricht  der  Zeit  7 — 10 
Minuten.  Leichtenstern'  wendete  auf  Vierordt's  Zahlen  die  Wahr- 
scheinlichkeitsrechnung an  und  fand,  dass  die  Wahrscheinlichkeit,  dass 
die  für  die  Zeiten  yor  und  nach  dem  Mittagsessen  gefundenen  Werthe 
nicht  auf  Zufall  beruhen  1 :  25  ist  und  mit  Berücksichtigung  der  Zei- 
ten für  Vormittag  und  Abend  1 :  222. 

Das  Lebensalter  soll  keinen  constanten  Einfluss  auf  die  Gerin- 
nnng  haben  (H.  Nasse^).  Dem  Blut  von  Embryonen  geht  in  der 
ersten  Zeit  die  Gerinnungsfähigkeit  ab.  Bis  zum  12. — 14.  Bebrtttnngs- 
tage  ÜBUdd  Boll^  beim  Huhn  Fehlen  jeglichen  Gerinnsels,  vom  13.  bis 
14.  Tage  erstes  Auftreten  des  Gerinnsels,  vom  16, — 17.  Tage  Bildung 
eines  Blatknchens. 

Das  arterielle  Blut  gerinnt  rascher  als  das  venöse  (H.  Nasse^, 
A.  Schmidt*). 

Die  Gerinnungszeit  nimmt  bei  Aderlässen  in  später  entleerten 
Portionen  ab,  oft  wird  das  beim  Menschen  schon  innerhalb  eines 
missigen  Aderlasses  sichtbar  (Nasse^).  Bei  Nahrungsentziehung  fand 
H.  Yiebobdt'^  die  Gerinnung  beschleunigt  und  damit  glaubt  er  auch 
die  bei  vielen  Krankheiten  beobachtete  Beschleunigung  im  Zusam- 
menhange, ttbrigens  sei  bei  derselben  Erankheitsform  nicht  immer 
dasselbe  Resultat  zu  erhalten.  Dasselbe  gilt  von  der  Verzögerung 
der  Gerinnung  des  'Blutes  bei  entzündlichen  Krankheiten,  die  häufig 
aber  nicht  ausnahmslos  beobachtet  wird  (Lehmann^,  Wunderlich^). 

Den  firtther  behaupteten  Zusammenhang  zwischen  Gerinnungszeit 
und  Menge  des  sich  ausscheidenden  Fibrin  konnte  Nasse  nicht  be- 
stätigen. Sehr  häufig  trifft  aber  verlangsamte  Gerinnung  mit  reich- 
licher Faserstoffausscheidung  zusammen  z.  B.  im  Pferdeblut  und  im 
Blut  bei  Entzttndungskrankheiten.  In  langsam  gerinnendem  Blute 
haben  die  Blutkörperchen  Zeit,  sich  aus  den  obersten  Schichten  zu 
senken,  tritt  dann  die  Gerinnung  ein,  so  bildet  sich  in  den  obersten 
Schichten  ein  körperchenfreier  Kuchen  aus,  das  ist  die  sog.  Speck- 
haut  (crustaflogistica),  sie  wird  nicht  bloss  in  entzündlichem  Blute, 
sondern  in  allem  Blute  beobachtet,  welches  langsam  gerinnt  und  dessen 

1  LsiCHTENSTEBN,  Unten,  über  d.  Hamoglob.  etc.  S.  48.  Leipzig  1878. 

2  H.  Kasse  a.  a.  0. 

3  BoLL,  Arch.  f.  Anat  u.  Physiol.  1870.  S.  718. 

4  H.  Nabsb  a.  a.  0. 

5  A.  Schmidt,  Arch.  f.  Anat.  n.  Physiol.  1861.  S.  545  u.  675. 

6  H.  Kassb  a.  a.  0. 

7  H.  YiEBOBDT  a.  a,  0. 

8  LsmcAUN,  Lebrb.  d.  physiol.  Chemie.  2.  Aufl.  II.  S.  196.  Leipzig  1853. 

9  Wuhdeblich,  Handb.  d.  Pathol.  u.  Ther.  I.  S.  560.  Stuttgart  1852. 
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Blutkörperchen  sich  .rasch  senken,  wie  das  z.  B.  beim  Pferdeblnt  nor- 
maler Weise  der  Fall  ist. 

Der  Vorgang  der  Blutgerinnung  ist,  wie  sich  ergeben  wird,  ein 
sehr  complicirter  und  die  Bildung  des  Fibrins  Ton  einer  Beihe  von 
Factoren  abhängig,  die  einzeln  veränderlich  gedacht  werden  mttssen 
und  im  Hinblick  darauf  kann  uns  das  Schwankende  in  den  voraus- 
gehenden Beobachtungen  nicht  besonders  auffallen.  Als  Einflüsse, 
welche  die  Gerinnung  des  Blutes  verzögern,  haben  wir  schon  früher 
niedrige  Temperaturen,  den  Zusatz  gewisser  Salze  und  von  Zucker- 
lösung kennen  gelernt,  ähnlich  wirkt  auch  das  Glycerin^  Verzögernd 
wirken  femer  auch  geringe  Zusätze  von  Alkalien  und  Säuren.  Wird 
Blut  schwach  angesäuert  und  darauf  wieder  mit  Ammoniak  genau 
neutralisirt,  so  verliert  es  seine  Oerinnbarkeit  vollständig  (BbOcke^). 
Bei  der  sogenannten  Hämophilie  (Bluterkrankheit)  geht  dem  Blute 
die  Fähigkeit  ab  zu  gerinnen.  Dasselbe  beobachtet  man  an  dem 
Capillarblut  von  Leichen  (VntCHOW^,  Falk^),  Letzterer  hat  fllr  den 
Verlust  der  Gerinnbarkeit  im  Capillarblut  der  Leichen  eine  Erklärung 
gesucht,  die  später  erwähnt  werden  (S.  120)  soll. 

Beschleunigt  wird  die  Gerinnung  durch  massiges  Erwärmen  des 
Blutes  (Hewson^).  Die  Gerinnung  des  Blutes  ist  mit  einer  geringen 
Wärmeentwicklung  verbunden  (Sceoffeb^,  Li^pine'O^ 

Als  man  anfing,  ttber  die  Ursachen  der  Blutgerinnung  nachzu- 
denken, drängten  sich  den  Beobachtern  zunächst  vier  Momente  auf, 
in  welchen  die  Veranlassung  der  Blutgerinnung  gesucht  werden  konnte. 

Die  Abkühlung,  welche  das  Blut  erleidet,  wenn  es  aus  den  Adern 
des  lebenden  Thieres  entfernt  wird,  die  allerdings  nur  bei  den  Warm- 
blütern einigermassen  bedeutend,  bei  den  Ealtbltttem  dagegen  nur 
unbedeutend  ist;  das  Aufhören  der  Bewegung,  in  welcher  das  Blut 
während  des  Lebens  durch  die  fortwährende  Thätigkeit  des  Herzens 
erhalten  wird ;  die  Berührung  mit  der  atmosphärischen  Luft,  in  welche 
frei  aus  den  Adern  laufendes  Blut  gelangt;  femer  der  Umstand,  dass 
das  Blut  der  Berührung  mit  seinen  natttrlichen  Behältern  entzogen 
und  mit  fremden  Körpern,  Glas,  Metall  etc.  in  Berührung  kommt. 

Dass  die  Abkühlung  die  Ursache  der  Blutgerinnung  nicht  ist,  wurde 
schon  von  Hewson®  erwiesen,  der  zeigte,  dass  die  Abkühlung  die 

1  GbOvhaobk^  Ztschr.  f.  rat.  Med.  XXXYI.  (3)  S.  239. 1869. 

2  Bbückb,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XU.  S.  8t.  1857. 

3  ViRCHow,  GeUularp&thol.  4.  Aufl.  1871.  S.  194. 

4  F.  Falk,  Arch.  f.  pathol.  Anat  LIX.  S.  26.  1873. 

5  Hbwsok  a  a  0. 

6  ScHiFFBB,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1868.  S^  457. 

7  L^iNB,Gaz.mdd.  1876.  p.  155. 

8  HswsoN  a.  a.  0. 
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Gerinnung  des  Blutes  nicht  nur  verzögert^  sondern  dasB  Blut  auch  zum 
Gefrieren  gebracht  werden  kann,  ohne  dasB  es  gerinnt,  während  die 
Gerinnung  im  wieder  anfgethauten  Blute  eintritt;  dass  dagegen  Er- 
wännen  des  Blutes  die  Gerinnung  beschleunigt.  Das  Aufhören  der 
Bewegung  kann  die  Ursache  der  BlutgeriiiDung  nicht  sein,  da  es 
leicht  ist,  zu  zeigen,  dass  geschütteltes  Blut  ebenso  gerinnt,  wie  ruhen- 
des (SchbOdbb  van  deb  Eolk^),  ja  durch  Peitschen  des  Blutes  kann, 
wie  wir  schon  sahen,  der  Faserstoff  gerade  möglichst  rasch  und  voll- 
kommen aus  dem  Blute  gewonnen  werden.  Die  Bertthrung  mit  der 
Luft  kann  die  Ursache  der  Blutgerinnung  nicht  sein,  da  auch  unter 
Quecksilber  angefangenes  Blut  gerinnt  (Bbücke^). 

Es  bleibt  noch  das  vierte  Moment  Dass  das  Blut  durch  die 
Berührung  mit  der  inneren  Gefilsswand  fltissig  erhalten  bleibt,  wurde 
zaeist  von  Cooper,  der  darauf  hinwies,  dass  das  Blut  in  den  Qe- 
fSlssen  der  Leiche  später  gerinnt  als  ausserhalb  derselben,  und  von 
Thackrah^  vertheidigt,  aber  erst  von  Brücke^  endgUtig  bewiesen. 
Brücke  zeigte,  dass  man  Säugethierblut ,  welches  bei  0*^  G.  15  Mi- 
nuten lang  der  Bertthrung  der  Luft  ausgesetzt,  in  das  Herz  des  eben 
getödteten  Thieres  zurttckgefttUt  und  darin  im  Wasserdampf  gesättig- 
ten Räume  bei  gewöhnlicher  Zimmertemperatur  aufbewahrt  worden 
war,  bis  zu  fttnf  Stunden  flttssig  erhalten  kann  und  dass  das  Blut 
von  Ejütbltttem  bei  demselben  Versuche  bis  zu  acht  Tagen  flttssig 
bleibt  Jeder  während  dieser  Zeit  aus  dem  Herzen  entnommene 
Blutstropfen  gerinnt  aber  sofort  unter  den  gewöhnlichen  Erscheinun- 
gen. Aebnliches  wie  das  Herz  leisten  die  Wandungen  der  Arterien 
nnd  Venen.  Der  Einfluss  der  Gefässwand  kann  aber  nicht  so  vor- 
gestellt werden,  als  sei  sie  die  einzig  indifferente  Wand,  mit  welcher 
das  Blut  in  Bertthrung  kommen  kann,  ohne  zu  gerinnen,  während  die 
Bertthrung  mit  fremden  Körpern  es  gerinnen  macht  Wäre  das  letz- 
tere der  Fall,  dann  mttsste  das  Einbringen  fremder  Körper  in  die 
Blutgefässe  das  Blut  in  denselben  in  ganzer  Masse  zum  Gerinnen 
bringen,  während  es  sich  zeigt,  dass  im  letzteren  Falle  nur  an  der 
Oberfläche  jener  Körper  Gerinnungen  sich  niederschlagen. 

Lister*  band  Blut  in  einer  Vene  durch  zwei  Ligaturen  ab  und 
bestrich  zur  Widerlegung  einer  von  Bighardson^'  aufgestellten  Ge- 
rinnungstheorie die  eine  Hälfte  der  Vene  aussen  mit  Ammoniak,  die 

1  ScHBöDEB  VAN  DBB  KoLK,  Comm.  de  sangu.  coagal.  Groning  1820. 

2  Bbücke  a.  a.  0. 

3  Thackbah  a.  a.  0. 

4  BbOckb  a.  a.  0. 

5  LisTEB,  Arch.  f.  phfsiol.  Heilk.  1858.  S.  259. 

6  BiCHABDsoK,  The  cause  of  the  coagalat.  of  the  blood.  London  1858. 
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andere  Hälfte  nicht.  Es  zeigte  sich  das  Blut  in  der  ersteren  Hälfte 
geronnen,  in  der  letzteren  nicht  offenbar,  weil  die  Eigenschaften  der 
Gefässwand  in  der  ersteren  durch  die  Wirkung  des  Ammoniaks  ver- 
ändert waren,  in  der  letzteren  nicht. 

Nach  BiGHARDSOK  hätte  man  das  Umgekehrte  erwarten  mttsseD, 
da  er  behauptete,  die  Gerinnung  des  Blutes  beruhe  darauf,  dass  ans 
dem  abgelassenen' Blute  Ammoniak  entweicht.  Auf  die  Gerinnungs- 
theorie Bichardson's  hier  näher  einzugehen,  unterlassen  wir,  sie  ist 
längst  widerlegt.  Dasselbe  gilt  yon  der  gekünstelten  Lehre  Mathieu's 
&  UBBAm's^,  der  zufolge  das  Fibrin  durch  die  während  des  Lebens 
yon  den  Blutkörperchen  gebundene  Kohlensäure  gefällt  werden  soll, 
wenn  dieselbe  beim  Ablassen  des  Blutes  durch  Sauerstoff  aus  den 
Blutkörperchen  ins  Plasma  ausgetrieben  y^rd. 

Mathieu  &  Urbain  wurden  von  Gautier^,  Glenard^  und  Fbä- 
DÄRicQ^  widerlegt. 

Die  oben  auseinandergesetzte  Thatsache,  dass  durch  den  Einflnss 
der  Gefässwand  der  Ablauf  einer  Beihe  von  Erscheinungen  am  Blute 
gehemmt  wird,  die  auftreten,  wenn  das  Blut  dem  Einfluss  der  Ge- 
fässwand  entzogen  ist,  stellt  uns  offenbar  yor  die  Frage,  welcher  Art 
dieser  Einfluss  ist. 

Die  Aussicht,  an  die  Lösung  derselben  heranzutreten,  hat  sich 
uns  erst  eröffnet  durch  die  bessere  Eenntniss  der  inneren  Vorgänge 
bei  der  Gerinnung  des  Blutes,  zu  deren  Darstellung  geschritten  wer- 
den soll,  nachdem  wir  yorerst  noch  das  feste  Product  der  Gerinnung, 
den  Faserstoff  näher  kennen  gelernt  haben  werden. 

IV.  Das  Fibrin. 

Das  Fibrin  (Faserstoff)  wird,  wie  erwähnt,  in  Form  fadiger 
Flocken  beim  Ausschlagen  oder  in  Form  yon  gallertigen  Stücken 
durch  Zerschneiden  des  Blutkuchens  gewonnen.  Im  ersteren  Falle 
ist  es  yon  den  Einschlüssen  leichter  zu  reinigen  als  im  letzteren  Falle. 
Man  wäscht  es  so  lange  mit  destillirtem  Wasser,  bis  es  yöUig  weiss 
erscheint. 

Das  nach  der  Extraction  mit  Wasser  noch  mit  Alkohol  und  Aether 
zur  Entfernung  der  löslichen  Substanzen  und  Fette  extrahirte  Fibrin 
ist  als  reines  Fibrin  oft  analysirt  worden. 

1  Mathieu  et  übbain,  Compt.  rend.  LXXIX.  p.  665  et  698. 1874. 

2  Gautibe,  Compt.  rend.  LXXX.  p.  1360,  LXXXI.  p.  899.  1875. 

3  Glehabd,  Compt.  rend.  LXXXL  p.  102, 897. 1875. 

4  FB^iiBiCQ,  Recherch.  sur  la  constit.  du  plasma  sangoin.  Gand  1878. 
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£ine  neuere  Analyse  rtthrt  von  Eistiakowsky  ^  her.  Sie  ist  mit 
Fibrin  angestellt,  welches  nach  sorgfältigem  Waschen  mit  Wasser  zur 
Entfemong  des  Serumglobnlins  unter  einer  S^/o  C/xVa-Lösung  gestan- 
den hatte  und  dann  mit  Alkohol  und  Aether  extrahirt  wurde.  Es 
ergab  sich  die  procentische  Zusammensetzung  52,32  C^  Ifil  H^  16,23  A^, 
1,35  S,  23,03  0. 

Im  feuchten  Znstande  enthält  das  Fibrin  viel  Wasser.  In  Essig- 
säure und  anderen  Pflanzensäuren,  sowie  in  sehr  yerdttnnten  Mineral- 
sauren  (1  pro  mille  CIH)  quillt  dasselbe  stark  auf  und  wird  glasartig 
durchscheinend. 

In  stärkeren  Säuren  schrumpft  es  wieder.  In  den  Laugen  der 
Alkalien  und  alkalischen  Erden  löst  es  sich  auf  und  bildet  dabei 
Albnminate.  In  Salzlösungen  schrumpft  es  durch  Wasserentziehung, 
war  es  vorher  in  Säuren  gequollen,  so  schrumpft  es  dabei  noch  stär- 
ker zusammen  (vergl.  oben  S.  98).  Im  frischen  feuchten  Zustande 
zerlegt  es  energisch  Wasserstoffsuperoxyd  unter  Entwicklung  von 
Sauerstoff  (Thbnard  2,  Gianuzzi  %  A.  Schmidt  ^), 

Bei  anhaltendem  Behandeln  mit  Lösungen  von  Salpeter,  Koch- 
salz, Bittersalz  und  anderen  Salzen  zerfällt  es  unter  Entwicklung 
fiiuligen  Geruches  nach  kürzerer  oder  längerer,  oft  erst  sehr  langer 
Zeit.  Das  Fibrin  aus  dem  Blut  verschiedener  Thierspecies  und  aus 
verschiedenen  Blutarten  zeigt  hierbei  grosse  Verschiedenheiten  (De- 
nis^, Scherer ^,  Zimmermann^,  Lehmann^).  Die  Gründe  des  ver- 
schiedenen Verhaltens  sind  noch  nicht  genauer  festgestellt.  Man  hat 
nur  er&hren ,  dass  geringe  Aenderungen  der  sehr  complicirten  Be- 
diflgongen  (s.  unten),  die  bei  der  Bildung  des  Fibrins  zusammenwir- 
ken, zur  Ausscheidung  von  leichter  und  schwerer  löslichem  Fibrin 
auch  aus  demselben  Blute  führen  können.  Auch  gegen  Natronlauge 
verhält  sich  Fibrin  verschiedener  Thiere  in  Bezug  auf  seine  Löslich- 
keit verschieden  (Deütschmann  ®). 

Die  trüben  Lösungen,  welche  beim  Zerfall  in  Salzen  resultiren, 
gerinnen  beim  Erhitzen,  was  von  Denis  und  vielen  späteren  Autoren 

1  Eistiakowsky,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IX  S.  438.  1874.  Yergl.  damit  auch 
die  Analysen  Maly's  ebenda  S.  585. 

2  TmiNABD,  Ann.  de  chim.  et  phys.  XI.  1.  sör.  p.  86. 1819 ;  Traitö  de  chim.  4.  öd. 
IV.  p.  359. 1824. 

3  GiANiojzzi,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXXIY.  S.  443. 1865. 

4  A.  Schmidt,  Hämatol.  Stadien.  Dorpat  1865. 

5  Dekis,  Essai  sur  Tapplicat.  de  la  chim.  ^  Tötnde  physiol.  du  sang.  Paris  1838 ; 
flOüY.  ötade  chim.  Paris  1856;  Möm.  sur  le  sang.  Paris  1859. 

6  ScHEREB,  Ann.  d.  Chemie  u.  Pharm.  XL.  S.     .  18    . 

7  ZnfXBBMANN,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  V.  S.  349. 1846,  YI.  S.  53. 1847. 

8  Lehmann,  Lehrb.  d.  physiol.  Chemie.  2,  Aufl.  S.  334.  Leipzig  1853. 

9  Deütschmann,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XI.  S.  509. 1875. 
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dahin  gedeutet  wnrde,  dass  ans  dem  Fibrin  lösliches  Eiweiss  gebildet 
werde.  Allein  das  Zerfallsprodact  des  Fibrins  wird  auch  beim  Ver- 
dünnen der  salzigen  Lösnng  mit  Wasser  gefällt,  was  schon  Bebzelhjs 
als  gegen  Denis'  Annahme  sprechend  hervorhob.  Ebenso  wird  es 
gefällt  durch  Eintragen  von  gepulvertem  Kochsalz.  Es  entsteht  also 
beim  Faulen  von  Fibrin  eine  Globulinsubstanz. 

Gaütier  ^  hat  zwar  neuerlich  wieder  behauptet,  dass  er  aus  Lö- 
sungen von  Fibrin  in  lO^/o  Kochsalzlösung,  die  er  durch  Diffusion 
vom  Kochsalz  befreite,  Eiweiss  durch  Kochen  abgeschieden  habe, 
dessen  Zusammensetzung  mit  dem  WuRTz'schen  Eiweiss  tiberein- 
stimmte, allein  die  Beactionen  seiner  dialysirten  Lösung  waren  nicht 
die  einer  dialysirten  Eiweisslösung  (s.  o.  S.  94),  sondern  die  einer 
gewöhnlichen  Eiweisslösung.  Seine  Lösung  war  also  noch  stark  salz- 
haltig und  ihre  Beactionen  können  dann  ebenso  gut  von  Globulin 
abgeleitet  werden. 

Bleibt  in  Säuren  gequollenes  Fibrin  lange  Zeit  bei  gewöhnlicher 
Temperatur  stehen,  so  löst  es  sich  allmählich  auf,  während  es  in 
der  Flüssigkeit  gewöhnlich  zu  Schimmelbildung  kommt,  die  Lösung 
enthält  Syntonin.  Die  Bildung  von  Syntonin  wird  durch  massige 
Temperaturerhöhung  beschleunigt.  In  saurem  Magensaft  oder  künst- 
licher Pepsinlösung  zerfällt  das  Fibrin  sehr  rasch  unter  Bildung  von 
Syntonin  und  eines  Eiweisskörpers,  der  nach  dem  Abstumpfen  der 
freien  Säure  beim  Kochen  gerinnt  (Brücke  2).  Wird  Fibrin  in  Wasser 
gekocht,  so  schrumpft  und  erhärtet  es  und  wird  dabei  zugleich  che- 
misch verändert,  denn  es  verliert  die  Fähigkeit,  in  Salzlösungen  unter 
Bildung  einer  beim  Kochen  gerinnenden  Eiweisssubstanz  zu  zer&llen. 
Ebenso  giebt  es  dann  mit  saurer  Pepsinlösung  kein  beim  Kochen  ge- 
rinnendes Zerfallsproduct  mehr  (Brücke  3).  üeber  quantitative  Be- 
stimmung des  Fibrins  vergL  Hoppe-Seyler's  Handbuch  der  physiol. 
und  pathol.-chem.  Analyse.  4.  Aufl. 


Y.  Bas  Fibrinogen. 

Ausser  den  zwei  Eiweisskörpem,  welche  nach  der  Ausscheidung 
des  Fibrins  aus  dem  Blute  sich  im  Serum  vorfinden  und  die  wir  als 
Serumalbumin  und  Serumglobulin  schon  kennen  gelernt  haben,  mtlssen 
wir  nun  noch  einen  dritten  betrachten,  der  im  Serum  nicht  vorhan- 
den ist,  wohl  aber  im  Blutplasma:  das  Fibrinogen  oder  die  fibrino- 

1  Gautieb,  Compt.  rend.  LXXIX.  p.  227. 1874. 

2  Brücke,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XXXVII.  S.  179. 1859. 

3  Derselbe  a.  a.  0. 
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gene  Sabstanz.  Dieser  muss  als  die  Mattersubstanz  des  Fibrins  an- 
gesehen werden  y  er  erleidet  aber  die  Umwandlung  zu  Fibrin  erst 
dnreh  die  £inwirkiing  anderer  Substanzen  und  giebt,  so  lange  die 
letzteren  fehlen,  nicht  zur  Fibrinbildung  Veranlassung.  Man  ist  zu 
dieser  Erkenntniss  erst  durch  eine  lange  Beihe  von  Arbeiten,  an 
welchen  A.  Schmidt^,  Hammarsten^  und  Fftfo^RiCQ'  den  hervor- 
ragendsten  Antheil  nahmen,  gelangt  Die  Schwierigkeiten,  welche 
sich  der  Entwicklung  dieser  Lehre  entgegenstellten  und  die  mannig- 
&ehen  Wandlungen,  welche  die  Anschauungen  tlber  die  Bildung  des 
Fibrins  durchgemacht  haben,  sollen  erst  im  folgenden  Abschnitte  näher 
betrachtet  werden.  Zunächst  wollen  wir  nur  die  Eigenschaften  des 
Yom  Serumalbumin  und  Serumglobulin  verschiedenen  dritten  Eiweiss- 
kQrpers  des  Blutes  und  seine  Darstellung  kennen  lernen.  Das  Fibrinogen 
kommt  nicht  nur  im  Blutplasma  und  anderen  nach  der  Entfernung 
aQ8  ihren  natürlichen  Behältern  freiwillig  gerinnenden  Flüssigkeiten 
(Lymphe,  Chjlus)  vor,  sondern  auch  in  Transsudaten  (Hydrocele- 
flfissigkeit,  Pericardial-,  Peritonealtranssudaten  etc.)  vor,  welche  nach 
der  Entleerung  aus  jenen  Höhlen  nicht  freiwillig  gerinnen  (A.  Schmidt^). 
Gerade  einzelne  solcher  nicht  gerinnender  Transsudate  (AI  Schmidt's 
fibrinogene  Flüssigkeiten)  sollen  zum  Unterschiede  von  den  freiwillig 
gerinnenden  Transsudaten  (A.  Schmidt's  ^  plastischen  Flüssigkeiten) 
neben  Serumalbnmin  nur  Fibrinogen  enthalten,  während  letztere  neben 
Senunalbumin  und  Fibrinogen  auch  noch  Serumglobulin  enthalten. 
Es  ist  das  hervorzuheben,  weil  die  Trennung  von  Fibrinogen  und 
Senunglobniin  in  dem  Falle,  wo  beide  Körper  nebeneinander  in  der- 
selben Flüssigkeit  sich  befindep,  vor  der  freiwilligen  Ausscheidung 
des  Fibrins  ans  diesen  Flüssigkeiten  sehr  schwierig  ist  Ist  die  Aus- 
scheidung des  Fibrins  aber  einmal  erfolgt,  dann  ist  in  der  Flüssig- 
keit, wie  das  auch  beim  Blutserum  der  Fall  ist,  kein  Fibrinogen 
mehr,  wohl  aber  Serumglobulin  enthalten. 

Zu  trennen  sind  beide  Substanzen,  wenn  sie  in  einer  Flüssigkeit 
nebeneinander  vorkommen,  darum  so  schwer,  weil  sie  beide  durch 


1  A.  ScHMDT,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1861.  S.  545  u.  676, 1862.  S.  428  u.  533 ; 
Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  413. 1872,  IX.  S.  353. 1874,  XI.  S.  291  u.  515. 1875,  Xm. 
S.  93  0. 146. 1876 ;  Die  Lehre  Ton  d.  fermentat.  Gerinnongsersch.  etc.  Dorpat  1876. 

2  Haiocabstek,  Nova  act.  Reg.  Soc.  Upsal.  Ser.  3.  XI. ;  Upsala  l&kareförenings 
förhandlingar  XI.  1876  (nach  Maly's  Jahresber.  YI.  S.  15.  1876);  Arch.  f.  d.  ges. 
PkysioL  XIV.  a  211. 1877,  XVn.  S.  413. 1878,  XVIII.  S.  38. 1878,  XIX.  S.  563. 1879. 

3  Fk6d«bicq,  Arch.  deZool.  exper.  1877.  No.  1 :  Bull,  de  Tacad.  roy. de  Belgique 
LXIV.  2. 8^.  Ko.  7. 1877 ;  Recherch.  snr  la  constit.  du  plasma  sanguin.  Gand  1878. 

4  A.  ScmiiDT,  Arch.  f.  Anat.  u.  PhydoL  1861.  S.  645  u.  675. 

5  Derselbe,  Die  Lehre  von  d.  fermentat.  Gerinnongsersch.  etc.  S.  22.  Dorpat 
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ganz  übereinstimmende  Operationen  aus  den  Flüssigkeiten,  in  welchen 
sie  enthalten  sind,  niedergeschlagen  werdend  Die  brauchbarsten  Me- 
thoden dafUr  sind  beim  Serumglobulin  angeftthrt  und  wird  auf  dieses 
verwiesen. 

Ein  Gemenge^  beider  Substanzen  wurde  denn  auch  zuerst  yon 
Denis^  aus  dem  Blutplasma  gefällt,  dadurch  dass  er  6  Theile  frisch 
aus  der  Ader  gelassenes  Blut  mit  1  Theil  einer  gesättigten  Lösong 
von  Nü^SOa  mischte,  die  Blutkörperchen  sich  absetzen  lioss  und  nun 
in  das  abgehobene  Salzplasma  gepulvertes  ClNa  bis  zur  Sättigung 
eintrug.  Der  Niederschlag,  auf  dem  Filter  gesammelt,  löste  sich  noch 
feucht  in  Wasser  und  es  schied  sich  dann  aus  diesem  ein  Fibringe- 
rinnsel aus.  Denis  nannte  den  Niederschlag  Plasmin  und  hielt  ihn 
für  die  gefällte  Muttersubstanz  des  Fibrin.  ' 

Es  ergiebt  sich  aus  dem  Gesagten,  dass  auch  das  Fibrinogen  za 
den  Globulinsubstanzen  gerechnet  werden  mnss,  und  dass  im  Fibri- 
nogen und  Serumglobulin  zwei  in  ihren  Keactionen  sehr  übereinstim- 
mende EiweisBsubstanzen  vorliegen. 

Die  Bestrebungen,  beide  Substanzen  auch  in  den  Fällen,  wo  sie 
wie  im  Blutplasma,  neben  einander  vorkommen,  zu  trennen,  haben 
aber  doch  nach  und  nach  immer  grössere  Verschiedenheiten  derselben 
aufgedeckt. 

Aus  Pferdeblut  schied  A.  Schmidt^  nach  einander  zuerst  das 
Serumglobulin,  dann  das  Fibrinogen  ab. 

Sehr  entschieden  verfolgte  dieses  Ziel  Hammabstek.  Er  liess 
frisches  Blut  in  3—4  Vol.  einer  gesättigten  Bittersalzlösnng  fliessen, 
filtrirte  die  Blutkörperchen  ab  und  fällte  das  Salzplasma  mit  dem 
gleichen  Volumen  gesättigter  C/iVa-Lösung.  Der  erhaltene  Nieder- 
schlag in  8^/o  C7iVa-Lösung  aufgelöst,  abermals  mit  gesättigter  CtNa- 
Lösung  gefällt  und  diese  Procedur  mehrere  Male  wiederholt,  giebt 
zuletzt  feucht  vom  Filter  genommen  und  in  Wasser  eingetragen,  eine 
1 — 1,5  %  QNa  enthaltende  aber  von  anderen  Stoffen  freie  Fibri- 
nogenlösung.  Keine  Fibrinogenlösungen  erhielt  Hammabstbn  auch 
durch  Auswaschen  des  ersten  Niederschlages  aus  dem  Salzplasma 
mit  halbgesättigter  Kochsalzlösung.  Endlich  auch,  wenn  er  aus  dem 
nach  Gautieb's  Verfahren  erhaltenen  4  %o  ClNa  enthaltenden  Eoch- 
salzplasma  nach  den  zwei  angeführten  Methoden  Fällungen  erzeugte 
und  verarbeitete. 

1  A.  Schmidt,  Die  Lehre  von  d.  fermentat.  Gerinnungsersch.  etc.  S.  13.  Dorpat 
1876. 

2  Derselbe,  Arch.  f.  d.  ges.  PhyaioL  VI.  S.  443. 1872. 

3  Denis,  Compt.  rend.  LlII.  p.  1239. 1861. 

4  A.  Schmidt,  Arch.  f.  Anat.  u.^Physiol.  1861.  S.428  u.  533. 
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Für  die  so  dargestellten  Lösungen  sucht  Hammarsten  zu  bewei- 
sen, dass  sie  frei  sind  sowohl  von  Serumalbumin  als  Serumglobulin. 
Es  erleidet  ferner  das  Fibrinogen  durch  diese  Darstellung  keine  Ver- 
IndeniDg  seiner  Eigenschaften.  Die  Lösungen  des  Fibrinogen  in 
ClNa  gerinnen  schon  bei  verhältnissmässig  niederen  Temperaturen, 
bei  52— 55*  C.  In  möglichst  wenig  Alkali  gelöstes  Fibrinogen  ge- 
rinnt bei  56^—58®  C.  (Hammarsten').  Zu  demselben  Resultate  ge- 
langte Frädiöricq^.  Er  verschaffte  sich  Plasma  nach  Glenard  durch 
Schichtung  von  in  einem  aufgehängten  abgesperrten  Blutgefäss  flüssig 
erhaltenem  Blut  und  sah,  dass  dasselbe  nach  dem  Erhitzen  auf  56^  G. 
ans  dem  Gefässe  entleert  nicht  mehr  gerabn,  im  Plasma  war  aber  dann 
coagulirtes  Fibrinogen  ausgeschieden.  Sammelte  er  Plasma  durch  Ab- 
kflhlang  des  Blutes  oder  durch  Zusatz  von  Salzen  (MgSO^)  zu  dem- 
selben,  so  erfolgte  auch  in  diesem  die  Ausscheidung  des  Fibrinogen 
bei  b6^  oder  in  Folge  des  Salzznsatzes  der  die  Gerinnungstemperatur 
herabsetzt,  bei  noch  etwas  niedrigerer  Temperatur;  Die  Menge  Fibri- 
nogen, welche  sich  bei  56®  aus  dem  Pferdeblutplasma  ausschied,  be- 
stimmte Fr^d^ricq  zu  0,4299  ^lo.  Durch  überschüssige  alkalische 
Langen  wird  Fibrinogen  in  Alkalialbuminate,  durch  Säuren  in  Synto- 
nin  verwandelt  (A.  Schmidt*). 

In  möglichst  wenig  Alkali  gelöstes  Fibrinogen  wird  durch  Zu- 
satz geringer  Mengen  Kochsalz  gefällt.  Beim  Zusatz  von  mehr  Al- 
kali oder  Salz  löst  sich  die  Fällung  wieder  (Hammarsten^).  Das 
Fibrinogen  ist,  wie  aus  den  vorgebrachten  Thatsachen  hervorgeht, 
im  Plasma  des  Blutes  vorhanden,  über  seine  Herkunft  ist  nichts  Siche- 
res bekannt 

Dass  es  auch  in  den  rothen  Blutkörperchen  vorkomme  oder  wenig- 
steas  in  den  rothen  Blutkörperchen  gewisser  Thiere,  mttsste  angenommen 
▼erden,  wenn  es  richtig  wäre,  dass  das  bei  der  BLutgerinoung  entstehende 
Fibrin  nicht  allein  aus  dem  Plasma,  sondern  auch  aus  den  rothen  Blut* 
körperchen  herrührt.  Die  letztere  Anschauung  ist  von  mehreren  Seiten 
Tertheidigt  worden,  aber  mit  Unrecht. 

Werden  die  kernhaltigen  rothen  Blutkörperchen  von  Vögeln  und 
Amphibien  aus  defibrinirtem  Blut  absetzen  gelassen  und  mit  Wasser  be- 
luindelt,  so  beobachtet  man  die  Bildung  einer  Gallerte  (zweite  Gerinnung 
Ton  A.  Schmidt  ^  und  S£MM£r  <^).    Mit  Kohlensäure  oder  wenig  Essigsäure 

1  Haiocabsten,  üpsala  l&kareförening  förhandlingar  XI.;  Maly's  Jahresber. 
S.  15 ;  Arch.  f.  d.  ffes.  Physiol.  XIX.  8.  599.  1879. 

2  Frädäbicq,  Bull,  de  l'acad.  roy.  Belg.  LXIV.  2.  s^r.  No.  7. 1877. 


1S76.  S.  15 ;  Arch.  f.  d.  ffes.  Physiol.  XIX.  8.  599.  1879. 

2  Frädäbicq,  Bull,  de  l'acad.  roy.  Belg.  LXIV.  2. 

3  A.  Schmidt,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XIII.  S.  t35. 1876. 


4  Haxmabsten  a.  a.  0. 

5  A.  ScHMioT,  Die  Lehre  von  d.  fermentat.  Gerinnungsersch.  etc.  S.  59.  Dorpat 

6  Sbiqibb,  Ueber  die  FaaerstofTbildung  im  Amphibien-  and  Yogelblut  etc.  S.  28. 
Dorpat  1874. 
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enthaltendem  Wasser  kann  dem  Eörperchensediment  das  Hämoglobin  ent- 
zogen werden ;  so  dass  Stromata  and  Kerne  weiss  zurflckbleiben;  diese 
mit  Wasser  versetzt  geben  wieder  eine  Gallerte.  A.  Schmidt^  selbst 
macht  aber  schon  darauf  aufmerksam,  dass  man  es  bei  der  Bildung  jener 
Oallerten  möglicherweise  mit  einem  der  Fibringerinnung  nur  äusserllch 
ähnlichen  Vorgang  zu  thun  habe. 

Das  scheint  uns  hier  ebenso  der  Fall  zu  sein,  wie  bei  den  Galler- 
ten, welche  Hoppe- Setler  ^  beim  vorsichtigen  Zusatz  von  Wasser  zu  in 
Salzlösung  sedimentirten  Blutkörperchen  von  Säugethieren  erhielt  und  wie 
bei  der  Bildung  des  sog.  Stromafibrin  von  Landois  ^  im  Falle  der  Auf- 
lösung der  Blutkörperchen  einer  Species  im  Serum  einer  andern. 

Verkleben  der  entfärbten  und  gequollenen  Stromata  der  Blutkörper- 
chen und  auf  diese  Weise  gebildete  Gallerten  erhält  man  auch  leicht,  wenn 
man  das  Blutkörperchensediment  defibrinirten  Blutes  frieren  läsat  und  bei 
()0  wieder  aufthaut,  oder  wenn  man  das  Sediment  in  cylindrischen  Röhrchen 
mit  passenden  Electroden^  mit  den  Entladungsschlägen  der  Leydner  Flasche 
behandelt.  Im  letzteren  Falle  erhält  man  die  Form  des  Röhrchens  nach- 
ahmende wurstförmige  Massen.  Man  hat  es  in  allen  diesen  Fällen  nicht 
mit  Fibrinbildung  zu  thun. 

Die  Versuche  von  Heynsiüs*  und  van  der  Horst^  über  die  Abkunft 
des  Fibrins  aus  den  rothen  Blutkörperchen,  namentlich  der  Hauptversnch 
von  Heynsiüs',  wobei  Blut' bei  0®  C.  in  2 — 4®/o  CWa-Lösung  aufgefan- 
gen ;  von  den  sedimentirten  Blutkörperchen  das  Plasma  möglichst  entfernt 
wurde  und  zu  dem  Sediment  Wasser  oder  Blutserum  gefllgt  wurde,  worauf 
es  zu  einem  festen  Kuchen  gerann,  erklären  sich  zum  Theil  nach  der 
eben  vorgebrachten  Deutung,  zum  Theil  aus  den  Resten  von  Plasma  nnd 
der  Menge  von  weissen  Blutkörperchen,  welche  im  Sediment  vorhan- 
den sind. 


YI.  Die  Bildung  des  Fibrin  nnd  das  Fibrinferment. 

Für  die  Kenntnisse,  welche  wir  heute  über  die  Bildung  de» 
Fibrin  besitzen,  war  eine  Thatsache  ausschlaggebend,  welche  zuerst 
von  BucHANAN«  beobachtet,  dann  aber  von  A.  Schmidt  selbstständig 
wieder  gefunden  wurde.  Sie  besteht  darin,  dass  gewissen  freiwillig 
nicht  gerinnenden  Transsudaten  die  Fähigkeit  zu  gerinnen  ertheilt 
werden  kann  durch  Zusatz  einzelner  Bestandtheile  des  geronnenen 
Blutes  oder  durch  Gewebestttcke  und  deren  wässerige  Extracte.   Die 

1  A.  Schmidt  a.  a.  0.  S.  61. 

2  Hofpb-Sbtleb,  Handb.  d.  pnysiol.  u.  pathoL-chem.  Analys.  2.  Aufl.  S.  305. 
BerUn  1865. 

3  Landois,  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1874.  S.  419. 

4  RoLLBTT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  L.  2.  Abth.  S.  198.  Fig.  7. 1864. 

5  Ubynsius,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  11.  S.  1. 1869. 

6  VAN  DEB  Hobst,  Over  de  eiwitachtige  Stoffen  Tan  het  blood.  Leiden  1868. 

7  Heynsius,  Arch.  f.  d.  ges.  Fhysiol.  III.  S.  414. 1870. 

8  BucHANAN,  Proceed.  of  the  phil.  soc.  of  Glasgow  1845. 
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Beobachtung  Buchanan's  beschränkte  sich  auf  die  Gerinnung  von 
Hjdroceleflttssigkeit  nach  Zusatz  yon  Blutfihrin  und  Fleisch. 

A.  Schmidt*  zeigte  aber,  dass  freiwillig  nicht  gerinnende  Trans- 
sudate durch  Zusatz  yon  Blutserum  oder  defibrinirtem  Blute  ein  6e- 
riimsel  absetzen,  welches  sich  allmählich  contrahirt,  wie  der  Blut- 
knchen,  dass  der  Erfolg  schneller  eintritt,  wenn  defibrinirtes  Blut  als 
wenn  Serum  zugesetzt  wird  und  dass  man  nach  der  Contraction  des 
gebildeten  Kuchens  ein  Serum  gewinnt,  welches  wieder  gerinnungs- 
err^end  auf  Transsudate  wirkt 

Wie  das  Blutserum  und  defibrinirte  Blut  wirkten  auch  wässerige 
Extraete  einiger  Gewebe. 

A.  Schmidt-  bemühte  sich  nun  auch,  die  Substanz  aus  dem 
Serum  zu  isoliren,  welche  demselben  seine  Wirksamkeit  verleiht  und 
es  gelang  ihm,  nachzuweisen,  dass  dem  Niederschlage  von  Serum- 
globulin (seiner  fibrinoplastischen  Substanz),  welche  er  aus  dem  yer- 
dttnnten  Serum  mittelst  C0%  erhielt,  diese  Wirksamkeit  anhafte  und 
zugleich  zeigte  er,  dass  das  Serum,  aus  welchem  dieser  Niederschlag 
gewonnen  wurde,  seine  Wirksamkeit  auf  Transsudate  eingebüsst  hatte. 

Schmidt^  zeigte  ferner,  dass  die  Fähigkeit  der  Transsudate,  auf 
die  erwähnten  Zusätze  zu  gerinnen,  an  die  Gegenwart  einer  anderen 
Globulinsubstanz  in  den  Transsudaten  geknüpft  ist.  Auch  diese  schied 
er  als  Fibrinogen  aus  den  Transsudaten  ab  und  zeigte,  dass  dann 
die  Transsudate  die  Fähigkeit,  auf  Zusatz  yon  fibrinoplastischer  Sub- 
stanz zu  gerinnen,  verloren  haben.  Bringt  man  dagegen  Losungen 
der  gesondert  dargestellten  fibrinoplastischen  und  fibrinogenen  Sub- 
stanz in  Salzen  oder  Alkalien  zusammen,  so  scheidet  sich  aus  der 
Mischung  Fibrin  aus.  Es  muss  aber  dafUr  gesorgt  werdeh,  dass  die 
alkalischen  Lösungen  einen  gewissen  Gehalt  an  Salzen  besitzen  und 
dass  ein  Ueberschuss  der  Lösungsmittel  in  denselben  nicht  zugegen  ist. 
*  A.  Schmidt  bezeichnete  die  fibrinoplastische  Substanz  (Serum- 
globulin) und  die  fibrinogene  Substanz  als  Fibringeneratoren. 

Die  Annahme,  dass  das  Zusammenwirken  der  zwei  Fibringeneratoren 
genfige,  um  Fibrinbildung  hervorzurufen,  welche  A.  Schmidt  anf^glich 
machte,  erwies  sich  aber  nicht  als  ausreichend  und  wurde  von  A.  Schmidt^ 
bald  erweitert  und  modificirt. 

Schon  Brücke^  lenkte  die  Aufmerksamkeit  auf  eine  Reihe  voii  durch 
A.  Schmidt  selbst  ermittelte  Thatsachen,  die  es  ihm  wahrscheinlich  mach- 

1  A.  SGHxtDT,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1861  a.  1862. 

2  Derselbe  a.  a.  0. 

3  Derselbe  a.  a.  0. 

4  Derselbe,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  u.  IX. 

5  Brücke,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LY.  2.  Abth.  S.  891. 1867. 
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ten^  dass  nicht  das  Senunglobnlin  (Paraglobulin)  als  solches  die  fibrino* 
plastische  Substanz  sei;  sondern  dass  vielmehr  die  fibrinoplastische  Sab* 
stanz  eine  von  dem  Serumglobulin-Niederschlage  mechanisch  mitgerissene, 
dieser  nur  anhaftende  Substanz  sei.  Unter  diesen  Thatsachen  führte 
Brücke  die  geringe  Wirksamkeit  des  Serumglobulinniederschlages  im  Ver- 
gleiche mit  derselben  Menge  defibrinirten  Blutes  an ;  die  grössere  Wirk- 
samkeit des  aus  weniger  verdttnntem  Serum  dargestellten  Niederschlages 
von  Serumglobulin,  im  Vergleiche  zur  geringeren  Wirksamkeit  des  ans 
mehr  verdünntem  Serum  dargestellten  Niederschlages,  während  man  im 
ersteren  Falle  die  umgekehrte,  im  zweiten  Falle  die  gleiche  Wirksamkeit 
voraussetzen  müsste,  wenn  das  Serumglobulin  die  fibrinoplastische  Sub- 
stanz wäre. 

In  der  That  fand  Schmidt  ^  später  die  Vermuthnng  Bbücke*s  bestätigt, 
indem  er  einen  dritten  Factor  der  Fibrinbildung  die  von  ihm  als  Fibrin- 
'  ferment  bezeichnete  Substanz  auffand.  Fibrinogen  und  fibrinoplastische 
Substanz^  welche  Bezeichnung  Schmidt  für  das  Serumglobulin  beibehalten 
wissen  wollte,  bilden  aber  auch  nach  der  neueren  Anschauung  A.  Sghmidt's 
das  Material,  aus  welchem  der  Faserstoff  entsteht; 

Niemals  könne  es  in  einer  Flüssigkeit,  welche  nnr  eine  dieser 
Substanzen  enthalte,  zur  Gerinnnng  kommen^  ausser  den  beiden  Fibrin- 
generatoren ist  aber  noch  die  Gegenwart  des  Fibrinfermentes  eine 
ebenso  nothwendige  Bedingung  für  die  Faserstoffbildung.  Die  dritte 
Substanz  geht  zwar  nicht  in  die  Masse  des  Fibrin  ein,  sondern  bleibt 
in  der  Flüssigkeit  zurück,  ohne  dieselbe  kommt  es  aber  zu  keiner 
Fibrinbildung  und  von  ihrer  Menge  ist  die  Geschwindigkeit  der  Fibrin- 
bildung abhängig. 

Das  Fibrinferment  kann  in  wässeriger  Lösung  gewonnen  werden, 
wenn  man  Blutserum  mit  dem  15 — 20  fachen  Volumen  starken  Alko- 
holes  fällt,  welcher  vier  Wochen  bis  einige  Monate  über  dem  Nieder- 
schlage stehen  bleibt,  um  die  Eiweissskörper  möglichst  unlöslich  za 
machen.  Das  Coagulum  wird  dann  bei  gewöhnlicher  Temperatur 
getrocknet,  fein  gepulvert,  mit  destillirtem  Wasser  angerührt  und  nach 
5— 10  Minuten  filtrirt.  Das  Filtrat  enthält  das  Ferment  um  so  reiner, 
je  länger  das  Coagulum  unter  Weingeist  gestanden  hat 

Defibrinirtes  Blut  in  gleicher  Weise  behandelt,  giebt  ebenfaUs 
Fermentlösungen,  die  aber  schwächer  wirken,  wenn  gleich  viel  defi- 
brinirtes Blut  wie  früher  Serum  verwendet  wird.  Nur  wenig  Serum 
einschliessendes  Blutkörperchen-Sediment  giebt  sehr  schwach  oder  gar 
nicht  wirksame  Fermentlösungen.  Es  rührt  also  das  Fibrinferment 
nicht  aus  den  rothen  Blutkörperchen  her. 

Anders  verhält  es  sich  mit  den  weissen  Blutkörperchen.  Dass 
die  Menge  der  weissen  Blutkörperchen  auf  die  Menge  des  sich  aus- 

1  A.  ScHumT,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  IX.  u.  XI. 
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scheidenden  Fibrin  einen  grossen  Einflnss  austtbt^  hat  Mantegazza^ 
zn  zeigen  gesucht.  Seine  Angabe,  dass  sie  dabei  eine  Substanz  aus- 
senden, welche  die  Ursache  der  Fibrinbildnng  sei,  beruhte  nur  auf 
Vermuthungen.  A.  Schmidt^  wies  zuerst  den  massenhaften  Zerfall 
der  weissen  Blutkörperchen  bei  der  Blutgerinnung  nach  und  verfolgte 
denselben  auch  unter  dem  Microscope,  aber  nicht  bloss  die  weissen 
Blutkörperchen  zerfallen,  sondern  auch  die  rothen  Eömerkugeln.  Und 
zn  diesen  wttrden  sich  nach  den  Beobachtungen  von  Hatem^  auch 
noch  die  von  ihm  sogenannten  Hämatoblasten  gesellen.  Beide  Be- 
obachter  geben  an,  dass  sie  im  unmittelbaren  Anschluss  an  den  Zer- 
fiül  der  Yon  ihnen  beobachteten  Elemente  die  Bildung  des  Fibrins 
anter  dem  Microscop  beobachteten. 

A.  Schmidt  bringt  nun  auch  den  von  ihm  beobachteten  Zellen- 
zer&ll  mit  der  Bildung  des  Fibrinfermentes  in  Zusammenhang  und 
führt  dafttr  den  folgenden  Versuch  an.  Aus  Plasma,  welches  in  der 
KUte  gewonnen  wurde,  werden  die  weissen  Blutkörperchen  mittelst 
2— 3£Eushen  Papiers  abfiltrirt.  Das  klare  Plasma  ist  dann  nicht  ge- 
rinnungsunfähig geworden,  es  gerinnt  aber  schleppend.  Dass  es  nicht 
gerinnungsunfähig  geworden,  schreibt  Schmidt  dem  Umstände  zu, 
dass  während  der  Zeit,  die  zum  Abkühlen  nothwendig  ist,  sich  kleine 
Mengen  von  Ferment  entwickeln  und  ausserdem  ist  die  Kälte  nicht 
eiu  absolutes  Hemmniss  fttr  den  Zerfall  der  weissen  Blutkörperchen 
(8.  S.  118).  Stellt  man  aber  mit  Alkohol  das  Ferment  aus  einer 
Portion  des  filtrirten  Plasma  sogleich  und  aus  einer  anderen  Portion 
nach  dem  Gerinnen  dar,  so  findet  man  im  letzteren  Falle  nicht  mehr 
Ferment  als  im  ersteren,  während  bei  der  Gerinnung  im  unfiltrirten 
Plasma  der  Fermentgehalt  während  der  Gerinnung  beträchtlich  wächst. 
Wird  das  gektthlte  Plasma  vorübergehend  auf  10— 20^  C.  erwärmt 
und  dann  erst  filtrirt,  nachdem  die  Temperatur  wieder  auf  0"  ge- 
bracht ist,  so  erhält  man  ebenfalls  ein  körperchenfreies  Filtrat,  wel- 
ches aber  sehr  fermentreich  ist  und  energisch  gerinnt,  so  dass  also 
beim  ersten  Versuche  die  geringe  Fermentmenge  nicht  etwa  von  einer 
durch  die  Kälte  bewirkten  Ausscheidung  eines  gelösten  fermenterzeu- 
genden Bestandtheiles  herrühren  kann.  Unterstützt  wird  die  Annahme 
dieser  Beziehung  der  weissen  Blutkörperchen  zur  Fermentbildung  noch 
dadurch,  dass  bei  ungleicher  Yertheilung  der  weissen  Blutkörperchen 


1  Mantbgazza,  Ricerche  esperliDentali  sul  origin.  d.  fibrina  et  sol  causa  d. 
coag.  del  sang.  Milano  1871. 

2  A.  Schmidt,  Arch.  f.  d.  ges.  Pliysiol.  IX.  u.  XI. 

3  Hatem,  Gaz.  m^d.  1878.  p.  107 ;  Gompt.  rend.  LXXXYI.  p.  58. 1879 ;  Recherch. 
snrFanat.  norm,  etpathol.  du  sang.  Paris  1878. 
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im  Plasma  die  Geriminng  dort  am  raschesten  eintritt,  wo  die  weissen 
Blutkörperchen  angehäuft  sind. 

Wir  haben  erwähnt,  dass  der  Zerfall  der  weissen  Blutkörperchen 
sich  rasch  nach  der  Entfernung  des  Blutes  vollzieht,  wenn  dasselbe 
nicht  rasch  abgekühlt  und  auf  einer  Temperatur  von  0^  erhalten  wird. 
Aber  selbst  im  abgekühlten  Blute  greift  dieser  Zerfall  Platz,  der  Fer- 
mentgehalt des  Blutes  nimmt  aber  entsprechend  dem  langsamen  Zer- 
falle nur  allmählich  zu,  so  dass  sich  nach  etwa  drei  Tagen  erst  die 
Gerinnung  einstellt. 

Bei  gewöhnlicher  Temperatur  steigt  dagegen  der  Fermentgehalt 
rasch  an,  er  wächst  aber  nicht  mehr,  wenn  einmal  die  Gerinnung 
YoUendet  ist.  Danach  findet  sich  das  Ferment  im  Serum  yor.  Wird 
jetzt  aus  diesem  der  Serumglobulinniederschlag  erzeugt,  so  hängt  sich 
das  Ferment  diesem  in  der  That  mechanisch  an  und  nur  durch  vor- 
heriges Erwärmen  des  Serum  auf  58®  C.  oder  durch  wiederholtes 
Ausfällen  des  Serumglobulin  aus  Lösungen  in  verdünnter  (7/iVa-Lösnng 
mittelst  ClNa  in  Substanz  kann  das  Serumglobulin  fermentfrei  und 
fibrinoplastisch  unwirksam  erhalten  werden. 

So  wie  durch  niedere  Temperaturen,  wird  die  Entwickelung  des 
Fermentes  auch  durch  Zusatz  von  Salzen  aufgehalten.  Am  Besten 
wirkt  in  dieser  Beziehung  MgSÖAj  weniger  gut  NaiSOi  und  üNa, 

Die  Salze  halten  aber  nicht  bloss  die  Entwickelung  des  Fermen- 
tes auf,  sondern  hemmen  auch  die  Wirkung  schon  vorhandenen  Fer- 
mentes. Die  Angabe  Jakowicki'sS  dass  Spuren  von  Fibrinferment 
entgegen  den  Beobachtungen  von  A.  Schmidt  schon  im  circnlirenden 
Blute  sich  vorfinden,  wird  von  Köhleb^  bestritten. 

A.  Schmidt  hat  seinen  dritten  Factor  der  Gerinnung  als  Ferment 
angesprochen,  weil  er  seine  Wirkung  nach  Art  eines  Fermentes  ent- 
faltet, denn  es  bewirken  beliebig  kleine  Mengen  jenes  Körpers  eine 
eben  so  grosse  Fibrinausscheidung  wie  beliebig  ^osse,  nur  die  Ge- 
rinnungszeit ist  von  der  Men^e  desselben  abhängig  im  ersteren  Falle 
gross,  im  zweiten  Falle  klein. 

Es  steigt  femer  die  Wirkung  des  Körpers  mit  der  Temperatur 
bis  zur  Temperatur  des  Thierleibes,  darüber  hinaus  wirkt  die  Tem- 
peratur nachtheilig.  Siedhitze  zerstört,  eine  Temperatur  von  0^  er- 
hält aber  hemmt  seine  Wirksamkeit  Endlich  kann  mit  der  Flüssig- 
keit, welche  vom  Faserstoff  entfernt  wird,  wenn  die  (rerinnung  be- 
endigt ist,  in  Flüssigkeiten,  welche  die  Fibringeneratoren  enthalten, 

1  Jakowigki,  Zur  physiologischen  Wirkung  der  Bluttransfusion  S.  42.  Dorpat 
1875. 

2  KöHLBB;  Ueber  Thrombose  und  Transfusion  etc.  S.  105.  Dorpat  1877. 
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TOD  Neuem  Oerinnuiig  erzeugt  werden  and  sofort,  wenn  auch  mit 
ailmähliger  und  noch  aufzuklärender  Abnahme  der  Wirksamkeit 
Welcher  Art  der  Fermentationsprocess  selbst  ist,  welchen  Spaltungen 
und  Verbindungen  die  Fibringeneratoren  dabei  unterliegen,  ist  man 
aber  bis  jetzt  nicht  anzugeben  im  Stande. 

Damit  ist  aber  auch  der  noch  hypothetische  Zustand  der  Lehre 
von  den  fermentatiyen  Gerinnungserscfaeinungen  gekennzeichnet  Aber 
abgesehen  von  diesen  theoretischen  Bedenken  ist  die  Bolle,  welche 
das  Serumglobulin  bei  der  Gerinnung  spielt,  noch  eine  fragliche. 
Hammabsten  behauptet,  dass  die  nach  seiner  frtther  angeführten  Me- 
thode rein  dargestellten  Fibrinogenlösungen  Faserstoff  bilden,  wenn 
Fibrinferment  in  dieselben  gebracht  wird,  dass  also  nicht,  wie  A. 
Schmidt  lehrt,  Serumglobulin,  Fibrinogen  und  Ferment,  sondern  nur 
die  beiden  letzteren  Factoren  zur  Fibrinbildung  nothwendig  sind. 
Wenn  nun  auch  diese  Thatsache  das  Fibrinogen  als  die  eigentliche 
Muttersubstanz  des  Fibrin  erweist,  so  kann  doch  die  Erfahrung,  auf 
welche  A.  ScmoDT  seine  Anschauung  stützte,  dass  nämlich  das  Serum- 
globulin auf  das  Gewicht  des  sich  ausscheidenden  Fibrin  einen  grossen 
Einflnss  ausübt,  nicht  bestritten  werden.  Sie  ist  aber  sehr  schwer 
ZQ  erklären,  wenn  man  nicht  annehmen  darf,  dass  das  Serumglobulin 
selbst  in  das  Fibrin  mit  übergeht. 

Hammabsten  zeigte,  dass  bei  der  Gerinnung  des  Plasmas  die 
Gegenwart  von  ClCa  oder  Gasein  oder  Neutralisiren  mit  yerdttnnter 
Salz-  oder  Schwefelsäure  eine  ähnliche  Bolle  spielen  können,  wie 
das  Serumglobulin,  und  will  die  in  allen  diesen  Fällen  auftretende 
Vermehrung  des  Fibringewichtes  erklären  durch  die  bindende  Wir- 
kung, welche  die  genannten  Einflüsse  auf  fibrinlösende  Substanzen  des 
Plasmas  ausüben. 

Bleiben  die  letzteren  frei  und  wirksam,  dann  könne  sich  das 
Fibrin  nur  unvollkommen  ausscheiden,  wenn  auch  eine  fermentative 
Umwandlung  des  gesammten  Fibrinogen  während  der  Gerinnung  er- 
folgt Die  letztere  führt  dann  ausser  der  Fibrinbildung  noch  eine 
Vermehrung  der  im  Serum  gelösten  Globulinmenge  herbei.  Man  wird 
aber  zugeben,  dass  diese  Lehre  von  der  latenten  Faserstoffbildung 
doch  wieder  sehr  hypothetischer  Art  ist 

Den  rothen  Blutkörperchen  kommt  nach  A.  Schmidt^  nur  eine 
aecidentelle  Bedeutung  fttr  die  Fibringerinnung  zu.  Dieselbe  wird 
durch  die  rothen  Blutkörperchen  beschleunigt,  und  zwar  ist  diese 
Wirkung  auf  ihren  Farbestoffgehalt  zurückzuführen;  wie  die  Blut- 

1  A.  Schmidt,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XI. 
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körperchen  wirken  eine  Reihe  von  anderen  Substanzen,  welche  mit 
dem  Blatfarbestoff  die  Eigenschaft  gemein  haben,  Wasserstoffsuper- 
oxyd unter  Sauerstoffentwioklung  zu  zerlegen. 

Die  früher  erwähnte  Gerinnnngsunfähigkeit  des  Gapillarblutes 
der  Leichen  will  Falk^  auf  das  Schwinden  des  Fibrinogen  aus  dem- 
selben zurückfuhren. 

Durch  Injection  von  Verdauungsfermenten  (Pepsin,  Pancreatin  [?]) 
in  die  Gefässe  des  lebenden  Thieres  wird  nach  Albertoni^  die  Menge 
des  zu  erhaltenden  Fibrin  sehr  herabgesetzt  oder  das  Blut  wird  voll- 
ständig unfähig  zu  gerinnen;  erklärt  ist  diese  Erscheinung  nicht. 


SECHSTES  CAPITEL- 

Mcliteiweissartige  Bestandtheile  des  Blutplasma. 


Es  würde  sich  für  diese  Körper  empfehlen,  sie  in  einer  ihrer 
physiologischen  Bedeutung  entsprechenden  Reihenfolge  vorzuföhren. 
Zuerst  z.  B.  jene  Substanzen  zu  berücksichtigen,  welche  innerhalb 
der  Blutbahn  der  Verbrennung  oder  gewissen  Spaltnngsprocessen 
unterliegen  oder  durch  das  Blut  einer  solchen  Umsetzung  an  be- 
stimmten Orten  des  Organismus  entgegengeführt  werden.  Darauf 
wären  jene  Substanzen  anzuführen,  die  als  Endproducte  abgelaufener 
Umsetzungen  im  Blute  auftreten,  weil  sie  durch  dieses  den  Orten 
überliefert  werden,  wo  sie  ausgeworfen  werden. 

Für  beide  Fälle  wäre  noch  die  Art  ihres  Eintrittes  ins  Blut,  ans 
welchen  Quellen  innerhalb  des  Organismus  sie  dem  Blut  zugeführt 
werden,  zu  ermitteln.  Leider  sind  aber  unsere  Kenntnisse  über  die 
Physiologie  der  einzebien  Blutstoffe  noch  so  mangelhaft,  dass  wir 
es  vorziehen,  die  Substanzen  einfach  aufzuzählen,  wobei  uns  zur 
Reihenfolge  nichts  anderes  bestimmt,  als  die  mehr  oder  weniger  aus- 
gedehnte Aufmerksamkeit,  welche  den  einzelnen  Substanzen  zu  Theil 
wurde  und  das  Bestreben,  diejenigen  Substanzen  einander  nahe  zu 
halten,  die  chemisch  mehr  verwandt  mit  einander  erscheinen  oder 
im  Organismus  häufig  neben  einander  auftreten. 

1.  Der  Zucker  im  Blute.  Seine  Gegenwart  im  Blute  ist  durch 
eine  ganze  Reihe  von  Untersuchungen  festgestellt  worden.    Da  der 

1  Falk  a.a.O. 

2  Albebtoni,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1878.  S.  641 ;  Rendicont.  delle  ricerche 
Bperim.  esequ.  nell  Gabin.  de  Fislol.  di  Siena  1878.  p.  5. 
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in  Harn  und  Blut  bei  Krankheiten  (Diabetes  mell.)  reichlich  aa%e- 
fondene  Zncker  vorzugsweise  Tranbenzncker  ist,  werde  stets  ange- 
nommen, dass  der  durch  Qähmng  oder  die  Rednctionsproben  im  nor- 
malen Blnte  nachweisbare  Zucker  gleichfalls  Traubenzucker  ist.  Dazu 
konunt  noch,  dass  auch  bei  der  Verdauung  ans  anderen  eingeführten 
Kohlehydraten  Traubenzucker  gebildet  wird. 

AbelesS  A.  Ewald^  und  Külz^  constatirten,  dass  der  im  Blute 
Yorkommende  Zucker  die  Polarisationsebene  nach  rechts  dreht. 

Zuerst  wurde  der  Zucker  im  Blute  von  Hunden  sowohl  nach 
Stärke-  als  FleischfHtterung  von  Tiedemann  und  Qmblin^  aufgefan- 
den,  und  darauf  von  Thomson^  Magendie®  und  Fberichs^  das  Vor- 
konunen  von  Zucker  nach  Einführung  von  Amylaceis  weiter  untersucht. 

Bebnabd^  und  fast  gleichzeitig  C.  Schmidt^  constatirten  dann, 
dass  das  normale  Blut  unabhängig  von  der  Nahrung  Zucker  ent- 
halte. Es  fehlte  nicht  an  Einwürfen  besonders  mit  Bezug  auf  die 
Lehre  Bebnabd's  über  die  zuckerbildende  Function  der  Leber  (Mag- 
DoNELL*®,  Pavy^').  Man  weiss  aber  nunmehr  durch  die  Untersuchungen 
yonPAVY*^,  v.  Merino  ^3  und  Bleile*^,  dass  im  Blute  stets  gewisse 
Mengen  Ton  Zucker  angetroffen  werden,  v.  Merino  fand  im  Serum 
des  Hundeblutes 


Zucker 

Hund 

Nahrung 

in  100  Theilen 
Carotiflseram 

L 

Stärke  und  Zucker 

Ü.125 

II. 

St&rke  und  Zucker 

0.235 

III. 

Brod 

0.130 

IV. 

Fleisch 

0.115 

V. 

Fleisch 

0.212 

VI. 

44  Std.  Hunger 

0.150 

VII. 

4S     „ 

0.145 

vm. 

5  Tage     , 

0.133 

1  Abblbb,  Wiener  med.  Jahrb.  1875.  S.  269. 

2  A.  Ewald,  Berliner  kUn.  Wochenschr.  1S75.  Nr.  51  u.  52. 

3  KüiJS,  Arch.  f.  exper.  Pathol.  VI.  S.  1 43 . 1 876. 

4  TiBDBXANN  u.  QxBLiN,  Verdauuug  nach  Versuchen  I.  S.  184.  Heidelberg  1826. 

5  Thomson,  London  med.  Gaz.  1845.  p.  972  u.  1070. 

6  Maoskdib,  Compt.  rend.  XXm.  p.  189. 1846. 

7  FiüBBicHS,  Wagner's  Handwörterb.  d.  Physiol.  HI.  1.  Abth.  S.  803. 1849. 

8  Bkknabd,  Mto.  d.  1.  soc.  d.  biol.  I.  p.  121. 1849. 

9  C.  Schmidt,  Charakter  d.  epid.  Cholera  S.  161.  Leipzig  u.  Mitau  1850. 

10  Mac'Bonell,  Observ.  on  the  funct.  of  the  liver.  Dublin  1864. 

11  Pavt,  Research,  on  the  nat.  a.  treatm.  of  Diabet.  London  1869. 

12  Pavy,  Proceed.  of  theroy.  soc.  XXVI.  p.  314. 1877. 

13  Mbbino,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.,  physiol.  Abth.  1878.  S.  379. 

14  BLB1I.B,  Ebenda  1879.  S.  59. 
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Der  Znckergehalt  des  arteriellen  and  venösen  Blates  aas  Carotis 
und  Jugnlaris  war  in  y.  Hering's  Yersnehen  nicht  wesentlich  ver- 
schieden,  was  mit  Pavy'  und  Abeles  stimmt,  während  Bebnabd^ 
für  das  arterielle  Blut  einen  höheren  Zuckergehalt  behauptete. 

Der  Zuckergehalt  steigt  in  Folge  von  Blutentziehnngen  (BebnabDi 
y.  Merino).  Im  Gesammtblute  ist  in  der  Regel  so  viel  Zucker  ent- 
halten als  ungefähr  seinem  Serumgehalte  entspricht  (v.  MERma,  Bleile), 
die  Blutkörperchen  enthalten  also  keinen  oder  nur  geringe  Mengen  von 
Zucker;  es  kann  aber  auch  ausnahmsweise  Zucker  in  grösserer  Menge 
den  Blutkörperchen  eigen  sein  (Bleile).  Bei  Fütterung  mit  Kohle- 
hydraten führt  die  Pfortader  sehr  allmählich  den  im  Darm  entstan- 
denen Zucker  dem  Blute  zu;  ob  die  Leber  merklich  mehrend  oder 
mindernd  auf  den  Zuckergehalt  des  durchströmenden  Blates  wirkt, 
blieb  unentschieden.  Der  Zuckergehalt  des  arteriellen  Blates  wächst 
in  Folge  der  Zufuhr  nicht  merklich  an,  der  Zucker  muss  also  irgend 
wo  verbraucht  werden  (Bleile). 

2.  Das  Vorkommen  von  Harnstoff  im  Blute  ist  seit  langer  Zeit 
bekannt  (Simon ^,  Strahl^  u.  A.)  ;  quantitative  Bestimmungen  desselben 
liegen  vor  in  grösserer  Zahl  (Picabd*,  Poiseuille  und  Goblet«, 
WüRTZ^,  Meissner®,  Treskin»,  Pekelharing^®,  Münk*0*  In^  Hunde- 
blute  fanden  sich  0,011—0,085  %  im  Schweineblutc  0,012—0,019  % 
Nur  die  Methode  von  Bunsen  oder  ihre  Modification  von  Wurtz, 
nach  welcher  die  zuletzt  angeführten  Untersucher  bestimmten,  scheint 
genaue  Resultate  zu  geben,  über  die  Zunahme  des  Harnstoffes  im 
Blute  bei  Kierenexstirpation  und  Unterbindung  der  Ureteren  s.  a.  a.  0. 
dieses  Handbuchs.  Ausser  Harnstoff  sind  Carbaminsäure  (Drechsel^^, 
Harnsäure  (Garrod  ^^)y  Kreatin  (Voit  i^),  Hippursäure  (Verdeil  &  Gold- 
Füss^^  Hervier^«,  von  Meissner"  vergebens  gesucht),  Fleischmilch- 
säure (Spiro  ^^)  im  Blute  gefunden  worden. 

1  Favt  a.a.O. 

2  Bernabd,  Le^ons  sur  le  Diab^te  et  la  glycogen^e  anim.  Paris  1877. 

3  Simon,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1841.  S.  454. 

4  Strahl,  Arch.  f.  physiol.  u.  pathol.  Chemie  IV.  S.  558.  S.  1847. 

5  PiCABD,  De  la  pr^s.  d.  Tur.  d.  I.  sang.  Strassbourg  1 856 ;  Compt.  rend.  LXXXIÜ. 
p.  991  et  1179. 1876;  Gaz.  mM.  1877.  p.  579. 

6  Poiseuille  et  Goblbt,  Compt.  rend.  XLIX.  p.  164.  1859. 

7  WüBTz,  Ebenda  p.  52. 

8  MsissNEB  u.  Shepabd,  Unters,  über  d.  Entst.  d.  Hippursäure.  Hannover  1866. 

9  Teeskin,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  LV.  S.  488. 1872. 

10  Pekelhabino.  Over  ureumbepal.  i.  bloed  en  weefsels.  Leiden  1874. 

1 1  MuNK,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XI.  S.  100.  1875. 

12  Dbbchsel,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  XXVH.  S.  172.  1875. 

13  Gabbod,  Transact.  of  the  med.  chir.  soc.  of  London  XXXV.  p.  83. 1848. 

14  VoiT,  Ztschr.  f.  Biol.  IV.  S.  93. 1868. 


15  Ybbdeil  et  Goldfuss,  M^.  de  la  soc.  biol.  I.  p.  225,  H.  p.  79. 1849—50. 

1 6  Hbbyieb,  Gaz.  m^.  1 85 1 .  p.  76.        1 7  Meissneb  a.  a.  0. 
18  Spibo,  Ztschr.  f.  physiol.  Chemie  I.  S.  110.  1877—78. 
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3.  Fette  sind  im  Biatplasma  stets  vorhanden.  Beim  Hunde  fanden 
sich  im  Blate  nach  mehrtägigem  Fasten  noch  0.5—0.7  o/o.  Während 
fefcttialtiger  Nahrnng  stiegen  dieselben  bis  zu  1.25  o/o  (RöhbigO.  Die 
ins  Blat  aufgenommenen  Fette  schwinden  aus  demselben  rasch  wieder 
durch  Anstritt  (RöHBia,  Zawilski^)  und  weil  sie  im  Blute  selbst  sich 
zerlegen  (Röhkig). 

In  den  rothen  Blutkörperchen  sind  keine  Fette  enthalten  (Hoppe- 
8eiles3).  Lecithin  (und  Protagon)  ist  im  Blutserum  ebenso  enthalten, 
wie  in  den  Blutkörperchen  (Hoppb-Seyleb^).  Ebenso  enthält  das 
Blutplasma  Cholestearin  (Denis^  Boudet«,  Lecanu^,  Hoppe-Seyler»). 
Böhrig'  sah  gleichzeitig  mit  den  Fetten  auch  das  Cholestearin  im 
Blute  nach  fetthaltiger  Nahrung  zunehmen,  wenn  die  Fette  schwanden, 
war  das  gleiche  nicht  auch  mit  dem  Cholestearin  der  Fall.  Das  auf- 
genommene Cholestearin  rührt  aus  der  Galle  her. 

Bemsteinsäure  kommt  im  Blute  in  geringer  Menge  vor  (Meissner  ^^). 

4.  Das  Plasma  und  Serum  des  Blutes  sind  bei  verschiedenen 
Thieren  mehr  oder  weniger  gelb  gefärbt,  in  dicken  Schichten  erscheint 
das  Serum  oft  röthlich,  auch  wenn  keine  Spur  von  Hämoglobin  in 
demselben  nachweisbar  ist  Die  Färbung  des  Serum  rflhrt  von  einer 
Beihe  von  Pigmenten  her.  Nur  eines  derselben  ist  näher  bekannt: 
das  Cholepyrrhin,  identisch  mit  dem  gleichnamigen  Gallenfarbestoff, 
oachgewiesen  im  Pferde-  und  Kälberblute  (Hammarsten^^,  Setghe- 
N0w<2).  Ausser  diesem  kommt  vor  ein- amorphes,  goldgelbes  Pigment. 
Beide  Pigmente  sind  erst  durch  Aether  extrahirbar  nach  dem  An- 
sluem,  oder  nach  dem  Sättigen  des  Serum  mit  MgSOi  (Setghenow), 
oder  durch  Essigäther,  wenn  man  vorher  mit  Aether  extrahirte  (Set- 
ghenow). Die  isolirten  Pigmente  lösen  sich  in  Serum  nicht  wieder 
auf  (Sbtchenow).  Diesen  Thatsachen  entnimmt  Setghenow  die  Ver- 
mnihnng,  dass  die  isolirten  Pigmente  Spaltungsproducte  der  genuin 
im  Serum  enthaltenen  Farbestoffe  sind.  Das  unge&rbte  Spaltungs- 
prodnct  ist  wie  beim  Hämoglobin  eine  Globulinsubstanz.  Ausser  den 
zwei  genannten  muss  noch  ein  röthlich  braunes  Pigment  angenommen 

1  Röhbig,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  WisB.  XXVI.  S.  1. 1874. 

2  ZAWiiiBXi,  Arbeiten  a.  d.  physiol.  Anst.  zu  Leipzig  1876.  S.  147. 

3  Hoffb-Seyleb,  Med.-chem.  Unters.  8. 140.  Berlin  1866—71. 

4  Derselbe  a.  a.  0. 

5  Denis,  Becherch.  exper.  sur  le  sang.  Paris  1830. 

6  BoüDBT,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  LII.  p.  341. 1833. 

7  Lecaku.  Etud.  chim.  sur  le  sang.  Paris  1837. 

8  Hoppe-Seyleb  a.  a.  0.        9  Böhbig  a.  a.  0.        10  Meissnbb  a.  a.  0. 

11  Hamharsten,  Upsala  läkareförenings  forhandlmgar  XIY.  p.  50  (cit.  nach 
Halj's  Jahresber.  1878.  £  129). 

12  SBTCHSHOW,M^.d.racad.imp.d.sc.d.St.PetersbourgXXYI.  7.8är.No.l3. 
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werden  (Setchenow).    Das  Absorptionsspeetrum  des  Bintsemm  hat 
ViEKORDT^  photometrisch  untersucht. 

5.  Wir  reihen  hier  eine  kurze  Bemerkmig  über  den  Gemch  des 
Blutes  an.  Er  ist  bei  verschiedenen  Thieren  verschieden,  aber  nicht 
bei  allen  deutlich  vorhanden.  Die  flflchtige  riechende  Substanz  kann 
durch  Schwefelsäure  rasch  aus  dem  Blute  entwickelt  werden  (Bab- 
BUEL^);  trotz  den  Untersuchungen  von  Denis^  und  Matteucci*  kennt 
man  ihre  Natur  noch  nicht.  Die  vorgeschlagene  Verwendung  zur 
Unterscheidung  des  Blutes  verschiedener  Thiere  im  forensischen 
Interesse  leidet  an  zu  grosser  Unsicherheit  (C.  Schmidt^,  Brücke^). 
Wir  haben  früher  erwähnt,  dass  sie,  wo  sie  vorhanden  ist,  sehr  zähe 
am  Hämoglobin  haftet. 


SIEBENTES  CAPITEL. 

Die  mineralischen  Bestandtheile  des  Blutplasma. 


Zur  Bestimmung  der  mineralischen  Bestandtheile  des  Blutplasma 
suchte  man  durch  Analyse  des  Aschenrflckstandes  das  Blutserum  zu 
gelangen.  In  einer  bestimmten  Menge  Plasmas  ist  aber  mehr  an 
Mineralen  vorhanden  als  im  zugehörigen  Serum,  weil  mit  dem  Fibrin 
bei  der  Gerinnung  sich  Kalk-  und  Magnesiumphosphat  ausscheidet 
(Bbücke^.  Da  uns  femer  die  Asche  nicht  als  solche,  sondern  nur 
insofern  interessirt,  als  aus  ihr  ein  Schluss  auf  die  ursprünglichen 
Plasmaminerale  gemacht  werden  kann,  so  ist  zu  bemerken,  dass  nur 
unter  ganz  besonderen  Vorsichten  hergestellte  Serumasche  ein  nahe 
zutreffendes  Bild  der  Plasmaminerale  giebt,  während  sie,  wenn  jene 
Vorsichten  verabsäumt  werden,  quantitativ  und  qualitativ  wesentlich 
von  den  Plasmamineralen  abweicht. 

Die  Aschenbereitung  kann  zu  einer  Vermehrung  der  Schwefel-  und 
Phosphorsäure  führen,   das  ist  nur  dann  nicht  der  Fall,  wenn  vor  der 

t  ViEBCBDT  I  Die  Anwendung  des  Spectralapparates  zor  Photometrie  der  Ab- 
Borptionsspect  S.  122.  Tübingen  1873;  Ztschr.  f.  Biol.  X.  S.  21. 1874. 

2  Babrüel,  Ann.  d'hygien.  pub.  et  m^d.  1^.  1829.  ^.  267. 

3  Dbnis,  Recherch.  exp^r.  etc.  Paris  1830;  Essai  sarl*applic.  de  la  chim.  ä 
r(§tad.  du  sang.  Paris  1838. 

4  Matteucci,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  LH.  p.  137.  1833. 

5  C.  Schmidt^  Diagnostik  verdächtiger  Flecke  in  KriminalfUlen.  Leipzig  1848. 

6  Beücke,  Wiener  med.  Wochenschr.  1857.  S.  426. 

7  Derselbe,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XII.  S.  81. 1857. 
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Ascbenbereitnng  alle  scbwefel-  (Eiweisskörper)  und  phoBphorhaltigen  (Le- 
cithin) organischen  Substanzen  ans  dem  Serum  entfernt  wurden.  Diese 
Abscheidung  müsste  aber  im  mineralfreien  Zustande  geschehen,  wenn  da- 
durch keine  Verluste  an  Mineralen  bedingt  sein  sollen.  Fttr  das  Eiweiss 
ist  das  nicht  ausftlhrbar.  Dasselbe  enthält  im  coagulirten  Zustande 
Coj  2P0i.  Beim  Veraschen  neugebildete  H^SOi  treibt  Cl  aus  den  Chlo- 
riden aus,  sie  und  etwa  gebildete  Phosphorstture  zerlegen  vorhandene 
Carbonate,  andererseits  kann  in  der  Asche  neugebildete  C0%  vorhanden 
sein,  wenn  im  Serumrückstande  an  Ki  0  oder  Noi  0  gebundene  organische 
Sabstanzen  verbrannt  wurden.  Neutrale  Phosphate  (von  der  Form  M^HPOi) 
können  durch  die  neugebildete  H^SOa  in  saure  (von  der  Form  MHiPOi) 
Terwandelt  werden,  die  letzteren  aber  in  der  Gltlhhitze  reducirt  und 
Phosphor  verjagt  werden.  Andererseits  wieder  können  saure  und  neu- 
trale Phosphate  vorhandene  Carbonate  zerlegen  und  sich  dabei  in  basische 
Phosphate  (von  der  Form  MzPOa)  verwandeln.  Dazu  kommt  noch  die 
Flüchtigkeit  der  Ghloralkalien  in  hohen  Temperaturen. 

Ueber  die  Methoden  der  Aschenbereitung  und  Analyse  mit  möglich- 
Bter  Vermeidung  der  erwähnten  Fehlerquellen  möge  man  sich  bei  H.  Rose^ 
nnd  einigen  seiner  Schttler  belehren. 

Speciell  auf  das  Serum  bezüglich  sind  die  Angaben  vonC.  Schbodt* 
nnd  BuNGE^.    Sie  fanden  nach  ihren  Methoden  in  100  Theilen  Serum 


G.  ScB 
Mensoh  I 

fMlDT. 

Mensch  II 

Schwein 

BüNOS. 

Pferd 

Rind 

a 

SOt 

HiPOa  . . . 
KtO 

NatO 

Ca^lPÖA    . 
MgHPOx .  , 

CaO 

MgO  .  .  . 
FetOz .  .  . 

0.356 
0.013 
0.015 
0.032 
0.344 
0.030 
0.022 

0.366 
0.010 
0.024 
0.033 
0.318 

}  0.055 

0.361 

0.019 
0.027 
0.427 

0.014 
0.004 
0.001 

0.375 

0.027 
0.443 

0.372 

0.027 
0.025 
0.435 

0.013 
0.005 
0.001 

Ein  wichtiges  Sesultat  dieser  Analysen  ist,  dass  die  im  Serum 
präfonnirt  enthaltenen  anorganischen  Säuren  nicht  ausreichen,  um 
alle  Basen  zu  sättigen.  Da  Bunge  im  Serum  nach  Ausscheidung 
des  Eiweisses  nur  quantitativ  nicht  bestimmbare  Spuren  präformirter 
^2^04  nachweisen  konnte,  Hess  er  die  Schwefelsäure  unberttcksich- 
tigL  So  wie  der  Schwefelsäuregehalt  der  Serumasche  aus  dem  Ei- 
weiss, so  stammt  auch  in  dem  Falle,  wo  das  Lecithin  von  der  Aschen- 

1  H.  RosB,  Ann.  d.  Physik.  LXX.  S.  449,  LXXYI.  S.  305,  LXXIX.  S.  398, 
LXXXn.  8. 108,  LXXXI,  S.  91  u.  402. 

2  C.  S^OHKiDT,  Charakter  d.  epid.  Cholera  S.  19.  Leipssig  u.  Mitau  1848. 

3  BuNOS,  Ztschr.  f.  Biol.  Xn.  1876,  X.  S.  295.  1874. 
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bereitong  nicht  entfernt  wnrde,  ein  grosser  Theil  der  Phosphorsänre 
aus  diesem  Körper  ab. 

Sebtoli^,  der  die  löslichen  Aschenbestandtheile  des  Rinderblnt- 
sernm  nach  vorausgegangener  Entfernung  des  Lecithin  bestimmte, 
fand  in  100  Theilen  Serum 

a 0.3270 

SOz 0.0305 

HzPOx      .    .     .    0.0025 

KiO     ....    0.0224 

Na^O   ....     0.1291 

Na 0.2120. 

Daraus  ergiebt  sich,  dass  in  100  Theilen  Serum  nur  0.0050^^02^^04 
enthalten  sein  könnten.  Damit  stimmen  die  Beobachtungen  Mrocz- 
KowsEi's^  übereiU;  der  im  Schafblutserum  0.0092,  0.0064  im  Kalbs- 
blutserum  0.0018  und  im  Hundebluteerum  0.0083  Na-iHFOi  findet 
Diese  Thatsache  ist  wichtig,  weil  aus  dem  geringen  Gehalte  des 
Blutes  an  Alkaliphosphaten  folgt,  dass  die  COi  des  Blutes  nicht,  wie 
Fernet  meinte,  an  Natriumphosphat  gebunden  sein  kann  (s.  darüber 
die  Lehre  von  den  Blutgasen). 

Geringe  Mengen  von  Ammoniak  wurden  von  Kühne  und  Strauch' 
und  Brücke^  u.  A.  im  Blute  nachgewiesen.  Sie  sind  voraussichtlich 
in  einer  leicht  zersetzlichen  Ammoniakverbindung  des  Plasmas  ent- 
halten. 

In  Bezug  auf  die  angeführten  Analysen  von  C.  Sghmidi:  und 
Bunqe  ist  noch  zu  bemerken,  dass  wir  nur  das  directe  Ergebniss  der 
Analyse  mitgetheilt  haben.  Also  die  Säuren  und  Basen,  welche  sich 
im  Serum  vorfinden,  während  es  doch  ungleich  wichtiger  wäre,  zu 
wissen,  welche  Salze  die  Säuren  und  Basen  im  Blute  miteinander 
bilden.  Wir  sind  aber  noch  nicht  im  Stande,  die  Salze  deö  Plasmas  zu 
bestimmen,  so  wenig,  als  es  uns  überhaupt  fttr  irgend  eine  Flüssig- 
keit, in  welcher  mehrere  an  Säure  und  Base  verschiedene  Salze  auf- 
gelöst wurden,  möglich  ist,  die  der  Wirklichkeit  entsprechende  Zu- 
sammensetzung sicher  festzustellen. 

Theoretisch  enthält  die  FltLssigkeit  alle  zwischen  sauren  und  basi- 
schen Bestandtheilen  der  LösuDg  möglichen  Combinationen.  Wenn  man 
aber,  wie  es  z.  B.  bei  der  Mineralwasseranalyse  geschieht,  die  Säuren 
und  Basen  zu  Salzen  aufeinander  berechnet,  so  ist  das  eine  in  hohem 
Grade  willkürliche  Operation   des  Chemikers  und  das  so  erhaltene  Re- 

1  SsBTOLi,  Med.-chem.  Unters.  Her.  y.  Hoppe-Seyler.  S.  352.  Berlin  1866 — 71. 

2  Mboczkowski,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1878.  S.  353. 

3  KüHKB  a.  Strauch,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1864.  S.  561  u.  577. 

4  BbCcke,  Sitzungsber.  d.  Wiener  Acad.  LVn.  2.  Abtb.  S.  20.  1868. 
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sultat  keineswegs  ein  Ausdruck  für  die  in  der  analysirten  Flüssigkeit 
wirklich  vorhandenen  Salze.  Ganz  dasselbe  gilt  aber  auch  von  der  Zu- 
sammenstelluDg  der  Ergebnisse  der  Aschenanalyse.  Sie  kann  uns  also  nur 
sehr  wenig  interessiren. 

Es  stellt  sich  ftlr  uns  yielmehr  die  Frage ,  was  wir,  trotz  der 
Unmöglichkeit  die  Salze  des  Plasma  direet  zu  bestimmen,  aus  den 
Yorliegenden  Untersuchungen  über  die  ursprünglich  im  Blutplasma 
enthaltenen  Minerale  erschliessen  können.  In  dieser  Beziehung  ist 
der  Gehalt  des  Blutes  an  Kochsalz  hervorzuheben,  welches  schon 
beim  Eindunsten  des  Serum  sich  krystallinisch  ausscheidet  und  reich- 
lich die  Hälfte  der  Blutminerale  ausmacht.  Der  C/iVa-Gehalt  des 
Blutes  verschiedener  Thiere  ist  ziemlich  gleich.  Durch  C/-|reie  Nah- 
rang sinkt  der  C7-Gehalt  des  Blutes  anfänglich,  erhebt  sich  aber  dann 
wieder  durch  Aufiiahme  von  Chloriden  aus  den  Geweben.  Die  Aus- 
fiihr  von  Cl  ist  während  dieser  Zeit  sehr  beschränkt  (Schenk)  ^ 

Wird  Blutserum  der  Dialyse  unterworfen,  so  wird  ihm  Natrium- 
carbonat  entzogen  (Eossel)^.  Dass  im  Serum  Natriumbicarbonat  ent- 
halten ist,  muss  auf  Grund  des  Verhaltens  des  Serum  zur  Eohlen- 
Äure  angenommen  werden  (Zuntz^,  Setchenow*,  Gaulb^),  worüber 
die  LfChre  von  den  Blutgasen  zu  vergleichen  ist. 

Pribram^  und  Gerlach^  haben  gezeigt ,  dass  sich  Kalk  und 
Magnesia  mit  Ammoniumoxalat  und  mit  Ammoniak  und  phosphor- 
sanrem  Natron  direet  aus  dem  Serum  vollständig  ausfällen  lassen. 
Es  sind  jedoch  daraus  keine  sicheren  Schlüsse  auf  die  Art,  wie  sie 
im  Blutsemm  enthalten  sind,  zu  ziehen  (vgl.  auch  Fokker^). 

Da  aber  Pribram  zeigte,  dass  die  Menge  der  fällbaren  Phos- 
phorsäare  nicht  hinreicht,  um  den  ganzen  Kalk  des  Serum  zu  sätti- 
gen, so  kann  die  Annahme,  dass  der  gesammte  Kalk  als  phosphor- 
saurer  im  Blut  enthalten  ist,  nicht  gemacht  werden  und  daraus  er- 
giebt  sich  als  wahrscheinlich,  dass  Chlorcalcium  im  Blut  enthalten  ist. 

Auf  eine  wichtige  Thatsache  hat  Maly^  aufmerksam  gemacht, 
als  er  zeigte,  dass  man  die  im  Blut  vorhandenen  kohlensauren  und 
phosphorsanren  Salze  als  theoretisch  saure  Salze  auffassen  muss,  trotz 
ihrer  lackmusblänenden  Eigenschaft.  Das  Dinatrinmhydriumphosphat 
nnd  Natriumbicarbonat 

1  ScHEKK,  Anat-physiol.  Unters.  8. 19.  Wien  1872. 

2  EossEL,  Ztschr.  f.physiol.  Chemie  II.  S.  158. 1878—79. 

3  ZuHTz,  Centralbl.  r.  d.  med.  Wiss.  1867.  S.  529.         4  Sbtchbnow  a.  a.  0. 

5  Gaule,  Arch.  f.  Anat.  u.  PbysioL,  physiol.  Abth.  1878.  S.  466. 

6  Peibkak,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  XXIII.  S.  279. 187 1. 

7  Gbblach,  Ebenda  XXIV.  S.  349. 1872. 

8  FoKKBB,  Arch.  f.  d.ges.  Physiol.  VII.  S.  274. 1873. 

9  Malt,  Sit^gsber.  d.  Wiener  Acad.  LXXVI.  2.  Abth.  S.  21 .  1877. 
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/OH  ^rj 

PO(-ONa  und  CO<C  xt 


enthalten  nämlich  noch  ein  Hydroxyl  und  sind  im  Stande,  noch  Basen 
zu  binden,  ja  sogar  aus  anderen  Salzen  unter  Bindung  ihrer  Base 
Säure  frei  zu  machen  (siehe  darüber  die  Lehre  von  der  Verdauung) 
z.  B.  NaiHPOi  aus  CaCh. 

Das  frische  Blut  bläut  Lackmus.  Die  Alkalescenz  des  Blutes 
nimmt  aber  rasch  nach  Entfernung  des  Blutes  aus  den  Gefässen  ab. 
Der  Process,  welcher  zu  dieser  Abnahme  führt,  ist  in  wenigen  Mi- 
nuten beendet.  War  die  Alkalescenz  eine  höhere,  so  ist  auch  die 
Abnahme 'grösser.  Nach  starker  Muskelanstrengung  nimmt  (wegen 
der  dabei  stattfindenden  Säurebildung),  die  Alkalescenz  des  Blutes 
ab,  dann  ist  die  nach  dem  Ablassen  zu  beobachtende  weitere  Ab- 
nahmer gering  (Züntz').  Die  Alkalescenz  des  Blutes  wird  herabge- 
setzt durch  Darreichung  verdünnter  Mineralsäuren  (Lassar^).  Sie 
schwankt  bei  gesunden  Individuen  zwischen  Extremen,  welche  270 
bis  301  Millgrm.  CNa-iOs  auf  100  Ccm.  Blut  entsprechen  und  nimmt 
während  der  Verdauung  etwas  zu  (Canard^).  Methoden  zur  Bestim- 
mung der  alkalischen  ßeaction  und  des  Grades  der  Alkalescenz  siehe 
bei  Kühne*,  Zuntz^  Lupine«,  Canard*. 


ACHTES  CAPITEL. 

Quantitative  Analyse  des  Gesammtblntes. 


Die  Aufgabe,  welche  eine  quantitative  Analyse  des  Gesammt- 
biutes zu  lösen  hätte,  ist  in  ihren  Zielen  offenbar  keine  andere  als 
jene  quantitativ  analytischer  Arbeiten  überhaupt. 

Nothwendig  dafür  wäre  genaue  Kenntniss  der  qualitativen  Zu- 
sammensetzung des  Blutes,  und  der  Besitz  fehlerfreier  quantitativer 
Bestimmungsmethoden  der  einzelnen  Bestandtheile,  die  es  ermöglich- 
^  ten,  ein  bestimmtes  Blutgewicht  so  zu  verarbeiten,  sei  es  im  Ganzen 

1  ZuNTz,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1876.  S.  SOI ;  Beiträge  zur  Physiologie  des 
Blutes.  Bonn  1868. 

2  Lassab,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IX.  S.  44. 

3  Canabd,  Essai  sur  Talcalmit^  du  sang  dans  T^tat  du  sant^  et  dans  quelq. 
malad.  Paris  1878. 

4  KüHNB,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXXIU.  S.  95. 1665. 

5  ZuNTz  a.  a.  0.        6  L^pinb,  Gaz.  m^.  1878.  p.  149.        7  Cana&d  a.  a.  0. 
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oder  in  Portionen  getheilt,  dass  darnach  die  Anstheilnng  der  Bestand- 
tbeile  fbr  eine  vergleichbare  Einheit  vorgenommen  werden  könnte. 

So  lange  man  sich  mit  Prevost  &  Dumas  ^  vorstellte,  die  Blut- 
körperchen beständen  ans  anlöslichen  Stoffen,  welche  vom  Plasma 
durchtränkt  sind,  musste  man  anch  glauben,  dass  mit  der  Analyse 
der  Blntfltlssigkeit  und  der  Bestimmung  der  trockenen  Blutkörperchen 
(8.  ob.  S.  34)  der  gestellten  Aufgabe  schon  ziemlich  gut  entsprochen  sei. 

In  den  zahlreichen  Analysen^,  die  nach  dieser  Methode  factisch 
ausgeftlhrt  wurden,  figuriren  gewöhnlich  Wasser,  trockene  Blutkörper, 
Albumin,  Fibrin,  Fette,  Salze  und  Extractivstoffe  als  Summanden. 
Alle  Brauchbarkeit  in  vergleichender  Beziehung  kann  ihnen  nicht  ab- 
gesprochen werden.  Es  gilt  dasselbe  von  den  Analysen  nach  Fi- 
GüiER^  (s.  ob.  S.  32).  Die  Vergleichbarkeit  der  Resultate  beider  Me- 
thoden ist  von  HiNTBRBEBGER^  uud  Gorup-Besanez^  geprüft  worden. 

Abgesehen  von  allen  Mängeln  dieser  Methoden  ist  ihr  Hauptfeh- 
ler der,  dass  bei  denselben  die  Blutkörperchen  selbst  gleichsam  als 
chemisches  Individuum  betrachtet  wierden. 

Wir  müssen  aber  fordern,  dass  das  angedeutete  Ziel  der  quan- 
titativ analytischen  Arbeit  erreicht  werde  für  die  Blutkörper  einer- 
seits, für  das  Plasma  andererseits. 

Den  ersten  Versuch  dieser  Art  machte  C.  Schmidt^  bei  der  Be- 
rechnung seiner  wesentlich  nach  der  Methode  von  Prevost  &  Dumas 
ausgeführten  Analyse  des  Menschenblutes.  Er  erhielt  für  100  Theile 
Blat  (venös)  eines  gesunden  Mannes  von  25  Jahren 


51.31  Körper- 
ohen 

48.69  Plasma 

Wasser 

34.97 
16.34 
15.96 

0.37 

43.90 
4.79 

0.39 
3.89 
0.41 

Feste  Stoffe 

Hfimoglobin 

Fibrin 

Albumin  und  ExtracÜTBtoffiB    .    .    . 
Anorganische  Salze 

1  Prevost  u.  Dumas,  Bibliothöque  uidv.  de  GenSve  XYII.  p.  215.  1821 ;  Ann.  de 
cMoL  et  phys.  XXin.  p.  50;  1823. 

2  Lbcanu,  £tud.  cbim.  sur  le  sang.  hum.  Paris  1837 ;  Transact.  mM.  VI.  1831 ; 
AxDBAL  et  Gayabbpt,  Ann.  d.  cbim.  etpbys.  2.  S.  LXXV.  p.  225 ;  3.  S.  V.  p.  327. 1842. 
— Bbcqubbel  et  Bodibr,  Rech,  sur  1.  compos.  du  sang  etc.  Paris  1844;  Gaz.  med. 
1844;  Trait^  de  chim.  path.  Paris  1854.  ~  Popp,  Unters,  d.  menschl.  Blutes  in  versch. 
Snnkheiten.  Leipzig  1845.  —  Otto,  Beitrag  zu  den  Analysen  des  gesunden  Blutes. 
WttEzburg  1848.  —  Scherbb,  Haeser's  Arch.  S.  12 1 . 1 848.  —  u.  And. 

3  FiGuiBB,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  3.  S.  XI.  p.  503. 1844  —  Dumas,  Ebenda.  3.  S. 
XVn.  p.  452. 1846.  —  HoEFLE,  Chem.  u.  Microscqp.  am  Krankenbette.  Erlangen  1848. 

4  HiNTBBBBBOBB,  Arch.  f.  phys.  Heilk.  YIII.  S.  603. 1849. 

5  Gokup-Bbsanbz,  Joum.  f.  pract.  Chem.  L.  S.  346.  1851. 

6  C.  Schmidt,  Charakter  der  epid.  Cholera.  Leipzig  u.  Mitau  1850. 

Handbnefc  der  Fl&Triologie.   Bd.  lY.  9 
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Dass  in  dieser  Analyse  die  Eörperchen  im  Verhältniss  zu  gross 
aasfallen,  ist  schon  gezeigt  worden  (s.  ob.  S.  37).  Schmidt's  Methode 
wnrde  später  nur  von  Lehmann  ^  and  Funke'^  benutzt,  dann  verlassen. 

Die  von  Vierobdt^  and  Zimmermann^  vorgeschlagenen  Methoden 
kamen  nie  in  Aafiiahme. 

Nach  Hoppe-Seyleb's^  Vorschlag  sachte  man  durch  zwei  Fibrin* 
bestimmangen  (s.  ob.  S.  35),  die  mit  Bestimmungen  des  festen  Bttck- 
Standes  von  Seram  und  Gesammtblut  und  der  Analyse  des  ersteren 
verknüpft  wurden,  ein  entsprechenderes  Besultat  zu  erreichen.  Ana- 
lysen dieser  Art  vom  Blut  des  Pferdes  und  Hundes  sind  von  Hoppe- 
Seyleb®  und  Fudakowski^  angestellt;  sie  ergaben 


* 

Pferd 

Hund 

in  100  Th.  veno-  1 
sen  Blutes        \ 

in  100  Th.  Kör- 
perchen 

in  tOOTh.  Plasma < 

Eörperchen 

Plasma 

Feste  Stoffe 

Wasser 

Feste  Stoffe 

Wasser 

Fibrin 

Albumin 

Fette 

Extractivstoffe.    .    .    . 
LösUche  Salze..    .    .    . 
Unlösliche  Salze    .    ^     . 

32.620 

67.380 

43.500 

56.500 

9.160 

90.840 

1.010 

7.760 

0.120 

0.400 

0.640 

0.170 

38.342 
61.658 

7.870 
92.130 
0.180 
6.100 
0.210 
0.390 
0.820 
0.170 

BuNGE^  hat  endlich  später  eine  Reihe  bekannter  analytischer 
Operationen  besonders  ordnend  und  die  anf  der  Bestimmung  der  coa- 
gulablen  Substanzen  des  Gesammtblutes,  des  Serum  und  der  serum- 
freien  Blutkörperchen  fassende  Auswerthung  (s.  ob.  S.  37)  der  rela- 
tiven Werthe  von  Körperchen  und  Serum  benützend,  fttr  defibrinirtes 
Blut  vom  Schwein,  Pferd  und  Rind  die  nachfolgende  Zusammensetz- 
ung erhalten 


1  Lehhann,  Joum.  f.  pract.  Chem.  LIU.  S.  205.  1851. 

2  FüNKE,  De  sangui  ven.  lienal.  Leipzig  1 85 1. 

3  ViEEOBDT,  Arch.  f.  ühysiol.  Heilk.  XL  S.  47. 1852. 

4  Zimmermann,  Die  Methode  d.  filutanalyse.  Hamm  1855. 

5  Hoppe-Seyleb,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  All.  S.  483.  1857. 

6  Dieselben  a.  a.  0. 

7  Friajkowski,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1866.  S.  705. 

8  Bunge,  Ztschr.  f.  Biologie.  XU.  S.  191. 1876. 
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In  100  Theilen  defibrinirtem  Blute 


Sohweineblut 

Pferdeblnt 

Binderblut 

43.68  Kör- 

56.32 

53.15  Kör- 

46.85 

37.87  Kör- 

68.13 

perohen 

Seram 

perohen 

«Serum 

perchen 

Serum 

Wasser  .... 

27.61 

51.79 

32.36 

4201 

19.12 

62.22 

Feste  Stoffe     .    . 

16.07 

4.53 

20.79 

4.84 

12.75 

5.91 

Eiwdss  .... 

3.76 

3.81 

— 

— 

3.42 

4.99 

Hmoglobin .    .    . 

11.40 

— 

— 

— 

8.94 

Andere  org.  Stoffe 

0.52 

0.28 

— 

— 

0.24 

0.38 

Anoig.  Stoffd  .    . 

0.39 

0.43 

— 

— 

0.15 

0.54 

Kali 

0.2421 

0.0154 

0.262 

0.013 

0.0238 

0.0173 

Natron  .... 

— 

0.2400 

— 

0.208 

0.0667 

0.2964 

Kalk 

— 

0.0072 

— 

— 

— 

0.0070 

Magnesia    .    .    . 

0.0069 

0.0021 

— 

— 

0.0005 

0.0031 

Eisenoxyd  .    .    . 

— 

0.0006 

— 

— 

— 

0.0007 

Chlor     ...    . 

0.0657 

0.2034 

0.102 

0.176 

0.0521 

0.2532 

0.0903 

0.0106 

— 

— 

0.0224 

0.0181 

Damach  ergeben  sich  aber  ftir  100  Theile  Eörperchen  und  100 
Theile  Serum  der  untersuchten  Blutarten  die  in  der  nachfolgenden 
Tabelle  enthaltenen  Bestandtheile 


Sohweineblut 

Pferdeblut 

Rinderblut 

Köiper- 
ohen 

Serum 

Köiper- 
oben 

Serum 

Körper- 
ohen 

Serum 

Wasser  .... 
Feste  Stoffe     .    . 
Eiweiss  .... 
Hämoglobin     .    . 
Andere  org.  Stoffe 
Anorg.  Stoffe  .    . 
Kali       ...    . 
Natron  .... 

Kalk 

Magnesia    .    .    . 
Eiseaoxyd  .    .    . 
Chlor     .... 
Phosphorsäore 

63.21 
36.79 

8.61 
26.10 

1.20 

0.89 

0.5543 

0.0158 

0.1504 
0.2067 

91.96 
8.04 
6.77 

0.50 

0.77 

0.0273 

0.4272 

0.0136 

0.0038 

0.0011 

0.3611 

0.0188 

60.89 
39.11 

0.492 

0.193 

89.66 
10.34 

0.027 
0.443 

0.375 

59.99 
40.01 
10.73 
2805 

0.75 

0.48 

0.0747 

0.2093 

0.0017 

0.1635 
0.0703 

91.33 
8.67 
7.32 

0.56 

0.79 

0.0254 

0.4351 

0.0126 

0.0045 

0.0011 

0.3717 

0.0266 

Man  vergleiche  damit  auch  die  Analysen  der  serumfreien  Blut- 
körperchen von  JüDELL^ 

Aus  Bunge's  Tabellen  ergiebt  sich,  dass  Kali  und  Natron  zwi- 
schen Eörperchen  und  Serum  ungleich  vertheilt  sind,  das  erstere  ist  in 
den  Körperchen,  das  letztere  im  Serum  vorwiegend.  Beim  Schwein 
imd  Pferd  ist  in  den  Eörperchen  überhaupt  kein  Natron  enthalten. 
Auf  diese  ungleiche  Vertheilung  beider  Basen  machte  C.  Schmidt^ 
zuerst  aufinerksam.    Später  glaubte  Saghasjin^  gefunden  zu  haben, 

1  JCdäll,  Hoppe-Seyler's  med.-chem.  Unters.  S.  386. 1866—1 87 1 . 

2  C.  ScHiciDT,  a.  a.  0.  S.  13. 

3  Sachabjin,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXI.  S.  337. 1861. 
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dass  allgemein  die  Blutkörperchen  nur  Kali,  das  Plasma  nur  Natron 
enthält,  was  nach  Bunge  eingeschränkt  werden  mass.  Ein  Versach 
Bunge's'^  der  dahin  zielte,  ein  besonderes  BindangsvermOgen  der 
Blutkörperchen  für  Kali  im  abgelassenen  Blnte  nachzuweisen,  nÜBs- 
lang.  Fttr  die  lebenden  Blutkörperchen  ist  die  Thatsache  sehr  wich- 
tig, und  mag  hier  erinnert  werden,  dass  auch  im  Fleisch,  im  Gegen- 
satz zum  Blutplasma,  Kali  die  vorherrschende  Base  ist  Endlich  ist 
durch  Bunge  der  Chlorgehalt  der  Blutkörperchen  erwiesen. 

Aschenanalysen  des  Gesammtblutes^  liegen  in  grosser  Anzahl 
vor;  sie  haben  aber  aus  den  schon  erörterten  Grtlnden  (s.  ob.  S.  124) 
einen  sehr  beschränkten  Wertb.  Die  Blutascbe  enthält  S — 9  ^/o  Eisen- 
oxyd,  welches  aus  dem  Hämoglobin  des  Blutes  herrührt 

Die  quantitative  Analyse  des  Blutes  kann  trotz  mancherlei  be- 
friedigenden Fortschrittes  strengen  Anforderungen  noch  nicht  gentigen. 
Demgegenüber  ist  aber  hervorzuheben,  dass  wir  uns  für  die  Haupt- 
bestandtheile  des  Blutes  im  Besitze  sehr  brauchbarer  analytischer  Me- 
thoden befinden;  wir  haben  über  dieselben  an  passender  SteUe  das 
Wichtigste  vorgebracht  oder  auf  sie  hingewiesen. 

Analysen  des  Blutes  verschiedener  Gefässgebiete  liegen  aus  äl- 
terer Zeit  viele  vor;  bei  den  Fehlem,  welche  diesen  Analysen  an- 
haften, lassen  sich  daraus  nur  höchst  unsichere  Schlüsse  auf  die  Ver- 
änderungen ziehen,  welche  das  Blut  auf  seiner  Bahn  erleidet  Die 
einzigen  vergleichenden  Analysen  verschiedener  Blutarten,  welche  ans 
der  Neuzeit  herrühren,  betreffen  das  Blut  der  Pfortader  und  der  Leber- 
venen (Flügge^,  Dbosdoff^);  sie  können  uns  in  unserem  UrtheUe 
über  die  älteren  Analysen  nur  bestärken.  Flügge  kommt  zu  dem 
Besultate,  dass  für  keinen  der  untersuchten  Bestandtheile  ein  constan- 
ter  Unterschied  sich  ergiebt,  der  auf  eine  chemische  Verschiedenheit 
der  beiden  Blutarten  zu  beziehen  wäre.  Etwas  glücklicher  ist  Dbos- 
DOFF,  der  die  Hunde  vor  der  Blutentnahme  reichlich  fütterte.  Er 
findet  dann  das  Pfortaderblut  reicher  an  festen  Bestandtheilen.  Da- 
gegen zeigt  sich  in  allen  Versuchen  im  Aetherextract  des  Lebervenen- 
blutes mehr  Cholestearin  und  weniger  Fett  als  im  Pfortaderblut  (vgl 
ob.  S.  123).  Jedenfalls  sind  die  für  die  analytische  Verarbeitung  einer 
bestimmten  Blutmenge  nach  einheitlichem  Plane  dienenden  Methoden 
auch  heute  noch  mit  solchen  Fehlem  behaftet,  dass  sie  bei  verglei- 


1  BuKGB,  Ztschr.  f.  phYBiol.  Chem.  m.  S.  63. 1879. 

2  VgLYKaDsiL,  Ann.  d.  Chem.  u.  Phann.  LXIX.  S.  89.  1849.  —  jABi8CH,Wiener 
med.  Jahrb.  1871.8.435. 

3  Flügge,  Ztschr.  f.  Biologie.  XIII.  S.  133. 1877. 

4  Dbosdoff,  Ztschr.  f.  physioL  Chemie.  I.  S.  233. 1877—1878. 
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ehenden  Versuchen  die  mit  dem  Stoffwechsel  in  den  Organen  ein- 
hergehenden BlutverUndernngen  nicht  sicher  anfzndecken  im  Stande 
sind. 

Speeialstndien  an  einzelnen  Blntbestandtheilen  sind  ftir  solche 
Versuche  den  Gesammtanalysen  weitaur  vorzuziehen. 

Was  in  dieser  Beziehung  yorliegt^  ist  zum  Theile  frtther  ange- 
deutet worden,  zum  Theile  wird  es  besser  in  der  Lehre  vom  Stoff- 
wechsel behandelt  werden. 

Ueber  die  unterschiede  von  arteriellem  und  venOsem  Blute  ist 
ausser  dem,  was  wir  ttber  den  Farbenunterschied  und  die  Oerinnungs- 
zeit  (s.  ob.  S.  58  u.  105)  vorgebracht  haben,  noch  zu  vergleichen  die 
Lehre  von  den  Blutgasen  und  von  der  thierischen  Wärme. 

Ueber  den  mit  der  Nahrungsaufnahme  schwankenden  Fettgehalt 
und  Zuckergehalt  des  Blutes  vergl.  oben  S.  1^1—123. 

In  Bezug  auf  die  Veränderungen  nach  der  Verdauung  von  Ei- 
weisskOrpem  ist  das  Auftreten  von  Peptonen  im  Blut  der  Pfortader 
(Dbosdopp*  vergl.  auch  Schmidt-Mühlheim^)  zu  erwähnen. 

Handelt  es  sich  um  grosse  Differenzen  im  Gehalt  des  Blutes  an 
festen  Substanzen  überhaupt  oder  an  einem  der  im  Blute  in  grösse- 
ren Mengen  enthaltenen  Bestandtheile ,  so  dass  sich  die  Differenzen 
schon  im  specifischen  Gewichte  und  in  dem  Gehalt  an  Wasser  und 
festen  Rückstand  in  auffallender  Weise  geltend  machen,  dann  treten 
die  diese  Differenzen  veranlassenden  Factoren  auch  schon  in  ver- 
hUtnissmässig  ungenauen  Gesammtanalysen  zu  Tage.  Wir  erinnern 
in  dieser  Beziehung  an  die  Verschiedenheiten  der  Blutzusammen- 
setznng  bei  Kindern  und  Erwachsenen  und  bei  beiden  Geschlechtem. 
Denis^  Poggiale*,  Simon*  und  Andere  zeigten,  dass  das  Blut  von 
Neugeborenen  einen  grösseren  Gehalt  an  Blutkörperchen  besitzt  als 
dss  der  Mutter,  was  von  Panum«  bestätigt  wurde,  der  zugleich  bei 
Händen  im  defibrinirten  Blut  der  Mutter  13,8  ®/o  festen  Rückstand 
ond  ein  spec.  Gewicht  von  1,0396  fand,  während  bei  den  neugebore- 
nen Hunden  die  festen  Rflcksiände  19,26,  22,23—22,80  %  die  spec. 
Gew.  1,0536—1,0604  betrugen.  Mit  zunehmendem  Wachsthum  sinkt 
der  Gehalt  an  Blutkörperchen.  Panum  findet  beim  17  Woch.  2  T. 
slten  Hündchen  nur  13,2  o/o  festen  Rückstand  und  1,0389  spec.  Gew. 
(Tgl.  oben  Blutkörperchenzählung  und  Hämoglobingehalt  des  Blutes). 

1  Dbobdoff,  ZtBchr.  f.  phyüol.  Chemie  I.  S.  216. 1877—1878. 

2  ScHxmr-MüHLHBm,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  Physiol.  Abth.  1877.  S.  549. 

3  Dbnis,  Recherch.  exp^r.  sur  le  sang  etc.  p.  289.  Fans  1830. 

4  PoGoiALB,  Compt.  rend.  XXV.  p.  112.  200. 1847. 

5  SnioN,  Physiol.  a.  pathol.  Anthropochemie.  II.  S.  144.  Berlin  1842. 

6  Panux,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXlX.  S.  484. 1S64. 
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Das  Blut  jagendlicher  Individuen  ist  ärmer  an  Blutkörperchen, 
als  das  Erwachsener  (Denis ^  Andral  &  Gavarret*,  Nasse»  u.  A.). 

Das  specifische  Gewicht  des  Blutes  ist  bei  Männern  grösser  als 
bei  Weibern;  es  wurde  zu  1,052—1,060  bei  Männern,  1,045—1,056 
bei  Weibern  (Davt*),  1,0555  bei  M.,  1,0545  bei  W.  (H.  Nasse»), 
1,058—1,062  bei  M.,  1,054—1,060  bei  W.  (Becqüerel  &  Kodier«), 
1,0599  bei  M.,  1,0503  bei  W.  (C.  Schmidt''),  1,058-1,0608  bei  W. 
Quincke®)  bestimmt.  Dem  entsprechend  ist  der  Wassergehalt  im  Blute 
der  Weiber  grösser  als  im  Blute  der  Männer  (Lecanü»,  Denis^®,  Bec- 
qüerel &  Kodier  1^).  Das  Plus  des  festen  Rückstandes  ist  aber  vor- 
züglich auf  Bechnung  der  Blutkörperchen  zu  setzen  (Lecanu^^  Dbnis^^ 
Becqüerel  &  Kodier  i^).  Damit  stimmen  auch  die  vergleichenden 
Eisenbestimmungen  der  genannten  Beobachter  überein  (vergl.  wieder 
oben  Blutkörperchenzählung  und  Hämoglobingehalt  des  Blutes). 


NEUNTES  CAPITEL. 

Die  Blutmenge. 


Bei  den  Leistungen,  welche  dem  Blute  im  lebenden  Organismus 
übertragen  sind,  musste  die  Frage  nach  der  Menge  des  Blutes,  die 
ein  lebender  Organismus  beherbergt  und  nach  den  Grenzen  innerhalb 
welcher  dieselbe  unter  gewissen  Bedingungen  schwankt,  ein  grösseres 
Interesse  gewinnen.  Da  das  Blut  Beziehungen  zu  allen  Organen  des 
Körpers  hat,  lag  die  Annahme  nahe,  dass  ein  bestimmtes  Verhältniss 
zwischen  Blut  und  Körpergewicht  vorhanden  ist.  Es  ist  aber  bei 
genauerer  Betrachtung  kaum  vorauszusetzen,  dass  dieses  Verhältniss 

1  Deitis,  a.  a.  0.  p.  256. 

2  Ambbal  et  Gavabbet,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  S.  3.  Y.  p.  327. 1812. 

3  H.  Nasbb,  Wagner's  Handwörterb.  d.  Phyaiol.  1. 8. 131. 1842. 

4  J.  Dayt,  Kesearch.  of  physlol.  and  anat.  u.  p.  15.  London  1839. 

5  Nassb,  a.  a.  0.  S.  82. 

6  Bbcquebel  et  Rodieb,  Recherch.  sur  la  comp,  de  sang.  p.  22  u.  27.  Paris  1844. 

7  C.  Schmidt,  Charakter  d.  epid.  Cholera.  S.  31  u.  33.  Leipzig  u.  Mitau  1850. 

8  Quincke,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  LIV.  8.  541 .  1872. 

9  Lbcanü,  NouveUesrecherches  sur  le  sang.  p.  27. 1831 ;  Etad.  chim.  surle  sang 
hum.p.  65.  Paris  1837. 

10  Dbnib,  a.  a.  0.  p.  290. 

1 1  Bbcquebel  et  Kodibb,  a.  a.  0.  p.  22. 

12  LscAmi,  a.  a.  0. 

13  Dbnis,  a.  a.  0. 

14  Bbcqüebel  et  Rodibb,  a.  a.  0. ;  Trait^  de  chim.  path.  Paris  1854. 
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selbst  bei  verschiedenen  Individaen  derselben  Species  ganz  constant 
bleiben  wird,  da  ja  bei  verschiedenen  Individuen  das  Körpergewicht 
Yon  verschiedenen  Geweben,  die  eine  ganz  verschiedene  Beziehang 
znm  Blute  haben,  bedeckt  wird  and  hier  individaelle  Abweichongen 
mehr  oder  weniger  starke  Entwicklang  der  Mascalatar,  des  Fett- 
polsters a.  s.  f.  existiren. 

Bestimmangen  der  Gesammtmenge  des  Blates  beim  Menschen 
und  verschiedenen  Thieren  sind  nach  verschiedenen  Methoden  aas- 
geftthrt  worden,  dieselben  sind  in  der  nachfolgenden  Tabelle  [za- 
sam  mengestellt. 

Die  Zahlen  bedeuten  die  Anzahl  der  auf  das  Blut  entfallenden  Ge- 
wichtstheile,  wenn  man  sich  jedes  beliebige  Thiergewicht  immer  in  Tausend- 
theüe  zerlegt  denkt  Mit  anderen  Worten,  es  sind  Co^fficienten,  mit  wel- 
chen das  Thiergewicht  multiplicirt  das  Blutgewicht  ergiebt.  Dieselben 
dnd  als  Decimalbrttche  angeschrieben,  weil  dadurch  die  üebersichtlichkeit 
erhöht  wird ;  ausserdem  entspricht  aber,  wie  man  sich  leicht  klar  machen 
wird,  die  Zahl,  welche  man  erhält,  wenn  der  Pnnct  um  zwei  Stellen  nach 
rechts  gerückt  wird,  der  Blutmenge  in  100  Theilen  Körpergewicht. 
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Beim  Menschen,  und  zwar  bei  hingerichteten  Verbrechern  be- 
stimmten BisoHOFF^  die  Blutmenge  zu  0.071  und  0.077,  Ed.  Weber 
&  Lehmann<<>  zu  0.125  des  Körpergewichtes. 

Die  Bestimmungen  der  Blutmenge  und  die  Bedingungen,  unter 

1  Wbldb,  Prager  Vjschr.  IV.  S.  11.  1854;  Ztschr.  f.  rat.  Med.  (3)  IV.  S.  145. 
185S. 

2  HKmsNHAiN,  Disqais.  d.  sanguin.  quant.  Halle  1857;  Arcb.  f.  physiol.  Heilk. 
K.  F.  I.  S.  507.  1857. 

3  Pakum,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXIX.  S.  241.  u.  481. 1864. 

4  GsGHSiDLBV,  Unters,  a.  d.  physiol.  Labor.  Warzburg.  II.  S.  143.  Leipzig  1869. 

5  Bahkb,  Blntvertbeilang  u.  Th&tigkeitswecbsel  d.  Organe.  Leipzig  1871.  (Die 
Zahlen  sind  von  Gschbidlen,  Arcb.  f.  d.  ges.  Physiol.  Vn.  S.  530. 1873,  corrigirt.) 

6  Sfibgblbbbo  u.  Gsohbidlbn,  Arcb.  f.  Gynäcologie.  IV.  S.  1 12. 1872. 

7  SrimiBitEG,  Arcb.  f.  d.  ges.  Physiol.  VII.  S.  101.  1873. 

8  JoLYBT  et  Lappont,  Gaz.  mM.  1877.  p.  349. 

9  BiBCHOFF,  ztschr.  f.  wissensch.  Zoologie.  VII.  S.  331 .  1855 ;  IX.  S.  65. 1857. 
10  Lehmann,  Physiol.  Chemie.  2.  Aufl.  IL  S.  234.  Leipzig  1853. 
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welchen  sie  gemacht  wurden,  sind  noch  nicht  so  vervielfältigt,  dass 
sie  uns  ermöglichen  würden,  die  Bedingungen  genau  anzugeben,  von 
von  welchen  die  Blutmenge  in  jedem  Moment  abhängig  ist 

In  früherer  Zeit  glaubte  man  die  Blutmenge  aus  dem  beim  Verbluten 
ausffiessenden  Blute  oder  aus  der  Menge  von  I^jectionsmasse  finden  zu 
könneu,  welche  zur  Auflillnng  der  Geftsse  verbraucht  wird*;  beides 
kann  über  die  gesuchte  Grösse  keinen  genauen  Aufschluss  gewähren,  da 
beim  Verbluten  niemals  alles  Blut  entleert  wird,  die  verbrauchte  Injections- 
masse  aber  in  hohem  Grade  abhängig  sein  wird  von  dem  Drucke,  unter 
welchem  iigicirt  wird.  Valentin^  war  zuerst  bestrebt,  eine  strenge  Me- 
thode zu  finden.  Er  entzieht  dem  Thiere  eine  bestimmte  Menge  Blut  b 
und  bestimmt  den  procentischen  festen  Rückstand  p  derselben,  dann  injicirt 
er  dem  Thiere  eine  bestimmte  Menge  destillirten  Wassers  rv.  Nach  einiger 
Zeit,  während  welcher  sich  das  Wasser  mit  dem  in  den  Gef^sen  zurück- 
gebliebenen Blute  y  gleichmässig  gemischt  haben  soll,  wird  eine  neue 
Blutprobe  entzogen  und  auch  in  dieser  der  procentische  feste  Rückstand  q 
bestimmt.  Man  kann  nun  mit  Hilfe  der  zwei  Procentzahlen  den  Gesanmit- 
rückstand  des  Blutes  y  und  des  Blut- Wassergemisches  y-^^n^  bestimmen 
und  erhält,  da  das  destillirte  Wasser  keinen  Rückstand  besitzt, 

y    ^    y+^ 


P  =  -T;T7r-^ 


100     '^  100 

und  daraus 

qtv 

was  vermehrt  um  die  zuerst  entzogene  Blutprobe  giebt 

p  —  q  ^ 
die  Gesammtmenge  des  Blutes.  Der  Grundgedanke  von  Valentin's  Ver- 
fahren ist  ganz  richtig,  die  Ausfahrung  musste  aber  scheitern,  weil  das 
destillirte  Wasser  keine  Flüssigkeit  ist,  die  indifferent  gegen  das  Blut, 
während  der  Dauer  ihres  Aufenthaltes  im  Gefässsysteme  sich  mit  dem 
Blute  gleichmässig  mischt  und  den  Stoffaustausch  zwischen  Blut  nnd  Ge- 
weben in  unveränderter  Weise  fortbestehen  lässt.  Es  Jst  aber  auch  keine 
andere  Flüssigkeit  zu  finden,  die  diese  Forderungen  erfüllt. 

Weit  fruchtbarer  war  die  Methode  Welker's^..  Sie  beruht  auf  der 
Farbenvergleichung  einer  mit  einer  bestimmten  Menge  Wassers  w  ver- 
dünnten Blutprobe  &,  und  der  ebenfalls  mit  einer  bestinmiten  Wasser- 
menge rv\  verdünnten  Blutmenge  y,  welche  nach  der  Entziehung  des  Probe- 
blutes im  GeHlsssysteme  bleibt.  Um  das  letztere  Blut- Wassergemisch  zu 
erhalten,  wird  das  Thier  verblutet,  dann  Wasser  in  die  Geisse  injicirt, 
so  lange  sich  dieses  noch  roth  f^rbt;  das  Spülwasser  mit  dem  durch  Ver- 
bluten erhaltenen  Blute  vereinigt.  Es  wird  dann  zu  dem  letzteren  Gemisch 
so  lange  destilllrtes  Wasser  hinzugefügt  oder  aber  durch  Abdunsten  bei 

1  V^l.  Hebbst,  Comm.  hist.  erit.  et  anat.  phvBlol.  de  sang,  quantit.  Gott.  1822. 
(wo  sich  die  Angaben  ftlt.  Autoren  zasammengestellt  finden). 

2  Valentin,  Repert.  f.  Anat.  u.  PhysioL  III.  S.  281. 1 838. 

3  Welkeb,  a.  a.  0. 
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etwa  AO^  C.  daraus  entfemt^  bis  das  zweite  Blut- Wassergemisch  y  +  w^ 
mit  dem  erst  erhaltenen  ^  +  ^  in  gleichdicker  Schichte,   etwa  in  zwei 
HlüDatinometern  verglichen,  keinen  Farbennnterschied  mehr  erkennen  lässt. 
Es  ist  für  diesen  Fall 

A_J^,also 
y  s«  —  .  w*  und 

'    w 
die  ursprünglich  im  Thiere  enthaltene  Blutmenge. 

Das  Verfahren  von  Welker  wurde  verbessert  von  Heidenhain  >  haupt- 
AeUich  dadurch,  dass  er  mit  der  Aussptllung  der  Blutgef^se  nicht  ab- 
schloss,  sondern  darnach  noch  das  Thier  in  einen  Brei  verwandelte,  nach- 
dem vorerst  die  Gallenblase  mit  der  darin  enthaltenen  Galle  entfernt 
worden  war,  und  diesen  Thierbrei  mit  Wasser  auszog.  Das  geschah,  weil 
durch  Ausspülen  niemals  alles  Blut  aus  den  kleinsten  Geftssen  aller 
Körpertheile  entfernt  wird.  Eine  weitere  Verbesserung  ftthrte  Gscheid- 
LEN^  ein,  vorzüglich  dadurch,  dass  er  das  Blut  aus  den  Geftssen  nicht 
mit  Wasser,  sondern  mit  einer  0.5 — 0.6  <^/o  enthaltenen  6^/^a-L0Bung  aus- 
q[)ttlt,  dann  aber  vor  der  Herstellung  des  Thierbreies  die  willkürlichen 
Muskeln  entfernt,  da  diese,  wie  man  durch  Kühne ^  weiss,  ihr  eigenes 
HImoglobin  enthalten.  Endlich  hat  Steinbebo  der  Farbenvergleichung 
mit  blossem  Auge  Preter's  spectrocolorimetrische  Methode^  substituirt 
(vgl.  oben  8.  49).  Wegen  der  grossen  Verdünnung  des  Hämoglobin  in 
dem  Gemisch  von  Blut-  und  Waschflüssigkeiten  verführt  aber  Steinberg  ^ 
bei  Ausführung  dieser  Methode  so,  dass  er  in  zwei  Hämatinometer  gleiche 
Mengen  Blut  einbringt  und  dann  die  eine  mit  Wasser,  die  andere  mit  der 
Wasehflflssigkeit  so  lange  verdünnt,  bis  sie  das  von  Preyer  empfohlene 
Spectrum  (s.  oben  8.  48  Fig.  6  PP)  zeigen.  Für  die  etwas  complicirtere 
Berechnung  ist  dann  Folgendes  nothwendig:  b  das  Gewicht  des  anfäng- 
lich entnommenen  Probeblutes,  m  das  Blut,  welches  in  je  eines  der  Hä- 
matinometer aufgenommen  wurde,  tv  das  Wasser,  welches  in  das  eine, 
iTi  die  Waschflüssigkeit,  welche  in  das  andere  Hämatinometer  gebracht 
wurde,  v  die  Menge  der  gesammten  Waschflüssigkeit,  aus  welcher  fv\ 
genommen  wurde,  y  die  unbekannte  Blutmenge,  welche  in  m  Wasch- 
fillssigkeit  enthalten  ist.    Es  ist  dann 

_^=^!±£   „nd  daraus 
m  +  rv        »i  +  wi 

y  SS  — LI L  und  also  die  ursprüngliche  Blutmenge 

tv  -^-m 

1  Hbidxmhain,  Dlsquisit.  crit.  et  exper.  etc.  Halle  1857 ;  Arch.  f.  phyaioL  Heilk. 
N. F. LS. 507. 1857.    .  ^  f  / 

2  GscHBiDLSR,  Unters,  aus  d.  phyaiol.  Laborat  in  WOrzburg.  II.  S.  143.  Leipzig 
1869;  Arch.  f.  d.  ges.  Fhysiol.  VH. S.  530. 1873. 

3  KChnb,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXXIII.  S.  79. 1865. 

4  Pbbter,  Ann.  d.  Chemien.  Pharm.  CXL.  S.  187. 1866:  Blutkrystalle.  S.  131. 
Jena  1871. 

5  Stsdibbbg  a.  a.  0. 
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Die  frtther  mitgetheilten  Bestimmungen  sind  alle  mit  Ausnahmt  jener 
von  Steinberg  durch  gewöhnliche  Farbenvergleichung  gewonnen. 

Beim  Menschen  bestimmte  Bisghoff  die  Blutmenge  nach  Welker's 
Verfahren.  Ein  anderes  Verfahren  ist  von  E.  Weber  &  Lehmann'  beim 
Menschen  benutzt.  Es  bestand  in  Wägen  des  Körpers  vor  und  nach  der 
Hinrichtung ;  Injection  des  Kopfes  und  Rumpfes  mit  Wasser^  bis  dasselbe 
ungefärbt  abfloss.  Der  feste  Rückstand  des  vereinigten  Waschwassers 
wurde  dann  verglichen  mit  dem  festen  Rückstände  des  frisch  ausgeflos- 
senen Blutes  und  daraus  die  Menge  Blut  berechnet,  welche  dem  Rück- 
stande im  Waschwasser  entspricht.  Diese  zur  Gewichtsdifferenz  vor  und 
nach  der  Enthauptung  addirt,  ergab  die  Blutmenge.  Es  wurde  scbon 
erwähnt,  dass  durch  Wasserinjection  nicht  alles  Blut  ausgespült  werden 
kann,  dagegen  musste  das  Wasser  beim  Durchströmen  der  Gefässe  feste 
Stoffe  aufnehmen  und  daraus  erklärt  sich  die  sehr  hohe  Zahl  von  E.  Weber 
und  Lehmann. 

Die  Methode  von  Brozeit^  beruht  auf  der  Bestimmung  des  Hämatin 
durch  Extraction  mit  saurem  Aether,  sowohl  aus  dem  Probeblute  als  ans 
den  vereinigten  Waschflttssigkeiten,  Wägen  der  zwßi  so  gewonnenen  Hä- 
matinmengen  und  Berechnung  der  Blntmenge  aus  dem  Verhältniss  beider; 
sie  ist  umständlich  und  zeitraubend. 

Zu  den  angeführten  Methoden  kämen  nach  Malassez^  noch  einige, 
welche  sich  auf  die  Blutkörperchenzählung  gründen.  Allein  wenn  wir 
der  Blutkörperchenzählung  selbst  die  Bequemlichkeit  und  Sicherheit  der 
Farbenvergleichung  zuschreiben  könnten,  müssten  drei  der  Methoden, 
welche  Malassez  vorschlägt,  ohne  sie  jedoch  benützt  zu  haben,  verworfen 
werden.  Sie  beruhen  auf  Zählung  der  Blutkörperchen  vor  und  nach  In- 
jection einer  bestimmten  Menge  Flüssigkeit  (Serum,  fremdes  Blut,  blnt- 
körperchenreicheres  Blut  desselben  Thieres).  Auf  eine  Mischung,  wie  sie 
hier  gefordert  wird,  kann  zwar  in  Glasgefässen,  nicht  aber  innerhalb  der 
lebenden  GefUsse  gerechnet  werden;  ausserdem  ist  aber  keine  Garantie 
geboten,  dass  nicht  bei  der  Mischung  rothe  Blutkörperchen  zu  Grunde  ge- 
hen. Die  vierte  Methode  Malassez^,  welche  er  auch  zu  Versuchen  benutzte: 
Ausspülen  des  ganzen  Blutes  mit  Serum  und  Zählen  der  Blutkörperchen 
im  verdünnten  Blute,  welche  also  der  WELKER'schen  verwandt  ist,  nur 
dass  die  Blutkörperchenzählung  an  Stelle  der  Farbenvergleichung  tritt, 
führt  zu  viel  complicirteren  Operationen,  da  Zählungen  nur  genau  sind, 
wenn  sie  vervielfältigt  und  im  einzelnen  Falle  sehr  viele  Blutkörpereben 
gezählt  werden  (s.  oben  S.  26).  Ausserdem  entbehrt  die  Methode  der 
HEiDENHAiN'schen  Correction  und  fahrt  zu  viel  complicirteren  Rechnungen. 

Für  die  Blutmenge  neugeborner  Kinder  ermittelte  Welker*  die 
Blutmenge  zu  0.0526  des  Körpergewichtes.    Panum^  fand  sie  bei 

1  Lehmann,  Physiol.  Chemie.  2.  Aufl.  ü.  8. 234.  Leipzig  1853. 

2  Brozeit,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  III.  S.  353.  1870. 

3  Malassbz,  Arch.  d.  physiol.  S.  2. 1.  p.  797. 1874 ;  S.  2.  II.  p.  201. 1875. 

5  Panum,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXIX.  S.  481. 
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neugebomen  Händen  onbedeatend  geringer  als  bei  erwachsenen  Hun- 
den. ScHüCKiNO^  findet  die  Blutmenge  neugebomer  Kinder  grösser 
als  Welker  und  abhängig  von  der  Zeit  bis  zur  Abnabelung.  Bei 
sofortiger  Abnabelung  0.0666  des  Körpergewichtes,  bei  Abnabelung 
nach  mehreren  Minuten  0.1111  des  Körpergewichtes.  Bei  trächtigen 
Händen  ist  die  Blutmenge  grösser  als  bei  nicht  trächtigen,  aber  erst 
im  Verlauf  der  Trächtigkeit  mit  dem  Anwachsen  des  Uterus  tritt  die 
Zonahme  auf.  Gscbbbidlen  &  Spiegelbebg^  fanden  bei  nicht  träch- 
tigen Hunden  0.0787,  in  der  ersten  Zeit  der  Trächtigkeit  0.780,  am 
Ende  der  Trächtigkeit  0.1080  des  Körpergewichtes. 

Beim  Hungern  nimmt  die  Blutmenge  nicht  im  Verhältniss  zum 
Körpergewichte  ab,  sondern  erweist  sich  dem  Körpergewichte  gegen- 
über sogar  beständiger,  so  dass  die  Blutmenge  verhungerter  Thiere 
relativ  grösser  erscheint  als  die  ^Blutmenge  gut  genährter  Hunde 
(Pakuh  0.  Es  steht  dieses  Resultat  im  Einklänge  mit  Versuchen  von 
Valentin^  und  Heidenhain^  und  widerlegt  die  entgegengesetzten 
Annahmen  von  Ghossat^  und  Bidder  &  C.  Schmidt^. 


ZEHNTES  CAPITEL. 

Folgen  der  Herabsetzung  der  Blutmenge. 


Es  ist  eine  alte  Erfahrung,  dass  die  Blutmenge  bedeutend  herab- 
gesetzt werden  kann,  ohne  dass  dadurch  das  Leben  des  Organismus 
gefährdet  wird  und  man  schätzte  die  Blutmenge,  welche  ohne  tödt- 
liehe  Wirkung  bei  wohlgenährten  Individuen  entfernt  werden  kann, 
anf  V3 — V«  der  ganzen  Blutmenge.  Nur  Kinder,  Greise,  fettleibige 
Individuen  und  Beconvalescenten  fand  man  gegen  Blutverluste  em- 
pfindlicher. Thackrah^  bemerkte  schon,  dass  in  Folge  von  Ader* 
iSssen  die  Blutflüssigkeit  im  Vergleich  zu  den  Körperchen  sich  ver- 

1  ScHücKiNO,  Gentralbl.  f.  Gyn&coloffie.  1879.  Nr.  12;  Berliner  klin.Wochenschr. 
1879.  Nr.  39. 

2  GrscHBiDLEN  u.  Sfikoblbebg,  Arcli.  f.  Gynäkologie.  lY.  S.  116. 1872. 

3  Pakum,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXIX.  S.  241. 

4  Yalsntin  a.  a.  O. 

5  HsiDENHAiN  a.  a.  0. 

6  Chossat,  Becherches  experiment.  aar  Tinanition.  Paris  1843. 

7  Bn>DBB  n.  Scbhidt,  Die  Verdauungssäfte  und  der  Stoffwechsel.  Leipzig  und 
Mitaul852. 

8  Thackbah,  Inquiry  into  the  nat.  and  propert.  of  blood.  p.  99. 1819. 
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mehrt  und  suchte  diese  Thatsache  dadurch  zn  erklären,  dass  die 
Blntflttssigkeit  schneller  regenerirt  wird  als  die  Eörperchen. 

Das  beträchtliche  Sinken  der  Blutkörperchen  wurde  dann  von 
Prevost  &  Dumas*,  Andral  &  Gavarbet^,  Nasse»,  Zimmermann^ 
und  YiERORDT^  bestätigt.  Nasse  zeigte,  dass  nicht  blos  das  Yer- 
hältniss  von  Eörperchen  und  Plasma  sich  ändert,  sondern  das  Semm 
auch  wasserreicher  wird.  Diese  Veränderung  des  Blutes  wurde  auf 
Rechnung  vermehrten  Zufliessens  von  Lymphe  aus  den  Geweben 
her  gesetzt. 

Lesser^  fand  aber,  dass  auch  nach  Unterbindung  der  grossen 
Ljmphstämme  Aderlässe  das  Blut  wasserreicher  machen  und  seinen 
Hämoglobingehalt  herabsetzen ;  der  Hämoglobingehalt  fällt  mehr,  als 
der  Veränderung  des  Serum  entspricht.  Plasma  und  Eörperchen 
müssen  sich  also  ungleich  rasch  entleeren.  Es  trifft  die  relative  Be- 
schleunigung die  Eörperchen,  da  durch  Ausdrflcken  der  Gefässe  ver- 
bluteter Thiere  noch  immer  farbestoflfärmeres  Blut  erhalten  wird, 
als  das  letztausgeflossene. 

Der  Hämoglobingehalt  ändert  sich  nicht  proportional  der  Menge 
des  verlornen  Blutes.  Anfangs  verharrt  er  auf  der  Norm  oder  steigt 
sogar  vorflbergehend.  Erst  wenn  einmal  ungefähr  die  Hälfte  des  bei 
tödtlicher  Verblutung  zu  erhaltenden  Blutes  ausgeflossen  ist,  sinkt  er 
plötzlich  und  dann  stetig  bis  zum  Tode.  Fliesst  das  Blut  schnell 
aus,  so  sinkt  der  Hämoglobingehalt  schon  bei  geringerem  Blutver- 
luste plötzlich.  Das  plötzliche  Sinken  des  Hämoglobingehaltes  fällt 
mit  dem  plötzlichen  Sinken  des  Blutdruckes  zusammen,  dessen  Ein- 
tritt bei  rascher  und  langsamer  Verblutung  vasomotorisch  in  verschie- 
dener Weise  beeinflusst  wird.  Sehr  beträchtliche  Blutverluste  rege- 
neriren  sich  verhältnissmässig  rasch. 

In  Tagesintervallen  kann  man  Blutmengen  entleeren,  die  das 
Volumen  eines  tödtlichen  Aderlasses  weit  tlbertrefifen  (Piorrt'O.  Wäh- 
rend 71  Tagen  entzog  Tolmatschefp^  einem  Hunde  1.646  K^m. 
Blut,  was  14.27  ®/o  des  Eörpergewichtes  betrug,  also  nahezu  die 
doppelte  Menge  der  zu  Anfang  des  Versuches  im  Thiere  enthaltenen 
Blutmenge  (s.  oben  S.  135). 

1  Prevost  et  Dumas,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  XXm.  p.  66. 1823. 

2  Ain)RAL  et  Gavarret,  Ann.  de  chim.  et  phys.  3.  S.  V.  p.  323. 1842. 

3  H.  Nasse,  Das  Blut  physiol.  n.  pathol.  untersucht.  Bern  1 836 ;  Wagner^sHand- 
wörterb.  d.  Physiol.  I.  S.  208.  Braunschweig  1842. 

4  Zdqiermann,  Arch.  f.  physiol.  u.  pathol.  Chemie.  lY.  S.  385  u.  465.  1847. 

5  ViERORDT,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  Xm.  S.  259. 1854. 

6  Lesser,  Ber.  d.  sÄchs.  Ges.  d.  Wiss.  XXVI.  8.  153. 1874. 

7  PiORRY,  Arch.  g^n.  d.  m6d.  X.  p.  135.  1826. 

8  ToLXATscHBFF,  Hoppo-Seyler'smed.-chem.Unters.  S.  396.  Berlin  1866 — 1871. 
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Das  Thier  erhielt  tägUch  1  Pfd-  Brod  und  V«  Pfd.  Fleisch,  wobei 
es,  wie  Vorverauche  zeigten,  an  Gewicht  zunahm.  Während  des  Ver- 
suches stieg  bis  zum  38.  Tage  (3.  Aderlass)  der  Hämoglobingehalt 
des  Blutes,  bis  zum  63.  Tage  (5.  Aderlass)  auch  clas  Körpergewicht 

Ueber  das  Verhalten  der  Blutkörperchen  im  Blute  nach  grossen 
Blutrerlusten  vergleiche  oben  S.  83—88. 

Ueber  die  Schnelligkeit,  mit  welcher  die  Blutkörperchen  regene- 
rirt  werden,  ist  nichts  Genaueres  bekannt;  welchen  Einfluss  die  Ar- 
muth  des  Blutes  an  Körperchen  auf  die  Umsetzung  der  letzteren 
aosfibt,  ist  gleichfalls  nicht  näher  bekannt. 


ELFTES  CAPITEL. 

Bluttransfusion. 


Nachdem  Lower^  im  Jahre  1665  durch  directe  Ueberleitung  des 
Blutes  aus  einem  Hunde  in  den  anderen  gezeigt  hatte,  dass  dieses 
Verfahren  mit  Nutzen  zur  Erhaltung  des  Lebens  nach  grossen  Blut- 
Terlusten  angewendet  werden  könne,  ftlhrte  Denis^  im  Jahre  1667 
diese  Operation  am  Menschen  mit  Lammblut  mit  gutem  Erfolge  aus. 
Da  sich  aber  bei  Wiederholung^  der  Operation  bald  auch  Misserfolge 
einstellten,  kam  sie  wieder  in  Misscredit.  Erst  erneute  und  yerviel- 
fUtigte  Versuche  an  Thieren,  die  sich  vom  Anfange  des  dritten  De- 
eenniums  unseres  Jahrhunderts  bis  in  die  jüngste  Zeit  fortsetzten, 
haben  die  Transfusion  wieder  in  Aufschwung  gebracht,  allein  ihr 
Ansehen  als  Heilverfahren  blieb  auch  jetzt  noch  ein  zweifelhaftes. 

Uns  können  hier  nur  die  grundlegenden  Thierversuche  interessiren. 
Sie  betreffen  die  Wirkung  der  directen  Ueberleitung  des  Blutes  in 
Vergleich  mit  der  Wirkung  des  defibrinirten  Blutes;  die  Wirkungen 
des  Blutes  derselben  Species  im  Vergleich  mit  dem  Blute  verwandter 
Speeies  oder  in  der  Thierreihe  mehr  oder  weniger  weit  abstehenden 
Species;  die  Menge  des  transfondirten  Blutes  und  das  Verhalten  des 
tnmsfiandirten  Blutes  in  dem  damit  gespeisten  Organismus. 

1  LowKL  Philos.  Transact  I.  p.  353. 1S66. 

2  Dkhu,  Jonni.  des.  sayant.  p.  69  n.  134. 1667. 

3  Vgl.  MiTTLBB,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LVm.  (2)  8.  895.  1868.—  Lakdois, 
INe  Transfasion  des  Blutes.  (Eist.  Einleit)  Leipzig  1875.  —  Sprbnobl,  Versuch  einer 
pngDL  Geschichte  d.  AizneDcunde.  IV.  8. 46.  Halle  1801. 
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Die  ersten  Yersache  bestanden  in  directem  Ueberleiten  des  Blutes 
ans  einem  Organismus  in  die  Gefässe  des  anderen.  Später  £änd  sich 
aber,  dass  mit  defibrinirtem  Blute  ebenfalls  günstige  Erfolge  erzielt 
werden  können  (Prevost  &  Dumas*,  Diefenbach'),  ja  es  wurde 
der  letzteren  Methode,  welche  die  Gefahren  vermeide,  welche  die 
Ausscheidung  von  Fibrin  bei  der  directen  Ueberleitung  mit  sich  zu 
bringen  pflegt,  sogar  das  Wort  geredet  (Joh.  MOlleb^,  Bischoff^, 
Panum^).  Dagegen  war  aber  andererseits  hervorgehoben  worden,  dass 
gerade  das  Fehlen  des  Faserstoffes  im  Transfusionsblute  zu  serösen 
und  blutigen  Ausschwitzungen  in  Lungen  und  Darm  Veranlassung  gebe 
(Magendie®)  und  auch  später  wurde  die  directe  Transfusion  yerthei- 
digt  (Mittleb').  Wieder  von  anderer  Seite  sprach  man  sich  endlich 
dafür  aus,  dass  directe  Transfusion  und  solche  von  defibrinirtem  Blute 
gleich  unschädlich  seien  (Ponfick^,  Worm-Müller»). 

Wir  wissen  heute,  dass  defibrinirtes  Blut  nicht  blos  kein  Fibrin 
enthält,  sondern  dass  in  demselben  auch  Substanzen  enthalten  smd, 
welche  im  circulirenden  Blute  fehlen  und  erst  bei  der  Fibrinbildung 
entstehen:  das  Fibrinferment  und  das  Serumglobulin.  Es  wird  sich 
darum  fragen,  wie  diese  Substanzen  im  Blute  des  empfeuigenden 
Thieres  sich  verhalten.  Injectionen  reiner  Fibrinfermentlösungen  wur- 
den ohne  besondere  Folgeerscheinungen  vertragen  (Jakowitzki^®, 
KöHLEB>0  und  das  Ferment  schwand  nach  einiger  Zeit  wieder  aus 
dem  Blute.  Dieses  negative  Besnltat  veranlasste  im  Hinblicke  auf 
A.  Schmidt's  Gerinnungslehre  zu  der  Vermuthung,  dass  die  Wirkungs- 
losigkeit der  Fermentlösung  auf  dem  Mangel  des  Serumglobulin  im 
circulirenden  Blute  zurtlckzuftihren  sei.  In  der  That  wurden  nun 
ganz  andere  Beobachtungen  gemacht,  als  frisch  aus  dem  Blutkuchen 
gepresstes  defibrinirtes  Blut  transfundirt  wurde.  Damach  wurden 
Gerinnungen  im  rechten  Vorhofe  des  Empfängers,  in  den  Lungen- 
arterien und  in  den  Körpervenen  bei  noch  klopfendem  Herzen  be- 
obachtet, deren  Entstehen  durch  eingeführte  Fremdkörper  oder  durch 

1  Pbbyost  et  DüUAS,  Biblioth^qae  univers.  d.  Gen^ve.  XYII.  p.  215. 1821 ;  Ann. 
de  chim.  etphys.  XYIII.  p.  294.  1821. 

2  DiEVBNBAOH,  Die  Transfusion  des  Blutes.  Berlin  1828. 

3  Joh.  MOllbb,  Handb.  d.  Physiol.  I.  S.  137.  Coblenz  1835. 

4  BiscHOFP,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1835.  S.  347. 

5  Panum,  Arch.  f.  pathol.  Anat  XXVH.  S.  240  u.  433. 1863;  LXm.  S.  1.  1875. 

6  Mao£ndis,  Lecons  sur  le  sang.  Paris  1838. 

7  MiTTLBB  a.  a.  0. 

8  PoNPicK,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  LXII.  8.  273. 1874. 

9  WoRM-MüLLBB,  Transfusion  und  Plethora.  8. 64.  Chiistiania  1875. 

10  Jakowitzki,  Zur  physiol.  Wirkung  d.  Bluttransfusion.  8.  28.  Dorpat  1875. 

1 1  Köhler,  Ueber  Thrombose  u.  Transfusion  etc.  und  deren  Bezieh,  zum  Fibrin« 
ferment.  8.  2.  Dorpat  1877. 
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naehtrügliehe  Gerinnung  des  empfangenen  Blutes  völlig  aaszuschliessen 
war  (Köhler).  Aach  dnrch  körperchenfreies  Serum  entstanden  solche 
Thromben*  Geschlagenes  (fermentärmeres)  Blut  wirkte  schwächer. 
Darch  diese  Thromben  erklären  sich  die  Yon  Magendie  beobachteten 
Transsudate.  Tritt  ausgedehnte  Thrombosirung  der  Lungenarterien 
ein,  so  gehen  die  Thiere  rasch  zu  Grunde,  bei  weniger  ausgedehnter 
leben  sie  fort  und  zeigen  hämorrhagische  In£arcte  im  Gebiete  der 
thrombosirten  Arterien.  Die  stürmischen  Erscheinungen,  die  nach  In- 
jeetion  von  defibrinirtem  Blute  nachmal  auftreten,  beruhen  auf  einem 
Torttbergehenden  Stadium  der  Fibringerinnung,  welches  wieder  in 
Lösnng  ttbergehen  kann  (Köhler).  Die  in  Folge  von  Injection  gallen- 
Banrer  Alkalien  oder  von  durch  Frieren  und  Wiederaufthauen  lack- 
farbig gemachtem  defibrinirten  Blutes  beobachtete  Gerinnung  innerhalb 
der  Gefässe  (NAumrN»,  Jakowitzki^  Rankb^),  die  übrigens  nicht 
constant  zu  beobachten  ist  (Nauntn*,  Jakowitzki^,  Schipferö),  soll 
auf  der  rasch  innerhalb  der  Gefässe  bewirkten  Auflösung  weisser 
Blutkörperchen  beruhen,  die  unter  Bildung  von  Fibrinferment  und 
Serumglobulin  erfolgt,  auch  nach  der  Injection  von  an  sich  nicht 
fermentreichem  lackfarbigen  Blute  wurde  einmal  in  den  darnach  ge- 
bildeten Thromben  ein  sehr  hoher  Fermentgehalt  gefunden  (Köhler). 
Durch  die  Thrombenbüdung  wird  das  Blut  des  Empfängers  gerin- 
nuugsonfähiger  und  kann  dieser  Umstand  auch  die  nach  Transfusion 
Ton  defibrinirtem  Blute  häufig  beobachteten  Nachblutungen  aus  der 
Operationswunde  erklären. 

Die  Injection  von  defibrinirtem  Blute  kann  also  unter  Umständen 
sehr  gefährliche  Folgen  haben  (Köhler). 

Blut  verschiedener  Species  desselben  Genus  wurde  ähnlich  wie 
das  Blut  derselben  Species  zwischen  zwei  Individuen  sowohl  bei 
directer  als  bei  indirecter  Transfusion  oft  ohne  Nachtheil  ausgetauscht, 
80  vom  Pferde  auf  den  Esel  (Milne-Ewards^),  vom  Hunde  auf  den 
Fuchs  und   umgekehrt,  vom  Hasen  auf  das  Kaninchen  (Landois^). 

Austausch  von  Blut  weiter  abstehender  Thiere  wird  dagegen  in 
grösserer  Menge  nicht  ertragen.  Es  tritt  Hämoglobinurie  auf  (Pon- 
figk^).    Die  Thiere  gehen  zu  Grunde.  Schon  kleine  Mengen  bewirken 

1  Nauhyn,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1868.  8. 401 ;  Arch.  f.  exper.  Pathol.  L  S.  t. 

2  Jakowitzki  a.  a.  0. 

3  Eankb,  Blntrerth.  u.  Thätigkeitswechsel  d.  Organe.  S.  164.  Leipzig  1871. 

4  Natotw,  Arch.  f.  exper.  Path.  I.  S.  1. 1873. 

5  Jakowitzki  a.  a.  0. 

6  ScHiFFSB,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wissensch.  S.  145. 1872. 

7  MniNB-£i>wA&Ds,  Lecons  surla  physiol.  etl'anat.  comp.  I.  p.  326.  Paris  1857. 

8  Laüdois,  Beiträge  z.  Transfusion  d.  Blutes.  S.  20.  Leipzig  1878. 

9  PoKFicK  a.  a.  0. 
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oft  ähnliche  Erscheinungen^  die  aber  wieder  schwinden  (Prevost  & 
Dumas»,  Panum^,  Ponfick^,  Worm-Müller^).  Die  Hämoglobinnne 
beruht  nach  Landois^  auf  der  Auflösung  der  Blutkörperchen  des 
fremden  Blutes  oder  auch  jener  des  Empfängers.  Dabei  wird  eben- 
falls die  Bildung  von  Thromben  beobachtet.  Die  Angaben  von  Bi- 
scHOFpß  und  von  Brown- Seqüard',  wonach  nur  venöses  Fremdblut 
tödtlich  wirken  soll,  nicht  aber  arterielles,  welches  selbst  von  weit 
abstehenden  Thieren  vertragen  werden  soll,  sind  als  widerlegt  m 
betrachten. 

Was  die  Menge  des  transfundirten  Blutes  betrifft,  so  glaubte  man 
lange,  dass  dieselbe  nur  einem  vorausgegangenen  Blutverluste  ent- 
sprechen könne  und  hielt  eine  durch  die  Transfusion  bewirkte  lieber- 
fÜUung  ftir  direct  gefährlich. 

Worm-Müllers  und  Lesser^  zeigten  aber,  dass  das  Gefösssystem 
sehr  variable  Blutmengen  ^aufzunehmen  im  Stande  ist,  ohne  dass  der 
Blutdruck  dabei  eine  wesentliche  Aenderung  erleidet  (s.  die  Lehre 
vom  Kreislauf). 

Bei  langsamer  Transfusion  werden  Blutmengen,  welche  die  nor- 
male Blutmenge  um  82—83  <^/o  vermehren,  ohne  Schaden  ertragen. 
Erst  bei  der  Vermehrung  um  145<>/o  wird  die  Grenze  überschritten, 
bei  welcher  lebensgefährliche  Symptome  auftreten.  Vermehrungen, 
welche  noch  gut  ertragen  werden,  sind  vorübergehend.  Nach  2  bis 
5  Tagen  ist  die  Blutmenge  zur  Norm  zurückgekehrt  (Worm-Müller). 
Vergleicht  man  die  Färbekraft  des  ursprünglichen,  des  transfundirten 
und  des  gemischten  Blutes  (Lesser^<^),  oder  zählt  man  die  Blutkörper- 
chen in  diesen  drei  Blutarten  (Worm-Müller  i^),  so  erfährt  man,  dass 
zunächst  das  Plasma  das  Gefässsystem  des  Empfängers  wieder  ver- 
lässt,  während  die  Blutkörperchen  sich  noch  unverändert  erhalten, 
womit  auch  ältere  Versuche  von  Panum^^  übereinstimmen. 

Während  der  Zeit,  wo  das  Blutplasma  das  Gefässsystem  ver- 
lässt,  ist  die  Hamstoffausscheidung  vermehrt  (Worm-MOller^^,  Lan- 

1  Pbbyost  et  DüMAs  a.  a.  0. 

2  Panvx  a.  a.  0.         3  Ponfick  a.  a.  0. 

4  WoBM-MüLLiSB  a.  a,  0. 

5  Landois,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wissensch.  1873.  S.  883  a.  897;  1874.  S.  419; 
Die  Transfusion  des  Blates.  Leipzig  1875. 

6  BisoHOFF,  Arch.  f.  Anat  u.  Physiol.  S.  351. 1838. 

7  Brown-Sequabd,  Joum. d.  1. physiol.  Lp.  95. 353.  729.  1858. 

8  WoEM-MüLLBB,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  XXV.  S.  505.  1873; 

9  Lbssbb,  Ebenda.  XXYI.  S.  153. 1874. 

10  Lesseb  a.  a.  0.  S.  tö6.    . 

1 1  WoRM-MüLLBB,  Transfasion  u.  Plethora.  S.  9. 

12  Panum,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXIX.  S.  241.  1864. 

13  WoRM-MüLLEB  a.  a.  0. 
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DOis').  Erst  allmählich  werden  auch  die  Blutkörperchen  wieder  re- 
dacirt  Die  Art  and  Weise  ihrer  Umsetznng  ist  noch  nicht  näher 
bekannt  Mit  der  Erfahmng,  dass  die  Blutkörperchen  des  transfon- 
dirten  Blutes  im  Empfänger  zurückgehalten  werden,  während  das 
Plasma  verbraucht  wird,  stimmt  auch  die  von  Tscuiriew^  beobach- 
tete, von  FoBSTBR^  bestätigte  Thatsache  überein,  dass  der  Stickstoff- 
lUDsatz  grösser  ist,  wenn  eine  l)estimmte  Menge  Blut  verfüttert  wird, 
ab  wenn  dieselbe  Blutmenge  durch  Transfusion  eingebracht  wird.  Im 
letzteren  Falle  erhebt  sich  aber  über  den  Umsatz  beim  Hunger. 

1  Laiiix>i8,  Beiträge  z.  Transfusion  d.  Blutes.  S.  38.  Leipzig,  Vogel. 

2  TscHiBiBw,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  XXYI.  S.  44  t.  1874. 

3  FoBSTBB,  Ztschr.  f.  Biolog.  XI.  S.  496. 1875. 
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ZWEITER  THEIL. 

PHYSIOLOGIE  DER  BLUTBEWEGÜNG. 


EINLEITUNG. 

Das  Blut  kann  seinen  mannigfachen  physiologischen  Functionen 
nur  genügen,  wenn  es  in  den  BlutbehUtem  des  lebenden  Organismus 
fortwährend  in  einer  bestimmten  Richtung  bewegt  wird. 

Die  Triebkraft  ftlr  diese  Bewegung  wird  hauptsächlich  durch 
das  Herz  aufgebracht.  Die  Richtung  der  Bewegung  ist  durch  die 
bestimmte  zeitliche  Folge  der  Thätigkeit  der  einzelnen  Herzabthei- 
lungen und  durch  Ventile  (Klappen)  in  den  Blutbehältem  gesichert 

Der  also  erzeugte  Blutstrom  ist  Gesetzen  unterworfen ,  welche 
in  ihrer  allgemeinen  Form  mit  den  Gesetzen  von  FltLssigkeitsströmen 
in  Röhren  zusammenfallen.  Das  Schema  der  Ereislaufsbahnen  wird 
als  bekannt  vorausgesetzt  und  damit  auch,  dass  der  grosse  und  kleine 
Kreislauf  nur  zwei  Abtheilungen  desselben  Kreislaufes  darstellen,  die 
vom  Blute  nach  einander  durchlaufen  werden,  bis  es  wieder  an  den 
Ort  zurückgelangt,  von  welchem  es  ausgegangen  ist 


ERSTES  CAPITEL- 

Das  Herz  und  seine  Mechanik  als  Motor  f  fir  den 

Ereislanf. 

I.  Anatomische  Bemerkungen.    / 

Es  muss  vorerst  an  einige  ftlr  die  Mechanik  des  Herzens  be- 
sonders wichtige  Puncto  aus  der  Anatomie  des  Herzens  erinnert 
werden. 

Das  Herz  ist  in  das  Pericardium  eingeschlbssen,  welches  an  das 
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CeDtmm  tendin.  des  Zwerchfelles  und  mittelst  festerer  fibröser  Strftngey 
die  durch  das  vordere  und  hintere  Mediastinum  laufen,  an  das  Brust- 
bein einerseits,  an  die  Wirbekäule  andererseits  angeheftet  ist  (Lig. 
rieniopericard.  Luschka  >;  Lig.  costopericard.  Lannelongue  &  Le 
Dentü';  Lig.  perieard.  sup.  Bäraud'). 

Das  Herzfleisch  ist  aus  quergestreiften  Muskelzellen  zusammen- 
gesetzt, welche  zu  netzförmigen  Balken  zusammengeordnet  sind,  die 
wieder  netzartig  verbundene  Faserzüge  bilden*.  Ueber  den  Verlauf 
dieser  Faserztlge  in  den  Wandungen  der  Vorhöfe  und  Ventrikel  (Herz- 
bsenrng)^  werden  wir  später  noch  Einiges  vorzubringen  haben.  Durch 
dtt  Vorhandensein  der  Querstreifung  steht  der  Herzmuskel  den  will- 
kflrlichen  Muskeln  des  Stammes  nahe,  seine  Zusammensetzung  aus 
einzehen  Zellen  erinnert  aber  an  die  der  glatten  Muskeln. 

Die  Höhlungen  des  Herzens  sind  von  dem  Endocardium  aus- 
gekleidet, Duplicaturen  des  letzteren,  durch  besondere  gewebliche 
Zwischenlagen  verstärkt,  bilden  die  Herzklappen. 

Wie  wichtig  absolute  und  relative  Bestimmungen  der  Muskel- 
nussen  des  Herzens  auch  wären,  so  liegen  doch  nur  wenig  verwerth- 
bare  Angaben  darüber  vor. 

Die  Wägungen  und  Ausmessungen  an  Leichenherzen  (Bouillauo^, 
Bbot^,  ClendinnengS,  Vernois*,  Peacook*o^  Wulff*  *;  BischoffI^^  Blosfeld*», 
DiSBEBot4  haben  mehr  Interesse  für  die  pathologische  Anatomie  und  foren- 
riaehe  Medicin.  Die  Physiologie  kann  sich  nur  zum  Behufe  ungefllhrer 
Schitzmig^en  auf  dieselben  stützen.  Blosfeld  erhielt  für  das  Herz  von 
36  vernoglttckten  gesunden  Männern  das  mittlere  Oewicht  346  Orm.,  für 
<bs  Ton  8  verunglückten  Frauen  310  6rm.  Diebero's  Mittelzahl  für  die 
Uürner  (7  Fälle)  346  6rm.  stimmt  damit  genau  ttberein,  für  (2)  Frauen 
&Bd  der  Letztere  340  Orm. 

Die  Dicke  der  vom  Herzfleisch  gebildeten  Schichte,  auf  deren' 
Srteere  oder  geringere  Entwicklung  die  verschiedene  Stärke  der 
Wand  der  einzelnen  Herzabtheilungen  zurückzuführen  ist,  beträgt  in 

1  Luschka,  Anat.  d.  Menschen.  I.  (2)  TQbin^n  1 863. 

2  Lahhblonoüb  et  Lb  Dkitu,  Arch.  d.  physiol.  I.  p.  448. 1868. 

3  BtBATjB,  Gaz.  m^.  p.  60. 1862. 

4  V(^.  ScEEwxiOGBB-SsinEL,  Stricker's  Gewebelehre  I.  S.  177.  Leipzig  1871. 

5  Vgl.  Hehxx,  Handb.  d.  syst  Anat.  2.  Aufl.  111.(1)  S.  46—63.  Braonschwelg  1876. 

6  BoüiLLAUD,  Traitä  climq.  d.  malad,  d.  coeur.  I.  Paris  1835. 

7  Boot,  Mem.  de  la  soc.  mM.  d'obser.  de  Paris.  I.  p.  1 62. 1836. 

8  Glbnddqiiho,  Med.  chir.  Transact  2.  S.  XXI.  1838. 

9  YiRiroiB,  M^oir.  sor  1.  dimens.  dn  coeur  etc.  Paris  1840. 

tO  Pbacock,  Monthly  Joum.  of  med.  scienc.  XYIU.  p.  193. 1854. 

11  WüLVF,  NonnuUa  de  cordis  pond.  ac  dimens.  etc.  Dorpat  1856. 

12  BiscHOFF,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  (3)  XX.  S.  80. 1663. 

13  &/>8FsiJ>,  Organosthatmolog.  etc.  Erlangen  1864. 

14  DoBBRG,  Casper's  Yjschr.  f.  gerichtl.  u.  öffentl.  Med.  XXY.  S.  127.  1864. 
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den  Vorhöfen  viel  weniger  als  in  den  Ventrikeln ;  der  rechte  Ventrikel 
ist  ungefähr  halb  so  stark  als  der  linke  (Henle^). 

Gewichtsbestimmungen  des  rechten  und  linken  Ventrikels  führten 
Valentin^  zu  dem  Verhältniss  1 : 2  fQr  die  Gewichte  des  rechten  und  linken 
Ventrikels.  Dass  auch  diese  Bestimmungen  nur  ungefähre  Schätzungs- 
werthe  ergeben,  zeigte  Ludwig  3. 

Bestimmungen  der  Capacität  der  Höhlen  des  Herzens  finden  sich 
bei  Kbause^  Abegg^,  Hiffelsheim  &  Bobin^.  Die  Letzteren  £anden 
die  Höhlen  des  rechten  Herzens  etwas  geräumiger  als  jene  des  linken 
und  die  Ventrikel  bemerkenswerther  Weise  geräumiger  als  die  ent- 
sprechenden Atrien. 

Herzhöhlen:  Inhalt  in  Gem.: 

A.  dextrum 110—185 

V.  dext 160—230 

A.  sinist 100—130 

V.  sinist 143—212. 

Die  Bestimmungen  sind^  wie  zahlreiche  ältere  ^^  durch  Iiyection  mit 
erstarrenden  Massen,  wobei  das  Besultat  immer  in  hohem  Orade  von  dem 
Iigectionsdrucke  und  von  dem  Zustande,  in  welchem  sich  das  Leichen- 
herz befand  (Todtenstarre,  Lösung  derselben),  abhängig  ist. 

DooiEL^  fand  die  Wassermenge,  welche  der  linke  Ventrikel  des  Hunde- 
herzens  bei  verschiedenem  Fttllungsdruck  zu  fassen  vermag,  sehr  ver- 
schieden gross.  Das  erregbare  Herz  verhält  sich  in  Bezug  auf  ElastidtSt 
und  Dehnbarkeit  noch  wesentlich  anders  als  das  todte,  und  der  Druck, 
unter  welchem  sich  die  Abtheilungen  des  Herzens  füllen,  ist  zwischen 
weiten  Grenzen  schwankend.  Die  obigen  Zahlen  können  also  nur  eine 
beiläufige  Vorstellung  von  dem  Inhalt  der  Herzhöhlen  geben  und  die 
darauf  gegründeten  Controversen  über  die  absolute  und  relative  Capacität- 
des  rechten  und  des  linken  Ventrikels  sind  unfruchtbar. 

Im  Leben  entleeren  sich  beide  Ventrikel  gleichzeitig  und  gleich 
oft  in  der  Zeiteinheit,  und  zwar  bis  zum  Verschwinden  ihrer  Höh- 
lung, ohne  dass  das  Blut  sich  im  grossen  oder  kleinen  Kreislauf 
anhäufen  würde,  woraus  folgt,  dass  beide  Kammern  während  des 
Lebens  einen  gleich  grossen  Inhalt  fassen  (Kürschner^). 


1  HsNLE  a.  a.  0.  S.  36. 

2  YALBNTm,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  I.  S.  3 1 8.  1 844 ;  Ganstatt's  Jahresber.  I.  S.  1  &8. 
1844 ;  Lehrb.  d.  Physiol.  S.  442.  Braunschweig  1847. 

3  Ludwig,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  m.  S.  147.  1845 ;  IV.  S.  183. 1846. 

4  Ebaübb,  Handb.  d.  Anat.  S.  784.  Hannoyer  1842. 

5  Abegg,  De  capacitate  art.  et  ven.  pulm.  S.  10.  Breslau  1848. 

6  HiFFELBHBiM  et  RoBiN,  Joum.  de  l'anat  et  de  la  physiol.  1 864.  p.  41 3. 

7  Vgl.  £.  H.  WsBBR,  Anat.  d.  Menschen.  HI.  S.  134.  Brauischweig  1831.  — 
RoBDT,  Joum.  de  Tanat.  et  de  la  physiol.  p.  420. 1864. 

8  DoGiEL,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  XIX.  S.  248. 1868. 

9  KüBBCHNEB,  Wagner*B  Handwörterb.  d.  Physiol.  ü.  S.  65.  Braimschweig  1844. 
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U.  Die  periodische  ThStigkeit  des  Herzens. 

i.  Hersrhythmus, 

Wie  bei  jedem  arbeitenden  MnskelS  wechselt  anch  bei  dem 
Herzmofikel  der  Zustand  der  Thätigkeit  fortwährend  mit  dem  Zn- 
Btande  der  ErschlafiFang  ab. 

Man  bezeichnet  beim  Herzen  den  Zustand,  welcher  der  Thätig- 
keit der  Muskeln  entspricht,  als  Systole,  dagegen  den  Zustand,  wel- 
cher der  Erschlaffung  der  Muskeln  entspricht,  als  Diastole. 

Es  ist  nun  von  entscheidender  Bedeutung  für  die  Herzpumpe, 
dass  die  Systole  und  Diastole  nicht  in  allen  Abtheilungen  des  Her- 
zens gleichzeitig  erfolgt,  sondern  in  einer  bestimmten  Zeitfolge  auf- 
tritt Man  bezeichnet  die  bestimmte  zeitliche  Folge  der  am  Herzen . 
auftretenden  Erscheinungen  des  thätigen  und  erschlafften  Zustandes 
der  Mosculatur  als  Rhythmus  der  Herzschläge. 

Derselbe  ist  von  dem  complicirten  Nervensystem  des  Herzens  ab- 
idbigig  und  in  sehr  wechselnder  Weise  beeinflusst,  was  in  der  Lehre  von 
der  Innervation  des  Herzens  behandelt  werden  wird. 

Unsere  Aufgabe  hier  ist  es,  den  Herzrhythmus  in  seinen  Be- 
ziehungen zu  den  mechanischen  Leistungen  des  Herzens  kennen  zu 
lernen.  Wir  werden  zu  dem  Ende  von  jener  Thätigkeitsäusserung  des 
Herzens  ausgehen,  welche  zur  Erklärung  der  am  häufigsten  und  ge- 
wöhnlich während  des  Ablaufes  der  Lebenserscheinungen  vorhan- 
denen mechanischen  Wirkungsweise  des  Herzens  führt  und  uns  auch 
auf  diese  beschränken  müssen. 

Die  Methoden,  deren  man  sich  zum  Studium  des  Herzrhytbmus  be- 
dient, sind  verschiedene: 

A)  Beobachtung  des  blossgelegten  Hersens. 

Bei  Kaltblütern  kann  man  die  Bewegungen  des  Herzens  leicht  durch 
Autopsie  am  blossgelegten  Herzen  verfolgen.  Man  verwendet  dazu  mit 
Cnnre  vergiftete  Frösche  oder  noch  besser  Schildkröten,  deren  Herz 
toeh  Trepaniren  der  Bauchplatte  blossgelegt  wurde.  Bei  Säugern  muss, 
venn  man  die  Bewegungen  des  blossgelegten  Herzens  beobachten  will, 
bbistliche  Atbmung  eingeleitet  werden.  Am  Besten  verwendet  man  auch 
Kcr  eorarisirte  Thiere,  während  bei  älteren  Versuchen  zur  Narkose 
^r  Thiere  wässerige  Lösung  von  Laudanum  verwendet  wurde.  Um 
das  Herz  bloss  zu  legen,  spaltet  man  die  Haut  in  der  Mittellinie  über 
dem  Brustbein  und  sucht  dann  zuerst  den  Schwertfortsatz  auf,  unter 
welchen  man  von  unten  her  eine  Enochenscheere  einführt,  mit  welcher 

1  Hblmholtz,  Arch.  f.  Anat  u.  Physiol.  1850.  S.  276. 
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das  Brnetbein  der  Länge  nach  durchschnitten  wird,  oder  man  sXgt  das 
Bmstbein  der  Länge  nach  vorsichtig  durch.  Dabei  mtlssen  grossere  Blu- 
tungen und  insbesondere  Verletzungen  der  Art.  mam.  vermieden  werden. 
Die  letzteren  sind  zu  unterbinden,  wenn  das  blosse  Auseinanderziehen 
der  Brusthälften  nicht  genügt,  um  einen  hinreichenden  Anblick  des  Her- 
zens zu  verschaffen  und  zu  dem  Ende  vielmehr  die  Hälften  des  Brust- 
beines und  ein  Theil  der  Rippen  entfernt  werden  müssen. 

Man  thut  gut,  bis  zu  Ende  der  Operation  das  Pericardium  vorsichtig 
zu  erhalten  und  erst  durch  Einsohneiden  des  letzteren  mit  der  Seheere 
das  Herz  vollständig  bloss  zu  legen,  und  die  Schnittränder  des  Hers- 
beutels links  und  rechts  an  die  Brustwand  mit  Heften  anzunähen  (Bazt^. 

Am  meisten  empfehlen  sich  tut  die  Beobachtung  des  Herzrhythmus 
solche  Warmblüter,  welche  einen  verhältnissmässig  seltenen  Herzschlag 
haben,  wie  das  z.  B.  bei  alten  Pferden  der  Fall  ist,  die  Ohattveait  & 
Faivbb^  zu  ihren  Versuchen  benützten. 

um  die  zeitlichen  Verhältnisse  des  Herzrhythmus,  auch  wenn  die 
Bewegungen,  wie  das  bei  kleineren  Warmblütern  der  Fall  ist,  sehr  rasch 
sich  vollziehen,  genauer  beurtheilen  zu  können  oder  um  sie  messend  zu 
verfolgen,  lässt  man  die  Bewegung  des  Herzens  sich  auf  Fühlhebel  über- 
tragen, welche  die  Bewegungen  auf  einen  rotirenden  Oylinder  registriren 
(Ludwig^).  Oder  man  setzt  auf  das  blossgelegte  Herz  ein  Stäbiäen  aus 
Tannenholz,  dem  ein  senkrecht  stehendes  Olasröhrchen  als  Führung  dient 
(Ludwig^,  Baxt^)  und  bringt  am  oberen  Ende  des  Stäbchens  einen  feinen 
Olaafaden  an,  mittelst  dessen  das  Stäbchen  die  ihm  von  der  Systole  und 
Diastole  des  Herzens  ertheilte  auf-  und  abgehende  Bewegung  anschreibt 
Ueber  Demonstrationsmittel  vergleiche  Vülpl/ln^  (auf  die  einzelnen  Hen- 
abtheilungen  aufgelegte  Papierschnitzel),  Czermak^  (ebenso  verwendete 
SUberspiegelchen;  das  Cardioscop:  an  Hebeln  befestigte  Spiegelchen). 

B)  Die  Aouponctar. 

Sollen  die  mit  der  Blosslegung  des  Herzens  nothwendig  verknüpften 
Störungen  vermieden  werden,  so  können  ftlr  das  Studium  der  zeitlichen 
Folge  der  Bewegungen  der  einzelnen  Herzabtheilungen  nach  dem  Vor- 
gange von  JuNO^  Explorativnadeln  benützt  werden,  welche  man  durch 
die  Brustwand  in  bestimmte  Abtheilungen  des  Herzens  einsticht.  Die 
Methode  der  Acupunctur  wurde  später  von  Schiff^,  Moleschott  a<>  u.  A. 
benutzt;  die  Application  von  Nadeln  kann  selbst  bis  zu  betiüchtlichen 
Nadeldicken  ohne  schädliche  Nachwirkungen  vorgenommen  werden  (Jukg^*, 

1  Baxt,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  S.  122. 1878. 

2  Chauvsau  et  Faivbb,  Gazette  mdd.  de  Paris.  1856.  p.  365—573. 

3  Ludwig  u.  Hoppa,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  EX.  S.  107. 1850. 

4  Ludwig,  Ebenda.  VII.  S.  203. 1849. 

5  Baxt  a.  a.  0. 

6  YuLFiAH,  Qaz.  hebd.  2.  s^.  IX.  S.  19. 1874. 

7  GzsBMAK,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LIX.  (2)  S.  239. 1869 ;  Mitth.  a.  d.  phy- 
siol. Privatlab.  S.  70.  Wien  1864. 

8  Juno,  Ber.  d.  naturf.  Gtw.  in  Basel.  1836.  S.  14. 

9  ScHiTF,  Arch.  f.  physioL  Heilk.  YIII.  S.  174. 1849. 

10  MoLBSCHOTT,  ünters.  z.  Natorl.  d.  Menschen  u.  d.  Thiere.  YIU.  S.  603.  1862. 

11  Juso  a.a.O. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


Bloalegong  des  Herzens,  Acupunctur,  Cardiographisches  Verfahren.       151 

IKiDDELDOBPF^).     Die  angelegte  ExploraÜTnadel  stellt  einen  zweiarmigen 
Hebel  dar,  der  seinen  Drehpnnct  in  der  Bmstwand  besitzt    Um  die  Be- 
wegimgsrichtang  des  äusseren  Hebelarmes^  welche  jener  des  inneren  ent- 
gegengesetzt ist,  zu  regnliren;   um  sie  deutlich 
nehtbar,  oder  nicht  blos  sichtbar ;  sondern  auch 
hörbar  zu  machen;  oder  um  diese  Bewegungen 
och  selbst  registriren  zu  lassen  ^  kann  man  die 
ExploratiTnadeln  mit  geeigneten  Vorrichtungen  ver- 
binden.  So  können  am  äusseren  Ende  der  Nadel 
kleine  Spiegelchen  angebracht  werden  (Czebmak^)^ 
oder  man  lässt  die  Köpfe  der  Nadeln  an  leere 
Gl&ser  schlagen  (Wagnbb^);  oder  man  yerbindet  sie 
mit  Ftthlhebeln^  welche  an  rotirenden  Cylindern 
sehreiben  (Einbbodt^;  Brondgbest^). 

C)  Das  oardiographisohe  Verfahren  von  Ohauveau 
und  Marey. 

Ein  ebenfalls  bei  uneröffneter  Brusthöhle  an- 
wendbares Verfahren^  zur  Darstellung  der  zeit- 
liehen Verhältnisse  der  Thätigkeit  der  einzelnen 
Herzabtheilungen.  Es  ist  nur  bei  grösseren  Thie- 
ren  ausführbar  und  wurde  bisher  nur  beim  Pferde 
geflbt.  Dabei  werden  die  cardiographischen  Sonden 
Fig.  1  A  und  B  von  der  Carotis  aus  in  den  linken 
Ventrikel  und  von  der  Ven.  jug.  aus  in  den  rech- 
ten Ventrikel  und  rechten  Vorhof  eingeführt;  so 
dass  die  Ampullen  a  a  a  in  die  betreffenden  Herz- 
abtheüungen  zu  liegen  kommen.  Die  Ampullen 
bestehen  aus  einem  mit  Eautschukblase  tlberzoge- 
nen  hohlen  olivenförmigen  mit  Löchern  durchbro- 
chenen Metallkörper^  mit  dessen  Innerm  die  Lich- 
tung des  Katheters  communicirt;  oder  aus  durch 
Rippen  r  r . ...  in  C  Fig.  1  auseinander  gehaltenen 
und  von  Röhrchen  it . ,.  durchsetzten  Metallklötz- 
chen kkkk  in  C  Fig.  1,  über  welche  die  Kaut- 
schnkblase  aufgebunden  wird.  Die  Katheter  für 
das  rechte  Herz  sind  wegen  der  leichteren  Einflihr- 

barkeit  in  einen  vereinigt  und  nur  die  Ampullen  in  eine  Entfernung  ge- 
bracht;  dass  sie  richtig  zu  liegen  kommen;  wie  dies  erreicht  wird;  ist 
ans  C  Fig.  1   leicht  ersichtlich. 

Jeder  der  Katheter ;  die  vereinigten  aber  isolirt  leitenden    für    das 

1  MiDmLDOBPF,  Jahresber.  d.  schles.  Ges.  f.  vaterl.  Cultur.  1851.  S.  97. 

2  CzESMAK,  Mitth.  aus  d.  physiol.  Privatlabor.  S.  70.  Wien  1864. 

3  Waokbb,  Neurolog.  Unters.  S.  217.  Qöttingen  1854. 

4  EiNBBOi>T,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XXXVIH.  S.  345.  1859. 

5  Bbondobsst,  Arch.  f.  d.  holländ.  Beitr.  z.  Nat-  u.  Heilk.  IE.  S.  430. 1864. 

6  GHAUviiAüetMABBT,Gaz.mdd.  1861.  p. 647.;  M^m.d.racad.d.mdd.XXVin. 
1863.  —  Mabet,  Physiol.  m^.  d.  1.  circ.  p.  54.  Paris  1863;  Du  mouT.  dans  les  fönet,  de 
laTie.  Paris  1868 ;  La  m^thode  graph.  p.  357.  Paris  1878. 
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rechte  und  der  flir  das  linke  Herz^  wird  mittelst  passendem  Eantschnk- 
schlauch  mit  einer  MARET'schen  Registrirtrommel  oder  Hebeltrommel  (Tam- 
bour enregistrateur);  Fig.  2  Ty  verbunden.  Es  ist  das  eine  flache^  nach 
Art  einer  Trommel  mit  einer  Kautschukmembran  überspannte  Metallkapsel, 

mit  einem  ins  Innere  führen- 
den kurzen  Tubulus  versehen; 
der  letztere  dient;  um  den 
Eautsohukschlauch  des  Herz- 
katheters  anzustecken.  Für 
den  cardiographischen  Versuch 
sind  drei  solcher  Registrir- 
trommeln^noth wendig;  die  auf 
demselben  Stativ  über  einan- 
der angebracht  werden.  Jeder 
Druck;  der  die  Ampulle  trifil; 
wird  auf  die  Membran  der  da- 
mit communicirenden  Trom- 
mel übertragen;  und  wenn  die 
Membran,  wie  Fig.  2  zeigt, 
mit  einem  Hebel  H  in  passen- 
der Weise  verbunden  ist,  kann 
deren  Bewegung  auf  einen  rotirenden  Cjlinder  angeschrieben  werden. 
Das  Princip  dieser  Uebertragung  von  Bewegungen  durch  die  Luft  auf  eine 
elastische  Membran  wurde  zuerst  von  Uphah^  benützt.  Büisson^  brachte 
den  schreibenden  Fühlhebel  mit  der  letzteren  in  Verbindung;  die  früher  be- 
schriebene practische  Form  der  Registrirtrommel  stellte  dann  Marey  her. 
Die  Combination  der  drei  Herzkatheter  mit  den  drei  Registrirtrommeln 
trägt  den  Namen  Cardiograph. 

Die  Zuverlässigkeit  und  Treue,  mit  welcher  die  Bewegungen  mittelst 
der  Registrirtrommel  verzeichnet  werden;  sollen  erst  später  im  Zusammen- 
hange mit  anderen  für  die  Physiologie  des  Kreislaufes  noch  in  Betracht 
kommenden  graphischen  Apparaten  einer  eingehenden  Untersuchung  unter- 
worfen werden.  Hier  sei  nur  bemerkt,  dass  Dondebs*  zur  Prüfung  der 
Registrirtrommel  dieselbe  mit  einer  zweiten  MAREY^schen  Trommel  com- 
municirt,  an  deren  Membran^  ein  Hebel  angreift,  an  welchem  eine  Spiral- 
feder wirkt,  der  man  rasch  hinter  einander  eine  Reihe  von  Bewegungen 
aus  der  Gleichgewichtslage  und  in  diese  zurück  ertheilen  kann,  welche 
mittelst  eines  direct  mit  der  Feder  verbundenen  Stiftes  angeschrieben 
werden;   während  der  Hebel  der  Registrirtrommel  die   durch   die  Luft 

1  Häufig  findet  man  die  Registrirtrommel  allein  mit  den  Namen  Cardiograph, 
Polygraph,  Pantograph  bezeichnet.  Es  ist  das  nicht  gerechtfertigt,  da  die  Rc^- 
striitrommel  nur  einen  Bestandtheil  der  obige  Namen  tragenden  Instrumente 
bildet,  so  wie  sie  auch.  Dank  der  wahrhaft  erandungsreichen  Anwendonf  dieses 
graphischen  Verfahrens,  durch  Marbt  einen  wesentlichen  Bestandtheil  zahlreicher 
anderer  Instrumente  zu  graphischen  Zwecken  bildet. 

2  Upham-Groux,  Fissura  stemi  cong.  New  observ.  and  experim.  2.  ed.  p.  8. 
Hambuiv  1859. 

3  fiuissoN,  Gaz.  m^d.  1861.  p.  319. 

4  DoNDSBS,  Onderzoek.  ged.  in  het  physiol.  Labor,  d.  Utrecht.  Hoogesch.  T.  B. 
I.  p.  10.  1867—68 ;  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  331. 1868. 
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fibertragene  Bewegimg  genau  über  der  direct  verzeichneten  Federbe- 
wegung  anschreibt  ^  Die  zwei  Curven,  welche  man  dabei  erhält,  stim- 
men innerhalb  bestimmter  Grenzen  der  Oeschwindlgkeit  der  Bewegung 
sehr  gut  mit  einander  überein ,  auch  wenn  die  Form  der  Cui*ven  eine 
verhältnissmässig  complicirte  ist.  Die  Uebertragung  durch  die  Luft  fin- 
det mit  einer  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Schalles  ähnlichen 
Geschwindigkeit  statt  Bei  massiger  Reibung  veranlassen  die  Widerstände 
in  der  Leitung  zur  Registrirtrommel  noch  eine  Verzögerung  von  Vioo  See, 
80  dasB  bei  einer  Länge  der  Eautschukschläuche  von  0.95  Meter  die  Ver- 
zögerung 0.01+0.003  —  0.013  See.  betrug. 

Die  Fig.  3  stellt  eine  von  Chauyeau  &  Harey  erhaltene  cardio- 
graphische  Cnrve  vom  Pferde  dar.  Ad  ist  die  Gurve  des  rechten 
Atrium,  die  grösste  Hebung  in  derselben  entspricht  der  Systole  des 
Atrium.  Vd  stellt  die  Curve  des  rechten,  Vs  die  des  linken  Ventrikels 
dar,  die  grösste  Hebung  in  denselben  entspricht  der  Systole  der  Ven- 
trikel. Die  Abscissen  entsprechen  Vio  Secunden.  Die  secundären 
Hebungen  in  den  cardiographischen  Curven,  deren  Deutung  meist 
noch  eine  ansichere  ist,  so  wie  die  Deutung,  welche  Marey  selbst 
den  Curven  giebt,  müssen  wir  bei  passender  Gelegenheit  später  näher 
besprechen. 

Im  Allgemeinen  stimmen  die  Curven,  was  den  durch  sie  ange- 
zeigten Herzrhythmus  betrifft,  mit  den  nach  anderen  Methoden  ge- 
machten Erfahrungen  überein. 

Wir  fassen  dieselben  im  Folgenden  zusammen. 

Nach  Yorausgegangener  Erschlaffung  der  sämmtlichen  Abthei- 
Inngen  des  Herzens  erfolgt  zuerst  und  gleichzeitig  die  Systole  der 
Vorhöfe;  diese  beginnt  an  der  Einmündung  der  Venen,  die  selbst 
noch  einen  der  Vorho&contraction  entsprechenden  systolischen  Act 
bis  zu  einer  bestimmten  Grenze  an  sich  wahrnehmen  lassen  (Meibom  \ 
Joe.  Müller',  Colin 4,  Beunton  &  Fatkbr«^).  Von  der  Einmündung 
der  Venen  schreitet  die  Vorhofscontraction  rasch  bis  zur  Atrioventri- 
colargrenze  vor.  An  die  Vorhofscontraction  schliesst  sich  wieder 
gleichzeitig  in  beiden  Kammern  die  Systole  der  letzteren  an,  und 
zwar  tritt  die  Contraction  anscheinend  an  allen  Puncten  der  Kammer- 
musculatur  gleichzeitig  auf  ^  Mit  der  Systole  der  Kammern  beginnt 
andererseits  auch  die  Diastole  der  Vorhöfe  und  dauert  so  lange  an, 

1  Die  Form  des  Apparates,  auf  welche  wir  uns  beziehen,  ist  abgebildet  bei 
Hauet,  Du  mou?ement  dans  les  fönet,  de  la  vie.  p.  201.  fig.  57.  Paris  1869. 

2  MscBOM,  Diss.  de  mot  sang.  nat.  et  praetemat.  Hehnst.  166S. 

3  JoH.  MüLLSB,  Handb.  d.  Physiol.  I.  ä.  153.  Coblenz  1835. 

4  CouK,  Compt.  rend.  LV.  p.  494. 1862. 

5  Bruhton  and  Faybeb,  Proceed.  of  the  Roy. -Sog.  XXV.  p.  174. 1876. 

6  G^rentheilige  Aneaben  z.  B.  die  Ton  Spbikg  (Mte.  d.  Tacad.  belgique.  XXIII. 
P- 1. 1861)  gemachte,  sind  nicht  bestätigt  worden. 
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dass  ihr  Ende  noch  mit  dem  Anfange  der  auf  die  Kammersystole 
folgenden  Eammerdia&tole  zusammenfällt.  Die  Zeit,  während  wel- 
cher sowohl  die  beiden  Vorhöfe,  als  auch  die  beiden  Kammern  im 
Zustande  der  Diastole  sich  befinden,  bezeichnet  man  als  Pause. 

Die  Pause  endigt  mit  Beginn  der  neuen  Systole  der  Atrien,  an 
welche  sich  wieder  die  Systole  der  Kammern  u.  s.  f.  anschliesst 
Der  einmalige  Ablauf  dieser  Erscheinungen  entspricht  einem  Herz- 
schlage. 

2,  Die  Dauer  der  einzelnen  Phasen  eines  Herzschlages, 

Was  die  relative  Dauer  der  einzelnen  Phasen  eines  Herzschlages 
betriflft,  so  ist  die  Systole  der  Vorhöfe  am  kürzesten  und  beträgt  die 

Dauer  derselben  etwa  ein  Drittel 
von  der  Dauer  der  Kammersystole. 
Man   hat  sie   darum   als   kurzen 
Vorschlag  der  Kammersystole  be- 
zeichnet (s.  Fig.  3).    Die  Diastole 
der  Vorhöfe   dauert  zwischen  4 
bis  5  mal  länger  als  ihre  Systole, 
lieber  die  Dauer  der  Systole  und 
Diastole  der  Kammern  liegen  ge- 
nauere   Messungen   am  lebenden 
Menschen  vor.    Das  Resultat  der- 
selben muss  aber  stets  mit  Hin- 
blick auf  die  Begrenzung,  welche 
man  dabei  der  Systole  und  Dia- 
stole gegeben  hat,  in  vergleichende 
Betrachtungen  über  die  Systolen- 
dauer  eingeführt  werden. 
Wir  werden   später  sehen,    dass  man  zwei  Zeitmomente  eines 
jeden  Herzschlages  in  besonders  sinnfälliger  Weise  beobachten  kann 
mittelst  des  Ohres,  welches  über  der  Herzgegend  auf  die  Brust  auf- 
gelegt zwei  Töne  wahrnimmt,  von  welchen  der  Beginn  des  einen 
(1.  Herztones)  mit  dem  Beginn  der  Systole  der  Ventrikel  zusammen- 
fällt ;  während  der  andere  (2.  Herzton)  mit  dem  am  Ende  oder  nahe 
dem  Ende  der  Systole  der  Ventrikel  erfolgenden  Schluss  der  Semi- 
lunarklappen  der  Aorta  zusammenfällt.    Hebt  man  dieses  systolische 
Intervall  heraus,   so  ist  leicht  ersichtlich,   dass  dann  alle  übrigen 
Phasen  jedes  Herzschlages  ein  zweites,  zwischen  2.  Herzton  und 
Beginn  des  1.  Herztones  des  folgenden  Schlages  liegendes  Intervall 
ausfüllen. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


Dauer  der  Phasen  eines  Hersschlages. '  1 55 

VoLKMANN^y  DoNDEBs^  Und  Landois^  Buchten  beide  Intervalle  zn 
messen.  Zn  dem  Ende  anscultirte  Yolkmann  beim  Menschen  die  Herz- 
töne und  stellte  zwei  Halbsecnndenpendel  dnrch  Verschieben  von  Ge- 
wichten an  der  Pendelstange  so  ein^  dass  die  Schwingnngsdaner  des  einen 
gleich  war  dem  Intervall  zwischen  1.  und  2.  Herzton  ^  die  des  anderen 
dem  Intervall  zwischen  2.  Herzton  und  1.  Herzton  des  folgenden  Schlages. 

DoNDBRS  ahmte  mit  der  Hand  den  Rhythmus  der  Herztöne  nach, 
indem  er  mittelst  eines  Hebels  die  den  Tönen  entsprechenden  Zeitmomente 
aaf  einen  rotirenden  Cylinder  übertrug  ^  auf  welchem  zugleich  die  Zeit 
In  Secunden  markirt  wurde.  Controllversuche^  die  in  der  gleichen  Nach- 
ahmung der  hörbaren  Schläge  eines  Metronoms  bestanden,  ergaben  einen 
aehr  geringen  wahrscheinlichen  Fehler,  aber  einen  persönlichen  Fehler, 
der  jedoch  im  Mittel  nur  1.25  <^/o  der  zu  messenden  Periode,  im  Maximum 
2.5  O/j)  betrug. 

LAia>ois  schloss  und  öffnete  die  Kette  eines  Markirmagnetes  und 
eontrolirte  auf  ähnliche  Weise  wie  Dondbbs. 

Yolkmann^  wollte  beim  Menschen  geftinden  haben,  dass  das 
zwischen  1.  und  2.  Herzton  liegende  Intervall:  Systole  der  Ventrikel, 
annähernd  gleich  ist  dem  zwischen  2.  Herzton  und  1.  Herzton  des 
folgenden  Schlages  liegenden  Intervall,  nmfassend  die  Diastole  des 
ganzen  Herzens  mit  Einschluss  der  Systole  der  Vorhöfe,  und  er 
glaubte  das  Resultat  in  Uebereinstimmung  mit  anderweitigen  Ver- 
suchen an  Sängethieren.  Eine  allgemeine  Giltigkeit  konnte  er  aber 
seinem  Satze  nicht  zuschreiben,  denn  bei  kaltblütigen  Thieren  fand 
er  die  Dauer  der  Diastole  grösser  als  jene  der  Systole,  und  bei 
Fröschen  ergab  sich  die  Daner  der  Systole  annähernd  constant,  jene 
der  Diastole  dagegen  sehr  variabel.  Auf  ähnliche  Verhältnisse  stiess 
Ludwig*  auch  an  Sängethieren,  bei  welchen  er  das  Verhältniss  von 
Systole  und  Diastole  mit  der  Zahl  der  Herzschläge  veränderlich  &nd, 
aber  die  Zeit  für  die  Diastole  viel  bedeutender  schwanken  sah,  als 
jene  fttr  die  Systole.  Beim  Menschen  fand  femer  Hayden^  beim  Aus- 
coltiren  Gesunder  und  Kranker  und  Bestimmung  der  Zeit  ftlr  die 
Töne  mit  der  Uhr  die  Systole  kürzer  als  die  Diastole  und  bei  Ab- 
nahme der  Zahl  der  Herzschläge  die  Diastole  nicht  nur  absolut,  son- 
dern auch  relativ  länger. 

In  der  That  stellte  sich  bei  den  genauen  Versuchen  von  Dondebs^ 
heraus,  dass  bei  einer  Anzahl  von  74.4—93.7  Herzschlägen  in  der 

1  YouuiiANN,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  III.  S.  321.  1845;  H&modynamik.  S.  177. 
Leipzig  1850. 

2  DoHDXBs,  Nederl.  Arch.  Toor  Genees-en  Naturk.  II.  p.  184. 1865. 

3  Lakdois,  Graph.  Unters,  über  d.  Herzschlag.  S.  55. 1876. 

4  YoLXMASv,  H&modynamik.  S.  361.  Leipzig  1850. 

5  Ludwig  u.  Hoffa,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  iX.  S.  102.  1850. 

6  Hatdbn,  Dubl.  quarterl.  Joum.  of  med.  sc.  XL.  p.  456. 1865. 

7  DoMDEBS  a.  a.  0. 
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Minute,  die  er  bei  einer  Reihe  von  Individnen  beobachtete,  die  Systole 
(Zeit  zwischen  1.  und  2.  Herzton)  nahezu  gleich  gross  war,  nämlich 
0.327—0.301  Secunden  betrug.  Das  Verhältniss  dieser  Zeit  zur  Dauer 
eines  Herzschlages  wurde  also  merklich  grösser,  wenn  die  letztere 
kürzer  wurde. 

Die  Zeit  eines  Herzschlages  gleich  100  gesetzt,  schwankte  die 
Systolenzeit  nur  zwischen  40.6 — 45.6  ®/o. 

Nur  bei  einem  Gesunden  mit  63.4  Herzschlägen  in  der  Minute 
war  die  Systolenzeit  0.382  Secunden. 

Bei  einem  Kranken  mit  32  Herzschlägen  in  der  Minute  betrug 
die  Systole  0.307-- 0.325  Secunden,  während  das  Verhältniss  derselben 
zur  Dauer  des  ganzen  Herzschlages  fiftif  15.7—20.4  ^/o  gesunken  war. 

Bei  derselben  Person,  in  sitzender  und  stehender  Haltung  unter- 
sucht, nahm  die  Zeit  ftlr  die  Systole  bei  Zunahme  der  Herzschläge 
von  63.4-83.6  in  der  Minute  von  0.327—0.298  ab,  während  das  Ver- 
hältniss zur  Dauer  eines  Schlages  von  40.6  <>/o  auf  41.5  ®/o  stieg.  Nach 
lebhafter  Muskelanstrengung  nahm  die  Zahl  der  Herzschläge  Ton 
63.4—124  in  der  Minute  zu,  die  Systolenzeit  von  0.382—0.199  Se- 
cunden ab.  Bei  der  folgenden  Ruhe  sank  die  Zahl  der  Herzschläge 
stark  in  den  ersten  Minuten,  um  vorübergehend  zu  steigen  und  dann 
zur  Norm  zurückzukehren.  Die  Systolenzeit  nahm  in  der  Weise  zu, 
dass  der  relative  Werth  derselben  sich  kurz  nach  der  Bewegung  über 
der  Norm  befand,  dann  stark  sank,  dann  wieder  stieg  und  sich  der 
Norm  näherte.  Ihr  Werth  war  beim  ersten  starken  Sinken  noch  be- 
deutend kleiner,  als  später  bei  der  Rückkehr  zur  Norm  bei  gleichen 
Frequenzzahlen.  Es  bewahrte  auch  hier  die  Systolenzeit  eine  gewisse 
Selbstständigkeit. 

Landois^  fand  beim  gesunden  Manne  in  liegender  Haltung  bei 
63—65  Herzschlägen  in  der  Minute  die  Systolenzeit  0.311—0.307  Se- 
cunden. 

Bei  einer  bestimmten,  wie  wir  aber  sehen  werden,  der  Kritik 
sehr  bedürftigen  Interpretation  der  Herzstosscurve  (s.  unten),  welche 
mittelst  des  Sphygmographen  von  Marey  (s.  d.  unten)  am  lebenden 
Menschen  gewonnen  werden  kann,  gelangte  Landois^  durch  zeitliche 
Auswerthung  der  den  einzelnen  Abschnitten  der  Curve  entsprechenden 
Abscissen,  ftlr  die  Pause  einschliesslich  der  Vorhofscontraction  aöy 
die  Contraction  der  Ventrikel  bis  zum  Maximum  bCy  für  den  Beginn 
des  Abfallens  der  Ventrikelcontraction  bis  zum  Schluss  der  Aorten- 

1  Landois  a.  a.  0. 

2  Derselbe,  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wissensch.  1866.  S.  177 :  Graph.  Unters.  Aber 
d.  Herzschlag.  S.  57.  Berlin  1876;  Physiol.  d.  Menschen.  S.  94.  Wien  1879. 
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klappen  cd^  für  die  Zeit  zwischen  Schlnss  der  Aortenklappen  bis  zum 
Schlnss  der  Ptdmonalklappen  de^  ftlr  den  Ab&U  der  Ventricularcon- 
traction  vom  Schlnss  derPnlmonalklappen  bis  znm  Beginn  derPanse  ef\ 
femer  für  die  Zeit  zwischen  1.  nnd  2.  Herzton  (Systole)  he^  ftlr  die  Zeit 
zwischen  2.  Herzton  nnd  1.  Herzton  des  folgenden  Schlages  (Diastole) 
e/*+  ah  und  für  die  Daner  des  Herzschlages  af  bei  verschiedener 
Frequenz  der  Herzschläge,  zu  den  folgenden  Werthen  in  Secunden 


Zahl  der  Herzsohlage 
in  der  Minute 

55 

55 

74.2 

109.7 

113.1 

ah 
hc 
cd 
de 

0.563 
0.243 

l   0.066 

0.259 
0.309 
0.822 
1.133 

0.584 
0.274 

0.072 

0.200 
0.346 
0.784 
1.133 

0.494 
0.079 
0.066 
0.078 
0.092 
0.223 
0.686 
0.809 

0.213 
0.066 
0.094 
0.100 
0.090 
0.244 
0.303 
0.547 

0.247 
0.057 
0.076 
0.057 
0.103 
0.190 
0.394 
0.539 

woraus  sich  bei  Vergleichung  von  he  mit  e/*+  ah  wieder  die  grössere 
Unabhängigkeit  der  Systolenzeit  von  der  Zahl  der  Herzschläge  ergiebt. 

In  eine  Kritik  der  Interpretation^  welche  Landois  der  Herzstosscurve 
giebt;  wird  erst  später  eingegangen  werden.  Hier  sei  nur  auf  die  Ueber- 
dostimmung  der  von  Landois  ermittelten  Zeiten  fbr  die  Systole  mit  jenen 
von  DoNDERS  hingewiesen.  Zu  ganz  anderen  Resultaten  wird  man  natür- 
lich bei  veränderter  Auslegung  der  Herzstosscurve  gelangen,  wie  das  zum 
Theile  der  Fall  ist  bei  Gabrod^;  dessen  Aufstellungen  aber  darum  nur 
wenig  Zutrauen  verdienen. 

In  Bezug  auf  die  nach  dem  oben  mitgetheilten  Verfahren  von  Baxt 
(oben  S.  150)  angestellten  Versuche  ttber  die  Systolendauer  beim  Hunde 
vor  und  nach  Reizung  des  N^  accelerans  müssen  wir  auf  die  Innervation 
des  Herzens  verweisen;  und  können  nur  bemerken;  dass  bei  Baxt^  die 
Systole  in  etwas  anderer  Weise  begrenzt  ist. 

3.  Beobachtungen  des  Herzrhythmm  bei  Missbildungen. 

Beim  Menschen  bot  sich  einige  Male  die  Gelegenheit;  die  Be* 
wegungen  des  Herzens  an  solchen  Individuen  zu  beobachten;  welche 
eine  angeborene  Ectopie^  des  Herzens  oder  Fissur  des  Brustbeins* 

1  Gabbod,  Joum.  of  anat.  and  phvsiol.  V.  p.  17. 1871. 

2  Baxt,  Apch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1878. 8. 122. 

3  CBüVEiLmEB;  Gaz.  mM.  IX.  p.497. 1841 ;  Mitchell,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol. 
1846.  p.  CXL;  Follin,  Arch.  gen.  de  m^d.  4.  s^r.  XXIV.  p.  101.  1850;  G.  Hbbino, 
Arch.  f.  phyriol.  Heilk.  IX.  S.  13. 1850. 

4  HAMiasBNiK ,  Die  an  Herrn  Groux  beobachtete  Fissur  am  Sternnm.  Ham- 
burg 1854.  —  Fissure  cong^oit  du  Stern,  de  M.  E.  A.  Groux.  Paris  1855.  —  Ebkst, 
Arch.  f.  pathol.  Anat.  IX.  S.  269. 1856.  —  New  obsery.  and  experim.  etc.  2.  ed.  Ham- 
burg 1859. 
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besassen,  nnd  auch  bei  Thieren  wurden  Falle  der  ersteren  Art  zu 
solchen  Beobachtungen  bentttzt  Die  Resultate  der  einzelnen  Beob- 
achter stimmen  nicht  immer  überein.  So  ist  in  dem  Falle  von  Gbu- 
VEHiHiER  ein  regelmässiges  Abwechseln  der  Vorhofs-  und  Kammer- 
systole ohne  Pause  nach  der  einen  oder  anderen,  dagegen  bei  Follin 
zwischen  Vorhofs-  und  Eammersystole  eine  kleine  Pause  angegeben. 
HERma's  Fall  betrifft  ein  Kalb  und  erweckt  den  Verdacht,  dass  nicht 
alle  an  solchen  Missbildungen  gemachten  Wahrnehmungen  Schlflsse 
auf  die  Norm  zulassen.  Der  neueste,  mit  graphischen  Apparaten  von 
Franck^  untersuchte  Fall  von  Ectopie  bei  einer  24jährigen  gesunden 
Frauensperson  ergab  eine  Uebereinstimmnng  der  Resultate  mit  jenen, 
welche  Chauveau  und  Habet  am  Pferde  erhielten;  die  Systole  der 
Vorhöfe  als  kurzen  Vorschlag  zur  Systole  der  Kammern,  darauf  folgte 
diese  und  vollzog  sich  vollständig  gleichzeitig  in  beiden  Kammern, 
endlich  folgte  die  Pause  kurz,  es  war  der  dreitheilige  Herzrhythmas 
vorhanden,  wie  er  früher  beschrieben  wurde. 

4.  Die  Beziehung  der  Anordnung  der  Muskeln  zum  Rhythmus 

des  Herzens. 

Ftlr  das  Verständniss  des  Rhythmus  der  Herzschläge  sind  von 
den  ttber  die  Fa^erung  des  Herzens  bekannt  gewordenen  Thatsachen 
die  folgenden  hervorzuheben. 

Die  Musculatur  der  ungleichzeitig  thätigen  Abtheilungen  des 
Herzens  ist  vollständig  getrennt  von  einander,  an  keinem  Orte  gehen 
Muskeln  von  den  Vorhöfen  auf  die  Kammern  oder  umgekehrt  ttber. 

Dagegen  finden  an  den  Vorhöfen  zahlreiche  Uebergänge  von 
Fasern  von  dem  einen  Vorhof  auf  den  anderen  statt.  Eine  besondere 
schliessmuskelartige  Anordnung  kommt  den  quergestreiften  Muskel- 
fasern zu,  welche  sich  auf  die  in  die  Vorhöfe  einmündenden  Venen 
erstrecken  und  bei  gewissen  Thieren  auf  weite  Entfernungen  vom 
Herzen  hinreichen  (RIuschel^^  Elischer^,  Stieda*,  Aenstein^). 

Was  die  Musculatur  der  Kammern  betrifft,  so  ist  hervorzuheben, 
dass  die  von  den  fibrocartilaginösen  Ringen  an  den  Herzostien  ent- 
springenden und  direct  oder  mittelst  der  sehnigen  Fäden  der  Papillar- 
muskeln  zu  jenen  Ringen  zurückkehrenden  schleifenförmigen  Faser- 
zttge  einmal  oder  in  Form  von  Achtem  den  Herzkörper  uingreifen 

1  Feakck,  Travaux  du  lab.  de  M.Mabbt.  p.  311. 1877. 

2  Raubghbl,  De  art.  et  ven.  struct  Yratislay.  1 836. 

•    3  EuscHBB,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  MaUi.-iiaturw.  Gl.  (2)  LX.  S.  63. 1869. 

4  SnsDA,  Arch.  f.  microscop.  Anat  XIV.  8. 243. 1877. 

5  AaNSTSiK,  Centralbi.  f.  d.  med.  Wissensch.  1877.  S.  692. 
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nnd  da88  dabei  die  Richtung  der  Fasern  ttberall  an  der  inneren  nnd 
ftiuseren  OberfllU^he  sich  kreuzt  und  dazwischen  meist  alle  lieber- 
g&nge  von  der  einen  in  die  andere  Richtung  zeigt.  Dabei  verhalten 
sich  aber  die  Faserzüge  des  rechten  Ventrikels  so  zu  den  Fasern 
des  linken  Ventrikels,  wie  die  im  rechten  Theile  der  Herzscheide- 
wand verlaufenden  Fasern  sich  zu  jenen  des  linken  Ventrikels  ver- 
halten,  so  dass  die  Schleifentouren  gleichsam  nur  um  das  Cavum 
des  linken  Ventrikels  gelegt  erscheinen  und  der  rechte  Ventrikel  wie 
ein  Spalt  in  der  Wand  des  linken  sich  ausninmit.  Es  macht  sich 
diese  fttr  die  gleichzeitige  Entleerung  beider  Ventrikel  wichtige  That- 
sache  kenntlich  auf  Schnitten,  die 
man  senkrecht  auf  die  Längenaxe 
des  Herzens  durch  dasselbe  führt. 
Auf  solchen  Schnitten  werden  die 
beiden  Höhlen  in  der  Weise  ge- 
sehen, wie  es  die  nebenstehende 
Fig.  4  veranschaulicht  (Ludwig^). 

In  Bezug  auf  das  nähere  Detail 
der  Herzfaserung,  die  viele  mühe- 
Tolle  Arbeiten  veranlasste,  ohne  dass 
es  uns  erlaubt  gewesen  wäre,  das  p.    ^ 

Problem  der  mechanischen  Zurück- 
fUming  der  jeweiligen  Gestalt  des 

Herzmuskels  auf  Anordnung  und  Zustand  der  Muskelfasern  zu  lösen,  ver- 
weisen wir  auf  die  betreffende  Literatur^. 


5,  Die  Zahl  der  Herzschläge, 

Die  Zahl  der  Herzschläge  beträgt  beim  erwachsenen  gesunden 
Manne  im  Mittel  71 — 72  in  der  Minute.  Ausführlich  wird  auf  die 
Frequenz  der  Herzschläge  erst  beim  Puls  der  Arterien  (s.  unten)  ein- 
zagehen  sein. 

Hier  soll  nur  bemerkt  werden,  dass  bei  Versuchen  an  Thieren  für 
die  Ermittelung  der  Frequenz  der  Herzschläge,  wenn  es  sich  um  längere 
Versuchszeiten  handelte,  besondere  Markir-  oder  Zählapparate  in  Anwen- 


1  Ludwig,  Ztschr.  f.  rat  Med.  YII.  S.  189. 1848. 

2  C.Fe. WoLFP, Actoacad.scientimp.Petropol.IV.(2)p.  197; V.(l)p.21l; VI. 
(2)p.  214. 1780—1782;  Nova  act.  acad.  scient.  Pe^op.  I.  p.  231 ;  II.  p.  181  ;in.  p.  185 
TL  227 ;  IV.  p.  217  u.  242  :V.  p.  223 ;  VI.  p.  217 ;  VUI.  p.  347 ;  IX.  p.  271 ;  X.  p.  175. 
1783—1792.  —  Gbbdy,  Kecher.  discuss.  etpropos.  d*anat.  etc.  p.  24.  Paris  1823.  — 
Paucki,  De  musc.  cord.  struct.  Vratisl.  1839.  —  Ssarlb,  ToDDand  Bowhan,  Gyclop. 
of  anat  and  physioL  U.  p.  619. 1836-39.  —  Pabchappe,  Du  coeur,  de  sa  cruct.  et  de 
868  mouT.  Paris  1844.  —  Ludwig,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  VII.  S.  189. 1848.  —  Dondbbs, 
NederL  Lanc.  S.  54K 1852.  —  Pbttiorrw,  Phüos.  Transact.  CLIV.  p.  445. 1865.  — 
WisKLKB.  Arch.  f.  Anat.  u.  PhysioL  1865.  S.  261. 
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dang  gebracht  wnrden.  Apparate,  bei  welchen  die  Bewegungen  einer 
ins  Herz  eingestochenen  Nadel  auf  einen  Schreibhebel  oder  ein  Z&bler- 
werk  von  Siemens  &  Halske  oder  einen  Markirmagnet  übertragen  werden, 
sind  von  Brondgeest^,  Vlacovich  &  Vintschoau^  und  von  Czermak^  an- 
gegeben worden. 


III.  Die  Mechanik  der  HerzYentile. 

Die  Richtung  des  vom  Herzen  unterhaltenen  Blutstromes  wird 
in  erster  Reihe  gesichert  durch  die  Atrioventricularklappen  oder 
venösen  Klappen  des  Herzens  und  durch  die  an  den  Wurzeln  der 
aus  dem  Herzen  entspringenden  grossen  Arterienstämme  angebrachten 
Semilunarklappen. 

i.  Die  Atrioventricularklappen. 

Die  dreizipflige  Klappe  im  rechten  und  die  zweizipflige  im  linken 
Herzen  verhalten  sich  in  Bezug  auf  ihre  Wirkungsweise  volLstilndig 
gleich  und  müssen  darum  unter  Einem  betrachtet  werden.  Für  das 
Verständniss  der  Wirkungsweise  dieser  Klappen  ist  e3  wichtig,  zn 
bemerken,  dass.  jede  dieser  Klappen  an  ihrem  Ursprungstheile  einen 
in  sich  geschlossenen  häutigen  Ring  oder  Cylinder  darstellt  (E.  E 
Webern,  Kübschneb^).  Erst  eine  Strecke  vom  angewachsenen  Rande 
der  ELlappe  entfernt,  zerfällt  durch  tiefe  Einschnitte  die  Klappe  in 
die  grossen  Zipfel  und  diese  selbst  wieder  durch  seichtere  Einschnitte 
in  zahlreiche  kleinere  Zipfel.  Die  sehnigen  Fäden,  mit  welchen  die 
ELlappenzipfel  verbunden  sind  und  welche  bei  der  Contraction  der 
Ventrikel  das  Umschlagen  der  Klappe  in  den  Vorhof  verhindern, 
inseriren  sich  nicht  blos  am  freien  Rande  der  Klappe.  Die  Insertion 
derselben  findet  vielmehr  mittelst  der  durch  ihre  dichotomische  Ver- 
zweigung vervielfältigten  Enden  (Sehnen  2.  und  3.  Ordnung)  an  der 
ganzen  der  Ventrikelwandung  zugekehrten  äusseren  Oberfläche  der 
Klappen  statt,  dadurch  wird  eine  den  Verschluss  gefährdende  Auf- 
blähung des  mittleren  Theiles  der  entfalteten  Klappe  verhindert  und 
diese  wird  von  den  mitentfalteten  Enden  der  sehnigen  Fäden  wie 

1  Bbondobbst,  Arch.  f.  d.  hoUftnd.  Beitr.  z.  Nat.-  u.  Heük.  ÜI.  S.  433. 1854. 

2  Vlacovich  u.  Vintsohoau  ,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-naturw.  GL 
L.  (2)  p.  4t  8.  1864;  DeUa  num.  dei  battit.  cardiaci.  Venezial871.  (Ext.  dagli  Atti  del 
R.  Istit.  ven.  di  scienc.  XVI.  3.  ser.) 

3  GzBBMAK,  Sitzffsber.  d. Wiener  Acad.  Math.-naturw.  Gl.  LIX.  (2)  S.  243. 1869; 
Der  electrische  Doppelhebel.  Leipzig  1 871. 

4  £.  H.  Wbbbb,  Hildebrandt*8  Anatomie.  III.  S.  136.  Braunschweig  1831. 

5  EüBSCHNBB,  K.  Waonxb^s  Handwörterb.  d.Physiol.  U.  S.42.  Braunschwdg 
1844. 
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?(m  Strebepfeilern  gehalten.  Fttr  das  entgegengesetzte  Ende  der 
sehnigen  Fäden  ist  die  Verbindung  mit  den  Papillarmuskeln  wichtig, 
die  bekanntlieh  so  stattfindet,  dass  immer  die  sehnigen  Fäden  der 
aneinander  grenzenden  Hälften  zweier  neben  einander  liegender 
Klappenzipfel  gegen  einen  und  denselben,  dem  Zwischenräume  der 
Klappenzipfel  entsprechend  orientirten  Papillarmuskel  eonvergiren. 
Dorch  diese  Art  der  Verbindung  wird  die  Länge  der  sehnigen  Fäden 
den  einzelnen  Phasen  der  Herzbewegung  angepasst  und  andererseits 
ist  dadurch  die  Richtung  des  Druckes  bestimmt,  welchen  die  bei 
der  Systole  vor  dem  Ostium  liegende  Klappe  auf  den  Inhalt  des 
YentrÜLels  ausübt. 

Die  angeführten  Momente  sind  für  das  Verstilndnias  des  Mechanismus 
der  Atrioventricularklappen  die  wichtigsten;  für  ein  weiteres  Studium  der 
Einrichtang  der  Klappen  sei  auf  Kübsohner^,  Pabohappe^,  Rkid^  und 
Joseph^  verwiesen,  und  hier  nur  noch  bemerkt,  dass  der  Flächenraum, 
welchen  die  Atrioventricularklappe  zu  bedecken  im  Stande  ist^  weit  grösser 
ist  als  die  venöse  Oeffung  des  Ventrikels.  Ein  einziger  Zipfel  würde  fast 
hinreichen,  um  jene  Oefihung  zuzudecken  (KOrsohneb^).  Der  Umfang 
des  venösen  Ostium  des  rechten  Herzens  wurde  zu  122  Mm.,  jener  des 
linken  zu  112  Mm.  bestimmt,  der  Flächeninhalt  der  Tricni^idalklappe 
betrag  21.6  DCm.,  jener  der  Bicuspidalklappe  20.3  OCm.  (Wülff^). 

Sowohl  in  den  sehnigen  Fäden  als  in  den  Klappen  selbst  kom- 
men Muskeln  vor.  Erstere  finden  sich  in  den  stärkeren  Sehnenfäden 
des  linken  Ventrikels  in  Form  von  Spindeln  eingelagert  (Contractores 
ehordae,  0hl  ^).  Die  Muskeln  der  Klappen  gehen  von  den  Vorhöfen 
auf  dieselben  über  und  bilden  zwei  übereinander  liegende  Schichten, 
in  deren  einer  die  Fasern  der  Länge  der  Klappen,  in  deren  anderer 
sie  der  Breite  entsprechend  gerichtet  sind  (Rkid»,  Kürschner®,  Jo- 
asPH*^,  Gussenbauer'^,  Paladino^^).  Dazu  kommen  noch  schwache 
längslanfende  Muskeln,  welche  sich  von  der  Kammer  auf  die  Klappe 
fortsetzen  (Paladino^^). 

1  KObsghkbb  a.  a.  0. 

2  Fabchapfx,  Du  coeur  etc.  Paris  1844. 

3  Um),  Art  Heart  in  Todd's  Cydopaed.  U.  p.  577.  London  1836—1839. 

4  JosBPH,  De  anatom.  cord.  imprimiB  ratione  habita  qnatoor  ejos  annul.  Yratis- 
la?.  1857 ;  Areh.  f.  ]>athoL  Anat  XIV.  S.  263. 1858.        5  KüsscHmiB  a.  a.  0. 

6  WuLVF,  NonnoUa  de  cordis  pond.  ac  dimentio  etc.  Dorpat  1856.  Die  Zahlen 
und  nach  Hsiiia*s  Umrechnung  (Anat  d.  Mensch.  Gef&ssl.  S.  46.)  angeführt. 

7  ÖHL,  Mem.  deU.  real.  Acad.  dl  Torino.  XX.  1861. 

8  Run)  a.  a.  0. 

9  KüB8GHiniB,Froriep*8  Nene  Notizen.  XY.S.  113. 1840;Wagner*8Handwörterb. 
d.PhysioI.n.S.  1844. 

10  JoasPH  a.  a.  0. ;  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XVIII.  S.  495. 1860. 

1 1  6U88BHBAUEB,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-naturw.  Gl.  LVn.  (2)  p.  1 103. 
1868. 

12  Paljjmvo,  Contribos.  all'  anatom.,  e  fisiol.  del  cuore.  Napoli  1876. 

13  Paladino  a.  a.  0. 

HamlVnek  der  Fhyrioloffia.  Bd.IY.  11 
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Man  pflegt  gewöhnlich  durch  einen  Versuch,  den  schon  Loweb^  an- 
stellte,  zu  demonstriren,  dass  auch  noch  am  Leichenherzen  die  yenöaen 
Klappen  einen  ventilartigen  Abschluss  der  Ostien  hervorbringen.  Der 
Versuch  kann  In  der  Weise  angestellt  werden,  dass  man  in  den  rechten 
Vorhof  einen  Holzring  einbindet,  in  die  A.  pulm.  aber  eine  Glasröhre. 
Klemmt  man  den  Holzring  und  die  Röhre  in  passenden  Haltern  fest,  so 
kann  man  .von  oben  her  in  den  rechten  Ventrikel  und  auf  die  in  den 
Ventrikel  hineinhängende  Tricuspidalklappe  hinblicken,  füllt  man  nun 
Wasser  in  den  Ventrikel,  so  sieht  man  die  Klappenzipfel  flottiren,  und 
ahmt  man  durch  Zusammendrücken  des  gefüllten  Herzens  die  Gontraction 
der  Ventrikel  nach,  so  legen  sich  die  Klappenzipfel,  während  zugleich 
das  Wasser  in  der  Röhre  emporsteigt  vor  das  Ostium  und  schUessen 
dieses  ab. 

Für  die  Thfttigkeit  der  Ventile  im  lebenden  Herzen  fragt  es  aieb 
aber  um  mehr. 

Bei  der  Diastole  muss  das  Blut  frei  durch  die  Ostien  aus  den 
Vorkammern  in  die  Ventrikel  treten,  dagegen  müssten  die  Klappen 
in  allen  Momenten  vom  Ende  der  Diastole  der  Ventrikel  bis  zum 
Ende  der  darauffolgenden  Systole  das  Ostium  verscbliessen,  wenn 
das  Ventil  möglichst  y ollkommen  arbeiten,  also  von  dem  Nutzeffe<4 
des  Pumpwerkes  bei  der  rückgängigen  Bewegung  des  Ventiles  vom 
Stadium  des  völligen  Offenseins  bis  zum  Stadium  des  eben  vollkom- 
menen Verschlusses  möglichst  wenig  yerloren  gehen  soll. 

In  dieser  Beziehung  wollen  vrir  zunächst  hervorheben,  dass  es 
nicht  richtig  ist,  anzunehmen,  dass  die  Klappen  nicht  im  Stande 
seien,  die  Ostien  der  unter  bestimmtem  Druck  mit  Wasser  yollge- 
fUlten  Ventrikel  zu  schliessen  und  dass  bei  dem  Versuche  Lower's 
der  Verschluss  immer  insufficient  bleibt  (S^e'). 

Der  Versuch  von  Baumgabten"^,  nach -welchem  man  ein,  wie  frflher, 
präparirtes  Herz,  dessen  Arterien  verschlossen  wurden,  nach  Eintreiben 
des  Strahles  einer  etwa  ftisshohen  Wassersäule  durch  das  Ostium  venosum 
und  nach  plötzlicher  Unterbrechung  des  Strahles  umdrehen  kann,  ohne  dass 
ein  Tropfen  ausfiiesst,  gelingt,  mit  normalen  Herzen  vorsichtig  angestellt, 
sowohl  am  rechten,  wie  am  linken  Ventrikel,  er  gelingt  auch  dann  noch, 
wenn  man  von  den  Arterien  her  eine  solche  Flüssigkeitsmenge  in  die 
Ventrikel  eintreibt  als  sie  während  des  Lebens  kaum  je  aufnehmen,  und 
es  muss  damit  die  Schlussfähigkeit  der  in  die  Ebene  des  Ostium  empor- 
gehobenen Klappe  auch  im  Momente  der  maximalen  Füllung  flir  das  nor- 
male Herz  als  bewiesen  angesehen  werden. 

Nach  Baumoabten  soll  nun  der  Schluss  der  Klappen  erfolgen  un- 


1  LowsB,  Tract.  de  corde  etc.  London  1669.  Edit.  sept  p.  40.  Lugdin.  Batav. 
1740. 

2  StE,  Arch.  de  physiol.  2.  s^.  I.  p.  552.  648. 1874. 

3  Baumoaktbn,  De  mechanismo  quo  yalvulae  venosae  cordis  claudnntor.  Mar- 
burg 1842 ;  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1843.  S.  461. 
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mittelbar  nachdem  die  Vorhofssystole  nachgelassen  hat;  dadurch;  daas  der 
vorher  im  Maximum  ausgedehnte  Yenirik^l  zufolge  seiner  Elastidtät,  also 
Ümlich  wie  im  obigen  Versuche;  bei  der  Unterbrechung  des  hineingestos- 
fienen  Wasserstrahles  auf  die  in  ihm  enthaltene  Flüssigkeit  drückt;  wo- 
durch die  Klappen  gegen  das  venöse  Ostium  hingetrieben  werden;  diese 
AüBchauung  wird;  auch  von  E.  H.  Webeb^,  verüieidigt.  Die  darauffol- 
gende Systole  und  der  hohe  Druck  im  Herzen  finden  die  Klappen  schon 
geschlossen  und  haben  nur  zur  FolgC;  dass  der  Verschluss  fortdauert. 

Andererseits  wurde  aber  auf  ^e  mögliche  Bedeutung  der  von  den 
Vorhöfen  auf  die  Klappen  übergehenden  Muskeln  für  die  Einstellung  der 
Kkppen  hingewiesen  (Kt^CHNER^;  Neoa^;  Joseph^;  Gussenbaüeb^j. 

Paladino^  überzeugte  sich  am  noch  schlagenden  Hnndeherzen; 
dass  die  Klappen  am  Ende  der  Vorhofsystole  durch  Muskelwirknng 
empor  gehoben  werden,  wobei  sie  mittelst  der  sehnigen  Fäden  einen 
Zug  auf  die  Papillarmuskeln  ausüben. 

Stellen  wir  uns  aber  vor,  die  Klappe  wäre  in  der  einen  oder 
anderen  Weise  beim  Beginn  der  Systole  schon  geschlossen  oder  in 
die  für  den  Schluss  günstigste  La^^^e  vor  das  Ostium  gebracht;  so 
wird  durch  die  mit  der  Systole  zusammenfallende  Thätigkeit  der 
Papillarmuskeln  die  Möglichkeit  gegeben  sein;  dass  die  Klappe  in 
d^  Ventrikel  hineingezogen  wird.  Wegen  der  seitlichen  Annähe- 
nmg  der  Papillarmuskeln  werden  aber  auch  die  ELlappenzipfel  zu- 
sammenrücken und  die  sehnigen  Fäden  werden  so  gestellt  sein,  als 
ob  sie  Ton  einem  Puncto  der  Ventrikelwand  gegen  den  Limbus  cordis 
di?ergirten.  lieber  den  Klappen  wird  dann  ein  kegelförmiger  Baum 
entstehen  und  so  erklärt  sich  die  Möglichkeit  der  vollständigen  Ent- 
leerung des  Ventrikels  bei  der  Systole. 

Diese  Anschauung  wurde  in  der  That  von  KOasomfEB'^  vertheidigt; 
PuEKTKE^  hatte  sich  schon  früher  eine  ähnliche  Anschauung  gebildet  und 
Nega'  giebt  an,  dass  er  mit  dem  in  das  Herz  des  Kalbes  eingefBhrten 
Finger  fühHC;  wie  die  KlappC;  während  sich  das  Ostium  etwas  zusammen- 
^f  gegen  die  Herzspitze  gezogen  wurde. 

Der  Anschauung;  dass  die  Klappen  erst  gehoben  und  dann  herab- 
gezogen werden  sollen;  entgegen  wird  aber  von  einer  Reihe  von  ande- 
ren Forschem  die  Ansicht  vertheidigt;  dass  die  Zipfel  gleich  von  vom- 

l  E.  H.  Webbb,  Prager  Vjschr.  IV.  8. 105. 1848. 
i  KüRscHHSB  a.  a.  0. 

3  NioA,  Gaspkb*6  Wochenschr.  1851.  S.  661. 673;  Jabresber.  d.  scliles.  Ges.  f. 
uteri  Gultur.  S.  164.  Breslau  1851. 

4  Joseph,  Arch.  f.  path.  Anat.  XYIII.  S.  495. 1860. 

5  OVSSKNBAUBB  a.  a.  0. 

6  Paladino  a.  a.  0. 

7  KüBSCHHEB  a.  a.  0. 

S  Pdxkths,  Jahresber.  d.  scbles.  Ges.  f.  yaterl.  Cultor.  S.  157.  Breslau  1843. 
9  KaoA  a.  a.  0. 
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herein  nach  abwärts  gerichtet  sind  und  in  dieser  Lage  aneinander 
geschlossen  werden  {Rbidi,  Sükmat^,  Säb^). 

In  Bezug  auf  die  Einzelnheiten  des  Vorganges  herrschen  zwischen  die- 
sen Autoren  wieder  die  grössten  Differenzen. 

SüBMAT  behauptet,  dass  die  Klappenzipfel  während  der  Diastole  den 
Ventrikelwandungen  fest  anliegen  und  lüsst  sie  durch  die  Papillarmuskeln 
bei  der  Systole  von  den  Yentrikelwanduhgen  abgezogen ,  einander  ge- 
nähert und  so  zusammengeschlossen  werden,  mit  welcher  Ansicht  er  jener 
von  Reid  sehr  nahe  kommt. 

ßtE  dagegen  lässt  die  während  der  Diastole  frei  in  den  Ventrikel  hän- 
genden Elappenzipfel  durch  die  wegen  des  rein  longitudinalen  Verlaufes 
ihrer  Fasern  im  Vergleich  mit  der  Längsaxe  des  Ventrikels  sieh  verhält- 
nissmässig  stark  verkürzenden  Papillarmuskeln  stark  nach  abwärts  gezogen 
werden.  Die  Lage  der  Papillarmuskeln  im  stark  contrahirten  Herzen  sei 
ferner  eine  solche,  dass  im  linken  Ventrikel  die  beiden  Klappenzipfel 
gegen  einander  und  gegen  die  linke  Wand  gepresst  werden ;  im  rechten 
Ventrikel  dagegen  sieh  der  vordere  und  hintere  Zipfel  gegen  einander 
und  gegen  den  Scheidewandzipfel  legen.  Im  linken  Herzen  befinde  sich 
dann  rechts  von  der  an  der  Wand  liegenden  Klappe  für  das  Blut  der 
Ganaiis  aorticus,  im  rechten  Ventrikel  nach  vorne  und  links  von  den 
aneinander  geschlossenen  Elappenzipfeln  der  Canalis  pulmon.  Im  rechten 
Ventrikel  werde  der  Schluss  vervollkommnet  durch  ein  Muskelbflndel,  wel- 
ches dem  im  rechten  Vogelherzen  die  fehlende  Tricuspidalklappe  ersetzen- 
den Semisphincter  analog  ist.  Lutze^  beschreibt  im  noch  zuckend  ausge- 
schnittenen Herzen,  welches  er  sofort  in  heissen  Alkohol  brachte  und  län- 
gere Zeit  darin  kochte,  eine  ähnliche  Anordnung  der  Papillarmuskeln  und 
Lage  der  Klappen,  wie  S£e  im  stark  contrahirten  Herzen. 

Wir  wollen  hier  nur  bemerken,  dass  durch  die  zuletzt  vorge- 
brachten Ansichten  über  die  Vorgänge  beim  Klappenschlnss  jedes 
Verständniss  der  eigenthttmlichen  Muskeln  der  Atrioventricularklappen 
ausgeschlossen  wird;  und  die  Entscheidung  über  die  vorgebrachten 
controversen  Anschauungen  fUr  den  Abschnitt  aufbehalten,  in  wel- 
chem wir  ttber  die  Art  und  Weise  sprechen  werden,  wie  das  Herz 
•die  Au&ahme  des  Blutes  aus  den  Venen  und  die  Abgabe  desselben 
in  die  Arterien  besorgt 

2.  Die  halbfnondjdrmigen  Klappen  der  Aorta  und  Fuimanalarterie. 

£.  *&.  Webern  hat  diese  Klappen  als  eine  besondere  Art  von 
Ventilen  bezeichnet,  auf  welche  man  in  der  Mechanik  nicht  gefallen 

1  Reid,  Article  Heart  Todd  Cyclopaed.  of  anat  and  physiol.  n.  p.  600.  1836— 
1839. 

2  SuBKAT,  Gaz.  m^dic.  de  Paris.  1852.  p.  767 ;  Journ.  de  Panat.  et  de  la  physiol. 
:m.p.458.  1876. 

3  S^,  Arch.  de  physiol.  2.  s^.  I.  p.  552.  848. 1874 ;  Gaz.  h^bd.  1876.  p.  726. 

4  LuTZB,  Ein  B&trag  zur  Mechanik  der  Herscontractionen.  Leipzig  1874. 

5  £.  H.  Wbbsb,  Hüdebrandt*8  Handb.  d.  Anat.  m.  S.  28.  Braunschweig  1$$1. 
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ist,  als  TaschenventUe.  Die  Etappen  liegen  drei  an  Zahl  in  jeder 
Arterienwnrzel  den  Sin.  Valsaly.  gegenüber. 

Jede  solche  Etappe  ist  mit  einem  convexen  parabolischen  Rand 
an  die  Wand  der  Arterie  angewachsen,  der  freie  Band  der  Klappe^ 
der  in  der  Mitte  ein  vorspringendes  Knötchen  (Nod.  Arant.)  trägt^ 
schneidet  den  angewachsenen  so,  dass  beide  eine  halbmondfttrmige 
Figur  begrenzen. 

Die  Tasche,  welche  zwischen  der  halbmondförmigen  Etappe  und 
der  Arterie  entsteht,  hat  man  passend  mit  den  Taschen  verglichen^ 
welche  man  in  Kutschen  seitwärts  anzubringen  pflegt  Sind  alle  drei 
Taschen  gefüllt,  so  springen  sie  weit  ins  Lumen  der  Arterie  vor^ 
schliessen  aneinander  und  verlegen  so  das  Lumen. 

Die  Fig.  5  stellt  einen  Quer- 
schnitt der  Parssinuosa  (Ceradini^) 
der  Arterienwurzel  in  der  Höhe  der 
Inaertionspuncte  a,  ^,  d  der  drei  freien 
Klappenränder  acbf  hcd  und  dca, 
also  in  der  von  Geradini  sogenann- 
ten Ebene  des  Ostium  arteriosum 
dar.  Die  schraffirten  Felder  zeigen 
die  geftllten  und  aneinander  liegen- 
den Taschen  von  oben.  Das  Drei- 
eck abd  ist  das  Minimal-,  das  Drei- 
eck i  2^  das  Maximaldreieck  Cera- 
DiNi's.  Beide  Dreiecke  sind  gleich- 
seitig. Ein  dem  Minimaldreieck 
nmsehriebener  Kreis  entspricht  dem 
Arterienquerschnitt,  in  welchem  der 
sinuöse  Theil  in  die  Pars  bulbosa 
der  Arterie  (von  der  Sinusgrenze  bis 
zur  Gabelung  reichend)  übergeht.  Die  Sinusprofile  alby  b2dy  dSa  sind 
Bogen  von  Kreisen,  deren  Mittelpuncte  im  Minimaldreiecke  etwas  nach 
innen  von  den  Halbirungspuncten  der  Seiten  liegen,  entgegen  Retziüs^, 
der  die  Sinusprofile  als  Kreisbogen  darstellte,  deren  Mittelpuncte  in 
g:leiehen  Abstiinden  auf  der  Aortenperipherie  liegen  sollten  und  deren 
Halbmesser  dem  des  Aortenquerschnittes  gleich  sein  sollten.  Retzius'  Dar- 
stellung giebt  die  Sinusbogen  zu  gross  im  Vergleich  mit  der  Länge  der 
freien  Klappenränder,  während  Ceradini's  Darstellung  sehr  gut  mit 
Messungen  übereinstimmt,  die  Brücke^  über  das  Verhältniss  der  Länge 
der  freien  Klappenränder  zu  den  Sinusbogen  an  Gypsansgüssen  der  Aorten- 
wnrzel  anstellte.    Das  Bild  des  geschlossenen  Taschenventiles  kann  nach 


FIf.  5. 


1  GERADna,  Der  Mechanismus  der  halbmondförmigen  Herzklappen.    Leip- 
zig 1872. 

2  Rbtzius,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1843.  S.  14. 

3  Bbückb,  Ladwig*8  Lehrb.  d.  Fhysiol.  2.  Aofl.  II.  S.  128.  Fig.  37  u.  38.  Jieipzig 
0.  Heidelberg  1861. 
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den  oben  angeftihrten  Thatsachen  nicht  weiter  fraglich  sein  und  es  ist 
leicht  an  jeder  ausgeschnittenen  Aorten-  oder  Pulmonalarterienwurzel;  in 
welche  man  einen  Glastrichter  einbindet;  durch  Eingiessen  von  Wasser 
den  Elappenschluss  zu  demonstriren. 

Anders  verhält  es  sich  wieder  mit  dem  Bilde  des  offenen  Ventiles 
während  des  Lebens  und  mit  der  Frage,  in  welche  Phase  der  Herzaction 
der  Elappenschluss  fällt. 

In  Bezug  auf  das  Erstere  wird  einerseits  angegeben,  dass  bei  offenem 
Ventil  die  freien  Ränder  der  Klappen  mit  den  Bogen  der  Sinusprofile  zu- 
sammenfallen, während  andererseits  gelehrt  wird,  dass  die  Rlappenränder 
mit  den  Seiten  des  Minimaldreieckes  nahe  zusammenfallen,  also  eine  Sehnen- 
stellung zu  den  Sinus  einnehmen  oder  sogar  nach  innen  gehende  flache 
Spitzbogen  über  den  Seiten  des  Minimaldreieckes  bilden.  Im  ersteren 
Falle  hätte  dann  das  Ostium  aorticum  eine  dreieckige  Form,  im  zweiten 
Falle  eine  dreistrahlige  Stemform  mit  der  Richtung  der  Radien  nach  ca^ 
cb  und  cd  (Fig.  5). 

Die  genaueren  Studien  über  die  Mechanik  der  Semilunarklappen 
wurden  angeregt,  als  Bbücke^  eine  schon  von  Thebesius^  vorge- 
brachte aber  in  Vergessenheit  gerathene  Lehre  selbstständig  wieder 
aufstellte  und  daraus  wichtige  Consequenzen  für  die  Herzmeehanik 
zog.  Nach  dieser  Lehre  sollen  die  Semilunarklappen  der  Aorta  die 
Mttndungen  der  im  Bereich  der  Sinus  Valsalv.  entspringenden  Coronar- 
arterien  des  Herzens  zudecken,  wenn  sie  bei  der  Systole  der  Ven- 
trikel heraufgeschlagen  werden.  Der  Zweck  dieser  Einrichtung  soll 
die  Hintanhaltung  einer  systolischen  Steigerung  des  Blutdruckes  in 
den  Kranzschlagadem  sein.  Dagegen  würden  die  Ostien  der  Coronar- 
arterien  wieder  frei  bei  der  Diastole  und  so  der  Blutdruck  in  den 
Gefässen  des  Herzens  gesteigert.  Ein  hoher  Blutdruck  in  den  Kranz- 
schlagadem während  der  Systole  der  Ventrikel  wttrde  sich  der  letz- 
teren als  zu  überwindender  Widerstand  entgegenstellen;  dagegen 
würde  ein  hoher  Blutdruck  in  den  Kranzschlagadem  während  der 
Diastole  durch  die  federartige  Spannung  der  Gefässe  des  Herzens 
dazu  beitragen,  die  Höhlen  des  Herzens  fUr  das  zu  empfangende  Blut 
zu  öffiien.  Diese  Herzkraft  sparende  Transposition  des  Blutdruck- 
Maximum  in  den  Goronargefässen  des  Herzens,  im  Vergleich  mit  den 
übrigen  Schlagadem,  hat  Brücke  als  Selbststeuerang  des  Herzens 
bezeichnet. 

Brücke's  Lehre  fand  an  Hybtl^  einen  heftigen  Gegner.   Des  Letzteren 

1  Bbückb,  Sitzgsber.  d. Wiener  Acad.  Math.-naturw.  Cl.  XIV.  S.  345. 1854;  Der 
Verschluss  der  Kranzschlagadem  durch  die  AortenkUippen.  Wien  1855. 

2  Thbbesiüs,  Diss.  med.  inaug.  de  circulo  sangurn.  in  corde.  (§  24  u.  25)  Losd. 
Batay.  1708. 

3  Hybtl,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-math.  Cl.  XIV.  S.  373. 1854.  üeber 
die  Selbststeuerung  des  Herzens,  ein  Beitrag  zur  Mechanik  der  Aortenklappen.  Wien 
1855. 
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Eänwllrfe  w«roa  hsvptiiehlioh:  die  ürsprflnge  der  Kranzschlagadern  liegen 
ia  der  Begel  Aber  den  Sinus  Valaalv.  and  werden  dämm  ron  den  Semilnnar- 
klappen nicht  gedeckt,  demgemäss  sieht  man  angestochene  Ooronararterien 
oontiimirlich  und  im  bestimmten  Moment  systolisch  rerstSlrkt  spritzen. 

In  der  Folge  betheiligten  sich  an  der  ttber  diese  Frage  entstande- 
nen Controverse  auch  noch  eine  grosse  Zahl  anderer  Forscher.  Nichts- 
destoweniger ist  die  Frage  der  systolischen  Lage  der  Aortenklappen  und 
des  Blntstromes  in  den  Gefilssen  des  Herzens  bis  heute  .eine  der  schwie- 
rigsten geblieben,  da  die  Forschungen  eine  Reihe  unbezweifelbarer  That- 
sftohen  zu  Tage  gefördert  haben,  zwischen  denen  das  Band  des  Ver- 
stlndnisses  fehlt. 

Es  ist  vor  Allem  wichtig  anzuführen,  dass  Ent^OKB^s  Behauptung, 
der  Widerstand  in  dem  Kranzschlagadersystem  werde  bei  der  Systole  der 
Tentrikel  durch  Compression  der  HerzgefUsse  vermehrt,  bestritten  wurde 
(CkradiniO-  Man  sttttzte  sich  dabei  auf  Versuche  von  Sczelkow^  und 
Sadlbr^,  die  später  von  Oenersigh^,  Hafiz^,  Gaskbll<^,  Grützneb  &  Hbiden- 
HAiN?  fortgesetzt  wurden,  aus  welchen  sich  ergab,  dass  der  Blutstrom  in 
oontrahirten  willkürlichen  Muskeln  beschleunigt  ist  und  dass  der  Grund 
dieser  Beschleunigung  eine  Dilatation  der  Muskelarterien  sei.  Allein  da 
sieh  herausstellte,  dass  diese  Geftssdilatation  bei  der  Oontraction  der  will- 
kflriichen  Muskeln  nicht  mechanischer,  sondern  nervöser  (vasodepresso- 
rischer)  Natur  ist  und  dass  sich  mit-  derselben  sogar  eine  mechanische 
Compression  gewisser  Geftogebiete  im  Muskel  verknttpft,  so  sind  erstens 
die  an  den  willkflrlichen  Muskeln  gewonnenen  Resultate  auf  das  Herz 
nicht  direct  übertragbar,  da  die  vasomotorischen  Einflüsse  auf  die  Herz- 
gefiisse  nach  ganz  anderen  (besetzen  erfolgen  können,  und  zweitens  muss 
sagegeben  werden,  dass,  wie  BbOckb^  hervorhebt,  beim  Herzmuskel  die 
(Gelegenheit  zur  mechanischen  GefHsscompression  gerade  in  ganz  hervor- 
ragender Weise  vorhanden  ist.  Die  inneren  Schichten  des  Herzfleisches 
sind  bei  der  Systole  einem  Drucke  ausgesetzt,  der  grösser  ist  als  der  in 
der  Aorta,  in  diese  Gefilsse  kann  darum  bei  der  Systole  kein  Blut  ge- 
lingen; gegen  die  äusseren  Schichten  nimmt  der  Druck  ab,  um  so  mehr, 
als  man  sich  der  äusseren  Oberfläche  nähert.  In  Uebereinstimmung  mit 
dieser  Anschauung  BbOcke's  steht  es,  dass  man  bei  der  Unterbindung  des 
lebenden  Herzens  en  masse  einmal  während  der  Systole,  ein  anderes  Mal 
während  der  Diastole,  im  ersteren  Falle  wohl  die  oberflächlichen  Herz- 
gefässe  natürlich  injicirt  findet,  die  etwas  tiefer  gelegenen  aber  leer,  wo- 
gegen im  letzterem  Falle  die  Gefässe  in  allen  Schichten  der  Musculatur 
mit  Blut  erfüllt  sind  (Klüo^).  Dass  die  Gefilsse  in  den  tieferen  Schichten 
des  Herzens  bei  der  Systole  nicht  wegsam  bleiben,  muss  als  ausgemachte 

1  CBBAOiHia.a.  0.  S.  23. 

2  SczELKOW,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-natarw.  Gl.  XLV.  S.  171. 1862. 

3  SADLB&,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  1869.  S.  189. 

4  GxNBBSicH,  Ebenda.  1870.  S.  142. 

5  Hapiz,  Ebenda.  S.  215. 

6  Gaskell,  Ebenda.  1876.  S.  45;  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1876.  S.  557;  Stud. 
ofthephTBiol.  lab.  Cambridge  m.  S.  132.  1877;  Joam.  of  phraol.  1878.  p.  108.  262. 

7  QsüTZKBR  u.  Hbidbnhain,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVl.  S.  1 .  1878. 

8  Bbückb,  Vorles.  üb.  Physiol.  2.  Aufl.  L  S.  183.  Wien  1875. 

9  Exüo,  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1876.  S.  1 33. 
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Sache  betrachtet  werden.  Fttr  die  Stämme  der  Coronararterien  nsd  die 
oberflächlichen  Herzgefässe  k()nnte  aber  etwas  anderes  stattfinden,  ja  wir 
müssen  es  sogar  fttr  wahrscheinlich  halten,  dass  eine  Erweiterung  der 
letzteren  das  compensirt,  was  an  Abftihrwegen  fttr  das  Blut  durch  die 
Oompression  der  tieferen  Herzgefässe  Tcrloren  geht,  was  namentlich  fllr 
die  Zeit  in  Betracht  käme,  welche  vergeht,  bis  die  Klappen  an  die  Wand 
der  Aorta  sich  heranfgeschlagen  haben. 

Leider  sind  wir  ttber  die  Dmckcnrye  in  den  Coronai^efiUsen  während 
der  einzelnen  Phasen  der  Herzthätigkeit  gar  nicht  aufgeklärt. 

Die  autoptische  Beobachtung  des  Gonorarpulses  und  des  Spritoi» 
der  angeschnittenen  Conorargefässe  kann  uns  aber  ttber  diesen  Mangel 
nicht  hinweghelfen. 

Wenn  man  das  continuirliche  systolische,  Ton  der  Basis  zur  Spitze 
des  Herzens  gerichtete  Spritzen  des  centralen  Stumpfes  der  Goronararterie 
(Endemamn^,  Perlb^)  als  Experimentum  crucis  in  der  Frage  nach  der  Stel- 
lung der  Klappen  bei  der  Systole  bezeichnet  (Oerabini^),  so  muss  da- 
gegen bemerkt  werden,  dass  gerade  dieser  Eingriff  das  Spiel  der  Klappen 
total  stören  kann,  wofttr  ähnliche  Beobachtungen  bei  kttnstlichen  Durch- 
Strömungsversuchen  sprechen. 

Dass  die  Klappen  im  Leichenherzen  nur  ausnahmsweise  Aber  die 
Coronarostien  heraufreichen  (Htrtl^),  ist  nicht  richtig,  denn  unter  iOO  Oo- 
ronarien  entspringen  nur  4  ausserhalb  der  Sinus  Valsalvae  (Brücxe^). 
Das  allein  ist  aber  entscheidend,  nicht  aber  die  Stellung,  welche  der 
freie  Rand  der  Klappe  in  der  aufgeschnittenen  und  auseinander  gebrei- 
teten Aortenwurzel  einnimmt,  denn  die  Klappen  sind  mit  ihrem  unteren 
Theile  an  das  Herzfleisoh  angewachsen  und  zeigen  diesen  Theil  im  Lei- 
chenherzen schräg  nach  abwärts  gerichtet.  Das  ist  eine  Wirkung  der 
Todtenstarre.  Im  Schweineherzen  ist  immer  die  dem  einen  Coronaroetium 
gegenttberliegende  Klappe,  angewachsen,  die  andere  nicht.  Letztere  deckt 
immer,  die  erstere  nicht,  so  lange  man  die  Umschlagsstelle  dorthin  ver- 
verlegt, wo  der  angewachsene  Theil  von  dem  darttber  gelegenen  sidi 
trennt;  anders  verhält  es  sich,  wenn  man  die  Umschlagsstelle  dor^ia 
verlegt,  wo  sie  im  Leben  sich  befindet,  in  den  Winkel,  den  die  äussere 
Fläche  der  Klappe  mit  der  Aortenwand  bildet  (Bbüoke®).  Der  freie  Rand 
der  Klappen  ist  lang  genug,  um  sich  an  die  Aorta  anzulegen  (Brücke^ 
und  nicht  so  kurz,  dass  die  Klappen  ttberhaupt  nur  eine  Sehnenstellung 
zum  Sinus  Valsalvae  (Htrtl^,  RttDiNOER^,  Miekswa^*^)  einnehmen  könnten. 


1  Endsmank,  Beitrag  z.  Mechanik  d.  Kreislaufs  im  Herzen.  Marburg  1856. 

2  Pbkls,  Bert.  klin. Woch.  1 867.  Nr.  1 ;  Arch.  f.  path.  Anat.  XXXIX.  S.  1 88. 1 867. 

3  Cbbadini  a.  a.  0.  S.  20. 

4  Hybtl,  Ueber  die  Selbststeuerung  des  Herzens.  S.  59.  Wien  1855. 

5  Brücke,  Vorles.  üb.  Physiol.  I.  8. 178.  Wien  1875. 

6  Derselbe,  Der  Verschluss  der  Eranzschlaffadem  durch  die  Aortenklappen. 
Wien  1855. 

7  Derselbe,  Ludvig*s  Physiol.  d.  Menschen.  2.  Aufl.  H.  S.  128. 

8  Htrtl,  Lehrb.  d.  topogr.  Anat.  5.  Aufl.  S.  480.  1857. 

9  RüDiNOBR,  Ein  Beitrag  zur  Mechanik  der  Aorten-  und  Herzklappen.  Erlangen 
1859, 
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Die  Versudie,  welche  Ckbadini'  «a  der  Pulmonalarterienwnrzel  des 
Sdiweinee  mit  dem  Speenlum  cordis  (RüDiNGBR'flche  Röhre  ^  knrses  in 
die  Arterienwarzel  eingebundenes  Olasrohr,  oben  mit  flachem  Glasdeekel 
▼encblossen  ^  mit  seitlichem  Tnbalas  zum  Entweichen  der  in  die  Röhre 
angetriebenen  Flüssigkeit)  anstellte;  smd  mit  grosser  Umsicht  and  nnter 
geaaner  Berttcksichtignng  der  DmckverhSltnisse  ausgeführt.  Ob  aber  die 
dabei  gemachte  Wahrnehmung  der  Sehnenstellong  der  Klappen  bei  der 
Niehahmnng  des  systolischen  Einströmens  in  die  Arterienwunsel  anf  die 
Verhältnisse  im  Leben  zu  übertragen  ist,  lässt  sich  noch  immer  bezweifeln. 
Die  Yersnche  sind  an  todtenstarren  Herzen  angestellt,  in  welchen  die 
Klappen  eine  andere  Lage  haben  als  im  lebenden  Herzen ;  das  zarte  Ge- 
webe der  Klappen  ist  dabei  der  Wasserwirkung  ausgesetzt.  Die  Be- 
schränkung der  Strombahn  durch  ein  dem  Minimaldreieck  (Fig.  5)  ent- 
sprechendes oder  gar  sternförmiges,  also  normal  stenosirtes  Ostium  aorticum 
hat  keine  Wahrscheinlichkeit  und  keine  Erfahrung  am  lebenden  Organis- 
mus fUr  sich.  Die  vergleichend  und  pathologisch  anatomischen  Thatsachen, 
welche  Brügkb^  gesammelt  hat  über  Klappenspnren  in  der  Arterienwand, 
aber  gefensterte  Klappen,  deren  Fenster  immer  den  Coronarostien  gegen- 
fiber  liegen,  auch  in  einem  Falle,  wo  zwei  Goronarien  aus  demselben 
Sinus  entspringen  und  demgemäss  in  derselben  Klappe  2  Fenster  stehen, 
können  unsere  Zweifel  nur  bestärken. 

Wir  hätten  nun  noch  der  Durchströmungsversuche  (v.  Wittigh', 
LuDwio^,  Rf^DiNGER^  Pebijb<^)  ZU  gedcuken,  bei  welchen  der  Ausfluss  aus 
in  die  Coronararterien  eingebundenen  Oanülen  beobachtet  wurde,  allein 
es  ist  schon  von  anderer  Seite  hervorgehoben  worden,  dass  diese  Yer« 
suche  für  die  Frage  der  Bedeckung  oder  Nichtbedeckung  der  Coronar- 
ostien keine  Entscheidung  gebracht  haben  (Oeradini). 

Was  die  Zeit  betrifft,  in  welcher  die  Semilunarklappen  ge- 
schlossen werden,  so  hat  Ceradini  bewiesen,  dass  diese  mit  dem 
Moment  zusammenfällt,  wo  das  systolische  Einströmen  von  Blut  in 
die  Arterienwurzel  eben  aufhört.  Durch  die  Systole  werden  die 
grossen  Arterien  verlängert,  was  zum  Ausdruck  kommt  durch  eine 
der  Richtung  des  Blutstromes  entgegengesetzte  Translationsbewegnng 
der  Arterienwände.  Die  Basis  des  Herzens  rückt  abwärts,  während 
die  Spitze  an  ihrem  Orte  bleibt.  Hört  das  systolische  Einströmen 
in  die  Arterienwurzel  plötzlich  auf,  so  entsteht  in  den  Wandschichten 
eine  rückläufige  Bewegung,  welche  an  der  Gefässwurzel  in  die 
rascher  und  rechtläufig  bewegten  axialen  Schichten  umschlügt.  Dieser 
Wirbel  flihrt  die  ELlappen  in  ihre  Schlussstellung. 

Cerardini  hat  diese  rückläufige  Bewegung  der  Wandschichten  und 
den  Wirbel  in  Glasröhren,  die  mit  Bärlappsamen  suspendirt  enthaltendem 

t  Cebabiki  a.  a.  0.  S.  34. 

2  Bbückb,  Yorles.  ftb.  Physiol.  S.  184. 1875. 

3  WiTTicH,  Allg.  med.  Gentralztg.  1857.  No.  5. 

4  Ltnmio,  Physiol.  d.  Menschen.  2.  Aufl.  II.  S.  129.  Leipzig  u.  Heidelberg  1861 . 

5  RfiBiHoxB  a.  a.  0.         6  Pxbls  a.  a.  0. 
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Wasser  gefUllt  waren;  beim  Eintritt  plötzlicher  Ruhe  eines  frtther  vor- 
geschobenen  Stempels  oder  bei  plötzlicher  Aufhebung  einer  über  den 
ruhig  liegenden  Stempel  ausgeführten  Translation  der  Rohrwftnde  de- 
monstrirt.  Der  Grund  ist^  dass  die  Flüssigkeit  nicht  wie  ein  fester  Rfi^ 
per  durch  die  Röhre  tritt;  sondern  in  sich  bewegt  wird,  weil  die  axialen 
Schichten  eine  ffOnert  Oesehwindigkeit  annehmaa  als  die  Wandschiebten 
(«.  unten  Flfisaigk^tetrtoe  in  Röhren). 

Es  ist  leicht  ersichtlich^  dass  der  Mechanismus,  welchen  Cera- 
DiNi  so  fUr  den  Schluss  der  Semilunarklappen  nachgewiesen  hat  und 
der  von  der  Frage  der  Stellung  der  offenen  Klappen  unabhängig  ist 
fttr  die  Vollkommenheit  der  Wirkung  des  Ventiles  von  der  grössten 
Wichtigkeit  ist. 


lY.  Die  Wirkungsweise  der  Herzpnmpe« 

Ftlr  die  Betrachtung  des  Herzens  als  Pumpe  wollen  wir  von 
einer  am  blossgelegten  Herzen  zu  beobachtenden  Erscheinung  aus- 


Flg.  6. 


gehen,  welche  für  die  Beurtheilung  der  Wirkungsweise  des  Pump- 
werkes von  der  grössten  Bedeutung  ist.  Die  Erscheinung  ist  eben- 
sowohl am  Froschherzen,  wie  am  Säugethierherzen  zu  beobachten 
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und  betrifft  die  relative  Excnrsion,  welehe  die  einzelnen  Qaerschnitte 
des  Herzens  in  der  Richtang  der  Längenaxe  desselben  bei  den  nor* 
malen  Bewegungen  des  Herzens  machen.  Diese  Exenrsion  ist  am 
kleinsten  illr  die  Spitze  des  Herzens  nnd  nimmt  von  dieser  gegen 
die  Basis  der  Ventrikel  hin  in,  fttr  welche  sie  am  grössten  ist,  mit 
anderen  Worten:  man  sieht  h&.  dw  Systrie  der  Ventrikel  die  Grenze 
zwischen  Vorhöfen  nnd  Ventrikel  der  nahezu  an  ihrem  Orte  bleiben- 
den Herzspitze  sich  annähernd,  bei  der  Diastole  dagegen  kehrt  die 
Grenze  zwischen  Vorhöfen  und  Ventrikel  an  ihren  früheren  Ort  zu- 
rflck.  Siehe  Fig.  6,  in  welcher  A  eine  sehematische  Darstellung  des 
disstolischen,  B  eine  solche  des  systolischen  Herzens  zeigt  (vergl. 
HehkeO-  Dieses  Hinab-  und  Hinaufrttcken  der  Atrioventriculargrenze 
ist  die  aufTallendste  Bewegungserscheinung,  welche  man  am  thätigen 
Herzen  wahrnimmt,  mag  man  dasselbe,  wie  es  beim  Frosch  und  bei 
kleineren  Säugethieren  gelingt,  noch  durch  erhaltenes  Pericardium 
imd  Pleura  oder  im  gespaltenen  Herzbeutel  freiliegend  beobachten. 

/.  Das  Herz  als  Druckpumpe  'während  der  Systole  der  Ventrikel. 

Es  ist  sofort  ersichtlich,  dass  beim  systolischen  Herabrtlcken 
der  Atrioventriculargrenze,  wenn  dabei  die  Klappen  der  venösen 
Ostien  geschlossen  sind,  das  Herz  als  Druckpumpe  Blut  in  die  Ar^ 
terienstämme  hinausfördem  muss.  Der  Austritt  von  Blut  in  die  Ar- 
terien wird  aber  nicht  sofort  mit  dem  Beginn  der  Systole  auch  seiner- 
seits beginnen,  sondern  erst  zu  einer  Zeit,  wo  die  Thätigkeit  der 
Herzmuskeln  dem  Inhalte  der  Ventrikel  bereits  eine  Spannung  er- 
theilt  hat,  welche  grösser  ist,  als  die  Spannung  des  Blutes  im  An- 
fimge  der  Arterienstämme. 

Landois^  bestimmte  als  Zeit  zwischen  Beginn  des  1 .  Herztones  und 
Pols  der  Radialarterie  0.224  Secunden.  Als  Fortpflanzungszeit  des  Pulses 
(s.  unten)  von  der  Art.  axill.  zur  Art.  radialis  auf  einer  Strecke  von 
50  Cm.  aber  Im  Mittel  0.087  Secunden,  wonach  sich  die  Zeit  zwischen 
1.  Herzton  und  Axillarpuls  zu  0.137  Secunden  ergiebt,  da  aber  die  Strecke 
zwischen  Aortenwurzel  und  dem  untersuchten  Punct  der  Axillararterie 
nur  etwa  30  Gm.  beträgt,  so  kann  man  nicht  annehmen,  dass  der  Aus- 
tritt des  Blutes  aus  dem  Ventrikel  mit  dem  Beginn  der  Systole  zusammen- 
fUlt,  denn  auf  30  Cm.  mttsste  sich  der  Puls  in  0.052  Secunden  fort- 
pflanzen. Die  übrig  bleibende  Zeit  von  0.085  soll  diejenige  sein,  welche 
vergeht  zwischen  Beginn  der  Systole  und  Eröffnung  der  Semilunarklappen; 


t  Hbsxe  ,  Beiträge  z.  Anatomie  d.  Menschen  mit  Bezieh,  auf  Bewegung.  S.  40. 
T$L  Vn.  Leipzig  a.  H^delberg  1872. 

2  Lakbois,  Die  Lehre  vom  Arterienpuls.  S.  304.  Berlin  1 872. 
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Mh6r  schon  hat  Riye^,  gestutzt  anf  gleichzeitig  toh  Dondbrs  registrirte 
Herztöne  (s.  oben  S.  t55)  und  Pnlscnrven  der  Carotis,  wonach  Beginn  des 
1.  Herztones  und  Carotispuls  0.093  Secunden  auseinander  lagen,  während 
die  Fortpflanzung  des  Pulses  von  der  Aortenwurzel  bis  zur  Carotis  nv 
etwa  0.02  Secunden  betragen  kann,  die  Zeit  zwischen  Beginn  der  Systole 
und  Eröffnung  der  Semilunarklappen  zu  0.073  Secunden,  also  um  0.012 
Secunden  geringer  als  Landois  geschätzt. 

Hat  das  Blut  in  den  Ventrikeln  die  für  die  Eröffianng  der  Semi- 
lunarklappen nöthige  Spannung  erreicht,  dann  tritt  es  in  die  Arterien 
ein  in  der  Weise,  wie  das  schon  früher  nach  Ceradiki^  angegeben 
wurde,  dass  die  Arterienwand  eine  der  Richtung  des  Blntstromes 
entgegengesetzte  Translationsbewegung  macht,  also  gleichsam  ttber 
das  Blut  in  der  Richtung  gegen  die  Herzspitze  hinttber  gesehoben 
wird,  worauf  die  Ventrikel  noch  einige  Zeit  im  Zustande  der  Systole 
verharren. 

Die  Zeit,  welche  fttr  das  Einströmen  des  Blutes  in  die  Aorta  in  An- 
spruch genommen  wird,  ist  nach  Mobns'^  Correctionen  an  Landois'^  An- 
gaben zu  0.088  Secunden  zu  veranschlagen.  Hetnsiüs^  giebt  daAir 
0.1  Secunde  an  (s.  unten  Pnlscurve  der  Arterien). 

Da  aber  die  Zeit  der  Systole  nach  Dondebs<^  und  Landoib^  viel 
länger  ist,  nach  Donders  im  Mittel  0.314  Secunden  beträgt,  so  ergiebt 
sich,  dass  das  Herz  beträchtlich  lange  Zeit  nach  Austreibung  des  Blutes 
noch  im  Zustande  der  Systole  verharrt.  Wtirde  man  0.3  Secunde  als 
durchschnittliche  Dauer  der  Systole  annehmen,  so  kann  man  diese  in 
drei  Theile  von  der  Dauer 

1.  Während  noch  kein  Blut  in  die  Aorta  strömt  .  .  .  0.085  Secunden. 

2.  Für  den  Blutaustritt 0.100        „ 

3.  Für  das  Verharren  der  Ventriköl  in  der  Systole  .  .  0.115        „ 
zerlegen  (Moens). 

Ein  Verharren  der  Ventrikel  im  Zustande  der  Systole  nach  Ans- 
treibung  des  Blutes  folgert  Baxt^  auch  aus  seinen  nach  der  oben  an- 
gefahrten Methode  am  Hunde  gewonnenen  Curven,  die,  wie  er  zeigt,  eine 
grosse  Aehnlichkeit  mit  den  von  Chaxtveaü  &  Marey^  mittelst  der  cardio- 
graphischen  Sonden  von  den  Höhlen  des  Herzens  aus  erhaltenen  haben 
und  welche  er,  entgegen  der  Deutung,  die  Marey  den  letzteren  giebt, 
unter  Berücksichtigung  der  gleichzeitigen  Druckverhältnisse  in  dem  An- 
fänge der  Carotis  so  auslegt,  dass  sie  anzeigen,  dass  die  systolische  Um- 
formung der  Ventrikel,  während  welcher  das  Blut  in  die  Arterien  aus- 

t  RivE,  De  Sphygmograaf  en  de  sphygmog.  Curve.  Utrecht  1866. 

2  s.o.S.  169. 

3  MoENB,  Arch.  f.  d.  ffes.  Physiol.  IT.  S.  517. 1879. 

4  Landois,  Lehre  y.  Arterienpuls.  S.  307.  Berlin  1872. 

5  Heyksius.  üeber  d.  Ursachen  der  Töne  u.  Geräusche  im  Geftsssystem.  S.  51. 
Leiden  1878. 

6  s.  0.  S.  156. 

7  B.o.S.  156u.  157. 

8  Baxt,  Arch.  f.  (Anat  u.)  Physiol.  1878.  S.  122. 

9  s.o.S.  154.  Fig.  3. 
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trilt>  raseb  erfolgt,  im  Vergleich  sur  Zeit|  während  welcher  der  Ventrikel 
im  umgeformten  Znstande  verharrt  (s.  onten  beim  HerzstoBs). 

Die  SpanniLDg,  welche  die  Ventrikel  dem  Blute  ertheilen^  wurde 
in  beiden  Herzhöhlen  auf  manometrischem  Wege  bestimmt. 

Aeltere  Versuche  dieser  Art,  so  die  von  Hebdco^  an  einem  mit  Ectopia 
eordis  behafteten  Kalbe  angestellten,  wobei  der  Druck  im  rechten  Ven- 
trikel zu  dem  im  linken  wie  1 :  1.7  sich  verhielt,  verdienen  in  Bezug 
aof  die  absoluten  Werthe  nur  wenig  Vertrauen. 

Marey^  und  Chauveau  suchten  den  Druck  in  den  verschiedenen  Ab- 
theilungen des  Herzens  dadurch  zu  bestimmen,  dass  sie  nach  Verzeich- 
nimg ihrer  cardiographischen  Ourven  die  dazu  benutzte  Vorrichtung  em- 
pinsch  zu  graduiren  suchten,  sie  verbanden  dieselbe  mit  einem  Queck- 
aflbermanometer  und  braditen  mittelst  dieses  die  gleichen  Ezcursionen 
des  Schreibhebels  hervor. 

Bei  drei  Pferden  erhielten  sie  so  als  Maximum  des  Druckes  in 
IGU.  Hg 

I         n      m 
fttr  den  rechten  Ventrikel    ...    25        30        29 
f&r  den  linken  Ventrikel     ...  128        95      140. 

Eine   directe  Bestimmung  des   Druckes  in  den   Herzhöhlen   wurde 
«(Ater  von  Fick'  mittelst  seines  Federmanometers  (s.  dieses  unten  beim 
Blutdruck  in  den  Arterien,   wo  auch  die  Anwendungsweise  beschrieben 
wird)  versucht,  er  stless  aber  dabei  anscheinend  auf  das  paradoxe  Phä- 
nomen, dass  der  Druck  im  linken  Herzen  nicht  das  Maximum  des  gleich- 
zeitig in  der  Aorta  herrschenden  Druckes  erreicht,  und  Obadle^  wollte 
dieselbe  Erscheinung  constatirt  haben,   während  Fick^  selbst  mit  einem 
geeigneteren  neueren  Federmanometer   (s.  unten)  die  Erscheinung  nicht 
mehr  fand  und  ebenso  wie  Maret<^  fUr  Gbadle's  Versuche  auch  für  seine 
eigenen  älteren  nachwies,  dass  die  erwähnte  paradoxe  Erscheinung  ihren 
Grund  nur  darin  hatte,  dass  bei  der  Trägheit  der  angewendeten  Mano- 
meter diese  den  raschen  Schwankungen  des  intracardialen  Druckes  nicht 
folgen  konnten.    Eine  sichere  Bestimmung  der  Druckverhältnisse  im  Her 
z^  gelang  erst  Goltz  &  Oaüle''  durch  den  glücklichen  Einfall,  das  Queck 
Silber -Manometer  (des  Kymographion ,  s.   d.   unten)  in  ein   Maximum 
manoter  dadurch  zu  verwandeln,  dass  sie  in  dem  mit  dem  Herzen  com 
municirten  Manometerschenkel  ein  Ventil  anbrachten,  welches  sich  in  dei 
BiehtuBg  gegen  das  Herz  hin  schloss,  und  nicht  erlaubte,  dass  die  Queck 
silbersäule   des  Manometer  von  einem  einmal  erreichten  Stande  wiede 
zurttcksank.    Es  sei  gleich   hier  bemerkt,  dass  durch  Umkehrung  des 


1  Hrnme,  Areh.  f.  physiol.  Heilk.  IX.  S.  13. 1850. 

2  liASEY,  Phjsiolog.  mM.  de  ia  circul.  p.  90.  Paris  1 863. 

3  FicK,  Würzburger  Verhandl.  N.  F.  IV.  8. 223. 1872. 

4  Gbadle,  Sitvgsber.d. Wiener  Acad.  Math.-natorw.  GL  (3)  LXXIII.S.  127. 1876. 

5  FlcK,  Festschrift  zu  Ehren  Binecker*8.  S.  15.  Le^zig  1877. 

6  Mabbt,  Travanx  du  lab.  p.  322.  1876. 

7  Goltz  u.  Gaule,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XYH.  8. 100. 1878. 
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VentileB  ans  dem  Mazimiimmaiiometer;  wie  leicht  ersichtlich;  ein  Minimum- 
manometer  wird. 

Goltz  und  Gaule  bestimmten  so  den  maximalen  Druck  im  rech- 
ten Ventrikel  und  verglichen  ihn  mit  dem  gleichzeitig  gemessenen 
Aortendruck,  dessen  Maximnm  dem  Druckmazimum  im  linken  Ven- 
trikel nahe  gleich  kommen  muss;  dabei  erhielten  sie  in  drei  Ver- 
suchen am  Hunde  in  Mm.  Hg 

I  n  m 

für  den  rechten  Ventrikel     .    .    .      61.8         60.8  34.8 

fttr  den  linken  Ventrikel  ....    135  142.2        114.2. 

Daraus  ergiebt  sich  ftir  die  Druckkräfte  des  rechten  und  linken 
Ventrikels  annähernd  ein  Verhältniss  von  2 : 5,  während  Mabey^  und 
frtther  Beutner^  dasselbe  wie  1 : 3  schätzten.  Dass  der  Druck  im 
rechten  Ventrikel  geringer  ist  als  im  linken,  ist  auf  die  verschiedene 
Wandstärke  beider  Ventrikel  zurttckzuftthren. 

Würde  man  die  Spannung  kennen ,  mit  welcher  das  Blut  in  den 
Ventrikeln  anlangt,  femer  den  Zuwachs  an  Spannung  hy  welchen  das  Blut 
durch  die  Thätigkeit  der  Ventrikel  erfährt,  femer  die  Menge  Blut,  welche 
eine  Systole  der  Ventrikel  in  die  Arterien  entleert  p  und  endlich  die 
Geschwindigkeit  Vy  welche  das  Blut  dabei  erlangt«  dann  würde  die  von 
jedem  Ventrikel  während  einer  Systole  geleistete  Arbeit  sich  berechnen  nach 

-^mv^  +  ph  oder  wenn 

171  BS  —i  worin  g  die  Beschleunigung  durch  die  Schwere  bedeutet,  ge- 
setzt wird 

P 


i^M 


Berechnungen  dieser  Art  finden  sich  bei  Matbr^,  Vierordt^,  Don- 
DERS^,  Monoyeb«,  Haughton^  Buchanan»  n.  A. 

2.  Das  Her»  als  Saugpumpe  während  der  Systole  der  Ventrikel. 

Nachdem  wir  nun  die  Druckwirkung  der  Kanmiem  bei  der  Systole 
besprochen  haben,  müssen  wir  uns  den  gleichzeitig  in  den  Vorböfen 
stattfindenden  Vorgängen  zuwenden.  Während  die  Kammer  sich  beim 
Herabsteigen  der  Atrioventriculargrenze  entleert,  sieht  man  die  Vor- 

-    I  .  ■  I.  ■    ■  I  .   .  >i 

1  Maket  a.a.O. 

2  Betjtkbb,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  n.  S.  118. 1S52. 

3  Mateb,  Die  organische  Bewegung  in  ihrem  Zusammenhange  mit  dem  Stoff- 
wechsel. S.  55.  Heilbronn  1845;  Arch.  f j)hT8iol.  HeiUc.  X.  S.  512. 1850. 

4  YiEBOBDT,  Ebenda.  IX.  S.  373;  X.  S.  40. 

5  DoNPEBs,  Physiol.  d.  Menschen.  2.  Aufl.  S.  109.  Leipzig  1859. 

6  MoNOYEB,  Applicat  des  scienc.  physig.  aux  theories  de  la  circuL  Paris  1863. 

7  Hauohton,  Dublin,  quarterl.  Joum.  XGVn.  p.  74. 1870. 

8  BüCHAEAN,  Lancet.  11.  No.  20. 1870. 
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We,  wdche  beim  hOcliBten  Stand  jener  Grenze,  also  unmittelbar  vor 
dem  Eintritt  der  Systole  der  Ventrikel  am  meisten  zusammengezogen 
waren,  immer  mehr  mit  Blut  sich  füllen.  Da  die  Herzbasis  mit 
einer  gewissen  Geschwindigkeit  vor  dem  in  die  Yorhöfe  sich  er- 
giessenden  Blnte  herschreitet,  so  wird  sie  den  Znflnss  des  Blntes  aas 
den  Venen  znm  Herzen  beschleunigen. 

Dftchte  man  sich  das  Herz  in  einen  unnachgiebigen  Herzbentel  loft- 
dicht  eingeschlossen,  dann  mtisste  während  des  Herabsteigens  der  Atrio- 
ventricnlargrenze  bei  der  Systole  in  demselben  Maasse  als  das  Blut  aus 
den  Ventrikeln  in  die  Arterien  hinausgepumpt  wird,  von  den  Venen  her 
Blut  in  die  erweiterbaren  Vorhöfe  angesaugt  werden.  Würde  man  sich 
aber  vorstellen ,  dass  das  Herz  in  einem  nachgiebigen  Herzbeutel  luft- 
•  dicht  eingeschlossen  sei,  auf  dessen  äussere  Oberfläche  fortwährend  nach 
allen  Richtungen  hin  ein  Zug  ausgeübt  wird,  so  würde  dieser  Zug  die 
Ansaugung  des  Blutes  von  den  Venen  her  in  die  diastolischen  mit  weichen 
nachgiebigen  Wandungen  yersehenen  Vorhöfe  begünstigen.  Wir  werden 
spiter  sehen,  dass  das  in  der  Brusthöhle  eingeschlossene  Herz  sich  unter 
Bedingungen  befindet,  wie  wir  sie  im  letzten  Falle  gesetzt  haben,  und 
dann  auch  die  Aspiration,  welche  der  Brustraum  und  die  Lungen  auf  das 
Venenblut  ausüben,  näher  betrachten. 

Hier  soll  uns  jetzt  nur  die  Aspiration  des  Blutes  aus  den  Venen 
in  die  Vorhöfe  durch  das  Herz  beschäftigen. 

Die  Behauptung,  dass  die  Basis  des  Herzens  im  Momente  der  Systole 
saugend  wirkt,  wurde  schon  von  Purkinje^  und  Nega^  aufgestellt,  und 
WzteichS  hat  die  von  der  Respiration  unabhängige  Herzaspiration,  welche 
sich  durch  eine  mit  der  Vorhofsdiastole  zusammenfallende  Spannungs- 
abnahme in  dcD  Jugularvenen  kundgiebt,  genauer  untersucht  (s.  unten). 

Nach  der  entwickelten  Vorstellung  würde  das  Herz  in  derselben 
Phase  seiner  Thätigkeit  nämlich  während  der  Systole  der  Ventrikel  als 
Druck-  und  Saugpumpe  zugleich  wirken.  Das  bedarf  noch  einer  wei- 
teren Erläuterung,  fttr  welche  wir  auf  eine  Beihe  von  Erscheinungen 
eingehen  müssen,  welche  mit  der  Systole  der  Ventrikel  einhergehen 
nnd  für  die  Vorstellnng,  welche  man  sich  von  der  Mechanik  der 
Herzpumpe  zu  machen  hat,  von  Wichtigkeit  sind. 

Vorr^  sah  bei  Versuchen,  die  er  mit  Lossen  anstellte  und  bei  wel- 
eben  durch  MtJLLER'sche  Ventile  geathmet  wurde,  bei  völlig  ruhigem  An- 
halten des  Aihmens  sowohl  im  In-  als  Ezspirationsventil  regelmässige 
Schwankungen  synchron  mit  den  Herzschlägen  erfolgen,  und  zwar  stieg 
die  Wassersäule  im  Exspirationsventil  bei  Jeder  Systole  der  Ventrikel  und 
sank  im  Inspirationsventil ;   während  bei  der  Diastole  das  umgekehrte 

1  PuBKnrjB,  Jahresber.  d.  scbles.  Ges.  f.  yaterl.  Coltur.  S.  157.  Breslaa  1843. 

2  KxGA,  Casper*s  Wocbenscbr.  1851.  S.  661. 673. 

3  WsTBicH,  De  cordis  adspiratione  experimenta.  Dorpati  1853.' 

4  Vorr,  Ztschr.  f.  Biologie.  I.  S.  390. 1865. 
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stattfand.  Vorr  deutete  diese  Erscheinung  dahin^  dass  dureh  dieselbe  eine 
systolische  Verminderung  des  Volumens  des  ganzen  Herzens  angedeutet 
werde  9  welche  bei  der  Diastole  wieder  ausgeglichen  wird  und  machte 
auf  Beobachtungen  von  Bahbe£geri  aufmerksam ;  denen  zu  Folge  bei 
Kaninchen  durch  die  blossgelegte  Pleura  hindurch  wahrgenommen  werden 
kann;  dass  die  Ventrikel  bei  jeder  Systole  die  Lungen  nach  sieh  zieheii. 
Wir  wollen  gleich  hier  der  leichteren  Verständigung  halber  mit  Mabbt^ 
und  Mosso^  jede  nach  dem  Herzen  hin  gerichtete  Bewegung  der  an  das 
Herz  anliegenden  Theile,  welche  synchron  mit  der  Systole  der  Ventrikel 
erfolgt  y  als  den  negativen  Puls  dieser  Theile  bezeichnen  ^  während  jede 
im  entgegengesetzten  Sinne  synchron  mit  der  Systole  erfolgende  Bewegung 
als  positiver  Puls  bezeichnet  werden  soll. 

Die  leichte  Inspiration^  welche  in  Vorr's  Versuch  durch  die  Systole 
der  Ventrikel  bedingt  wird,  ist  also  der  bis  in  die  Mundhöhle  fortge- 
pflanzte negative  Puls  der  Lungenluft  und  ebenso  wie  in  der  Mundhöhle  dee 
Menschen  kann  derselbe  bei  verschlossener  Mundhöhle  auch  in  der  Nasen- 
höhle wahrgenommen  werden.  Bei  Thieren  lässt  er  sich  am  Besten  in 
der  Trachea  nachweisen.  Graphisch  dargestellt  kann  derselbe  werden 
durch  Communication  einer  MARET'schen  Registrirtrommel  mit  der  Lungen- 
luft an  den  genannten  Orten  (Rlemsnsiewigz^,  Franck^;  Mosso^)  oder 
durch  besondere  Instrumente;  die  der  MAREY'schen  Trommel  sehr  ähnlich 
sind;  aber  keine  wesentlichen  Vortheile  gegen  dieselbe  bieten;  wie  ein 
solches  Instrument  von  Ceradini^  als  Hämathoraoographion;  von  Lando»^ 
als  Cardiopneumograph  beschrieben  wurde.  Auch  mittelst  der  manome- 
trischen Flamme  kann  der  negative  Puls  der  Lungenluft  demonstrirt 
werden  (Landois^,  Klemensiewigz^o)^  gm  besten  in  der  Weise;  dass  man 
ein  Gabelrohr  in  die  Trachea  eines  curarisirten  Thieres  einbindet,  dessen 
einer  Schenkel  mit  dem  Blasebalg  für  die  künstliche  Respiration;  dessen 
anderer  Schenkel  mit  einem  TfÖrmigen  Rohr  verbunden  wird;  von  dessen 
paarigen  Schenkeln  einer  mit  der  Gasleitung;  der  andere  mit  einem  Bren- 
ner verbunden  wird.  Bei  Versuchen  am  Menschen  wird  der  uniraarige 
Schenkel  des  T-  Rohres  in  die  Mundhöhle  oder  ein  Nasenloch  eingebracht 
Ob  mit  dem  graphischen  Apparate  oder  mit  der  Flamme  untersucht  wird, 
muss  begreiflicher  Weise  die  Stimmritze  geöffnet  bleiben;  wenn  der  ne- 
gative Puls  in  der  Mund-  oder  Nasenhöhle  beobachtet  werden  soIL  Es 
fehlen  aber  rhythmische;  mit  den  Herzschlägen  isochrone  Erschttttenmgen 
der  Luft  in  Mund-  und  Nasenhöhle  auch  bei  geschlossener  Stimmritze 
nicht;  nur  ist  dann  der  Puls  kein  negativer;  sondern  ein  positiver;   be- 

1  Bambbbgbr,  Arch.  f.  pathoL  Anat.  IX.  S.  345.  1856. 

2  Mabet,  Physiol.  m^.  de  la  circul.  p.  122.  Paris  1863. 

3  Mosso,  Archiyioperle8cienzemeciiche.il.  p.401.  tS78;  Die  IMagnostik  des 
Pulses  u.  8.  w.  S.  42.  Leipdff  1 879. 

4  Klsmeksibwicz,  Mitth.  d.  Ver.  d.  Aerzte  in  Steiermark.  1875—1876.  S.  4t. 

5  Franck,  Travaux  du  lab.  de  M.  Marey.  p.  225.  1 877. 

6  Mosso  a.  a.  0. 

7  Ceradini  ,  Verh.  d.  naturlu8t.-med.yer.  in  Heidelberg  1869.  26.  Nov. ;  Annali 
univers.  di  medic.  CCXI.  p.  587.  1870. 

8  Landois,  Graph.  Unters,  üb.  d.  Herzschlag.  Berlin  1876. 

9  Derselbe  a.  a.  0. 

10  Klbxsnsiswicz  a.  a.  0. 
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dingt  durch  die  systolische  Drucksteigerang  in  den  Oeflissen  der  Mand- 
mid  Raehenh()hley  welche  sieh  auf  die  in  Mund  und  Nasenhöhle  befind- 
liehe  und  mit  der  Luft  in  der  MARET*schen  Trommel  communicirende  Luft 
fibertrttgt  und  dann,  wie  der  Schlagaderpnls  (s.  unten)  überhaupt  wahr- 
geoommen  wird.  Die  Nichtbeachtung  dieses  Unterschiedes  der  Spannnngs- 
änderung  der  Luft  in  Mnnd-  und  Nasenhöhle  bei  offener  und  geschlossener 
Stimmritze  hat  zu  Angaben  geftthrt,  welche  der  Beobachtung  Vorr's  zu 
widersprechen  schienen  (Tebnä  van  dbr  Heul^). 

Es  ergiebt  sich  aber  aus  der  letzteren  Beobachtung  zugleich,  dass 
der  negative  Puls  der  Mundhöhle  und  Nasenhöhle  bei  offener  Stimmritze 
keine  einfache  Erscheinung,  sondern  die  Resultirende  zweier  übereinander 
liegender  Erscheinungen  darstellt  und  dass  der  negative  Puls  bei  offener 
Stimmritze  viel  stärker  wahrgenommen  würde,  wenn  er  nicht  durch  den 
positiven  Pnls  der  Gef ässe  in  Mund-  und  Nasenhöhle  theilweise  compen- 
nrt  würde  (Mosso^).  Vielen  Individuen  geht  die  Fähigkeit  ab,  bei  an- 
gehaltenem Athmen  die  Glottis  offen  zu  halten  und  bei  solchen  erscheint 
inuner  ein  positiver  Mund-  oder  Nasenhöhlenpuls  (Mosso^). 

Landois^  und  Mosso^  haben  noch  auf  eine  dritte  Gomponente  des 
negativen  Pulses  in  Mund-  und  Nasenhöhle  aufmerksam  gemacht,  welche, 
nrfiekführt  auf  eine  leichte  inspiratorisehe  Erweiterung  des  Brustkastens, 
die  dadurch  entsteht,  dass  das  Herz  bei  der  Systole  den  fünften  Inter- 
costalraum  etwas  vorwölbt  (s.  d.  folg.  Herzstoss).  Landois<^  hat  die  rhyth- 
mischen Bewegungen,  welche  die  in  den  Respirationsorganen  befindliche 
Luft  durch  die  Thätigkeit  des  Herzens  erfahrt,  als  cardiopneuma- 
tische  Bewegung  bezeichnet,  und  die  Einzelnheiten  der  cardiopneu- 
matisehen  Gurven  zu  entziffern  gesucht. 

Die  Verkleinerung  des  Volumens  des  ganzen  Herzens  bei  der 
Systole,  welche  die  Ursache  des  negativen  Pulses  der  Lungenlaft 
ist,  hat  Cbkadini^  als  Meiocardie  der  darauffolgenden  Volumsve^* 
grössenmg  des  Herzens,  die  er  als  Auxocardie  bezeichnet,  entgegen- 
gestellt Die  erstere  entspricht  dem  Minimum,  die  letztere  dem  Maxi- 
mum des  Blutinhaltes  des  Herzens,  beide  suchte  Ceradini^  auf 
gewisse  Annahme  hin  für  das  menschliche  .Herz  zu  berechnen. 

1  TxBH^  VAN  DEB  Hbul,  Kcderl.  Arch.  voor  Genees-en  Naturk.  III.  p.  13".  1 867. 

2  Mosso  a.  a.  0. 

3  Derselbe  a.  a.  0. 

4  Laxdoib  a.  a.  0. 

5  Mosso  a.  a.  0. 

6  Landoib  a.  a.  0. 

7  Cbradini  a.  a.  0. 

S  Gkbadini  nimmt  mit  Sgoda  (Ztschr.  d.  Ges.  d.  Aerzte  in  Wien.  IX.  S.  193. 
1B53)  an,  dass  das  Blut  mit  ffleichm&ssiger  und  beständiger  Geschwindigkeit  in 
^e  Vorhöfe  einströmt,  und  dass  Systole  und  Diastole  gleich  lanse  andauern. 
BesEdchnet  man  mit  a  das  Yolumen  des  leeren  Herzens  und  mit  o  die  Menge 
Biat,  welche  von  jedem  Yentrikel  bei  der  Systole  in  die  Arterie  geworfen  wird, 
jo  erhält  naan  für  das  Yolumen  der  Auxocardie  r»a  +  2ft  und  filr  jenes  der 
Meiocardie  ,    2b  ,  . 

a  bestimmt  Gbbadini  durch  Yerdr&ngen  von  Flüssigkeit  aus  einem  calibrir- 
ten  Gelasse  durch  das  eingetauchte  Herz  zu  250  Gem.    b  nimmt  er  nach  Yolk- 
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Die  Verminderung  des  Herzvolnmena  bei  der  Systole  der  Ventrikel 
ist  aach  am  ausgeschnittenen  Amphibienherzen  von  Mabet^,  Mosso  & 
Paguani^  und  Fbancois-Franck'  zum  Gegenstand  von  Studien  gemacht 
worden.  Mosso  und  Paquani  messen  den  Stand  der  FifUeigkeit  in  einer 
graduirten  Röhre^  die  mit  dem  in  einem  Behälter  abgeschlossenen  Flüssig- 
keitsvolcmen  communicirt,  welches  das  von  einem  Druckgeftase  gespeiste 
Herz  von  aussen  umgiebt.  Marbt  und  Francois-Frangk  verzeichnen  die 
Volumschwankungen  des  Herzens  in  ähnlich  zusammengestellten  Versuchen 
graphisch^  indem  sie  die  hin-  und  hergehende  Bewegung  der  Flüssigkeit 
im  Behälter  auf  eine  Registrirtrommel  übertragen.  Im  Grunde  genommen 
zeigen  aber  solche  Versuche,  wenn  sie  nicht  zu  ganz  speciellen  Zwecken, 
wie  jene  von  Mosso  und  Paqliaki  angestellt  werden,  nur,  dass  der  Druck, 
unter  welchen  die  austretende  Flüssigkeit  durch  die  Thätigkeit  der  Ven- 
trikel gesetzt  wird;  ein  viel  grösserer  ist,  als  der  Druck,  unter  welchem 
die  Flüssigkeit  ins  Herz  eintritt  und  dass  die  Diastole  so  lange  andauert, 
dass  die  Differenz  zwischen  dem  bei  der  Systole  austretenden  und  gleich- 
zeitig eintretenden  Blute  während  der  Diastole  wieder  ausgeglichen  wird. 
Dass  ähnliche  Verhältnisse  im  lebenden  Organismus  vorkommen,  ergiebt 
sich  aus  den  Untersuchungen  von  Fbangois- Francs^  und  Stefani^,  die 
das  Pericardium  durch  eine  Canttle  mit  einer  Reg;iBtrirtrommel  communi- 
cirten  und  so  die  Volumschwanknngen  des  Herzens  innerhalb  des  Pericar 
dium  registrirten. 

Viel  wichtiger  ist,  dass  Mosso^'  nachgewiesen  hat,  dass  die  sy- 
stolische Entleerung  des  Herzens  innerhalb  der  Brusthöhle  mit  einer 
Kraft  erfolgt,  dass  nicht  nur,  trotz  des  Gegenzuges,  welchen  die  ela- 
stischen Lungen  ausüben,  ein  negativer  Puls  der  Lungenluft,  sondern 
auch  eine  Hebung  des  Zwerchfelles  und  eine  Senkung  der  Brust 
und  Bauchwand,  also  ein  negativer  Puls  des  Thorax  und  Abdomens 
zu  beobachten  ist.  Eine  also  wirkende  Kraft  muss  auch  während 
der  Systole  der  Ventrikel  den  Zufluss  aus  den  zur  Brusthöhle  lau- 
fenden Venen  in  die  Vorhöfe  beschleunigen,  welche  sich,  wenn  das 
Blut  nur  mit  der  Geschwindigkeit  einfliessen  würde,  die  ihm  ohne 
die  aspirirende  Kraft  der  Ventrikel  zukommt,  erst  in  noch  viel 
späterer  Zeit  mit  derselben  Menge  Blut  anftUlen  würden.   Mosso  bat 

MANN  und  ViBBOBDT  ZU  170  Ccm.  an,  woraus  sich  für  Feigiebt  590  Ccm.  und 
für  V  420  Ccm.,  also  als  Differenz  beider  170  Ccm.  Dieses  Resultat  benutzt 
aber  Cxbadini  zu  dem  wichtigen  Hinweis,  dass  das  Herz  ^osse  Verftndemngen 
seiner  Durchmesser  während  seiner  Bewegungen  nicht  darbieten  wird,  da,  wenn 
man  für  a  240  Ccm.  annimmt,  wobei  das  Yeniftltniss  von  Auxo-  und  Meioeardie 
noch  grösser  sein  muss,  der  Meioeardie  von  4t 0  Ccm.  eine  Kugel  vom  Radios 
0.046  M.  der  Aoxocardie  Ton  580  Cm.  eine  Kugel  vom  Radius  0.052  M.  ent- 
spricht, wobei  die  Differenz  der  Radien  nur  0.006  Mm.  beträgt. 

1  Mabbt,  Trayaux  du  lab.  1875.  p.  51. 

2  Mosso  u.  Paoliani,  Gior.  dellaR.  Acad.  di  med.  dl  Torino.  1876.  No.  10. 1 1. 12. 

3  Fbancois-Fsanck,  TrauYaux  du  lab.  de  M.  Mabst.  1877.  p.l87. 

4  Francois-Frangk  a.  a.  0. 

5  Stsfani,  Arch.  perle scienze med.  III.  Nr.  7. 1879. 

6  Mosso  a.  a.  0. 
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in  der  That  auch  einen  mit  dem  positiven  Puls  der  Carotiden  zeit- 
lieh beinahe  zusammenfallenden  negativen  Pnls  der  Jngnlarvenen 
beim  gesunden  Menschen  nachgewiesen. 


5.  Die  Diastole  der  Ventrikel  und  die  Systole  der  Vorköfe. 

Indem  wir  nnn  zur  Besprecbnng  der  Diastole  der  Ventrikel  ttber- 
gehen,  müssen  wir  uns  wieder  zur  Beobachtung  der  frtther  erwähnten 
Locomotion  der  Atrioventriculargrenze  zurückwenden  (Fig.  6).    Diese 
entfernt  sich  bei  der  Diastole  der  Ventrikel  von  der  Herzspitze,  dabei 
wird  sie  aber  über  eine  Portion  Blut  heraufgehoben,  welche  schon 
während  der  Systole  der  Ventrikel  an  den  Ort  gelangt  ist,  wo  sie 
auch  während  der  Diastole  derselben  bleibt,  nur  mit  dem  Unterschiede, 
dass  sie  ^v^hrend  der  Systole  der  Ventrikel  im  Gavum  der  Atrien, 
jetzt  aber  in  den  Ventrikelhöhlen  sohlst  liegt.    Das  eigentlich  Be- 
wegte bei  dem  Uebergang  aus  der  Systole  in  die  Diastole  ist  also 
die  Wand  der  Ventrikel  selbst.    Ihre  Bewegung  erfolgt  der  Richtung 
des  eintretenden  Blutstromes  entgegen  und  ist  eine  passive  durch 
ausserhalb  der  Ventrikelwand  liegende,  aber  an  dieselbe  angreifende 
Kräfte  bedingte.    Diese  Kräfte  sind:  die  Verkürzung  der  Schlagadern, 
die  Contraction  der  Vorhöfe  und  der  Druck  des  Blutes,  welcher  die 
weich  und  nachgiebig  gewordene  Ventrikelwand  auszudehnen  strebt 
Fasst  man  diese  der  unmittelbaren  Beobachtung  über  die  Excursion 
der  Herzbasis  in  der  Sichtung  der  Längenaxe  de^  Herzens  entnom- 
menen Thatsachen  zusammen,  so  wird  man  darauf  geführt,  dass  die 
Ventrikel  durch  eine  Beihe  von  Kräften  aus  der  Form,  welche  sie 
bä  der  Systole  annahmen,  in  die  diastolische  Form  zurückgefährt 
werden  und  dass  die  Vorho&musculatur  nach  Art  eines  Antagonisten 
in  diesen  Vorgang  eingreift.     Die  active  Contraction  der  Vorhöfe 
erfolgt  aber  erst  am  Ende  der  Diastole  der  Kammern  zu  einer  Zeit, 
wo  wegen  des  Offenstehens  der  Atrioventricularklappen  Atrium  und 
Ventrikel  in  ein  Gavum  verwandelt  sind,  welches  dann  in  seiner 
einen  Abtheilung  von  den  im  Zustande  der  Muskelruhe  befindlichen 
Ventrikel  wänden  in  seiner  anderen  Abtheilung  von  den  im  Zustande 
der  Verkürzung  befindlichen  Vorhofswänden  begrenzt  wird.    Dabei 
ist  aber    zu    bemerken,    dass   die  Bingmuskeln   an   den   Einmün- 
dongen  der  Venen  in  die  Vorhöfe  diese  Einmündungen  stark  ver- 
engem  und   als  weiteres   wichtiges  Moment  hervorzuheben,   dass 
am  Ende  der  Vorhofscontractipn  sich  die  von  den  Atrien  auf  die 
Klappen  der  venösen  Ostien  übergehenden  Muskeln  contrahiren.    Die 
letzteren  heben  die  Klappen  und  sind  als  Antagonisten  der  Papillar- 
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mnskeln  zu  betrachten.  Paladino  hat,  wie  wir  schon  früher  an- 
ftthrten,  am  noch  schlagenden  Herzen  das  Emporheben  der  Kkppen 
dnrch  Mnskelwirkung  direct  beobachtet  nnd  anch  gesehen,  dass  da- 
bei die  Papillarmoskeln  durch  die  sehnigen  Fäden  ans  dem  Herz- 
fleisch herausgezogen  werden.  Wir  haben  nun  die  Vorgänge  der 
Herzbewegung  wieder  bis  dorthin  verfolgt,  wo  nachfolgend  sich 
diejenigen  anknüpfen,  welche  früher  bei  der  Mechanik  der  Atrio- 
ventricularklappen  und  bei  der  Systole  der  Ventrikel  geschildert 
wurden. 

Nur  dem  während  der  Diastole  der  Ventrikel  fortdauernd  stattfin- 
denden Bluteintritt  aus  den  Venen  in  das  Herz  haben  wir  noch  un- 
sere Aufmerksamkeit  zu  schenken.  Derselbe  wird  besorgt  durch  die 
Kräfte,  mit  welchen  das  Blut  in  den  Venen  anlangt  und  so  lange 
das  Herz  in  die  Brusthöhle  eingeschlossen  ist  durch  die  aspirirende 
Kraft  des  Brustraumes,  welche  ihre  Wirkung  auf  die  erschlafften 
Ventrikelwände  geltend  macht. 

Ausser  den  angeführten  an  der  Blutzufuhr  zum  diastolischen  Ventrikel 
betheiligten  Kräften  soll  aber  nach  der  Anschauung  vieler  älterer  nnd 
neuerer  Physiologen  noch  eine  diastolische  Saugkraft  der  Ventrikel  selbst 
vorhanden  sein.  Man  suchte  dieselbe  auf  verschiedene  Weise  zu  begrün- 
den. Wir  können  hier  nur  die  wichtigsten  dieser  Anschauungen  anführen. 
Die  diastolische  Saugkraft  der  Ventrikel  sollte  ihren  Grund  haben  m 
der  statischen  Saugkraft  der  vorher  gegen  ihre  Elasticität  zusammen- 
gedrückten Ventrikel,  so  verglich  Maqendie^  die  Ventrikel  mit  dem  Ballon 
einer  elastischen  Gummispritze.  Oder  man  suchte  den  Grund  derselben 
in  einer  activen  Erweiterung  der  Ventrikel  durch  Muskel  Wirkung,  nnd 
zwar  in  der  Weise,  dass  man  in  der  Herzwand  zweierlei  functionell  ver- 
schiedene ungleichzeitig  thätige  Muskeln  annahm,  so  sollten  nach  Spring^ 
verengernde  Gircular-  und  erweiternde  Longitudinalmuskeln  vorhanden 
sein;  oder  aber  man  wollte  den  Muskeln  die  Fähigkeit  vindiciren  sich 
activ  za  verlängern,  eine  Anschauung,  die  Luoiani^  zu  vertreten  suchte. 

Der  Anschauung  Magendie's  steht  aber  die  von  £.  Weber  <  erwiesene 
Thatsache  entgegen,  dass  lebende  Muskeln  weich  nachgiebig  und  in  hohem 
Grade  der  Einwirkung  der  Schwere  unterworfen  sind. 

Spbing's  Behauptung  führt  auf  eine  besondere,  von  späteren  For- 
schem nicht  bestätigte  Ausdeutung  der  Herzfaserung  zurück  und  trotz  der 
so  ausgebreiteten  Experimente  am  Herzen  hat  doch  Niemand  die  seit- 

1  Maobndib,  Vorles.  über  d.  physiol.  Erschein,  d.  Lebens.  Deutsch  y.  Baswitz. 
II.  S.  78.  Cöhi  1837. 

2  Spsino,  Mem.  de  Tacad.  royal.  de  Belgique.  XXTTT.  p.  1. 1861. 

3  LuoiAKi,  Dell*  attivita  della  Diastole  (»xdiaca  Bofoffna  1871 ;  Sulla  dottrint 
deU'  attivita  diastolica  (Estratto  dal  Giom.  la  rivist.  clin.)  Bologna  1874 ;  Riposta  aUa 
crit  sperim.  della  attivita  diastolica  pei  Dr.  Mosso  et  Pagliani  (Estr.  dal  Qiom.  la  ri- 
vistciin).  Bologna  1876. 

4  £.  Webbb,  Wagner*s  Handwörterb.  d.  Physiol.  in.  (2)  S.  51  u.  100.  Braun- 
schweig  1846. 
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Me  Trennung  der  Contraction  zweier  Fasersysteme  in  den  Ventrikeln 
wieder  erwähnt,  für  die  Spbino  selbst  nnr  die  anch  anders  zu  erklärende 
Tbfttsacbe  von  dem  Vorhandensein  dreier  sogenannter  Herztöne  anführt. 

LuciAKi's  Ansicht  konnte  nicht  so  begründet  werden ,  dass  man  sie 
allen  gegentheiligen  Erfahrungen  an  den  quergestreiften  und  glatten 
MoBkelfasem  zum  Trotze  hätte  als  richtig  anerkennen  müssen  und  wurde 
von  Mosso  &  Paouani^  auch  experimentell  bekämpft. 

80  kam  eS;  dass  sich  die  Lehre  Yon  der  diastolischen  Saugkraft  der 
Ventrikel  in  der  Neuzeit  keiner  ausgebreiteteren  Anerkennung  zu  er- 
frenen  hatte,  bis  ihr  mit  einem  Male  Versuche ,  die  Goltz  &  Gaule '^ 
anstellten,  sehr  das  Wort  zu  reden  schienen. 

Goltz  und  Gaule  wiesen  mittelst  des  schon  früher  erwähnten 
Minimummanometers  an  dem  nach  Eröffnung  des  Brustkastens  bloss 
gelegten  Herzen  vom  Hunde  einen  im  linken  Ventrikel  bis  zu 
—23.5  Mm.  Hg  gehenden  negativen  Druck  nach,  der  rasch  nach 
der  Systole  auftrat  Bei  Hunden,  welche  natürlich  atfameten,  betrug 
der  minimale  Druck  im  linken  Ventrikel  — 52  Mm.,  im  rechten  Ven- 
trikel — 17.2  Mm.  fljf,  wovon  ein  beträchtlicher  Antheil  auf  Kosten 
der  Saugkraft  der  Ventrikel  zu  setzen  sei.  Für  die  Erklärung  dieser 
diastolischen  Saugkraft  des  Herzens  wollten  auch  Goltz  und  Gaule 
eme  statische  Saugkraft  des  zusammengedrückten  Herzens  heran- 
ziehen. 

Sie  erinnerten  dabei  an  einen  Versuch  von  L.  Figk^,  den  sie  in 
modificirter  Form  am  todten  Ealbsherzen  nachahmten. 

L.  FicK  hatte  an  todten  Herzen  vom  Menschen,  Schaf  und  Kalb, 
die  er  unter  Wasser  brachte  und  rhythmisch  zusammendrückte  und  wieder 
freigab,  den  Durchgang  des  Blutes  durch  das  Herz  nachahmen  können. 

Allein  solche  Versuche  gelingen  eben  nur  an  todtenstarren  Herzen. 
IHe  Resultate  derselben  dürfen  aber  nicht  auf  das  lebende  Herz  über- 
tragen werdep,  denn  dieses  ist,  wie  sich  zeigen  wird,  im  diastolischen 
Zustande  weich  nachgiebig,  in  hohem  Grade  von  dem  Einfluss  der  Schwere 
abhängig  und  einer  bestimmten  Gleichgewichtsfigur  entbehrend.  Schon 
L.  FiCK  sah  an  zuckend  ausgeschnittenen  Katzenherzen  seinen  Versuch 
jedes  Mal  misslingen.  Und  man  konnte  Goltz'  und  Gaulb's  Versuch  die 
diastoh'sche  Saugkraft  des  Herzens  zu  erklären  ebenso  wenig  acceptiren, 
wie  das  Postulat  einer  solchen  Kraft  auf  die  von  Magendie  gemachte 
Voraussetzung  hin. 

HoENS^  ist  es  endlich  gelungen,  Licht  in  die  dunkle  Frage  des 
i^on  Goltz  und  Gaule  beobachteten  negativen  Druckes  zu  bringen. 
Er  weist  darauf  hin ,  dass  der  von  Goltz  und  Gaule  wahrgenom- 
mene negative  Druck  schon  von  Marey  aufgefunden  und   „Vide 

i  Mosso  e Paoliaio,  Giom.  della  R.  acad.  di medic.  di  Torino  1 876.  No.  1 0, 1 1 , 1 2. 

2  Goltz  u.  Gaulb,  Arch.  f.  d.  ges.  PhysioL  XVII.  S.  100. 1878. 

3  L.  FicK,  Arch.  f.  Anat.  u.  Phyriol.  1849.  S.  283. 

4  MoBKS,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XX.  S.  517. 1879. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


1 82  RoLLETT,  Phygiologie  der  Blatbewegnng.  1 .  Gap.  Das  Herz  n.  seine  Meehanikete. 

postsystoliqne'' >  genannt  wurde  und  erklärt  ihn  aus  dem  leeren 
Baum,  welcher  dnrch  die  plötzliche  Entleerung  des  Ventrikels  ent- 
steht Aus  den  Erscheinungen  an  den  Venen  weist  Moens  nach, 
dass  dieser  negative  Druck  nicht  mit  der  Diastole  zusammenflUtj 
«ondem  mit  der  Systole,  aber  nicht,  wie  Mabet  annahm,  mit  dem 
Ende  der  Systole,  sondern  unter  der  Annahme  des  Beharrens  der 
Ventrikel  in  der  Gontraction  (s.  d.  Mh.  S.  172),  die  auch  Moens 
vertheidigt,  mit  dem  Ende  der  systolischen  Umformung  des  Herzens. 
Dieser  negative  Druck  dauere  nur  kurze  Zeit  und  schwinde  bald 
durch  das  Aufeinanderpressen  der  Wände  der  Ventrikel;  während 
seines  Bestehens  kann  nicht  Blut  aus  den  Venen  angesaugt  werden, 
da  die  durch  die  Papillarmuskeln  herabgezogenen  und  fest  geschlos- 
senen Atrioventricularklappen  zwischen  den  Herzwänden  noch  fester 
aneinander  gepresst  werden.  Moens  demonstrirt  femer  diesen  nega- 
tiven Druck  auch  an  einem  Eautschukballon,  den  er  rasch  entleert 
und  dessen  statische  Saugkraft  durch  eine  Wassersäule  von  bestinun- 
ter  Höhe  compensirt  erhalten  wird.  Nach  allem  Vorausgehenden 
ergiebt  sich  aber,  dass  eine  selbstständige  diastolische  Saugkraft  der 
Ventrikel  nicht  existirt 


V.  Herzstoss  und  HerztOne. 

i.  Der  Herzstoss. 

A)  Ersoheinungsweise  und  Erklärung  des  Henstoaaee. 

Es  ist  allgemein  bekannt,  dass  man  die  Bewegungen  des  Her- 
zens an  der  Brustwand  in  Form  einer  Erschtttterung  derselben  wahr- 
nimmt Diese  Erschtttterung  ist  eine  von  der  Systole  der  Ventrikel 
abhängige  Erscheinung.  Beim  Menschen  liegt  die  Stelle,  an  wel- 
cher der  aufgelegte  Finger  den  Herzstoss  in  der  Kegel  am  deutlich- 
sten ftthlt,  nach  unten  und  innen  von  der  linken  Brustwarze  zwischen 
der  5.  und  6.  Rippe,  in  seltenen  Fällen  zwischen  der  4.  und  5.  Rippe. 
Bei  mageren  Individuen  ist  an  dieser  Stelle  mit  jeder  Herzsystole 
eine  umschriebene  Hervorwölbung  des  Intercostalraumes  zu  sehen. 
Diese  Stelle  der  Brustwand  ist  beim  Menschen  diejenige,  welche 
dem  Spitzentheile  des  Herzens  entspricht. 

Weün  man  an  Sterbenden  die  Stelle  des  deutlichsten  Herzstosses 
markirt  und  dann  an  der  Leiche  dnrch  die  Marke  eine  Nadel  einsenkt,  fin- 
det sich  dieselbe  in  den  Spitzentheil  des  Herzens  eingedrungen  (J.  Mkteb^). 

1  Ich  finde  bei  Mabbt,  Travaux  da  lab.  1875.  p.  79  »vacmtä  postsystolique*. 

2  J.  Mbtbb,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  m.  S.  265. 1850. 
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Kann  man  für  diesen  Versncb  auch  nicht  annehmen;  dass  die  Nadel  in 
der  Bichtnng  durch  das  Herz  drin^^  welche  sie  einhalten '"wArde,  wenn 
man  sie  rasch  während  der  Systole  im  lebenden  Menschen  eingesenkt 
hätte ;  so  liegt  doch  andererseits  keine  Erfahrung  vor ,  welche  iir  eine 
80  grosse  postmortale  Lageveränderung  des  Herzens  sprechen  würde, 
dass  man  das  Resultat  nicht  im  Allgemeinen  auf  den  lebenden  Menschen 
ttbertragen  könnte. 

Man  bezeichnet  aus  dem  angeführten  Grunde  den  Herzstoss  beim 
Menschen  auch  als  Spitzenstoss. 

Am  deutlichsten  ist  der  Spitzenstoss  bei  aufrechter,  etwas  nach  vom 
geneigter  Lage  des  Körpers  oder  beim  Liegen  auf  der  Brust  und  bei 
exspiratoiischer  Lage  der  Brustorgane  zu  ftlhlen.  Er  wird  dagegen  un- 
deutlich oder  verschwindet  bei  horizontaler  Rückenlage  und  bei  zunehmen- 
der Inspirationslage  des  Thorax  sichtlich  aus  dem  Orunde,  weil  sich  unter 
den  angegebenen  Umständen  die  Lungen  zwischen  Herz  und  Brustwand 
einschieben. 

Bei  der  Analyse  der  Erscheinung  des  Spitzenstosses  wollen  wir 
vorerst  die  Thatsache  ins  Auge  Hassen,  dass  bei  normaler  Lage  der 
Bmsteingeweide  kein  anderer  Theil  des  Herzens  als  eben  die  Spitze 
unter  einer  aus  Weichtheilen  gebildeten  umschriebenen  Stelle  der 
Brustwand  ohne  Zwischenlagerung  von  Lungengewebe  bei  den  er- 
wähnten dem  Erscheinen  des  Spitzenstosses  günstigsten  Umständen 
anzutreffen  ist  ^  Für  die  Beurtheilung  der  Art  des  Eindruckes,  wel- 
chen der  aufgelegte  Finger  in  diesem  Falle  empfängt,  wird  es  sehr 
dienlich  sein,  wenn  wir  uns  fragen,  welchen  Eindruck  der  Finger 
empflUigt,  wenn  er  unter  ähnlichen  Umständen  auf  einen  beliebigen 
Theil  der  Oberfläche  des  schlagenden  Herzens  aufgelegt  wird. 

Am  blossgelegten  Herzen  vonThieren  nimmt  man  nun,  wo  im- 
mer man  den  Finger  auf  die  Oberfläche  des  Herzens  stützen  mag, 
bei  jeder  Systole  eine  Erschütterung  des  Fingers  wahr.  Ja,  wenn 
man  das  Herz  ausschneidet  und  auf  eine  Glasplatte  legt,  erhält 
man  auch  vom  blutleeren  Herzen,  wenn  man  den  Finger  auf  das- 
selbe stützt,  bei  jeder  Contraction  des  Herzens  den  Eindruck  der 
Erschütterung  des  Fingers  nnd  das  bleibt  so,  wenn  man  jetzt 
Weichtheile  der  abgetragenen  Brustwand  und  die  Haut  über  das 
Heiz  deckt  und  durch  diese  Zwischenlage  den  Finger  auf  das  Herz 
stütet  (DoNDBBS^).  Die  letzteren  Versuche  gelingen  natürlich  ganz 
ebenso,  wenn  das  blossgelegte  Herz  noch  in  der  Brusthohle  sich  be- 
findet Da  nun  in  der  That  der  Herzstoss  am  lebenden  Organismus 
nur  an  Stellen  wahrgenommen  wird,  wo  der  Herzmuskel  ohne  Zwi- 

1  Vgl.  Luschka,  Die  Bmstorffane  des  Menschen  in  ihrer  Lage.  Tübingen  1857. 

2  BoHDEBS,  Physiol.  d.  Menschen*.  S.  31.  Leipzig  1859. 
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schenlagerang  yon  Knochen  oder  lufthaltigem  Longenparenchym  an 
Weichtheile  der  Brustwand  anliegt,  so  wird  hier  die  Zosammen- 
ziehnng  des  Herzens  allein  schon  die  wahrgenommene  ErschflttemDg 
hauptsächlich  bedingen.  Dieses  Moment  hat  schon  Joh.  Müller  ^  als 
das  wesentlichste  flir  den  Herzstoss  angesprochen  und  er  fügt  hinza, 
dass  man  sich  nicht  vorstellen  dürfe,  dass  das  Herz  bei  der  Diastole 
yon  der  Brustwand  sich  entfernt,  und  dass  es  seine  Lage  besonders 
ändern  müsse,  um  den  fühlbaren  Herzstoss  hervorzubringen.  Eine  An- 
schauung, die  später  von  Eiwisch^  noch  ausführlicher  dargelegt  wurde. 

Halten  wir  die  Hauptbedingung  des  Spitzenstosses  fest,  dann  wird 
es  uns  leieht  begreiflich,  dass  zwar  bei  Thieren,  wie  das  bei  vielen 
Species  der  Fall  ist,  ebenso  wie  beim  Menschen,  ein  Spitzenstoss  wahr- 
genommen werden  kann,  dass  aber  die  Stelle  des  deutlichsten  Herzstosses 
auch  irgend  einem  anderen  Herztheile  entsprechend  vorgefunden  werden 
kann.  Es  wird  das  davon  abhängen,  ob  fttr  einen  bestimmten  Theil  des 
Herzens  nach  der  topographischen  Anordnung  der  Brustorgane  und  der 
Lagerung  des  YerBuchsthieres  die  oben  fUr  die  Wahrnehmbarkeit  des 
Herzstosses  aufgestellten  Bedingungen  erfüllt  sind  (vgl.  Krwiscn^,  Chau- 
VEATJ  &  Paivbb*). 

Den  Eindruck  des  Andrängens  des  sich  contrahirenden  Herz- 
muskels an  den  aufgelegten  Finger  haben  wir  aber,  weil  bei  der 
Contraction  der  vorher  weiche  und  nachgiebige  dem  Druck  des  Fin- 
gers weichende  Muskel  plötzlich  hart  wird.  Der  Grund  für  die  sy- 
stolische Erhärtung  des  Herzmuskels  liegt  in  der  Spannung,  welche 
bei  der  eigenthümlichen  Anordnung  der  Muskelfasern  des  Herzens 
in  Folge  des  gegenseitigen  Druckes  und  Zuges  der  Fasern  auftritt 
Das  erschlaffte,  lebende  Herz,  welches  weich  und  nachgiebig  ist,  hat 
darum  auch  eine  in  hohem  Grade  von  äusseren  darauf  einvnrken- 
den  Kräften  z.  B.  der  Schwere  abhängige  Form.  Anders  verhält  es 
sich  mit  dem  systolisch  erhärteten  Herzen.  Dieses  besitzt  eine  ganz 
bestimmte  von  äusseren  Kräften  relativ  unabhängige  Gleichgewichts- 
figur. 

Die  letztere  entspricht  beim  Menschen  und  den  Säugern  einem 
Kegel  mit  annähernd  kreisförmiger  Basis,  dessen  Spitze  (Herzspitze) 
der  Mitte  der  Basis  (Herzbasis)  gerade  gegenübersteht. 

Das  erschlaffte  Herz  erscheint  länger  und  von  vom  nach  hinten 
abgeflacht,  so  dass  die  Basis  eine  Ellipse  darstellt,  deren  grosser 
Durchmesser  von  rechts  nach  links,  deren  kleiner  von  vorne  nach 
— ^ ^ — • 

1  JoH.  MüLLBB,  Handb.  d.  Physiol.  I.  S.  166.  Coblenz  1835. 

2  KiwiscH, Präger Vjschr.  LS.  143.  1845. 

3  Derselbe  a.  a.  0. 

4  Chaüveau  et  Faivbe,  Gaz.  m^d.  de  Paris.  1855.  p.  600 ;  1856.  p.  365  n.  fg. 
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hinten  liegt  und  kttrzer  ist  als  der  Darchmesser  der  kreisförmigen 
Basis  des  contrahirten  Herzens  (Ludwig  0* 

Am  ansgeschnittenen  Herzen  läset  sich  die  Abhängigkeit  der  Form 
des  erschlafften  Herzens  von  der  Schwere  und  die  von  äusseren  Kräften 
unabhängige  bestimmte  Gleichgewichtsfigur  des  contrahirten  Herzens  durch 
die  folgenden  Versucbe  leicht  demonstriren.  Man  lege  das  Herz  (sehr 
gut  eignen  sich  hierzu  Schildkrötenherzen)  mit  seiner  hinteren  Fläche 
auf  eine  Glasplatte;  im  Zustande  der  Diastole  liegt  es  dann,  wie  ein 
dacher  Kuchen  auf  der  Glasplatte;  bei  der  Contraction  dagegen  wird  die 
Basis  rund  und  hebt  sich  die  Spitze  von  der  Glasplatte  ab;  stellt  man 
darauf  das  Herz  auf  die  Basis,  so  liegt  es  auch  jetzt  während  der  Dia- 
stole wie  ein  flacher  Kuchen  da,  bei  der  Systole  dagegen  verkleinert 
sieh  die  Basis  und  die  Spitze  steigt  aus  der  Masse  des  Herzens  empor, 
legt  man  den  Finger  auf,  so  nimmt  man  den  Spitzenstoss  des  ausge- 
schnittenen Herzens  sehr  deutlich  wahr.  Hängt  man  nun  das  Herz  an 
den  Vorhöfen  auf,  so  hängt  es  während  der  Diastole  wie  ein  schlaffer 
Beutel  herunter,  während  der  Systole  wird  die  Basis  wieder  rund,  die 
herabhängende  Herzspitze  bewegt  sich  auch'  jetzt  nach  aufwärts,  sie 
nähert  sich  aber  dabei  der  Basis  an,  während  sieh  im  früheren  Versuche 
die  Spitze  von  der  Basis  entfernte. 

Legt  man  auch  im  letzten  Versuche  den  Finger  an  die  Spitze  an, 
30  nimmt  man  auch  jetzt  den  Spitzenstoss  des  ausgeschnittenen  Herzens 
wahr.  Das  ist  aber  nur  so  lange  der  Fall,  als  der  angelegte  Finger  die 
Spitze  empordrttckt.  Legt  man  den  Finger  dagegen  nur  eben  in  der 
Höhe  an,  bis  zu  welcher  die  Spitze  des  diastolischen  Herzens  herabhängt, 
dann  sieht  man  bei  der  Systole  die  Spitze  vom  Finger  sich  entfernen 
und  nimmt  keinen  Stoss  wahr.  Beim  ersten  Versuche  stehen  Gesichts- 
and Tastwahmehmung  scheinbar  im  Widerspruche;  der  letztere  Versuch 
klärt  diesen  Widerspruch  vollständig  auf. 

Aehnliche  Versuche  wie  mit  dem  Schildkrötenherzen  lassen  sich  auch 
mit  jedem  frisch*  ausgeschnittenen  Säugerherzen  (Ludwig  i)  anstellen,  nur 
fordern  diese  rasches  Arbeiten. 

Auch  das  noch  im  Organismus  befindliche  Herz  nimmt  während 
der  Systole  die  beschriebene  Form  an,  wie  aus  älteren  und  neue- 
ren Untersuchungen  hervorgeht,  worttber  die  Messungen  von  Ludwig^ 
nachzusehen  und  die  Beobachtungen  von  Chauveau  &  Faivrb^  und 
die  zahlreichen  Versuche  und  Beobachtungen  der  englischen  Com- 
missionen  zu  vergleichen  sind.^ 

Die  besonderen  Bedingungen,  welche  die  Lage  des  Herzens  im 
Bmstraiim  ergeben:  die  Befestigung  des  Herzens  an  den  grossen  6e- 
ftssen  ond  im  Herzbeutel  haben  zur  Folge,  dass  die  Erscheinung  des 
Spitzenstosses  sich  noch  in  ganz  besonderer  Weise  geltend  machen  muss. 

1  Ludwig,  Ztscbr.  f.  rat.  Med.  Vn.  S.  189. 1S48.         2  Derselbe  a.  a.  0. 

3  Chaüvbau  et  Faivbb,  6az.  m^d.  1856.  p.  365  u.  fg. 

4  Report  of  the  Brit.  Assoc.  p.  456.  Cambridge  1833  (Carlisle) ;  p.  244  u.  fg.  Du- 
blin 1835 ;  p.  204.  Glasgow  1841. 
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Man  stelle  sich  vor,  dass  die  Herzspitze  während  der  Erschlaffung 
der  Ventrikel  von  der  Brastwand  nach  nnten  nnd  hinten  gehalten 
werde,  so  dass  die  Herzspitze  nicht  senkrecht  über  dem  Mittelpnnkt 
der  Basis  steht,  so  wird,  wenn  das  Herz  in  die  systolische  Form  Über- 
geht, die  Spitze  des  erhärteten  Herzens  sich  fest  gegen  die  Brastwand 
andrängen.  Vergleiche  Fig.  7,  in  welcher  HHP  die  systolische,  HÜ8 
die  diastolische  Form  des  Herzens  bedeutet  (Ludwig  0- 

Diese  Aufrichtung  des 
systolischen  Herzens  wurde 
auch  ,als  Hebelbewegung  des 
Herzens  bezeichnet. 

Dass  die  Herzspitze  bei  der 
Systole  nach  oben  und  bei  der 
Diastole  nach  unten  rttckt,  ist 
schon  von  Kübschner  angege- 
ben. Neuestens  haben  durch 
Versuche  an  Kaninchen,  Meer- 
schweinchen und  Hunden  Fi- 
LEHNE  &  Penzoldt^  dicse  fUr 
den  Spitzenstoss  wichtige  That- 
sache  auf  das  Entschiedenste 
dargethan  und  gegen  Einwurfe 
von  Lösch  3  vertheidigt. 

Mit  Recht  weisen  aber  Fi- 
lehne  und  Penzoldt  darauf 
hin,  dass  durch  den  Nachweis 
der  Thatsache,  dass  die  Herz- 
spitze bei  der  Systole  etwas  nach  rechts  und  nach  oben  und  bei  der 
Diastole  etwas  nach  links  und  nach  unten  rückt,  alle  jene  Theorien  des 
Herzstosses  entkräftet  werden,  welche  zur  Erklärung  des  Herzstosses  aus 
einer  nach  links  und  unten  gehenden  Bewegung  der  Herzspitze  fuhren. 
Die  Beobachtungen  über  das  thatsächliche  Vorhandensein  einer  Be- 
wegung der  Herzspitze  in  der  letzteren  Richtung  (Sooda^,  Bambergsb^, 
Fbigkhöfeb^,  Oebhardt^,  Wilgkens^)  berichtigen  Filehnb  und  Penzoldt 
dahin,  dass  man  zur  Annahme  einer  solchen  Bewegung  verleitet  werden 
kann,  wenn  es  bei  rascher  Schlagfolge  des  Herzens  nicht  gut  gelingt,  SysUde 
und  Diastole  aus  einander  zu  halten;  dass  der  Anschein  einer  solchen 
Bewegung  entstehen  kann  bei  der  Palpation,  trotz  das  Auge  die  ent- 


Flf .  7. 


1  LuBwio  a.  a.  0. ;  Lehrb.  d.  Physiol.  d.  Menschen.  S.  85.  Fig.  36.  Leipzig  n. 
Heidelberg  1861. 

2  FiLEHNE  a.  Penzoldt,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1879.  S.  465. 481.  769. 

3  Lösch,  Ebenda.  S.  721.  881. 

4  ScoDA,  Abbandl.  üb.  Ausknlt.  u.  Perknss.  Wien  1854. 

5  Bambebobr,  Arcfa.  f.  pathol.  Anat.  IX.  S.  328. 1856. 

6  Fbickhöfbb.  Ebenda.  X.  S.  474. 1856. 

7  Gbbhabdt,  Lebrb.  d.  Aaskult.  u.  Perkuss.  Tüb.  1866. 

8  WiLCKENS,  Arch.  f  klm.  Med.  XH.  S.  233. 1874. 
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gegengesetste  Bewegung  deutlich  erkennen  lasse  (vgl.  das  oben  S.  185 
Gesagte);  dass  ans  dem  immer  deutlichen  Herabrttcken  der  Herzbasis 
(vgl.  S.  185  oben)  auf  ein  Herabrflcken  des  ganzen  Herzens  und  damit 
aneh  der  Spitze  in  unzutreffender  Weise  geschlossen  wurde. 

Es  würde  zu  weit  führen^  hier  alle  verschiedenen  Herzstosstheorien 
angehend  zu  besprechen,  nur  ttber  die  wichtigsten  kOnnen  einige  Worte 
PlaU  finden. 

Nach  der  Rfickstoestheorie  von  Gutbbod  &  SoobaI  ist  der  Herzstoss 
bedingt  durch  dieselbe  Ursache,  welche  das  Zurttckfahren  einer  abgeschos* 
aenen  Kanone  oder  die  Bewegung  des  SEONSB'schen  oder  Reactionsrades 
bedingt  Ein  der  Ausflnssöffnung  gegentfber  liegendes  ihr  gleiches  Areal 
der  Wand  wird  von  einem  Druck  getroffen,  welcher  durch  keinen  ihm 
gleichen  Gegendruck  aufgehoben  wird,  darum  die  Bewegung  des  Be- 
hälters in  einer  dem  Ausfluss  entgegengesetzten  Richtung.  Dass  die 
Bedingungen  des  Rfickstosses  beim  Herzen  vorhanden  sind,  ist  sicher. 
HiFFELBHEiM'^  hat  Rfickstosscrscheinungen  beim  Ausfluss  aus  prall  ge- 
fällten Eaatschnkballons  auf  das  Schönste  demonstrirt.  Allein  beim  Her- 
ten wird  es  wesentlich  darauf  ankommen,  welcher  Wandtheil  des  rechten 
nnd  linken  Ventrikels  und  in  welcher  Richtung  er  von  dem  Rttckstoss 
getroffen  wird  (Jahn  3,  Feuebbach^),  und  ob  der  Rttckstoss  zu  einer  Loco- 
motion  des  Herzens  im  obigen  Sinne  wirklich  fuhrt  Vor  allem  mtisste 
aber  nach  Aufhebung  der  Blutzufuhr  zum  Herzen,  womit  der  Rttckstoss 
aufgehoben  wird,  auch  der  Herzstoss  verschwunden  sein.  Das  letztere  ist 
nicht  der  Fall.  Chaüveaü^  erhielt  den  Herzstoss  auch  nach  Unterbindung 
derOeftsse,  und  seine  Angabe  wurde  den  entgegengesetzten  von  Hippels- 
HKiM^,  OuTTMANN^  uud  Jabn^  gegcnttbcr  neu  bestätigt  von  Rosenstein^. 
Durch  die  letzteren  Versuche  ist  auch  zugleich  eine  andere  von  Senao^<^ 
aufgestellte  neuerlich  von  Bahr^i  und  Aufbechti^  vertheidigte  Theorie 
widerlegt,  wonach  der  Herzstoss  bedingt  sein  soll  durch  das  Herabrttcken 
des  Herzens  in  Folge  der  Streckung,  welche  die  grossen  Oefilsse  durch 
den  Bluteintritt  erleiden. 

Endlich  trifft  derselbe  Einwurf  auch  die  Theorie  von  EobnitzerI^, 
welcher  ans  dem  spiraligen  Verlauf  der  Aorta  und  Pulmonalarterie  um 
einander  die  Rotationsbewegung  des  Herzens  und  aus  derselben  den  Herz- 
stoss zu  erklären  sucht    Bei  der  Verlängerung  der  Geftoe  im  Moment 


1  ScoDA,  Abhandl.  üb.  Aaskult  a.  Perkass.  Wien  1839 : 5.  Aufl.  Wien  1854. 

2  HiFFELBHBDf,  Gomp.  rcud.  XXXIX.  p.  1048. 1854:  XLI.  p.  255. 1855:  XLHI. 
p.  715. 1856. 

3  Jabn,  lieber  Fiss.  stem.  congen.  über  d.  Herzbew.  u.  insbes.  den  Herzstoss. 
Eilangen  1874. 

4  Fbubbbach,  Arch.  f.  d.  gas.  Physiol.  XIV.  S.  131. 1877. 

5  Ghaüveav,  Compt.  rend.  XLV.  p.  371. 1857. 

6  HiFFRLSHEDf,  Ebenda.  XLIU.  p.  517. 1857. 

7  GüTTMAHH,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  LXV.  S.  537. 1875. 

8  Jahh  a.  a.  0. 

9  RoBBNBTBiN,  Arch.  f.  klin.  Med.  XXni.  8. 75. 1878. 

10  Sbhac,  TniU  de  la  structore  da  coeur.  I.  p.  356.  Paris  1777. 

11  Bahb,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXIU.  8. 595. 1861. 

12  AinrascHT,  Arch.  f.  klin.  Med.  XIX.  8. 567. 1877. 

13  SonmTZEB,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XXIV.  8. 121. 1857. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


1 88  RoLLBTT,  Physiologie  der  Blutbewegnng- 1  *  Cap.  Das  Herz  u.  seine  Mechanik  etc. 

der  Systole  der  Ventrikel  werde  die  Spirale  aufgedreht,  nnd  länger  dabei 
rotirt  'das  Herz  von  links  nach  rechts,  wodnrch  die  linke  Herzhälfte  nach 
vom,  die  Herzspitze  an  die  Bmstwand  angedrängt  werde.  Bei  der  Dia- 
stole werde  die  Spirale  wieder  zugedreht  nnd  kürzer,  das  Herz  rotirt 
znrflck. 

Die  Rotation  des  Herzens  von  links  nach  rechts  ist  bei  der  Systole 
der  Ventrikel  unzweifelhaft  vorhanden.  Sie  wurde  schon  von  Küssch- 
NER^  ausführlich  beschrieben  und  unter  die  bedingenden  Momente  des 
Herzstosses  aufgenommen.  Später  wurde  sie  von  Ghaüveau  &  Faivre^, 
WiLCKENS^,  RosENSTBiN*  u.  A.  wlcdcr  uutersucht.  Der  Letztere  zeigte 
aber,  dass  sie  auch  nach  der  Unterbindung  der  Geftlsse  vorhanden  ist, 
also  durch  die  Anordnung  der  Muskelzüge  des  Herzens  und  nicht  oder 
wenigstens  nicht  ausschliesslich  so  wie  Kornitzbr  wollte,  erklärt  werden 
müsse. 

B)  Die  graphische  Darstellung  des  HerBStosses  and  das  Cax diogranun. 

Chaüveau  &  Marey^  verzeichneten  den  Herzstoss  des  Pferdes  da- 
durch, dass  sie  einen  mit  einer  Registrirtrommel  verbundenen  Eaatschnk- 
beutel  durch  eine  kleine  Oeffiiung  zwischen  Herz  und  Brustwand  ein- 
schoben. 

Für  den  Herzstoss  des  Menschen  führte  Mabet^  als  Aufnahme-Appa- 
rate des  Stosses  der  Reihe  nach  ein:  1.  das  Stethoscop  von  Kömig ^, 
welches  er  aber  alsbald  selbst  wieder  verwarf;  2.  den  Kapsel-  oder 
Feder-Explorateur^  (Explorateur  k  coquille  ou  ä  ressort)  Fig.  8  A,  eine 
ovale  Holzkapsel  zum  luftdichten  Aufsetzen  auf  die  Brust  im  Innern  mit 
einer  Feder,  welche  die  Pelotte  p  trägt  und  durch  die  Schraube  s  ge- 
spannt werden  kann,  so  dass  die  Stelle  des  deutlichsten  Herzstosses 
eingedrückt  wird,  r  ist  ein  Rtfhrchen,  welches  nach  aussen  führt,  wenn 
die  unten  oflfene  Kapsel  luftdicht  aufgesetzt  ist;  3.  die  Schwierigkeit, 
welche  das  luftdichte  Aufeetzen  dieses  Explorateurs  oft  hat,  vermeidet 
der  von  Mabet  empfohlene  Trommelexplorateur^  (Explorateur  k  tambonr) 
Fig.  8  Bf  eine  MARBY^sche  Trommel  mit  Pelotte  p  auf  der  Membran 
und  Spiralfeder  im  Innern  zur  Unterstützung  der  Membran,  die  Trommel 
ist  in  einem  glockenförmigem  Gehäuse  aus  Holz,  welches  zum  Aufsetzen 
dient,  verschiebbar  durch  die  Schraube  s  und  die  Spiralfeder  /*.  Statt  der 
von  Maret  empfohlenen  Aufnahme-Apparate  können  auch  benützt  werden: 
1.  der  Pansphygmograph^^^  von  Broedoeest  Fig.  8  C,  eine  MAREv^sohe 

1  EüRsoHKBR  a.  a.  0.        2  Chaxtvsau  et  Faivbe. 

3  WiLCKENS  a.  a.  0.       4  Robenstein  a.  a.  0.  ^^ 

5  Ghaüveau  etMASET,  Gaz.  m^d.  1861.  p.  647 ;  Mto.  de  Pacad.  de  mM.  XXYUL 
1863i  —  Mabey,  Joum.  de  Tanat.  et  de  la  physiol.  1865.  p.  286;  Physiol.  med.  d.  U 
circ.p.  45.  Paris  1863. 

6  Masbt,  Du  mouv.  dans  les  fonct.  etc.  p.  143.  Paris  1868. 

7  König,  Ann.  d.  Physik.  CXXH.  S.  475. 1864. 

8  Mabbt  a.  a.  0.  p.  145 ;  Travaux  du  lab.  1875.  p.  30 ;  La  mdthod.  graph.  p.  588. 
Paris  1878. 

9  Mabet,  Travaux  du  lab.  1875.  p.  32 ;  La  m^th.  graph.  p.  589. 

10  Brondgeest,  Onderzoeck.  ged.  in  hetLab.  der  Utrecht.  Hoogesch.  nitg.d. 
Benders  en  Engelmann.  Derd.  R.  II.  p.  326. 
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Trommel  mit  Pelotte,  stellbar  durch  die  Schranbe  s  in  einem  hnfeisen- 
fönnigen  Bügel;  2.  der  Gardiograph  von  Bubdon-Sandebjson ^  Fig.  8  D, 
eine  Trommel^  versehen  mit  drei  zum  Aufsetzen  bestimmten  stellbaren 
Fflssen.  Die  Pelotte  p  sitzt  nicht  auf  der  Eautschukmembran,  sondern 
stützt  sich  nur  auf  ein  auf  die  Membran  geklebtes  Aluminiumplättchen; 
ge^en  wird  die  Pelotte  von  der  Feder  e^  welche  erst  die  Bewegungen 


Flg.  8. 


auf  die  Membran  überträgt;  3.  der  Aufnahme- Apparat  des  Polygraphen  von 
Meusisse  &  Mathieü^,  oder  die  Modificationen  desselben  von  Orünmagh^ 
und  von  Enoll^  Fig.  8  E.  Die  Bewegungen  werden  auch  hier  zuerst  auf 
eine  die  Pelotte  tragende  Feder  e  übertragen ,  die  letztere  erhebt  sich 
von  einer  bufeisenft^rmigen  Platte  p,  welche  zum  Aufsetzen  dient.  Die 
Trommel  ist  mittelst  Zahntriebes  stellbar.  Die  Explorateure  mit  Feder- 
flbertragnng  verdienen  den  Vorzug,  wie  wir  sehen  werden.  Wir  haben 
diese  Instrumente  hier  angeführt,  weil  C,  E  und  2>  auch  als  Pulsschreiber 
(s.  diese  unten)  und  zu  vielen  anderen  Zwecken  verwendet  werden  und 
viele  Untersuchungen  damit  angestellt  wurden.  Die  Abzugsröhren  t  aller 
dieser  Apparate  dienen  zur  Gommunication  mit  Marey's  Kegistrirtrommel. 

t  Bubbon-Sandbbson,  Handbook  f.  the  phys.  lab.  by  Klein,  Bordon-Sanderson 
Fester,  Lauder-Brunton.  p.  254.  plate  XC  Fig.  231. 

2  Mbttsisss  et  Mathibu,  Arch.  de  Physiol.  2.  s^r.  11.  p.  257. 1875. 

3  Gbumnach,  Berl.  klin.  Woch.  1876.  S.  473. 

4  Khoix,  Prager  med.  Woch.  1879.  No.  21. 
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Eine  passende  Zusammenordnnng  eines  dnreh  ein  Uhrwerk  getriebenen 
Abwicklnngsapparates  ftlr  endloses  Papier  mit  Exploratenr  und  Registrir- 
trommel,  die  in  aufklappbarem  Kasten  eingeschlossen  ist,  hat  Mabey^  als 
Polygraphen  bezeichnet.  Aehnliche  Anordnungen  stellen  die  Polygraphen 
von  Meurisse  &  Mathieu*  (Regulator  von  Paucault,  automatischer  Wagen 
auf  Eisenbahn,  der  die  Registrirtrommel  trägt),  von  Grunmaoh'  (abwickel- 
barer Papierstreifen  und  Registrirtrommel  in  verschliessbarem  Kasten), 
von  Knoll^  (auf  den  Deckel  eines  verschliessbaren  Kastens  aufzusetzender 
berusster  Cylinder  und  Stativ  fttr  zwei  Registrirtrommeln)  dar;  alle  diese 
Einrichtungen  zielen  mit  ab  auf  Verwendung  zu  klinischen  und  ärztlichen 
Zwecken.  Oalabin^,  Oarkod^  und  Landois^  haben  sich  endlich  des  Sphyg- 
mographen  von  Maret  (siehe  unten)  zur  Darstellung  des  Herzstosses  be- 
dient, wie  das  Marey^  selbst  schon  that. 

Was  die  zeitliche  Auswerthung  der  Herzstosscurven  betrifft,  so  kann 
dieselbe  bei  bekannter  und  constanter  Geschwindigkeit  der  Schreibfläche 
durch  Ausmessung  der  Abscissenlängen  unter  dem  Microscope  vorgenom- 
men werden  oder  man  schreibt  gleichzeitig  mit  der  Herzstosscurve  eine 
Zeitcurve  mittelst  einer  chronographischen  Stimmgabel  an  oder  man  be- 
dient sich  des  von  Klükder^  herrührenden  Verfahrens,  die  Schreibfläche 
selbst  in  Stimmgabel-Schwingungen  zu  versetzen,  so  dass  die  Stimmgabel- 
schrift der  Curve  in  Form  kleiner  Zacken  aufgesetzt  erscheint,  die  man 
dann  nur  abzuzählen  braucht.  (S.  ttber  die  Zeitbestimmung:  Gzermak^<^, 
Landois  •  *,  Gscheidlen  '*). 

Herzstosscurven  nach  verschiedenen  Methoden  gewonnen  sind 
in  der  nebenstehenden  Fig.  9  in  A^  B,  Q  D  und  E  wiedergegeben. 
A  rührt  vom  Pferd,  C  vom  Hund,  J5,  D,  E  vom  Menschen  her. 

A  ist  zugleich  mit  der  Druckcurve  des  rechten  Vorhofes  und 
des  rechten  Ventrikels  gewonnen  von  Chauveau  &  Mabey*^  (s.  oben 
S.  153  u.  154u.  Fig.  3),  B  von  Landois**  mit  Marey's  Sphygmo- 
graphen  (s.  unten  beim  Puls),  C  von  Baxt**  mit  dem  auf  die  Oberfläche 

1  Mabbt,  Du  mouY.  dans  les  fonct.  de  larie.  p.  150.  Paris  1868 ;  La  m^th.  grapb. 
p.  457.  Paris  1878. 

2  MBTJBisse  u.  M^THiEu  a.  a.  0. 

3  Gbükmach  a.  a.  0. 

4  Knoll  a.  a.  0. 

5  Galabin,  M6d.  chir.  Transact.  LVIII.  p.  353. 1875. 

6  Gabbod,  Joum.  of  anat  and  phvsiol.  Y.  p.  265. 1871. 

7  Landois,  Gentraibl.  f.  d.  med.  Wiss.  1866.  S.  177 ;  Graph.  Unters,  üb.  d.  Hen- 
schlag.  S.  48.  Berlin  1876. 

8  Mabbt,  Physiol.  m6d.  de  la  circ.  p.  121. 183.  Paris  1863;  Travaox  du  labor. 
p.28.  1875. 

9  Klündbb,  Arbeit  a.  d.  Kieler  physiol.  Institut.  1868.  S.  107. 

10  GzEBMAK,  Mittheil.  a.  d.  Privatlab.  S.  39.  Wien  1864. 

11  Landois,  Lehre  vom  Arterienpols.  S.  78. 1872;  Graphische  Unters,  etc.  S.  67. 
1876;  Dtßch.  med.  Woch.  IV.  S.  348. 1878. 

12  GsoHBiDLEN,  Physiol.  Methodik.  1879.  S.  606. 

13  Mabbt,  Physiol.  m6d.  d.  1.  circ.  S.  68.  Fig.  8.  Paris  1863;  Trav.  du  Üb.  1875. 
p.  25.  Fi«.  12. 

14  Landois,  Graph.  Unters,  etc.  S.  58.  Berlin  1876. 

15  Baxt,  Arch,  f  (Anat.  u.)  Physiol.  1878.  S.  125. 
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des  Herzens  gestellten  Stab  (s.  oben  S.  1 50),  D  ist  angeschrieben  mit 
dem  Trommelexplorateur  von  Maset;  E  von  Robenstein  ^  mit  dem 
Pansphygmographen  von  Brondgeest.  Diese  Aaswahl  wurde  ge- 
troffen, weil  wir  nun  die  Deutung  besprechen  wollen,  weiche  dem 
Cardiogramm  yon  den  einzelnen  Beobachtern  gegeben  wurde.    Die 


Flg.  9. 


Hebung  v  in  A  leitet  Marey  her  von  der  Contraction  des  Vorhofes 
(Corve  Ad)y  mit  welcher  sie  zeitlich  zusammenfällt  und  welche  die 
Füllung  des  Ventrikels  unterstützt.  Auf  die  Vorhofselevation  folgt 
die  Contraction  der  Ventrikel,  unter  deren  Einfluss  sich  die  Zipfel- 
klappen erheben  und  schliessen,  die  geschlossenen  Klappen  sollen 
aber  anter  dem  Einfluss  der  fortdauernden  Pressung  im  Ventrikel  in 
Ondulationen  gerathen  und  dadurch  die  Hebungen  bei  s  entstehen, 
welche  den  ähnlichen  in  den  Curven  Ad  und  Vd  entsprechen.  Unter 
dem  Einfluss  des  gesteigerten  Druckes  entleeren  sich  nun  die  Ven- 
trikel and  es  folge,  wenn  die  Ventrikel  zu  erschlaffen  beginnen,  der 
Sehluss  der  Semilunarklappen,  welchem  die  Zacke  s  entspricht.  G^gen 
diese  Aaslegang  des  Cardiogrammes  durch  Marey  hat  Galabin^  den 
ganz  richtigen  Einwurf  gemacht,  dass  die  Erklärung  der  bei  »  befind- 
lichen Zacken,  die  gleichzeitig  in  den  Curven  Ad  und  Vd  auftreten. 
Dicht  zutreffend  sei,  weil  die  correspondirenden  Zacken  dann  in  der 
Vorho&carve  Ad  immer  ein  anderes  Vorzeichen  haben  müssten  als  in 


1  RosEHSTBiN,  Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Med.  XXIII.  S.  84. 1878. 

2  Galabin,  6uy*s  Hospit.  Reports.  Ser.  3.  XX.  S.  261. 1875. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


192  RoLLBTT,  Physiologie  der  BlatbewQgung.  l.Cap.DasHerzu.  seine  Mechanik  etc. 

der  Ventrikelenrve  Vd    Das  letztere  sei  aber  nicht  der  Fall,  wa« 
einem  Unduliren  der  geschlossenen  Klappe  widerspricht. 

Es  steht  femer  Mabet's  Ausdeutung  des  Oardiogrammes  in  dem 
innigsten  Zasammenhang  mit  der  Deutung^  welche  Mabey^  der 
Curve  Vd  gegeben  hat  Diese  Deutung  ist  aber  von  Baxt^  ange- 
fochten worden,  als  er  mit  dem  auf  die  äussere  Oberfläche  des 
Herzens  aufgesetztem  Stäbchen  die  Curven  C  Fig,  9  erhielt,  welche, 
wie  aus  dem  Vergleich  von  C  mit  Vd  sich  ergiebt,  in  ihrer  all- 
gemeinen Form  mit  der  letzteren  übereinstimmen  (vergl.  auch  Fig.  3 
oben,  welche  die  Curven  beider  Ventrikel  enthält).  Maret  stellt  sich 
aber  vor,  dass  die  Curve  Vd  und  die  entsprechende  im  linken 
Ventrikel  unter  dem  Einfluss  des  veränderlichen  Druckes  des  Kam- 
merblutes entsteht.  Ihr  aufsteigender  Theil  werde  angeschrieben 
während  die  Zipfelklappen  noch  offen,  die  halbmondförmigen  Klap- 
pen aber  noch  geschlossen  seien.  Kurze  Zeit  nachdem  die  ersteren 
zugeschlagen  werden  öffneten  sich  die  letzteren  und  nun  halte  sich 
unter  raschem  Abgleich  des  Druckes  in  Kammern  und  Arterien  und 
stetem  Zufluss  des  Blutes  aus  den  Kammern  in  die  Arterien  der 
Druck  in  den  ersteren  eine  bestimmt  lange  Zeit  auf  gleicher  Höhe, 
bis  beim  Nachlass  der  Kammercontraction  der  Druck  in  den  Kam- 
mern sinke  und  die  halbmondförmigen  Klappen  entfaltet  werden. 

An  Stelle  dieser  Erklärung  setzt  Baxt  die  einfachere  und  zutreffen- 
dere, dass  in  dem  Versuch  von  Chauveau  und  Marey  beim  Beginn 
der  Systole  sich  Luft  aus  der  Ampulle  in  die  Begistrirtrommel  ergiesst 
und  nicht  alsbald  wieder  in  die  Ampulle  zurücktreten  kann,  weil  der 
Ventrikel  mit  einer  Kraft  in  der  Zusammenziehung  verharrt,  welche 
von  der  Spannung  der  Trommelmembran  nicht  bewältigt  werden  kann. 

Curven,  wie  sie  Baxt  von  der  Oberfläche  des  blossgelegten 
Herzens  erhielt,  bekommt,  man  auch  vom  Spitzenstoss  zu  allermeist 
wie  D  Fig.  9  zeigt  (womit  Maret^  und  Ott  und  Haas*  zu  verglei- 
chen sind).  Es  ist  das,  wenn  man  durch  Cardiographen  mit  Feder- 
druck das  Cardiogramm  auf  rasch  bewegter  Schreibfläche  anschreibt, 
immer  der  Fall,  wenn  bei  langsamem  Gang  der  letzteren  Gardiogranune 
von  der  Form  B  Fig.  9  erhalten  werden.  An  diesen  Cardiogrammen 
hat  Landois  seine  von  Marey  abweichende  Ausdeutung  gegeben.  Es 
entspricht  darnach  (vgl.  oben  S.  156  u.  157)  b  der  Vorhofselevation, 
bc  bedeutet  Contraction  der  Ventrikel  bis  zum  Maximum,  d  Schlnss 
der  Semilunarklappen  der  Aorta,  e  Schluss  der  Semilunarklappen 

1  Mabey  a.a.O. 

2  Baxt  a.a.O.S.  129. 

3  MABEYjTravaux d. lab. p.  2 1. Fig.  7 ; p. 28. Fig.  13. 1 875. 

4  Ott  u.  Haas,  Prager  Vjschr.  IV.  S.  49.  Curve  d.  1877. 
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der  Palmonalarterie.  Die  Elappenschlnsszacken  &llen  aber  nicht  im- 
mer auseinander^  sondern  es  tritt  häufig  nur  eine  Klappenschlusszacke 
auf  und  zwar  soU  das  eine  oder  andere  nach  Landois  abhängen  von  der 
Differenz  des  Druckes  in  Aorta  und  Pulmonalarterie,  mit  deren  Grösse 
die  Entfernung  der  Zacken  zunehmen  soll.  /  entspricht  dem  Beginn 
der  Herzpause.  Laübois'  Entzifferung  des  Cardiogrammes  ist  ebenso 
wie  jene  Maket's  eine  blosse  Conjectur.  Landois  selbst  hat  nirgends 
eine  Begrtindung  seiner  Deutung  des  Cardiogrammes  veröffentlicht  ^ 
Man  kann  zu  Gunsten  derselben  nur  anftthren,  dass  in  dieselbe  die 
in  Habet's  Deutung  am  Besten  begründete  Vorhofselevation  aufge- 
nommen ist  und  dass  die  durch  Ausmessung  des  Cardiogrammes  flir 
bcd  ermittelte  Zeit  (zwischen  Beginn  des  1.  Herztones  und  dem  2.  Herz- 
ton) 0.309—346  Secunden  beträgt,  was  mit  den  bei  der  Auscultation 
Yon  DoNDERS  und  Lanbois  selbst  für  dieses  Intervall  gefundenen 
Werthen  0.301—0.327  (Donders),  0.307—0.311  (Landois)  nahe  tiber- 
einstimmt (vgl.  oben  S.  156  u.  157).  Der  Deutung  des  Cardiogrammes 
nach  Landois  haben  sich  Ott  &  Haas^  und  besonders  in  Bezug  auf 
die  Klappenschlusszacke  Maurer^  angeschlossen. 

Am  wenigsten  glücklich  in  der  Auslegung  des  Cardiogrammes  scheint 
nns  RosENSTEm^  gewesen  zu  sein.  Er  will  inmier  die  vier  Zacken  u, 
ßy  yy  d  Fig.  9  £  beobachtet  haben,  a  und  ß  seien  der  Ausdruck  einer 
absatzweisen  Systole^  y  und  d  Klappenschlusszacken.  Rosenstein  stützt 
ach  darauf,  dass  nach  Unterbindung  der  Aorta  und  Pulmonalarterie  die 
Systole  nicht  absatzweise  erfolgt ,  dann  fehle  auch  der  zweifache  Oipfel 
des  Cardiogrammes;  weitere  Beweise  seien  pathologische  FSllle.  Der  er- 
stere  Beweis  Rosenstein's  ist  offenbar  ein  Cirkel.  Wir  können  weder 
den  einen  noch  anderen  Beweis  als  zwingend  für  die  absatzweise  Systole 
im  normalen  Znstande  ansehen.  Bei  Traube  kann  man  aber  für  Rosen- 
stein, der  sich  auf  jenen  beruft;  nur  scheinbar  eine  Stütze  finden.  Traitbe's 
Cardiogramme  stinunen  zu  allermeist,  abgesehen  von  der  Grösse,  mit  jenen 
Laicdois*  fiberein;  femer  hegte  Traube^  nur  die  Vermuthung,  dass  der  Di- 
md  Tricrotismus  der  Pulscurve  (siehe  diese  unten)  der  Ausdruck  einer 

t  Landois,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1866.  S.  177:  Lehre  vom  Arterienpuls 
8.304. 1872 ;  Graph.  Unters,  üb.  d.  Herzschlaff.  S.  48. 1876;  Lehrb.  d.  Physiol.  d.  Men- 
lehen.  S.  90.  Wien  1879.  In  der  ersten  Pabucation  heisst  es:  „Auf  die  nähere  Be- 
gründung dieser  Uebereinstimmang"  (der  erwähnten  Curvenpankte  mit  den  von  Lak- 
0018  dafür  angegeb.  Phasen  der  Herzaction)  »kann  hier  nicht  näher  eingegangen  wer- 
den.** In  der  zw^ten  Pablicadon.  ist  nur  der  Inhalt  der  vorläufigen  Mittheilung 
reproducirt  und  auf  jene  verwiesen.  In  der  dritten  Publikation  heisst  es :  „Weiterhin 
habe  ich  die  sphysmographische  Herzstosscurve  des  Menschen  einer  genauen  £nt- 
zifiening  unterworfen"  und  ist  wieder  nur  die  vorläufige  Mittheilung  dtirt.  Im 
Lehrbnche  wird  von  der  erwähnten  Deutung  des  Cardiogranunes  nur  wie  von 
einer  feststehenden  und  bewiesenen  Sache  gesprochen. 

2  Ott  u.  Haas  a.  a.  0. 

3  Matjbeb,  Arch.  f.  klin.  Med.  XXIY.  S.  291. 1879. 

4  BosBNSTBnr  a.  a.  0. 

5  Traube,  Ges.  Beitr.  z.  Pathol.  u.  Physiol.  III.  S.  595.  Taf.  1  u.  2.  Berlin  1878. 
Haadbmeli  der  Physiologie.  Bd.  Vf,  13 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


1 94  BoLLBTT,  Physiologie  der  Blutbewegung.  1 .  Gap.  Das  Herz  n.  seine  Mechanik  etc. 

absatzweise  erfolgeDden  Herzcontraction  sei;  weil  er  bei  Individnen  mit 
fühlbarem  Di-  und  Tri-  crotismas  des  Pulses  auch  bei  der  Palpation  den 
Herzstoss  di-  und  tricrot  fand.  Dass  die  Vermnthnng  Träubels  für  die 
normale  Pulscnrve  nicht  gerechtfertigt  war,  wird  man  heute  nicht  mehr 
bezweifeln. 

Die  Anwendung  von  Cardiographen  ohne  Federspannung,  unge- 
naue oder  örtlich  von  der  Stelle  des  Spitzenstosses  abweichende^ 
Application  des  Explorateurs  können  die  Cardiogramme  stark  defor- 
miren.  In  Krankheiten  des  Herzens  treten  besondere  Stossbilder  auf. 
lieber  die  Darstellung  des  Herzstosses  mittelst  der  Flamme^  yergleiche 
oben  S.  176  und  die  Lehre  vom  Arterienpuls. 

2.  Die  Herztöne. 

Wenn  man  in  der  Herzgegend  über  der  Brust  das  Ohr  direct 
oder  mittelst  eines  Stethoscopes  anlegt,  so  hört  man  von  einem  Herz- 
schlag zum  andern  zwei  aufeinanderfolgende  an  Intensität  und  Daner 
verschiedene  Töne.  Dieselben  waren  schon  Harvey^  bekannt.  Laen- 
NEC^  erkannte  ihre  Bedeutung  fbr  die  Diagnose  der  Herzkrankhei- 
ten, die  dann  durch  Scoda*  in  ein  helles  Licht  gesetzt  wurde. 

Man  bezeichnet  sie  seitdem  als  1.  und  2.  Herzton. 

Der  erste  Herzton  ist  dumpf  und  gedehnt  und  fällt  mit  der  Sy- 
stole der  Ventrikel  zusammen  (Turner«,  Chauvbau  &  Faivre^, 
der  zweite  Herzton  ist  kürzer,  hell  und  macht  durch  scharfes  Ab- 
setzen den  Eindruck  des  klappenden.  Er  fällt  mit  dem  Ende  der 
Systole  der  Ventrikel  und  mit  dem  Beginn  der  Systole  der  Schlag- 
adern zusammen. 

A)  Der  erste  Heraton. 

Der  erste  Herzton  dauert  bis  zum  Beginn  des  zweiten  fort,  zwi- 
schen dem  2.  Herzton  und  dem  folgenden  ersten  liegt  ein  deutliches 
Intervall.  Wie  die  Dauer  des  1.  Herztones  und  das  Intervall  zwi- 
schen 2.  Herzton  und  folgendem  ersten  gemessen  wurde,  ist  scheu 
angegeben  worden  (oben  S.  155). 

Die  Bewegungsvorgänge,  welche  man  bei  den  Untersuchougeu 

1  Landois,  Graph.  Unters,  etc.  S.  80;  Ott  u.  Haas  a.  a.  0.  S.  55  u.^6.  Ctunre 
X-XVI. 

2  Gebhabdt,  Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Med.  XYI.  S.  1. 1875. 

3  Harvbt,  Exercit.  anat.  demot.  cord.  et  sang,  animal.  p.  30.  Francof.  t62S. 

4  Lasnnbc,  De  rauscultation  m^d.  etc.  Paris  1819. 

5  ScoDA,  Abhandl.  üb.  Auskult.  u.  Perkass.  Wien  t839. 

6  TuRNBR,  Transact.  of  the  med.  chir.  soc.  lU.  Edinburgh  1828. 

7  Chautbu  et  Faivrb,  Gaz.  m^.  de  Paris,  p.  356.  Paris  1856. 
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Aber  das  Wesen  des  1.  Herztones  berttcksichtigen  musste,  sind:  die 
Contraction  des  Herzmuskels  selbst;  die  EntÜEdtimg  und  Spannung 
der  Atrioventrikularklappen ;  die  Bewegung  des  Blutes  unter  hohem 
Drack  in  den  Ventrikeln;  der  Herzstoss. 

Dass  der  1.  Herzton  durch  die  ErscbütteruDg  der  Brnstwand  beim 
Herzstoss  entsteht  (Maoendie^;  ist  widerlegt,  da  er  auch  am  blossgeiegten 
Herzen  noch  zu  hören  ist 

Als  Muskelgeräusch  ähnlich ,  wie  das  von  Wollaston  bei  der 
energischen  Zusammenziehung  anderer  Muskeln  entstehende  Geräusch 
sachte  Williams^  den  1 .  Herzton  zu  erklären,  nachdem  er  das  Fort- 
bestehen desselben  am  blutleeren  Herzen  curaresirter  Esel  beobachtet 
hatte.  Seine  Beobachtung  wurde  von  dem  Londoner  Gomitö^  be- 
stätigt. 

Ludwig  &  Dogiel^  stellten  den  folgenden  Versuch  ttber  den 
1.  Herzton  an.  Bei  einem  curaresirten  Hunde  wird  nach  Einleitung 
der  künstlichen  Respiration  das  Herz  blossgelegt,  und  werden  um 
alle  mit  dem  Herzen  communicirenden  Gefilsse  unmittelbar  vor  dem 
üebergang  ins  Herz  Ligaturfäden  geschlungen.  Nun  wird  das 
Herz  möglichst  blutleer  gemacht  dadurch,  dass  nacheinander  unter- 
bunden werden:  die  obere  Hohlvene,  die  untere,  die  Pulmonalarterie, 
die  beiden  Lungenvenen  und  endlich  die  Aorta.  Das  blutleere  Herz 
wird  dann  ausgeschnitten  und  in  einen  unten  mit  einer  Eautschuk- 
membran  yerschlossenen  und  mit  defibrinirtem  Blut  gefüllten  Behäl- 
ter so  eingebracht,  dass  es  die  Wände  des  Behälters  nicht  berührt. 
Das  Herz  schlägt  dabei  fort  und  wird  mittelst  eines  an  das  untere 
Ende  des  Behälters  angesteckten  Kautschukschlauches  behorcht.  So 
lange  das  Herz  sich  in  allen  seinen  Theilen  gleichmässig  contrahirt 
hört  man  den  1.  Herzton  nicht  wesentlich  anders  als  in  dem  noch 
in  der  Brusthöhle  eingeschlossenen  Herzen,  nur  weniger  intensiv. 

Bleibt  das  blossgelegte  und  mit  den  Ligaturfäden  versehene  Herz 
in  der  Brusthöhle,  so  kann  man  abwechselnd  durch  Zuziehen  der 
Ligaturen  in  der  früheren  Reihenfolge  das  Herz  blutleer  machen  und 
durch  VtTiedereröffnen  der  Ligaturen  den  Blutstrom  durch  das  Herz 
wiederherstellen.  Ln  durchströmten  und  nicht  durchströmten  Herzen 
hört  man  mit  direct  auf  das  Herz  aufgesetzten  Stethoscopen  aus  ver- 

1  Magxmbie,  Vorles.  üb.  d.  physik.  Erschein,  d.  Lebens.  Deutsch  von  Baswitz. 
I.S.l73.Köhil837. 

2  Williams,  Vortrag  in  der  British  Association,  Medical  Section.  Dublin  1 1 .  Aug. 
1935. 

3  TViLLiAMs,  ToDD  and  Clendinning,  Report,  of  the  British  Assoc.  p.  267. 1837. 

4  Ludwig  u.  Dogibl,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  Math.-naturw.  Gl.  XX.  1868« 
S.S9. 
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schiedenem  Materiale  den  1.  Herzton  wesentlich  unverändert,  wenn 
man  sich  subjectiv  von  dem  Reiben  an  den  Rändern  des  jeweilig 
angewendeten  Instrumentes  emancipirt,  was  in  objectiver  Weise  der 
zuerst  angeftthrte  Versuch  leistet.  Aus  diesen  Versuchen  schliessen 
Ludwig  und  Dogiel,  dass  der  1.  Herzton  der  Hauptsache  nach  ein 
Muskelton  ist,  dem  sich  im  gewöhnlichen  Zustande  Sllappenschwin- 
gangen  beimischen  mögen. 

Auf  das  letztere  Moment  suchte  Rouanet*  vor  Williams  den  1. 
Herzton  ausschliesslich  zurttckzuftthren,  ihm  folgten  Kiwisgh^,  Nega' 
u.  A.  Experimentell  zu  erweisen,  dass  bei  plötzlicher  Spannung  der 
Atrioventrikularklappen  ein  Ton  entsteht,  versuchte  Bateb^,  indem  er 
am  ausgeschnittenen  künstlich  durchströmten  Herzen  durch  plötzliche 
Drucksteigerung  einen  plötzlichen  Schluss  der  AtrioventrikularUap- 
pen  herbeiführte.  Er  hörte  jedes  Mal  einen  kurzen  hohen  Ellappen- 
ton,  was  von  Giese^  in  ähnlich  angestellten  Versuchen  bestätigt  wurde. 
Dennoch  schliessen  sich  Bayer  und  Giese  der  Lehre  Ludwig's  nnd 
Dogiel's  Aber  den  1.  Herzton  an,  da  der  Elappenton  ganz  verschie- 
den ist  von  dem  systolischen  1.  Herzton  des  lebenden  Herzens.  Bater^ 
führt  auch  eine  Reihe  von  klinischen  Beobachtungen  an,  welche  zu 
Gunsten  der  Entstehung  des  1.  Herztones  im  Sinne  von  Ludwig 
und  DoGiEL  sprechen.  Dafür  sprachen  sich  auch  P.  Niemeyer^  und 
Quincke^  aus,  während  Michels^  und  Guttmann^®  die  Entstehung 
des  1.  Herztons  durch  Elappenschwingungen  vertheidigten. 

Die  Untersuchungen  Wintrich's^'  zeigten  aber,  dass  dem  tiefen 
Muskelton  im  1.  Herzton  ein  höherer  Elappenton  beigemischt  ist 

Man  kann  beide  isoliren  durch  die  von  Wintrigh  empfohlenen  Membnui- 
Luftresonatoren  abgestutzte  Kegel  aus  Zinkblech  von  veiHnderlichem  In- 
halt, deren  schmale  Oeffnung  überspannt  ist  mit  einer  Membran  ans 
dünnem  Kautschuk  oder  feinster  Leinwand,  welcher  man  mittelst  einer 
Schranbenvorrichtung  verschiedene  Grade  der  Spannung  ertheilen  kann. 
Der  Kegel  wird  auf  die  Herzgegend  und  über  die  Membran  ein  Stethoscop 
aufgesetzt.    Auch  mittelst  eines  Stetboscopes,  dessen  becherförmiges  Ende 

1  RoüAmiT,  Analvue  des  bmits  du  coeor.  Paris  1 832. 

2  KiwiscH,  Würzbarger  Yerhandl.  I.  S.  6. 1850. 

3  Nboa,  Ca8per*8  Wochenschr.  1851.  S.  661. 

4  Bayeb,  Arch.  f.  HeUk.  1870.  S.  157. 

5  Gdsbs,  Untersuch,  üb.  d.  Entstehung  d.  Herztöne.  Greifswald  1871 ;  Deutsch. 
Klinik  1871.  S.  393. 

6  Batbb,  Arch.  f.  Heilk.  1869.  S.  1.  270;  1870.  S.  157. 

7  NiBXBTBB,  Deutsch.  Elinik.  1869.  Nr.  15  u.  16. 

8  QuiNCKB,  Berliner  klin.  Woch.  1870.  S.  263. 

9  MiCHBLs,  Ueber  die  Entstehung  des  ersten  Herztons.  Marburg  1 870. 

10  GuTTMAmr,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XLYI.  S.  223. 

11  Wn^TBicH,  Sitzgsber.  d.phys.-med.  Societ&t  zu  Erlangen.  1873.  S.  1;  1875. 
8.  57;  Med.  Neuigk.  f.  pract  Aerzte.  XXHI.  S.  169. 1873. 
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mit  dfinner  Membran  ttberzogen,  gelingt  die  ZiOrlegung  des  1.  Herztones 
in  den  Muskel-  nnd  Klappenton. 

Die  Differenzen  in  den  Angaben  über  den  musikalischen  Werth 
des  1.  Herztones  (Küchenmeister*,  Funke ^,  Haughton*,  Natanson*) 
dürften  sich  aus  dieser  Complication  erklären.  Die  letzteren  beiden 
halten  den  t.  Herzton  für  ein  Muskelgeräusch  von  der  gewöhnlichen 
Hohe  desselben  an  willkttrlichen  Muskeln  (vgl.  d.  Handb.  Bd.  I,  S.  48). 

Ludwig  &  Dogiel^  machten  schon  darauf  aufmerksam,  dass 
zwischen  der  Anschauung  die  Herzcontraction  sei  eine  einfache  Zuck- 
mig  und  dem  Auftreten  eines  Muskeltones,  der  bei  den  willkttrlichen 
Muskeln  nur  der  Ausdruck  des  raschen  Wechsels  entgegengesetzter 
Molekularznstände  ist,  ein  gewisser  Widerspruch  existirt.^^  Sie  wei- 
sen darum  ftlr  die  Erklärung  des  1.  Herztones  auf  die  plötzlich  er- 
folgende Spannung  der  rielen  complicirt  verlaufenden  Muskelfasern 
des  Herzens  hin.''  Es  muss  aber  bemerkt  werden,  dass  der  Haupt- 
beweis (KOllikeb  &  H.  Müller^,  Mabet^)  für  die  Annahme,  dass 
die  Herzsystole  eine  einfache  Zuckung  sei,  nämlich  die  einfache 
seenndäre  Zuckung,  welche  sie  im  physiologischen  Rheoscop  aus- 
löst nach  den  gleichen  Erfahrungen  an  den  willkttrlich  tetanisirten 
MoskeUi  hinfällig  geworden  ist  (Hering  &  Friedrich ^o,  Morat  & 
Toüssaint^^).  Andererseits  müsste  man  aus  der  Fortdauer  des  ersten 
Herztones  während  der  Dauer  des  Beharrens  der  Herzventrikel  in 
der  Gontraction  (Baxt^^,  Moens'^)  schliessen,  dass  dabei  ein  dis- 
eontinnirlicher  Vorgang  stattfindet.'^ 

B)  Der  aweite  Heriton. 
Der  zweite  Herzton  ist  bedingt  durch  den  Schluss  der  Semilu- 
narklappen,  wie  man  seit  Garswell  &  Rouanet'^  ziemlich  allgemein 
annimmt.    Jede  elastische  Membran  giebt,  wenn  sie  rasch  gespannt 
wird,  einen  ELlang. 

1  KCcHSNifEisTEB,  Froriep*8  Tagesber.  1851.  S.  2  t  5. 

2  FusKE,  Lehrb.  d.  Physiol.  I.  S.  84.  Leipzig  1858. 

3  Haüöhton,  Oatlines  of  anewtheor.  of  musc.  action.  London  1863. 

4  Nataitson,  Amtl.  Ber.  d.  35.  Naturf.-Yers.  S.  126.  Königsberg  1860. 

5  Ludwig  u.  Doohl  a.  a.  0. 

6  Vgl.  FosTEB,  Text  Book  of  Physiology.  London  1877.  p.  107. 

7  Vgl.  auch  Heynsius.  üeber  d.  Ursache  d.  Tön.  u.  Geräusch,  im  Gefäss.  Lei- 
den 1878. 

8  KöLLDCBK  u.  H.  MüLLEB,  Wützburger  Verh.  VII.  S.  10. 1856. 

9  Mabsy,  Joom.  de  Tanat.  et  de  la  physiol.  1 866.  p.  403. 

10  Hering,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXXIL  (3)  S.  413. 1875. 

11  Morat  et  Toussaint,  Arch.  de  physiol.  IV.  2.  sär.  1877.  p.  156. 

12  Baxt,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1878.  S.  122. 

13  MoENS,  Arch.  f.  d.  ges.  Phjsiol.  XX.  S.  5. 16.  1879. 

14  Vgl.  auch  Kronecker,  Beiträge  z.  Anat.  u.  Physiol.  Festgabe  f.  C.  Ludyrig.  p. 
CLXXin.Leipzigl875.— KRONEOKERu.STRiLiNG,Arch.f.(Anat.u.)Physiol.  1878.S.  1. 

15  RouANET,  Analyse  de  broits  du  coeur.  Paris  1832. 
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Man  kann  an  der  ausgeschnittenen  Aortenwurzel  durch  Spannuig 
der  Klappe  einen  dem  2.  Herzton  völlig  gleichen  Ton  hervorbringen 
(RoüanetI).  Am  Besten ,  wenn  man  in  die  Aortenwurzel  nach  Unter- 
bindung der  Aa.  coronariae  ein  Tförmiges  Rohr  mit  eben  solchem  Hak 
einbindet,  welches  einerseits  mit  einem  Druckgefäss  communicirt,  anderer- 
seits zum  Entleeren  der  Flüssigkeit  aus  der  Aorta  nach  aussen  dient 
(GiESE^).  Ist  die  Aortenwurzel  unter  Wasser  gebracht  und  wird  sie  dnrch 
den  Tfbrmigen  Hahn  plötzlich  mit  dem  DmckgeßLsse  communidrt,  so  hört 
man  den  2.  Herzton. 

Am  lebenden  Thiere  hört  man  den  2.  Herzton  am  deutlichgten 
an  den  Wurzeln  der  grossen  Oefässe.  Werden  im  lebenden  Thiere 
die  halbmondförmigen  Klappen  zerstört,  so  entfällt  der  2.  Herzton 
(Williams^).  Ebenso  fällt  der  2.  Herzton  aus,  wenn  man  wie  oben 
beim  Versuche  von  Ludwig  und  Dogiel  mitgetheilt  wurde,  dureb 
methodisches  Unterbinden  der  grossen  Gefässe  den  Blutstrom  auf- 
hebt (GUTTMANN^). 


Nach  dem,  was  über  die  gemischte  Natur  des  1.  Herztones  und  ttber 
das  Wesen  des  2.  Herztones  gesagt  wurde,  sind  eigentlich  4  Herztöne 
zu  unterscheiden,  was  die  Kliniker  auch  seit  lange  beim  Menschen  thnn. 
Zwei,  welche  dem  mit  dem  Elappenton  der  Atrioventricularklappen  zu- 
sammengesetzten Muskelton  entsprechen,  der  Ton  der  Aortenklappen,  und 
jener  der  Pulmonalarterienklappen.  Der  1.  Ton  des  rechten  Venüikels 
wird  am  deutlichsten  gehört  nahe  dem  rechten  Stemalrand,  wo  die 
Grenze  zwischen  4.  Intercostalraum  und  5.  Rippe  auf  jenen  trifift.  Der 
1.  Ton  des  linken  Ventrikels  wegen  der  tiefen  Lage  des  linken  Ostinm 
atrioventriculare  und  der  Ueberdeckung  desselben  durch  die  Wurzeln  der 
grossen  Gefässe  im  5.  Intercostalraum,  wo  die  Herzspitze  der  Brustwand 
anliegt  oder  in  gerader  Richtung  nach  aufwärts  im  4.  Intercostalranm. 
Der  Ton  der  Semilunarklappen  der  Aorta  in  der  Richtung  der  Aorta  «n 
rechten  Stemalrande  an  der  Grenze  von  1.  Rippe  und  2.  Intercostalraum; 
der  Pulmonalton  neben  dem  Stemalrand  im  2.  Intercostalraum  links. 
Fallen  Aorten-  und  Pulmonalton  zeitlich  weiter  auseinander,  wie  es  unter 
gewissen  pathologischen  Zuständen  geschieht,  so  erscheint  der  2.  Hers- 
ton  gespalten. 

Wir  fügen  gleich  hier  an,  dass  man  auch  an  den  dem  Herzen 
nahen  Arterien  normaler  Weise  zwei  Töne  wahrnimmt.  Der  erste 
Arterienton  ist  lang  gezogen.  Er  fällt  mit  der  Systole  der  Ventrikel 
und  der  Diastole  der  Arterien  zusammen.    Der  zweite  Arterienton 

1  Rovauet,  a.  a.  0.  ->  Macartihsy,  Adams  etc.,  Second  Report  of  the  Dublin 
Snbcom. ;  Report  of  the  British  Assoc.  p.  282.  Bristol  1836. 

2  GiBSB  a.  a.  0. 

3  Williams  a.  a.  0. 

4  GüTTMANN  a.  a.  0. 
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ist  kttrzery  er  fällt  mit  dem  2.  Herzton  und  mit  dem  Beginn  der  Sy- 
stole der  Arterien  zusammen.  Der  zweite  Arterienton  ist  der  fort- 
geleitete 2.  Herzton.  Der  erste  Arterienton  entsteht  nach  Hetnsius^ 
ftls  Wirbelton  an  dem  im  Vergleich  zum  Bulbus  Aortae  oder  Art* 
pulm.  beträchtlich  engeren  Ostium  der  betreffenden  Arterien,  und  wird 
längs  der  Arterienstämme  fortgeleitet. 

Ausser  den  normalen  Arterientönen  entstehen  und  zwar  auch  an 
Arterien,  die  vom  Herzen  entlegen  sind,  durch  locale  Verengerung 
L  B.  Aufsetzen  des  Stethoscopes  Druckgeräusche,  lieber  Arterien, 
Töne  und  Gteräusche  handeln  u.  A.  Th.  Webern,  Thamm^,  P.  Nie- 

MBTER*,    TaLMA^   WeIL.» 


ZWEITES  CAPITEL. 

Hydraulisclie  Einleitimg  zur  Lehre  vom 
Blutstrom  in  den  Gefftssen. 


Das  vom  Herzen  in  die  Gefässe  eingetriebene  Blut  bewegt  sich 
in  denselben  nach  bestimmten  Gesetzen.  Es  ist  fttr  die  Aufdeckung 
der  letzteren  zunächst  nothwendig,  die  Gesetze  von  Flüssigkeitsströ- 
men in  Röhren^  überhaupt  soweit  uns  dieselben  bisher  erschlossen 
worden,  kennen  zu  lernen.  Wir  werden  dadurch  zur  Feststellung 
bestimmter  Begriffe  fttr  die  Betrachtung  des  Blutstromes  und  zu  einem 
Schema  des  &eislaufes  gelangen. 

Unsere  Aufgabe  zerfällt  aber  in  zwei  Theile,  wir  müssen  zuerst 
das  Strömen  von  Flüssigkeiten  in  Röhren  mit  starren,  dann  in  sol- 
eben  mit  elastischen  Wandungen  in  den  Kreis  unserer  Betrachtungen 
ziehen. 

1  Hbtksiüs,  üeber  die  Ursache  der  Töne  und  Geraasche  im  Gefässsystem.  Lei- 
den 1878 ;  Ygl.  auch  denselben  Onderzoeldng.  ged.  in  het  physiol.  Lab.  der  Ütrechtsche 
Hoogesch.  1854. 

2  Th.  Wbbbb,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  1855.  S.  40. 

3  Thajoi,  Beiträge  zur  Lehre  Aber  Venenpuls  und  Gefässger&usche.  Königs- 
beigl868. 

4  P.  NiKMBYÄB,  Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Med.  YII.  S.  136.  1870. 

5  Talma,  Ebenda.  XV.  S.  77. 1875. 

6  Wbil,  Die  Auskult  d.  Arterien  u.  Venen.  Leipzig  1875. 

7  Siehe  darüber  Gebstnbb,  Handbuch  der  Mechanik.  Prag  1831— 32.  —  Eytel- 
wm,  Handb.  d.  Mechanik  u.  Hydraulik.  Leipzig  1842.  —  Volkmann,  Die  Hämodyna- 
nrik  nach  Versuchen.  Leipzig  1850.  —  Wbissbach,  Die  Experimentalhydraulik.  Frei- 
berg 1855.  —  DoNDBBS^  Physiol.  d.  Menschen.  Leipzig  1 859.  —  Grashof,  Theoretische 
Maschinenlehre.  I.  Leipzig  1875. 
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I.  Yerwendmig  der  Triebkraft  In  einem  starren  gleich- 
weiten  Rohre. 

In  einem  starren  Rohre  kann  man  sich  einen  Strom  durch  die  Thätig- 
keit  der  verschiedenartigsten  Pumpwerke  ^  welche  man  an  dasselbe  an- 
setzt, erzengt  denken ,  auch  ein  Pumpwerk,  wie  das  Herz  würde  sieh 
dazu  eignen. 

Wir  wollen  uns  aber  hier  einen  Fall  vorstellen,  auf  welchen  alle 
übrigen  sich  reduciren  lassen.  Die  Flüssigkeit  soll  in  das  Rohr  ein- 
getrieben werden  aus  einem  Behälter  (Druckgefäss),  in  welchem  sich 
eine  Flttssigkeitssänle  von  bestimmter  und  constant  erhaltener  Höhe  H  be- 
findet. 

Die  Höhe  der  Flüssigkeitssäule  in  einem  solchen  Behälter  ist  ein 
directes  Maass  der  Spannung,  welche  zwischen  den  Flüssigkeitstheilchen 
am  Boden  des  Behälters  herrscht,  ütn  nun  die  Verwendung  der  in  diesem 
Falle  disponiblen  Triebkraft  bei  der  Erzeugung  des  Stromes  in  einem 
starren  Rohre  kennen  zu  lernen,  müssen  wir  vorausgehend  noch  den  ein- 
facheren Fall  des  freien  Ausflusses  der  Flüssigkeit  aus  einer  Oeffnung 
im  Boden  des  Behälters  betrachten. 

Ist  der  Querschnitt  der  Ausflussöffhung  gegen  jenen  des  Behälters 
klein  und  wird  H  constant  erhalten,  dann  erhält  man  unter  der  Annahme, 
dass  im  Behälter  die  demselben  Querschnitt  angehörigen  Flüssigkeitstheil- 
chen dieselbe  Geschwindigkeit  annehmen  und  die  Flüssigkeit  ihren  Zu- 
sammenhang bewahrt  für  die  rechtwinklig  zur  Ausflussöffhung  gerichtete 
Geschwindigkeit  der  austretenden  Flüssigkeitstheilchen  bekanntlich 

das  ist  diejenige  Geschwindigkeit,  welche  die  Flüssigkeitstheilchen  auch 
erlangt  hätten,  wenn  sie  in  freiem  Falle  von  der  Höhe  H  herabgefallen 
wären  (Toricelli's  Theorem). 

Für  die  austretenden  Flüssigkeitstheilchen  kann  dann 

—  mt^=^mgH 

gesetzt  werden,  wodurch  ausgedrückt  ist,  dass  die  lebendige  Kraft,  welche 
dieselben  gewonnen  haben,  als  deren  Maass  man  das  Product  der  halben 
Masse  mit  dem  Quadrat  der  Geschwindigkeit  ansieht,  gleich  ist  dem  ur- 
sprünglich vorhandenen  Arbeitsvorrath  (Spannkraft),  der  gemessen  ist 
durch  das  Product  aus  dem  Gewichte  mg  und  der  Höhe  Hj  bis  zu  wel- 
cher dasselbe  erhoben  war. 

Kann  nun  die  Flüssigkeit  nicht  frei  ausfliessen,  sondern  nur  durch 
ein  seitlich  nahe  dem  Boden  an  den  Behälter  angesetztes  starres,  gleich- 
weites cylindrisches  Rohr,  so  ist  die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  die 
Flttssigkeit  aus  dem  Rohre  ausfliesst,  kleiner  als  beim  freien  Ausfluss,  mit 
anderen  Worten:  es  tritt  in  dem  Rohr  ein  Verlust  an  lebendiger  Kraft 
ein.  Die  mittlere  Ausflussgeschwindigkeit  aus  dem  Rohr  kann  leicht  em- 
pirisch bestimmt  werden  dadurch,  dass  man  die  Ausflussmenge  A  in  der 
Zeiteinheit  (Secunde)  bestimmt  und  durch  den  Querschnitt  der  Röhre  nt^ 
dividirt. 
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stellt  dann  die  Länge  eines  FltLssigkeitscy linders  dar^  welchen  ich  mir 
in  der  Zeiteinheit  ans  der  Röhre  heransgeschoben  denken  kann.  Die 
Länge  dieses  Cylinders  ist  aber  nichts  anderes,  als  der  von  einem  Flüssig- 
keitsqaerschnitt  im  Rohr  in  der  Zeiteinheit  zurückgelegte  Weg;  d.  i.  die 
Stromgeschwindigkeit.  Es  ist  aber  leicht  ersichtlich,  dass  wegen  des 
überall  gleichen  Querschnittes  der  starren  Röhre  gleichzeitig  in  allen 
Qaerschnitten  der  Flüssigkeit  innerhalb  des  Rohres  dieselbe  mittlere  Ge- 
schwindigkeit herrschen  muss. 

Kennt  man  die  mittlere  Geschwindigkeit  v,  des  in  der  Röhre  unter 
der  Voraussetzung  eines  constant  erhaltenen  Flüssigkeitsniveaus  im  Be- 
hälter entstandenen,  beharrlichen  Stromes,  so  ergiebt 

die  Höhe,  welche  nothwendig  gewesen  wäre,  um  dieselbe  Geschwind^- 
keit  bei  freiem  Ausflusse  aus  dem  Boden  des  Behälters  zu  erzeugen. 

Es  ist  gebräuchlich  geworden,  die  so  berechnete  Höhe  h  als  Ge- 
schwindigkeitshöhe zu  bezeichnen  und  anzunehmen,  dass  sie  den  zur  Er- 
zeugung von  Geschwindigkeit  verwendeten  Theil  der  ursprünglichen  Druck- 
höhe H  vorstelle,  während  der  übrige  Theil  der  letzteren  in  anderer  Weise 
verwendet  wird. 

Um  uns  von  dieser  Verwendung  eine  Vorstellung  zu  machen,  be- 
obachten wir  die  Höhen,  bis  zu  welchen  sich  die  Flüssigkeit  in  senk- 
recht auf  die  Axe  unseres  Rohres  (s.  Fig.  1 0)  eingesetzten  Druckmessern 


erhebt.  Diese  Höhen  messen  den  an  den  betreffenden  Stellen  herrschenden 
Seitendruck  (hydrodynamischer  Druck),  welchen  die  bewegte  Flüssigkeit 
anf  die  Rohrwand  ausübt.  Es  zeigt  sich  nun,  dass  der  Stand  des  Niveaus 
in  den  Druckmessern  durch  die  gerade  abfallende  Linie  a  h  (das  Druck- 
geflUle)  verbunden  werden  kann.  Wird  aber  in  jedem  Abschnitt  der 
Röhre  zu  dem  Seitendruck  die  Geschwindigkeitshöhe  h  (Fig.  10)  addirt. 
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so  erhält  man  fttr  die  Summen  beider  die  parallel  der  Linie  ah  ab- 
fallende Linie  mn. 

Die  gerade  abfallenden  Linien  ab  und  mn  sagen  aber  offenbar  ans, 
dass  von  der  ursprünglichen  Drnckhöhe  H  (Fig.  10),  welche  der  Trieb- 
kraft des  Flttssigkeitsstromes  proportional  ist,  an  der  Ausflussöflfhung  nur 
mehr  die  in  allen  Röhrenabsclmitten  gleiche  Geschwindigkeitshöhe  h  flbrig 
geblieben  ist  und  dass  der  nicht  zur  Erzeugung  von  Geschwindigkeit 
verwendete  Antheil  der  ursprünglichen  Druckhöhe ,  der  als  Seitendmck 
wahrgenommen  wird,  und  damit  auch  die  Summe  von  Geschwindigkeits- 
höhe und  Seitendruck  in  demselben  Verhältnisse  abnimmt,  als  die  Ent- 
fernung von  der  Einflussöffnung  zunimmt. 

Indem  man  nun  annehmen  muss,  dass  diese  Abnahme  nur  durch  den 
Leitungswiderstand,  welchen  die  Flüssigkeit  in  dem  Rohr  findet,  bedingt 
sein  kann,  sagt  man,  dass  der  nicht  zur  Erzeugung  von  Geschwindigkeit 
verwendete  Antheil  der  ursprünglichen  Druckhöhe  zur  Ueberwindung  der 
Widerstände  verbraucht  wird  und  nennt  ihn  die  Widerstandsböhe. 

Der  Verlust  an  Widerstandshöhe  auf  jeder  Strecke  des  Rohres  ist 
l^m  Leitungswiderstand  auf  dieser  Strecke  proportional. 

Die  Summe  der  Geschwindigkeitshöhe  und  Widerstandshöhe  in  jedem 
Rohrquerschnitt  Ä,  +  Ä,  ^j  +  Ä;  ^s  +  ^  —  in  l,  2,  3  —  ist  der  in  diesem 
Querschnitt  disponiblen  Triebkraft  proportional ;  zieht  man  diese  Summe 
von  der  Summe  der  Geschwindigkeits-  und  Widerstandshöhe  am  Anfange 
der  Röhre  A,  -f-A  ab,  so  erhält  man  jene  Höhe,  welcher  der  bis  zmn 
untersuchten  Querschnitt  verloren  gegangenen  Triebkraft  proportional  ist 
(h,  +  h)  -  (A,  + A)  =  Ä,  -Ä„  (Ä,  -hÄ)  -  (h,  +  h)  =  Ä,  — A3,  -... 
Die  Summe  der  Geschwindigkeits-  und  Widerstandshöhe  am  Anfange  der 
Röhre  A,  -f- A  ist  aber,  wie  auch  in  der  Figur  10  ersichtlich,  nicht  gleich 
der  Druckhöhe  im  Behälter  und  das  kommt  daher,  dass  schon  der  Ein- 
tritt der  Flüssigkeit  aus  dem  Behälter  mit  einem  Verlust  an  bewegender 
Kraft  verbunden  ist,  welchem  die  Höhe  h^  entspricht. 

Damach  zerfällt  aber  die  Druckhöhe  in  drei  Theile  /r=  h^  +  h+h^. 
Schon  beim  freien  Ausfluss  aus  dem  Behälter  beobachtet  man,  dass  die 
wirkliche  Ausflussgeschwindigkeit  nicht  gleich  ist  der  theoretischen,  son- 
dern kleiner.  Das  rührt  daher,  dass  entgegen  der  Voraussetzung,  welche 
ftir  das  ToRiCELu'sche  Theorem  gemacht  werden  mnss,  die  Geschwindig- 
keit nicht  aller  die  Ausflussöfihnng  passirender  Theilchen  senkrecht  gegen 
diese  Oefihung  gerichtet  ist.  Es  convergiren  vielmehr  die  Richtungen 
der  Geschwindigkeiten  gegen  die  Axe  des  austretenden  Strahles,  wodurch 
die  bekannte  Gontraction  (Contractio  venae)  des  letzteren  auftritt  Die 
theoretische  Ausflussgeschwindigkeit  muss  also  mit  einem  Co^fificienten 
versehen  werden,  wenn  man  die  wirkliche  finden  will.  Diese  Coöfficienten 
sind  aber  nur  als  Erfahrungsco^fficienten  bekannt,  da  sich  einer  theore- 
tischen Behandlung  des  Gegenstandes  noch  zu  grosse  Schwierigkeiten 
entgegenstellen.  Bei  der  Art  und  Weise,  wie  das  Blut  ans  dem  Herzen 
in  die  Arterien  einströmt,  soll  der  Coöfficient  fast  ganz  ausser  Rechnung 
fallen  (DondebsO* 

Sehen  wir  von  diesem  Uebergangswiderstande  ab,  so  zerfallt  unsere 

1  Doin>XBS,  Physiol.  d.  Menschen.  S.  65.  Leipzig  1859. 
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nnprflngliche  Druckhohe  H  in  zwei  Theile :  die  Oeschwindigkeitshöhe  h 
und  die  Widerstandshöhe  A,.  Die  Betrachtnngsweise,  welche  uns  zur 
Unterscheidung  derselben  geführt  hat;  beruht  zunächst  auf  der  Definition, 
welche  für  die  OeschwindigkeitshOhe  aufgestellt  wurde.  Den  Verlust  an 
Geschwindigkeit,  welcher  bei  der  Durchbewegung  der  Fllissigkeit  durch 
die  Köhre  entsteht,  haben  wir,  ohne  die  Natur  der  Widerstände  zu 
definiren,  auf  die  letzteren  bezogen  und  sind  so  zur  Aufstellung  des 
Begriffes  der  Widerstandshöhe  gelangt.  Es  ist  aber  nach  dieser  Ent- 
wicklung klar,  dass  sich  die  letztere  eben  so  gut  wie  die  Oeschwindig- 
keitshOhe als  eine  Function  der  Stromgeschwindigkeit  darstellen  lassen 
mnss.  Die  Summe  der  Ausdrücke,  welche  die  Oeschwindigkeits-  und 
Widerstandshöhe  in  ihrer  Abhängigkeit  von  der  Stromgeschwindigkeit 
darstellen,  wäre  aber  dann  gleich  der  ursprünglichen  Druckhöhe  und 
dum  auch  die  Beziehung  der  letzteren  zur  Stromgeschwindigkeit  und 
somit  die  Gleichung  unseres  ganzen  Vorganges  gegeben. 

Um  darauf  einzugehen,  müssen  wir  uns  über  die  Vorstellung  orien- 
tiren,  welche  man  sich  über  die  Natur  der  Widerstände  zu  machen  hat, 
die  sich  der  Durchbewegung  von  Flüssigkeitsströmen  durch  Röhren  eiit- 
gegensetzen,  was  am  Besten  geschehen  kann,  wenn  wir  das  von  Poiseuille 
gefnodene.  Gesetz  der  Bewegung  von  Flüssigkeiten  in  Haarröhrchen, 
welches  auf  die  Verhältnisse  im  Organismus  auch  directe  Anwendung 
findet,  jetzt  kennen  lernen. 


II.  Das  ftesetz  Ton  Poiseuille. 

Durch  Experimentaluntersuchungen  über  die  Bewegung  des  destil- 
lirten  Wassers  in  Olasröhrchen  von  0.65—0.015  Mm.  Durchmesser,  welche 
PoisedillbI  mit  Rücksicht  auf  seine  Studien  über  die  Blutbewegung  in 
den  Capillaren  unternahm,  gelangte  er  zu  dem  Resultate,  dass  sich  die 
Mengen  des  in  gleichen  Zeiten  ausgeflossenen  Wassers  proportional  den 
Dmckhöhen  im  Druckgefässe  verhalten;  dass  die  Zeiten  fOr  den  Ausfluss 
derselben  Menge  Flüssigkeit  bei  constantem  Druck  und  Durchmesser  direct 
proportional  sind  den  Längen  der  Röhren  und  dass  bei  gleichem  Druck 
^d  gleicher  Rohrlänge  die  Ausflusszeiten  umgekehrt  proportional  sind 
^en  4.  Potenzen  der  Durchmesser. 

Das  in  der  Zeiteinheit  ausfliessende  Wasservolumen  A  kann  man 
darnach  ausdrücken  durch 

worin  r  den  Halbmesser^,  /  die  Länge  der  Röhre,  //  die  Druckhöhe  im 
Drnekgef^lsse  und  k  eine  von  der  Temperatur  abhängige  Constante  be- 

äl  PoisEuiLLB,  Mdmoir.  deTAcad.  des  sciences.  Sav.  Strang.  IX.  p.  433.  1843; 
port  fait  a  l'Acad.  etc.  par  Abaqo.  Babinbt,  Piobbrt,  Rbonaült  sur  le  trav.  pr6- 
Ann.  de  Chim.  et  phys.  3.  s^.  VII.  p.  50. 1843;  Poisbuillb,  Ebenda.  XXI.  p.  76. 

2  Es  ist  wie  bei  Jacobson,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1S60.  S.  80,  Haobkbach, 
Ann.  d.  Physik.  CIX,  S.  385,  Hblmholtz  ,  Sitzmber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-naturw. 
Cl.  XL.  8. 607. 1860  u.  A.  der  Radius  statt  des  Durchmessers  wie  in  Poisbüillb's  ur- 
sprün^cher  Formel  eingesetzt. 
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zeichnet.  Früher  fanden  wir  fttr  die  empirische^  Ansflussgeschwindigkeit 
aus  einer  cylindriBchen  Röhre  in  der  Zeiteinheit 

A_ 

7rr2 

und  wir  können  aus  der  obigen  Gleichung  durch  Einführung  des  Be- 
griffes der  mittleren  Geschwindigkeit  v  noch  die  folgenden  Ausdrücke  fttr 
das  Gesetz  von  Poiseüille  ableiten 

k      r-^     „ 

n       l 
und  „       n         l 

k  r2 
Beziehungen  zwischen  Druckhöhe  und  Geschwindigkeit;  welche  Haqen^ 
auffand;  liessen  schon  auf  eine  Giltigkeit  des  Gesetzes  von  Poiseüille 
auch  für  weitere  Röhren  schliessen  und  Jacobson^  zeigte  in  der  That, 
dass  für  Röhren ;  welche  die  von  Poiseüille  gebrauchten  bis  über  fünf- 
mal im  Durchmesser  übertreffen ;  zwischen  der  Druckhöhe  am  Anfange 
der  Röhre  und  der  Stromgesch¥rindigkeit  eine  Beziehung  besteht;  die  völlig 
dem  Gesetz  von  Poiseüille  entspricht.  Nach  diesem  letzteren  ist  mm 
die  Geschwindigkeit  proportional  dem  Quadrate  des  Radius.  Es  kann 
sich  also  die  Flüssigkeit  nicht  wie  ein  fester  Körper ;  dessen  Theilchen 
gleiche  Geschwindigkeit  besitzen  und  der  nur  an  seiner  Berührungsfläche 
mit  der  Wand  eine  Reibung  erfilhrt  durch  die  Röhre  bewegen;  denn  unter 
dieser  Annahme  gelangten  die  Hydrauliker^  zu  der  Formel 

^^  _g L^.  ff 

welche  von  der  Poiseüille*s  darin  abweicht;  dass  in  der  letzteren  r^  statt 
r  erscheint. 

In  dieser  Beziehung  wies  aber  Poiseüille^  und  die  zur  Prüfung  sei- 
ner Arbeit  eingesetzte  Commission^  auf  die  den  Beobachtungen  über  den 
Blutlauf  in  den  Capillargefässen  entnommene  Thatsache  (s.  unten)  hin, 
dass  die  Geschwindigkeit  der  Flüssigkeitstheüchen  nicht  an  allen  Punk- 
ten desselben  Querschnittes  dieselbe  ist;  sondern  dass  sie  in  der  Axe 
grösser  ist  als  gegen  die  Wand  hin  und  an  der  Wand  selbst  vielleicht 
Null  oder  wenigstens  sehr  klein  ist.  Erst  später  wurde  das  Gesetz  von 
Poiseüille  theoretisch  entwickelt  mit  Rücksicht  auf  die  besonderen  Vor- 
gänge der  Reibung  tropfbarer  Flüssigkeiten. 

Bewegt  sich  eine  Flüssigkeit  an  einem  festen  Körper  vorüber;  so 
wird  sie  verzögert  durch  die  Wirkung;  welche  die  Körper  aufeinander 
ausüben  zufolge  der  molekularen  KräftC;  welche  zwischen  denselben  thätig 
sind  (man  erinnere  sich  an  die  Capillaritätserscheinungen).     Die  Flüsäg- 

1  Hagen,  Abh.  d.  Berliner  Acad.  Math.  Abh.  1854.  S.  17;  Yergl.  auch  Ann.  d. 
Physik.  XLVI.  S.  423. 1839. 

2  Jacobson,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1860.  S.  80. 

3  Vergl.  GiBAÄD,  M^mohr.  de  l'Instit  1813—1816. 1818. 4.  p.  189. 

4  PoisBxnLLB  a.  a.  0. 

5  Akaoo  etc.  a.  a.  0. 
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iLeitstheilchen  kOnnen  nur  entgegen  dieser  Anziehung  an  der  Wand  vor- 
bei bewegt  werden. 

Setzt  man  die  Kraft,  welche  die  Verzögerung  der  Flttssigkeitstheil- 
ehen  bewirkt  ^  proportional  der  Geschwindigkeit  un^  der  Grösse  der  Fläche  ^ 
in  welcher  die  Berührung  stattfindet ,  so  erhält  man 

p^B.  f{v) 
worin  e  eine  Gonstante  ist,  welche  man  als  Co^fficienten  der  äusseren 
Reibung  bezeichnet.  Er  stellt  die  verzögernde  Kraft  dar,  welche  in  der 
Fiächeneinheit  wirkt,  wenn  die  Flüssigkeit  mit  der  Einheit  der  Geschwin- 
digkeit an  der  Wand  vorüber  bewegt  wird.  Wird  die  Wand  von  der 
Flüssigkeit  benetzt,  wie  das  auch  zwischen  Blut  und  Gestosen  der  Fall 
ist,  so  haftet  die  äusserste  Fltlssigkeitsschichte  fest  an  der  Wand,  so  dass 
sie  als  ruhend  angesehen  werden  kann.  Ihre  Verzögerung  und  somit  i 
ifit  dann   unendlich  gross. 

Eine  zweite  Art  von  Reibung  bei  der  Bewegung  von  Flüssigkeiten 
wird  dadurch  bedingt,  dass  wegen  der  Anziehung,  welche  die  Flttssig- 
keitstbeilchen  auf  einander  ausüben  (Cohäsion)  eine  ruhende  oder  verzö- 
gerte Flttssigkeitsschichte  auch  verzögernd  auf  eine  daran  vorbei  fliessende 
Flfissigkeitsschichte  und  umgekehrt  eine  beschleunigte  Schicht  auch  be- 
schleunigend auf  eine  ruhende  oder  verzögerte  Flttssigkeitsschichte  wirkt. 
Nimmt  man  an,  dass  die  Kraft,  welche  die  mit  verschiedenen  Geschwin- 
digkeiten bewegten  Flüssigkeitsschichten  aufeinander  ausüben,  der  Grösse 
der  Berührungsfläche  und  der  Differenz  der  parallelen  Geschwindigkeiten 
direct,  dagegen  umgekehrt  proportional  ist  der  Entfernung  der  Schichten 
▼on  einander,  so  erhält  man 

worin  12  eine  Gonstante  ist,  welche  nur  von  der  Natur  der  Flüssigkeit 
«Dd  der  Temperatur  derselben  abhängig  ist.  Man  bezeichnet  sie  als  Go- 
iSfficienten  der  inneren  Reibung.  Seine  Definition  ist,  dass  er  die  Reibung 
iit,  welche  zwei  Flüssigkeitsschichten  aufeinander  ausüben,  deren  Be- 
rflhrungsflSche  gleich  der  Flächeneinheit  ist,  die  um  die  Längeneinheit 
▼OD  einander  entfernt  sind  und  sich  mit  Geschwindigkeiten  bewegen,  deren 
Unterschied  gleich  der  Einheit  ist.  Die  Theorie  der  Reibung  der  Flüs- 
sigkeiten findet  man  entwickelt  bei  Helmholtz^  und  0.  E.  Metern. 

In  beiden  Arbeiten  sind  auch  Versuche  mitgetheilt,  welche  zur  Be- 
stätigung der  Theorie  angestellt  wurden.  Die  Versuche  fllhren  auf  Gor- 
u>]fB*8  Verfahren  zurück.  Eine  an  einem  verticalen  Drahte  im  Mittelpunkt 
horizontal  aufgehängte  Scheibe  wird  in  einer  Flüssigkeit  in  Schwingun- 
gen um  jenen  Mittelpunkt  versetzt,  und  die  Schwingungsdauer  und  die 
eonstant.  logarithm.  Decremente  der  eine  abnehmende  geometrische  Pro- 
gression bildenden  Amplituden  bestimmt  und  mit  den  gleichnamigen  Wer- 
tben bei  Schwingungen  in  der  Luft  verglichen. 

1  Vgl.  Wt^LLHBB,  Lehrb.  d.  Experimentalphysik.  3.  Aufl.  I.  S.  324.  Leipzig  1 874. 

2  HxucHOLTz  n.  Piotbowski,  mtzgsber.  d. Wiener  Acad.  Math.-natnrw.  Gl.  XL. 
8.607.1860. 

3  0.£.MxnB,  Ann.  d.  Physik.  GXIII.  S.  55.  193.  383.  1861;  Grelle*8  Joum.  f. 
rem.  u.  angew.  Mathem.  LIX.  8.  229. 1861. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


206     BoLLBTT,  Physiologie  der  Blutbewegong.  2.  Cap.  Hydraulische  EinleituDg etc. 

Bei  den  Versuchen  von  Helmholtz  und  Piotbowski  war  die  FlOs- 
sigkeit  im  Innern  einer  schwingenden  Hohlkngel  eingeschlossen,  deren 
Wandungen  die  CouLOMB^sche  Scheibe  vertreten.  Nach  Meyer  ist  anf 
Millimeter  und  Secunden  als  Einheiten  bezogen  ftir  destillirtes  Wasser 

iy  =  0.0001310  bei  15.50  Cels. 
17  r»  0.0001435    „     12.40  Gels. 

Helmholtz  und  Piotrowski  fanden  17  fUr  Wasser  bei  24.50  Cels.  grösser 
als  Meyer  für  dieselbe  Temperatur. 

17  =  0.0001406  (H.  &P.) 
17  —  0.0001035  (M.). 

Nach  den  Versuchen  von  Helmholtz  und  Piotbowski  ist  Milch  stär- 
ker reibend  als  Blutserum  und  defibrinirtes  Blut  stärker  reibend  als  Milch. 
Emulsion  von  Oeltröpfchen  in  Eiweisslösung  macht  die  letztere  stärker 
reibend.  ^ 

Nimmt  man  an,  dass  innerhalb  der  Grenzen,  in  welchen  das  Ge- 
setz von  Poiseuille  giltig  ist  durch  ein  enges  horizontal  liegendes  Bohr 
von  kreisförmigem  Querschnitt  unter  constantem  Druck  sich  ein  Strom 
bewegt  parallel  zur  Cylinderaxe,  in  welchem  alle  auf  concentrisehen 
Schichten  befindlichen  Theile  dieselbe  gleichförmige  Geschwindigkeit  be- 
sitzen, während  die  Geschwindigkeit  nur  mit  dem  Abstand  der  conaxialen 
Schichten  von  der  Axe  sich  ändert  und  die  Reibung  zweier  FlOssigkeits- 
schichten  aneinander  proportional  ist  dem  Unterschiede  ihrer  Geschwin- 
digkeiten, so  kann  das  Gesetz  von  Poiseuille  theoretisch  entwickelt  wer- 
den, wie  das  in  etwas  abweichender  Weise  aber  mit  übereinstimmenden 
Resultaten  Helmholtz^,  Haoenbach^  und  Neumann^  gethan  haben.  Es 
ergiebt  sich  dann  für  die  Ausflussmenge  unter  der  Bedingung,  dass  die 
an  der  Wand  befindliche  Flflssigkeitsschichte  ruht,  ein  Ausdruck,  welcher 
mit  Bezug  auf  die  oben  mitgetheilten  empirischen  Formeln  von  Poiseuilu 
also  geschrieben  werden  kann. 

St]       i 
Aus  der  empirisch  bestimmten  Constante  in  Poiseuille's  Formel  lässt 
sich  also  nach  .       ^ 

auch  der  Reibungsco^fScient  berechnen,  wie  das  von  Haqenbach^  und 
Jacobson  0  ftir  destillirtes  Wasser  geschehen  ist  und  wobei  sich  mit  den 
von  0.  E.  Meyer  erhaltenen  Werthen  genügend  übereinstimmende  Werthe 
ergeben  haben.' 

t  Ueber  die  Reibung  des  Blutes  siehe  N&heres  unten  beim  Blutstrom  in  den 
Capiliargefass. 

2  Hemholtz  u.  Piotbowski  a.  a.  0. 

3  Hagenbach  a.  a.  0. 

4  Jacobson  a.  a.  0. 

5  Hagenbach  a.  a.  0. 

6  Jacobson,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1861.  S.  304. 

7  Vgl.  auch  Stbpan,  Sitzgsber.  d  Wiener  Acad.  XLVI.  (2)  S.  495. 1 862.  —  0.  E. 
Meyer,  Ann.  d.  Physik  u.  Chemie.  N.  F.  IL  S.  387. 1 877. 
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ni.  Beziehung  zwischen  DrueldiQhe  und  Stromgesehwindig- 
kelt  hei  weiten  RShren. 

Die  früher  mitgetheilten  FormelD  ftlr  das  Gesetz  von  Poiseuille 
drücken  die  Relation  zwischen  der  Druckhöhe  H  im  Druckgefäss  und 
zwischen  der  Ansflossmenge  oder  der  mittleren  Geschwindigkeit  ans.  Es 
ist,  da  wir  uns  tlher  die  Natur  der  Widerstände  in  weiten  Röhren  keine 
andere  Vorstellung  machen  können^  als  die,  welche  wir  eben  kennen  ge- 
lernt haben,  noch  nicht  aufgeklärt;  warum  das  Gesetz  von  Poiseuille 
nnr  gilt,  wenn  die  Dimensionen  des  Ausflussrohres,  der  Druck  und  die 
Temperatur  gewisse  Grenzen  nicht  überschreiten. 

Neumani  und  Hagenbach^  haben  unter  bestimmten  Annahmen  auch 
das  Gesetz  für  weite  Röhren  theoretisch  zu  entwickeln  gesucht;  sie  wur* 
den  aber  dabei  auf  Formeln  geftlhrt,  welche  durch  die  Erfahrung  nicht 
bestätigt  werden.  Darum  räth  Hagenbach  sich  in  praxi  an  die  empiri- 
schen Formeln  der  Hydrauliker  zu  halten. 

Es  muss  hier  noch  bemerkt  werden,  dass  auch  die  Annahme,  welche 
ffir  die  theoretische  Herleitung  des  Gesetzes  von  Poiseuille  gemacht 
wird,  dass  nämlich  die  Strömung  der  Röhrenwand  parallel  und  gerad- 
linig gerichtet  ist,  nur  zu  einer  angenäherten  Theorie^  führt.  Wenn  die 
Reibung  der  Grund  fQr  die  Veränderung  der  Relation  zwischen  Geschwin- 
digkeit und  Druckhöhe  ist,  die  nach  dem  TonicEixi'schen  Theorem  also 
ohne  Reibung  ^ 

sein  müsste,  dann  werden  die  in  der  Axe  bewegten  Flüssigkeitstheilchen, 
welche  weniger  unter  dem  Einfluss  der  Reibung  stehen,  eine  Geschwin- 
digkeit besitzen,  die  sich  der  aus  dem  ToRiCBLLi'schen  Theorem  folgen- 
den mehr  annlüiert  als  die  Geschwindigkeit  der  näher  an  der  Wand 
liegenden  Theilchen.  Es  muss  also  auch  der  Druck  im  Innern  des  Rohres 
im  Allgemeinen  geringer  sein  als  an  der  Wand  und  man  muss  annehmen, 
dass  die  Flüssigkeit  der  Axe  zuströmt  und  dadurch  ihre  Geschwindigkeit 
vermehrt.  Ein  Theil  der  Flüssigkeit  sollte  also  mit  grösserer  Geschwin- 
digkeit das  Rohr  verlassen  als  nach  der  Theorie  der  parallelen  Ge- 
schwindigkeiten. *Die  empirisch  bestimmte  Ausflussgeschwindigkeit  über- 
trifft aber  die  theoretische  nicht  und  somit  muss  noch  ein  weiteres  nicht 
in  Rechnung  gezogenes  compensatorisches  Moment  vorhanden  sein. 

Dass  der  Druck  in  den  rascher  bewegten  Axenfäden  eines  Stromquer- 
sdmlttes  kleiner  ist  als  in  den  Wandfäden,  ist  fQr  weite  Röhren  durch 
Versuche  von  Darcy*  und  Ludwig  und  Stefan*  nachgewiesen  worden. 


t  Jacobson,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1861.  S.  319. 

2  £LA6BirBACH  &«  a.  0. 

3  VgL  0.  E.  Mbtbb,  Ann.  d.  Physik.  1860.  CXIII.  S.  420-421.  —  Cbeadini, 
Mechanismus  der  halbmondförmigen  Herzklappen.  S.  46  u.  fg.  Leipzig  1872. 

4  Dascy,  M^moir.  de  TAcad.  des  sciences  des  diy.  sav.  aY.  p.  141. 1857. 

5  Ludwig  n.  Stefan,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-naturw.  Gl.  XXXII. 
S.  25. 1858. 
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Wir  müflsen  darauf  verzichten  die  älteren  empirischen  Formeln  der 
Hydrauliker  (Bossut^^  Dubuat^,  Gebstneb^^  P&ont^  u.  A.)  hier  anzn- 
führen.  Theilweise  foBsend  auf  Dabct's^  Untersuchungen  hat  Haoen^  aof 
Grund  seiner  Versuche  als  besten  Ausdruck  zur  Darstellung  der  Ab- 
hängigkeit der  Widerstandshöhe  fttr  die  Einheit  der  Rohrlänge  (Q  den  fol- 
genden gefunden  t^     .    ,    v 


w- 


worin  a  und  h  zwei  Constanten ,  die  nicht  merklich  abhängig  Tom  Mt- 
teriale  der  Röhrenwand  sind;  d  den  Durchmesser  der  Röhre  bedeuten. 
Eine  befriedigende  Definition  der  Coöfficienten  a  und  h  ist  nicht  zu 
geben.  Es  ist  aber  ersichtlich  ^  wie  der  Widerstand  mit  der  Stromge- 
schwindigkeit zunimmt     Wir  fanden  oben 

Ä=A+Ä,,esi8tal80Ä^=|^+/(^a~+&|j) 

Wegen  der  Veränderlichkeit  des  Verhältnisses  hih^  sind  Hih  und£r:A, 
keine  constanten  Grössen,  h  nimmt  zu  wie  das  Quadrat  der  Geschwin- 
digkeit; h^  weniger  rasch,  darum  steigt  Hxh^  mit  ZT,  während  ^cAaich 
umgekehrt  verhält;  wie  Dondebs^  gegenüber  Volkmann  ^;  der  andere  Erfah- 
rungen gemacht  haben  woUtC;  vertheidigte. 

lY.  Der  Strom  In  gebogenen  RShren. 

Ist  ein  Rohr  durch  welches  sich  ein  Strom  bewegt  gekrttmmt  oder 
knieförmig  gebogen;  so  übt  die  Flüssigkeit;  welche  zu  Folge  der  Träg- 
heit ihre  geradlinige  Richtung  beizubehalten  sucht;  auf  den  der  Richtung 

des  Stromes  entgegengekehrten 
Theil  der  Wand  (der  äusse- 
ren Convexität  entsprechender 
Wandtheil)  einen  Stoss  aus,  '^- 
rend  sie  von  dem  gegenüber- 
liegenden Theil  der  Wand  sich 
abzulösen  sucht;  an  dem  leti- 
teren  entsteht  bis  zu  der  SteUe^ 
wo  die  Flüssigkeit  sich  wieder 
regelmässig  an  die  Wand  an- 
legt; ein  Wirbel  und  der  Strom 
*•  erscheint  um  den  Betrag  dieses 

Wirbels  contrahirt.     Es  wird  durch   diesen  besonderen  Widerstand  ein 
Verlust  an  bewegender  Kraft  bedingt. 

Der  durch  die  Biegung  gesetzte  Widerstand  ist  unter  sonst  gleichen 
Verhältnissen  um  so  grösser,  je  mehr  der  Strom  durch  die  Biegung  aus 

1  BossTTT,  Trait^  ^l^ment.  d*hydrodYnam.  Paris  1775. 

2  DxTBüAT,  Frineip  d*hydraul.  n.  e.  Paris  1786. 

3  Gbbstnbb,  Gilbert's  Ann.  V.  S.  160. 1800. 

4  Pbomt,  Recherck.  phy8.-math^mat.  aar  la  tliitor.  des  eaox  courant.  Paris  1804. 

5  Dabgt  a.  a.  0. ;  Les  fontain.  publiques  de  la  rille  B^on.  Paris  1856. 

6  Haosn,  Abh.  d.  Berliner  Aead.  1869.  math.  Abb.  S.  1. 

7  DoNDBBS,  Arch.  f.  d.  boll&nd.  Beitr.  I.  S.  60. 1857. 

8  Volkmann,  Hämodynamik.  S.  23.  Leipzig  1850. 
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aeiner  Richtung  abgelenkt  wird.  Man  bezeichnet  die  Hälfte  des  Winkels 
abc  Fig,  \\y  welchen  die  Axenrichtnngen  des  Stromes  vor  und  nach  der 
Biegung  mit  einander  einschliessen  als  Bricolwinkel  abd^^^cbd  Fig.  11. 
Eine  Function  dieses  Winkels  ist  der  durch  die  Biegung  gesetzte  Wider- 
stand. Sie  ist  bei  den  Hydraulikern  verschieden  bestimmt,  gewöhnlich 
ist  der  von  der  Biegung  bedingte  Widerstandscof^fflcient  gleich  gesetzt 
der  Summe  der  mit  je  einem  empirischen  Go^cienten  multiplicirten 
2.  und  4.  Potenz  des  Sinus  des  Bricolwinkels.  ^ 

Das  DruckgefHUe  ist  in  solchen  R(ihren  ober  und  unter  der  Biegung 
gleich  steil.  Oberhalb  der  Biegung  ist  aber  der  Druck  in  allen  Röhren- 
qoerschnitten  höher  als  ohne  Biegung,  an  Stelle  der  Biegung  filllt  der 
Druck  plötzlich  ab. 


y.  Der  Strom  In  nngleichwelten  RShren. 

Wir  wollen  zuerst  die  Folgen  einer  Verengerung  eines  einzelnen 
Querschnittes  betrachten,  und  zwar  Verengerung  der  Ausflussöffhung, 
Verengerung  der  Einflussöffnung  und  Verengerung  im  VerUiuf  des  Rohres. 
£ine  Verengerung  der  Ausflussöffnung  wird,  wegen  des  Widerstandes, 
den  sie  setzt,  Abnahme  der  Stromgeschwindigkeit,  dagegen  Zunahme  des 
Druckes  im  Rohre  zur  Folge  haben.  Der  Druck  wird  nach  wie  vor  in 
gerader  Linie,  aber  weniger  steil  von  der  Einfluss-  gegen  die  Ausfluss- 
öfihung  hin  abfallen.  Da  wegen  der  Cohäsion  und  Unzusammendrttck- 
barkeit  der  Flüssigkeit  durch  jeden  Querschnitt  des  Rohres  in  der  Zeit- 
einheit dieselbe  Menge  Flüssigkeit  treten  muss,  so  ist  die  empirisch 
bestimmte  in  Folge  der  Verengerung  herabgesetzte  Ausflussmenge  in  der 
Zeiteinheit  A  =  nR^vsssnr*v^, 

d.  h.  ebensowohl  gleich  dem  Product  aus  Querschnitt  des  Rohres  und 
der  im  Rohre  herrschenden  Geschwindigkeit,  als  auch  gleich  dem  Product 
aus  Querschnitt  der  Ausflussöffnung  mit  der  in  dieser  herrschenden  Ge- 
schwindigkeit. Die  Geschwindigkeit  der  Theilchen  in  der  verengten  Aus- 
flnssöfibung  ist  also  grösser  als  jene  im  Rohre  und  zwar  verhalten  sich 
die  Geschwindigkeiten  umgekehrt  proportional  den  Querschnitten. 

Wird  die  Einflussöffnung  verengt,  so  sinken  Geschwindigkeit  und 
Druck  in  der  Röhre,  was  leicht  begreiflich  ist,  wenn  man  bedenkt,  dass 
die  Flüssigkeit  erst  nach  UeberwindUng  des  Widerstandes  der  verengten 
Stelle  in  das  Rohr  gelangt. 

Trifft  die  Verengerung  einen  Querschnitt  im  Verlauf  des  Rohres,  so 
sinkt  die  Geschwindigkeit  ober-  und  unterhalb  der  Verengerung  gleich- 
otaig^  der  Druck  dagegen  steigt  ober-  und  fUllt  unterhalb  der  Ver- 
engerung. Das  Druckgefille  sinkt  ober-  und  unterhalb  der  Verengerung 
mit  gleicher  Steilheit  aber  weniger  steil  ab  als  in  dem  Rohre  ohne  Ver- 
engerung^ und  zeigt  an  Stelle  der  Verengerung  einen  sprungweisen  plötz- 
hehen  Abfall. 

Ist  eine  Röhre  aus  ungleichweiten  Abschnitten  zusammengesetzt,  so 
ist  die  Geschwindigkeit  in  den  einzelnen  Abschnitten  verschieden,   und 


i  Weissbach,  Die  Experimentalhydraulik.  S.  149.  Freiberg  1855. 
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zwar  ist  die  Geschwindigkeit,  da  wieder  in  der  Zeiteinheit  durch  alle 
Querschnitte  dieselbe  Menge  FMssigkeit  treten  muss,  in  den  einzelnen 
Abschnitten  umgekehrt  proportional  den  Querschnitten. 

Es  ist  klar,  dass  bei  einer  aus  ungleichweiten  Abschnitten  zusammen- 
gesetzten Röhre  eben  so  wie  bei  einer  gleichweiten  Röhre  durch  die 
Widerstände  fortwährend  bewegende  Kraft  aufgebraucht  werden  mnss. 
In  jedem  der  ungleichweiten  Abschnitte  fällt  der  Druck  von  dem  der 
Einflussöffnung  näheren  Ende  gegen  das  der  Ausflussöffnung  nähere  Ende 
hin  geradlinig  ab  (Fig.  12)..    Das  Druckgefälle  ist  am  steilsten  in  dem 


Flg.  12. 


engsten  Abschnitt,  am  wenigsten  steil  in  dem  weitesten  Abschnitt  der 
Röhre.  An  den  Uebergangsstellen  der  ungleichweiten  Abschnitte  in  ein- 
ander erleidet  die  Druckcurve  plötzliche  sprungweise  Aenderungen.  Diese 
entsprechen  dort  entstehenden  Wirbeb,  welche  einen  besonderen  Kraft- 
verbrauch bedingen.  Sie  entstehen  durch  die  Convergenz  der  Strom- 
fäden beim  üebergang  des  Stromes  aus  einer  Erweiterung  in  eine  Ver- 
engerung oder  durch  die  Convergenz  der  Stromfäden  bei  dem  üebergang 
aus  einer  Verengerung  in  eine  Erweiterung  und  umgeben  den  in  beiden 


Flg.  18. 


Fällen  im  erweiterten  Abschnitte  liegenden  durch  die  Abweichung  der 
Stromfäden  aus  der  conaxialen  Richtung  gebildeten  Stromkegel  (Fig.  13). 
Beim  Uebergange  eines  engeren  Abschnittes  in   einen  weiteren  be- 
obachtete Volkmann  1,   wenn   auf  den  erweiterten  Abschnitt  wieder  ein 

1  Volkmann,  Hämodynamik.  S.  43.  Leipzig  1850. 
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Terengerter  folgte ,  dase  der  Druck  im  weiteren  Röhrenabschnitte  plötz- 
lich höher  wurde  als  am  Ende  des  vorausgehenden  engeren  Abschnittes. 
Er  bezeichnete  diese  Erscheinung  als  negative  Stauung. 

Zur  Erklärung  derselben  wies  Dondebs^  darauf  hin,  dass  Druck 
und  Oeschwindigkeit  der  bewegten  Flflssigkeit  nur  zwei  besondere  Er- 
scheinungsweisen der  auf  die  Flttssigkeit  wirkenden  bewegenden  Kraft 
sind  und  dasS;  wenn  die  Oeschwindigkeit  im  erweiterten  Röhrenabschnitte 
abnimmt,  der  Druck  verhältnissmässig  zunehmen  muss.  Nur  die  Summe 
der  Oeschwindigkeits-  und  Widerstandshöhe  muss  in  jedem  folgenden 
Röhrenabscbnitt  kleiner  sein  als  im  vorausgehenden.  In  Versuchen  von 
Jacobson  2,  bei  welchen  der  Strom  aus  einer  engen  Röhre  in  eine  weite 
nnd  dann  frei  austrat,  fehlte  die  negative  Stauung  auch  dann,  wenn  die 
Ansflussöffnung  verengert  wurde  und  Jacobson  macht  darauf  aufmerksam, 
dass  die  Bemerkung  von  Dondebs  nur  dann  zutrifft,  wenn  beim  lieber- 
gang  der  Flüssigkeit  aus  dem  engen  in  den  weiten  Abschnitt  nicht  ein 
besonderer  Verlust  an  bewegender  Kraft  vorkommt.  Ein  solcher  komme 
aber  eben  bei  plötzlicher  Erweiterung  der  Strombahn  vor.  Weder  Ver- 
such noch  Rechnung  haben  aber  bisher  die  möglichen  Resultate  der  hier 
wirkenden  compensatorischen  Momente  genügend  festgestellt. 


TL  Der  Strom  In  yerzweigten  BOhren. 

Auch  über  die  Strömung  in  verzweigten  Röhren  sind  unsere  Kennt- 
nisse noch  sehr  mangelhaft.  Wenn  eine  Verzweigung  der  Strombahn 
eintritt  und  diese  also  beschaffen  ist,  dass  die  Summe  der  Querschnitte 
der  Zweigleitungen  grösser  ist,  als  der  Querschnitt  der  Stammleitung 
nnd  es  treten  die  Zweige  wieder  in  derselben  Weise  wie  sie  entstanden 
sind  in  ein  gemeinsames  Abschlussrohr  zusammen,  so  entspricht  dieser  für 
die  Verhältnisse  der  Bahnen  des  Kreislaufs  hervorzuhebende  Fall  zu- 
nächst dem  schon  behandelten  Falle  eines  zwischen  zwei  verengten  Röhren- 
abschnitten gelegenen  erweiterten  Röhrenabschnittes  und  gilt  hier  für 
die  mittlere  Oeschwindigkeit  in  den  einzelnen  Querschnitten  des  Systems 
wieder,  dass  die  Oeschwindigkeit  umgekehrt  proportional  ist  dem  Quer- 
schnitt, worunter  für  den  verzweigten  Theii  die  Summe  der  Querschnitte 
der  einzelnen  Zweige  zu  verstehen  ist.  Es  muss  nämlich  hier  wie  bei 
der  einfachen  Erweiterung  in  der  Zeiteinheit  durch  jeden  Querschnitt 
dieselbe  Menge  Flüssigkeit  treten.  Vergleicht  man  aber  die  Erweiterung 
der  Strombahn  durch  Verzweigung  mit  einer  einfachen  Erweiterung,  so 
ergiebt  sich  ftlr  die  erstere,  dass  die  Reibungswiderstände  bei  derselben 
wegen  der  Vergrösserung  der  Berührungsfläche  zwischen  Flttssigkeit  und 
Rohrwand  vergrössert  sind.  Auf  je  mehr  einzelne  Zweige  sich  eine  be- 
stimmte Erweiterung  der  Strombahn  vertheilt,  desto  grösser  wird  der 
durch  die  Reibung  gesetzte  Widerstand.  Die  Erweiterung  der  Strom- 
bahn für  sich  beschleunigt  den  Strom,  tritt  die  gleiche  Erweiterung  auf 
unter  gleichzeitiger  Verzweigung  der  Strombahn,  so  wird  die  Beschleu- 

1  DoKDBRS,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1856.  S.  433. 

2  Jacobson,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1862.  S.  683. 

14* 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


212     BoLLBTT,  Physiologie  der  Blutbewegung.  2.  Gap.  Hydraulische  Einleltaiig  etc. 

nigung  geringer  sein,  zerßHlt  die  Strombahn  während  die  Erweitenug 
gleieh  bleibt  in  sehr  viele,  sehr  dttnne  Stromzweige;  dann  wird  wegen 
der  verhältnissmässig  grossen  Zunahme  der  die  Reibung  bestimmenden 
Oberfläche  eine  Verzögerung  des  Stromes  eintreten.  Im  letzteren  Falle 
wird  aber  dann  durch  Vermehrung  der  Anzahl  der  Stromzweige  (Er- 
weiterung der  Strombahn  durch  Vermehrung  der  Abfuhrwege)  wieder 
eine  Beschleunigung  des  Stromes  zu  erzielen  sein.  Die  Orenzen  der 
beschleunigenden  und  verzögernden  Wirkung  der  Stromverzweigung  sind 
noch  gänzlich  unbekannt.  Eine  geringe  Anzahl  von  Versuchen,  welche 
Volkmann  ^  über  die  Strömung  in  Systemen  verzweigter  Röhren  anstellte, 
lassen  nur  eine  sehr  beschränkte  Anwendung  auf  den  Organismus  zu. 
Jacobson^  stellte  mittelst  eines  besonderen  Apparates  das  Folgende  fest 

Geht  von  einem  geradlinig  verlaufenden  Rohre  in  dessen  Mitte  ein 
gleichweites  Rohr  von  der  halben  Länge  des  Hauptrohres  unter  einem 
bestimmten  Winkel  ab,  so  ist  die  Summe  der  in  gleichen  Zeiten  ans 
beiden  Enden  erhaltenen  Ausflussmengen;  also  auch  die  Summe  der  mitt- 
leren Geschwindigkeiten  bei  gleichem  Drucke  unabhängig  von  der  Grösse 
des  Theilungswinkels.  Je  grösser  der  letztere  ist,  desto  kleiner  wird 
das  Verhältniss  der  Geschwindigkeit  des  Ausflusses  aus  dem  geradlinigen 
Rohre  zur  Geschwindigkeit  des  Ausflusses  aus  dem  Seitenrohre. 

Das  Gesetz  für  den  Zusammenhang  der  Geschwindigkeit  im  Seiten- 
rohre mit  der  Grösse  des  Theilungswinkels  konnte  nicht  genau  festge- 
stellt werden. 

Dis  Ausflussmenge  aus  dem  geraden  Rohre  allein  ist  kleiner  als  die 
Ausflussmenge  aus  geradem  Rohre  und  Seitenrohre  zusammen.  Die  Er- 
öffiiung  des  Seitenrohres  ist  um  so  weniger  wirksam ,  das  Verhältniss 
beider  Ausflussmengen  nähert  sich  um  so  mehr  der  Einheit ,  je  grösser 
der  Theilungswinkel  ist.  Bei  gleichem  Theilungswinkel  ist  jenes  Ver- 
hältniss um  so  näher  der  Einheit,  je  niedriger  der  Druck  ist. 

Bei  Erweiterung  der  Strombahn  durch  Eröffnung  des  Seitenrohres 
sinkt  der  Druck  im  Hauptrohre. 

Bei  derselben  Röhrencombination  trat,  wenn  sie  dreitheilig  verzweigt 
wurde  und  alle  drei  Schenkel  flössen,  eine  bedeutende  Erniedrigung  des 
Druckes  ein.  Der  Druck  war  im  Stammrohre  niedriger  als  in  der  gerad- 
linigen Fortsetzung  nach  der  Theilung  (negative  Stauung  Voiämann's), 
eine  Erscheinung,  welche  bei  der  Zweitheilung  nicht  beobachtet  wurde.  In 
den  Seitenröfaren  war  der  Druck  gleich,  wenn  beide  rechtwinklig  vom 
Hauptrohre  abgingen.  Er  stieg,  wenn  der  Theilungswinkel  für  das  eine 
Seitenrohr  kleiner  wurde,  während  er  in  dem  anderen  Seitenrohre,  fttr 
welches  der  Theilungswinkel  grösser  war,  sank. 

Vn.  Der  Strom  In  elastischen  KOhren. 

i.  Cantmuirlickes  AusJUessen  bei  periodischem  Einfliessen, 

Besitzt  eine  Röhre,  in  welche  Flüssigkeit  unter  dem  Druck  einer 
Flttssigkeitssäule  von  bestimmter  Höhe  eingetrieben  wird,  keine  starren, 

1  Volkmann,  Hämodynamik.  S.  54.  Leipzig  1850. 

2  Jacobson,  Arch.  f.  Anat  u.  PhysioL  1860.  S.  100. 
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soadern  elastische  Wandungen,  so  wird  dieselbe  gedehnt  werden,  so  lange 
bis  sich  die  elastischen  EoUfte  der  Rohrwand  mit  dein  Seitendruck, 
welchen  die  Flüssigkeit  auf  dieselbe  ausübt,  ins  Gleichgewicht  gesetzt 
haben.  Bleibt  dann  das  Niveau  im  Behälter  constant,  so  ändert  sich 
nichts  mehr  an  dem  Vorgänge  und  dieser  gleicht  vollkommen  dengeni- 
gen  in  einer  starren  Röhre  von  der  Länge  und  dem  Durchmesser 
des  gedehnten  Schlauches  vorausgesetzt,  dass  dieselbe  Flüssigkeit  bei 
derselben  Temperatur  strömt  und  in  beiden  Fällen  die  Rohrwand  be- 
netzt wird. 

Anders  als  ein  starres  Rohr  verhält  sich  ein  elastisches,  wenn  die 
Flttasigkeit  nicht  continulrlich  aus  dem  Reservoir  eingetrieben  wird,  son- 
dern periodisch. 

Im  letzteren  Falle  findet  beim  starren  Rohre  auch  ein  periodisches 
Ansfliessen  statt,  da  dasselbe  Quantum  Flüssigkeit,  welches  unter  einem 
bestimmten  Druck  in  den  Anfang  der  Röhre  hineingetrieben  wird,  aus 
dem  Ende  der  Röhre  herausgelangen  muss. 

Bei  einem  elastischen  Rohre  dagegen  wird  die  Kraft,  welche  während 
des  Einströmens  auf  die  Wandungen  des  elastischen  Schlauches  übertragen 
wurde  und  diese  ausdehnte  nach  dem  Aufhören  des  Einströmens,  wieder 
zurück  auf  die  Flüssigkeit  übertragen,  da  die  früher  gedehnten  Wandungen 
m  ihre  Gleichgewichtslage  zurückzukehren  streben.  Es  wird  jetzt  trotz 
des  unterbrochenen  Einströmens  noch  eine  Weile  Flüssigkeit  aus  dem 
Sehlauche  ausströmen.  Sind  die  Perioden  des  Einströmens  kurz  und  fol- 
gen dieselben  durch  ebenfalls  kurze  Perioden  der  Unterbrechung  getrennt, 
mit  einer  gewissen  Geschwindigkeit,  auf  einander,  so  kann  unter  gewissen 
Bedingungen  trotz  des  periodischen  Einfliessens  ein  ununterbrochenes  und 
nur  periodisch  beschleunigtes  und  wieder  verzögertes  Ansfliessen  erfolgen. 
Die  Bedingungen  für  diese  Erscheinung  sind  gegeben  durch  die  Geschwin- 
digkeit, mit  welcher  die  Unterbrechungen  des  Einfliessens  aufeinander 
folgen,  durch  die  Dimensionen  des  Schlauches,  durch  den  Widerstand, 
welchen  die  Durchbewegung  der  Flüssigkeit  durch  den  Schlauch  findet, 
durch  den  Elasticitätscoöfficienten  der  Schlaucbwand. 

Die  Dimensionen  des  Schlauches  kommen  in  Betracht,  in  sofern 
die  Widerstände  und  die  Geräumigkeit  von  denselben  abhängig  sind. 
Ein  langer  Schlauch  von  geringem  Querschnitt  bedingt  einen  höheren 
Druck  als  ein  kurzer  Schlauch  von  grossem  Querschnitt;  im  ersteren 
Falle  wird  der  Ausfluss  den  Einfluss  länger  überdauern  als  im  letzte- 
ren Falle. 

Anders  verhält  es  sich,  wenn  ein  weiter  Schlauch  an  der  Ausfluss- 
5ffhung  verengert  wird.  Dann  wird  sich  wegen  des  besondereh  Wider- 
standes an  der  Ausflussöffiiung  der  Schlauch  vorerst  unter  höherem  Drucke 
fÜUen,  während  nur  eine  geringe  Menge  aus  seinem  Ende  ausfliesst  und 
eine  im  Vergleich  zum  Schlauchinhalte  kleine  Flüssigkeitsmenge  wird 
sofort  die  während  der  Unterbrechung  des  Zuflusses  etwas  gesunkene 
Spannung  im  Schlauche  wieder  herstellen.  Das  letztere  wird  um  so  voll- 
kommener geschehen,  je  grösser  der  ElasticitStscoöffieient  der  Schlauch- 
wand ist.  Erfolgt  unter  diesen  Umständen  das  periodische  Einfliessen  in 
kurzen  Intervallen,  so  kann,  während  eine  bestimmte  mittlere  Spannung 
im  Schlauche  unterhalten  bleibt,   trotz  des  periodischen  Einfliessens  ein 
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sehr  gleichmässiges  Ansfliessen  stattfinden.  MareyI  hat  einen  sehr  guten 
Versnch  znr  Defflonstration  des  nnterbrochenen  Ausflusses  aas  starren 
und  des  eontinuirlichen  Ausflusses  aus  elastischen  Röhren  bei  periodischem 
Einfliessen  angegeben.  Er  verbindet  mittelst  eines  Hahnes  und  darauf- 
folgenden Gabelrohres  zwei  gleich  weite  Röhren,  von  welchen  die  dne 
starr,  die  andere  elasiisch  ist.  In  der  letzteren  ist  am  Anfange  ein  Ventil 
enthalten,  welches  nur  in  der  Richtung  vom  Druckgefto  zur  Ausfloss- 
öffhung  sich  öffnet.  Die  Mtlndungen  beider  horizontal  neben  eioander 
liegender  Röhren  werden  durch  passende  Pfropfen  verengt.  Bewegt  min 
nun  den  Hahn  im  bestimmten  Tempo  auf  und  zu,  so  sieht  man  aus  dem 
elastischen  Rohre  die  Fltlssigkeit  im  ununterbrochenen  Strahle  ansfliessen, 
während  beim  starren  Rohre  das  Ausfliessen  hur  so  lange  währt,  als  dis 
Einfliessen.  Wir  werden  sehen,  dass  der  gleichmässige  Abfluss  des  Blutes 
aus  den  Arterien  trotz  der  periodischen  Thätigkeit  des  Herzens  auf  eme 
Realisirung  der  angeführten  Bedingungen  in  der  Anlage  der  Kreislanfis- 
organe  zurückzuführen  ist. 

2.  Die  primäre  Welle  m  elastischen  Schläuchen, 

Wir  haben,  um  den  Einfluss  der  Elasticität  der  Schlauchwand  anf 
die  Continuität  des  Ausflasses  zu  zeigen,  in  der  vorausgehenden  Dar- 
stellung, wenn  das  auch  nicht  direct  hervorgehoben  wurde,  die  Annahme 
gemacht,  als  ob  in  der  elastischen  Röhre,  wenn  Fltlssigkeit  eingetrieben 
wird,  einestheils  die  Flüssigkeit  als  Ganzes  bewegt,  andemtheils  die 
Wand  als  Ganzes  gespannt  würde.  Das  entspricht  aber  in  Wirklichkeit 
dem  Vorgange  in  elastischen  Röhren  nur  theilweise.  Eine  wichtige  Er- 
scheinung, welche  sich  mit  dem  intermittirenden  Einfluss  bei  elastischen 
Schläuchen  unzertrennlich  verknüpft,  die  Wellenbewegung^,  müssen  wir 
jetzt  näher  betrachten. 

Sie  beruht  darauf,  dass  in  einem  gefüllten  elastischen  Schlauch, 
wenn  eine  bestimmte  Menge  Fltlssigkeit  neu  hineingepresst  wird,  ein  von 
der  Richtung  parallel  zur  Schlauchaxe  abweichender  Bewegungsvorgang 
der  kleinsten  Theilehen  mit  einer  gewissen  Geschwindigkeit  successive  von 
Querschnitt  zu  Qaerschnitt  sich  fortpflanzt,  so  dass  nach  einer  bestimmten 
Zeit  die  Flüssigkeitstheilchen  in  weiter  entfernten  Querschnitten  in  den- 
selben Bewegungsphasen  sich  befinden  wie  vorausgehend  die  Flüssig- 
keitstheilchen in  den  näheren  Qaerschnitten.  An  dem  Schlauche  selbst 
kommt  die  complicirte  Bewegung  der  Flüssigkeitstheilchen,  wenn  die 
Flüssigkeit  mit  anfangs  zu-   dann  abnehmender  Geschwindigkeit  in  den 


1  ^Kabby.  Annal.  des  scienc.  nat.  zoolog.  VIÜ.  p.  337. 1857;  Physiol.  m4d.  dela 
circnl.  p.  128.  Paris  1863. 

2  Vgl.  E.  H.  u.  W.  Webeb,  Wellenlehre  anf  Versuche  gogrOndet  Leipzig  1825j 
£.  H.  Wbbxb,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  Math.-naturw.  Gl.  I.  S.  164. 1850 ;  Arch.  t 
Anat.  u.  Physiol.  1851.  S.497 ;  1853.  S.  156.  --  Volkxann,  Hämodynamik.  S.  80.  Leip- 
zig 1850.  —  DoNDBBS.  Physiol.  d.  Menschen.  2.  Aufl.  S.  74. 1859.  —  Ludwig,  Lehrb.  d. 
Physiol.  2.  Aufl.  11.  S.  67.  Leipzig  u.  Heidelberg  1861.  —  Fick,  Med.  Physik.  2.  Aufl. 
S.  101.  Braunschweig  1866.  — Labdois,  Lehre  vom  Arterienpnls.  S.96.  Berlin  1872.  — 
Mabbt,  Travaux  da  lab.  p.  87. 1875.  —  Mobns,  Die  Polscurre.  Leiden  1878. 
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Schlancb  getrieben  wird^  durch  einen  Vorgang  zum  Ausdruck ,  welcher 
in  der  Art  veranschaulicht  werden  kann,  wie  die  Fig.  14  zeigt. 

AB  sei  ein  elastischer  Schlauch ,  dessen  Wandungen  sich  vor  dem 
Eintreiben  der  Flüssigkeit  in  der  Ruhelage  00,00  befinden.  Wir  den- 
ken uns  denselben  durch  eine  Reihe  gleichweit  abstehender  Querschnitte 


den  Abständen    0  —  —  X  — —-X  —  -—X 


6 


6 


X  —  X    entsprechend 


in  eine  Anzahl  von  ringförmigen  Längenelementen  zerlegt.     Dann  wird 

Ü  »/ni  'hl  "il  '/U  *.^flA  / 


Flg.  14. 

in  Folge  des  Eintrittes  der  Flüssigkeit  der  Schlauch  zunächst  im  Quer- 
schnitt 0  ein  wenig  gedehnt  und  in  einem  darauf  folgenden  sehr  klei- 
nen Zeittheilchen  der  nächstfolgende  Querschnitt  ^  während  der  Quer- 
schnitt 0  sich  noch  weiter  ausdehnt.  Nach  Ablauf  einer  bestimmten  Zeit 
/  sei  nun  das  Wandtheilchen  a  des  ersten  Querschnittes  in  der  Lage  l 
tngekngty  während  das  Wandtheilchen  b  sich  noch  in  der  Lage  0  be- 
findet   Dann  wird  das  zwischen  0  und  •--  X  liegende  Schlauchstttck  nicht 

mehr  die  Form  ab  ab,  sondern  die  Form  \b  Ib  besitzen.  In  der  darauf 
folgenden  Zeit  ty  während  welcher  der  Zufluss  fortdauert^  wird  dann  das 
Wandtheilchen  a  in  die  Lage  2,  das  Wandtheilchen  b  in  die  Lage  1  ge- 
langen; während  das  Wandtheilchen  c  sich  noch  in  der  Lage  0  befindet. 
Der  Schlauch  wird  in  seinem  Anfangstheile  statt  der  Form  ac  ac  die 
Form  2c  2c  besitzen.  In  der  darauf  folgenden  IZeit  t  wird  die  Form 
des  Schlauches  ^dZd  sein.  In  der  Lage  3  habe  aber  das  Wandtheil- 
chen a  das  Maximum  der  Ausweichung  erreicht ,  dann  wird  es  in  der 
darauf  folgenden  Zeit  t  in  die  Lage  2  zurückkehren,  während  das  Wand- 
theilchen b  ins  Maximum  der  Ausweichung  tritt,  c  in  der  Lage  2,  ä  in 
der  Lage  1  und  e  in  der  Lage  0  sich  befindet.  Die  Form  des  Anfangs- 
thefles  des  Schlauches  wird  dann  sein  2^62^6,  nach  abermals  zwei  Zeit- 
theilchen t  ist  aber  a  in  die  Lage  0  zurückgekehrt,  d  befindet  sich  im 
Maximum  der  Ausweichung  und  das  Wandtheilchen  g  noch  in  der  Lage  0. 
Die  Form  des  Schlauches  ist  dann  aZg  aZg,  Während  also  a  einmal  aus 
«einer  Gleichgewichtslage  ins  Maximum  der  Ausweichung  gelangte  und 
darans  wieder  in  die  Gleichgewichtslage  zurückkehrte  hat  sich  der  ganze 
Bewegungsvorgang  über  die  Länge  X  fortgepflanzt,  mit  andern  Worten, 
«8  hat  sich  eine  Schlauchwelle  von  der  Wellenlänge  X  gebildet  und  unsere 
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Querschnitte  zerlegen  den  Schiauch  in  Elemente  von  ^/e  Wellenllbige. 
So  wie  aber  diese  Welle  im  Anfangstheil  des  Schlanches  sich  gebildet 
hat,  eben  so  schreitet  sie  über  die  ganze  Länge  des  Schlauches  fort 
Erfolgt  in  dem  Moment,  wo  a  aus  dem  Maximum  der  Ausweichung  wie- 
der in  die  Gleichgewichtslage  zurückgekehrt  ist,  von  neuem  der  Ehiflan 
einer  bestimmten  Menge  Flüssigkeit  unter  denselben  Bedingungen,  so 
folgt  der  ersten  Welle  eine  zweite  nach  u.  s.  f. 

Eine  Welle  wie  die  dargestellte  bezeichnet  man  als  Spannungswelle 
oder  positive  Welle  zum  Unterschiede  von  der  Entspannnngswelle  oder 
negativen  Welle,  welche  in  ganz  ähnlicher  Weise  entsteht  und  fortschreitet, 
wenn  man  anstatt  eine  bestimmte  Menge  Flüssigkeit  in  den  Schlauch  ein- 
zutreiben, eine  bestimmte  Menge  Flüssigkeit  aus  dem  Ende  des  Schlauches 
heraus  saugt.  Es  ist  nach  der  gegebenen  Darstellung  auch  klar,  dass  die 
Schläuchwelle  veranlasst  wird,  durch  den  Druck,  welchen  die  bewegte 
Flüssigkeit  auf  die  Wand  ausübt,  die  dadurch  gespannt  wird  und  durch 
die  Rückwirkung,  welche  der  gespannte  Theil  der  Wand  auf  die  Flüs- 
sigkeit ausübt,  die  dadurch  wieder  die  Ausdehnung  des  nächsten  Quer- 
schnittes hervorbringt  u.  s.  f.  Die  Formveränderung  des  Schlauches  ist 
nur  eine  Folge  der  Bewegung  der  Flüssigkeitstheilchen,  der  wir  frflher 
gedacht  haben.  Die  Welle  schreitet  mit  sehr  grosser  Geschwindigkeit 
fort,  wie  wir  sehen  werden,  üeber  reflectirte  primäre  Wellen  folgen 
Bemerkungen  an  den  geeigneten  Orten. 


3.  Die  secvndaren  Wellen  in  elastischen  Schläuchen. 

Ausser  der  eben  beschriebenen  primären  Welle  kommen  beim  rhyth- 
mischen Einfliessen  von  Flüssigkeit  in  elastische  Schläuche  noch  secnn- 
däre  Wellen  zu  Stande,  welche  Landois  ^  schon  vor  längerer  Zeit  ex- 
perimentell zu  untersuchen  anfing  und  zu  deuten  unternahm,  über  welche 
wir  aber  erst  neuerlich  durch  Moens^  gründlicher  aufgeklärt  wurden. 

Wenn  in  einer  starren  ROhre  ein  von  einem  Druckgefässe  unter- 
haltener Strom  durch  einen  nahe  am  Druckgefäss  befindlichen  Hahn  plötz- 
lich unterbrochen  wird,  so  entsteht  wegen  der  Trägheit  der  Flüssigkeit 
am  Hahne  ein  aspirirender  Raum,  der  einen  Rückstoss  bewirkt.  Befindet 
sich  aber  irgend  wo  im  Verlauf  der  starren  Röhre  ein  elastischer  Factor, 
so  entstehen  beim  Oeffnen  und  Schliessen  des  Hahnes  Schwingungen  der 
Flüssigkeitssäule,  welche  Moeks  als  Schliessungs-  und  Oeffnungsschwingno- 
gen  bezeichnet.  Es  sei  z.  ß.  in  Fig.  15  an  der  Röhre  zwischen  dem 
Druckgefässe  mit  der  Niveauhöhe  H  und  dem  Druckgefässe  mit  der 
Niveauhöhe  h  nahe  dem  Hahn  eine  Luftglocke  L  angebracht,  die  oben 
in  ein  kleines  an  dem  trichterförmig  erweiterten  Ende  mit  Eautschuck- 
membran  verschlossenes  Röhrchen  übergeht,  das  Ende  dieses  Röhrchens 
befindet  sich  in  dem  abgeschlossenen  Räume  T  und  dieser  communicire 
mit  der  Registrirtrommel  M,  Wird  der  Hahn  bei  n  plötzlich  geschlossen^ 
so  erhält  man  eine  Reihe  von  Schliessungsschwingungen,  welche  mittelst  M 
, » 

1  Landois,  Lehre  vom  Arterienpuls.  S.  109.  Berlin  1872. 

2  Mobns,  Die  Pulscurve.  Leiden  1878. 
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graphisch  verzeichnet  werden  können.  Dieselben  erweisen  sich  als  iso- 
chrone Schwingungen  mit  abnehmender  Amplitude  (einfache,  gedämpfte 
Pendelschwingungen).     Für  ihre  Schwingungsdauer  gilt  das  Gesetz  ^ 


27t  i/XJk 


1) 


worin  X  die  Länge  der  Röhre  ^  J  das  spec.  Gewicht  der  Flüssigkeit,  k 
das  Volumen  der  Luftkammer,  (o  das  Lumen  der  Röhre  bedeuten,  E^  ist 
der  ElasticitätscoSfficient  der  Luft. 


Fl«.  15. 


Ist  die  Luftkammer  im  Verlauf  der  Röhre  angebracht,  so  beobachtet 
man  die  Schliessungsschwingung  nur  an  der  Flttssigkeitssäule  zwischen  Luft- 
kammer  und  Ausflussöflfnung  mit  einer  Dauer,  die  der  Länge  der  Säule  ent- 
spricht. Eine  der  letzteren  gleiche  Schwingungsdauer  erhält  man  für  eine 
ander  Einflussö£Fhung  aufgesetzte  Luftkammer,  wenn  sich  das  Volumen  (auf 


1  Nach  der  bekannten  Formel  fQr  derartige  Schwingungen  ergiebt  sich,  wenn 
l  die  Länge,  ä  den  Durchmesser,  to  das  gleiche  Lumen  der  starren  Röhre  und 
Lnftglocke,  J  das  spec.  Gewicht  der  Flüssigkeit  und  m  die  Masse  der  Wasser- 
säule  /also  m  » \ ,  L  die  Länge  der  Luftsäule,  k  das  Luftvolumen  {k= toL) ; 

£'  den  ElasticitätscoSfficienten  der  Luft  bedeutet, 


und  für  m  den  obigen  Werth  gesetzt 

t 


a     ' 


r9 


Da  sich  aber  herausstellte,  dass  nicht  das  Lumen,  sondern  nur  das  Volumen 
einen  Einfluss  auf  t  gewinnt,  ist  in  die  im  Texte  aufgenommene  Formel  1)  statt  L 

eingesetzt  — . 
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die  Einflussöffhung  redncirtes  LaftYolumen)^  der  letzteren  zum  Volumen 
der  im  Verlauf  der  Röhre  angewendeten  Luftkammer  verhält ,  wie  der 
Abstand  der  letzteren  von  der  Ausflussöffnung  zur  ganzen  Rohrlänge. 
Wendet  man  mehr  als  eine  Luftglocke  an  oder  denkt  man  sich  eine  un- 
endliche Anzahl  solcher  Luftglocken ,  so  erhält  man  anfangs  nnregel- 
massige,  später  regelmässige  Schliessungsschwingungen  von  einer  Daner, 
die  einem  reducirten  Luftvolumen  entspricht,  welches  gleich  ist  der  Sunune 
der  reducirten  Luftvolumina  aller  Luftglocken 


Auf  die  Hauptschwingung  sind  aber  hier  kleinere  Scliwingungen  auf- 
gesetzt, welche  besonderen  Schwingungen  der  Flüssigkeitssäulen  zwischen 
je  zwei  Luftglocken  entsprechen. 

Wird  an  einer  starren  Röhre  statt  der  Luftglocke  nahe  an  der  Ein- 
flussöffnung ein  kurzes  Stück  einer  elastischen  Röhre  angebracht,  *so  er- 
giebt  sich  für  die  Dauer  der  Schliessungsschwingung  das  Gesetz 


271    -i/rzTrf" 

worin  L  die  Länge,  d  den  Durchmesser  a,  die  Wandstärke  und  £  den 
Elasticitätsco^fflcienten  der  elastischen  Röhre  (bei  einem  bestimmten  Druck) 
bedeuten,  X  und  d  die  frühere  Bedeutung  haben.     Der  Ausdruck 

(üE      yö".8    «^ 

welcher  sich  aus  1  und  3  ergiebt,  wenn  in  beiden  Fällen  die  gleiche 
Schwingungsdauer  vorhanden  sein  soll,  zeigt,  dass  beide  Fälle  mit  Rück- 
sicht auf  k  und  L  entsprechend  gemacht  werden  können.  An  Stelle  des 
auf  die  Einflussöfihung  reducirten  Luftvolumens  ergiebt  sich  dann  in  ähn- 
licher Weise  für  ein  Stückchen  elastischen  Schlauches  im  Verlauf  der 
starren  Röhre  die  auf  die  Einflussöffnung  reducirte  Länge  und  bei  einer 
unendlichen  Anzahl  von  elastischen  Elementen,  also  für  eine  ganz  elasti- 
sche Röhre  die  Summe  der  auf  die  Einflussöffnung  reducirten  Längen. 
Für  die  elastische  Röhre  erhält  man  aber  dann 

1  -?-Ari  worin  x  den  Abstand  von  der  Ausflussöflfoung  bedeutet. 

2  Sind  auf  die  starre  Röhre  Von  der  Länge  l  eine  unendliche  Anzahl  Luft- 
glocken von  gleichem  Volumen  k^xxn  gleichen,  unendlich  kleinen  Entfernungen 
aufgesetzt,   so  ist  der  reducirte  Werth  für  eine  Luftglocke  im  Abstände  x  von 

der  AusfluBsöffnung  ^k^x  und  die  Summe  aller  reducirten  Luftvolumina 


^-/^  **-  =-  t:A*^ 


O  0 

w.oraus  sich  K^  —^ 

ergiebt  und  dieser  Werth  für  k  in  Formel  t  gesetzt,  ergiebt  die  Formel  2. 
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In  einer  starren  Röhre  mit  einem  elastischen  Factor  schwingt  die 
Fllissigkeitssäule  als  Ganzes^  wenn  eine  Schliessungsschwingnng  entsteht, 
in  einer  elastischen  Röhre  tritt  aber  bei  intermittirendem  Einfluss  der 
Flftssigkeit  die  früher  beschriebene  Wellenbewegung  auf,  dadurch  erhal- 
ten aber  die  Schliessungsschwingungen,  welche  in  der  elastischen  Röhre 
auftreten;  den  Charakter  von  Wellen;  welche  sich  mit  der  den  Wellen 
eigenen  Geschwindigkeit  fortpflanzen.  Moens  nennt  sie  darum  Schlies- 
anngswellen.  Er  führt  zur  Erläuterung  der  Ursache  ihres  Entstehens  noch 
an;  dass  im  Augenblicke;  wo  die  Schliessung  des  Hahnes  erfolgt;  die 
Flflasigkeit  sich  zufolge  der  Trägheit  und  zufolge  des  von  der  Spannung 
der  Wand  abhängigen  Druckes  noch  zur  Ausflussöffnung  hinbewegt.  Da- 
durch wird  der  Inhalt  der  Röhre  kleiner;  das  Lumen  verengt  sich  auf 
der  ganzen  Schlauchlänge ;  am  meisten  aber  in  der  Nähe  der  Einfluss- 
dffhong.  Sind  nun  Kräfte  thätig;  welche  der  Röhre  ihre  ursprüngliche 
Gestalt  wiederzugeben  suchen;  so  wirkt  auf  die  Flüssigkeit  in  der  Röhre 
gleichsam  eine  Aspiration;  welche  von  der  Einflussöffnung  ausgeht;  die 
fidhre  füllt  sich  wieder ;  dadurch  entsteht  wieder  eine  Spannung  an  der 
Einflossöffhung;  diese  treibt  die  Flüssigkeit  neuerdings  zur  Ausflussöff- 
nong  u.  8.  f.  Diese  hin-  und  hergehende  Bewegung  ist  das  Analogen 
der  Schliessungsschwingungen  in  starren  Röhren  mit  nur  einem  elasti- 
schen Factor;  sie  hat  aber  im  elastischen  Schlauche  den  Charakter  von 
Wellen. 

Schliessungswellen  entstehen  nur  in  offenen  Röhren.  Es  ergiebt  sich 
ans  dieser  Erklärung  von  Moens  auch  der  Unterschied  seiner  Auffassung 
Ton  der;  welche  Landois  von  den  von  ihm  so  genannten  Rückstosswellen 
giebt^  die  mit  Moens*  Schliessungswellen  identisch  sind.  Landois^  meintC; 
dass  im  Moment;  wo  der  Einfluss  unterbrochen  wird;  der  elastische  Schlauch 
▼on  seinem  Ende  her  zusammenzu&llen  beginnt;  wodurch  einerseits  Flüs- 
sigkeit in  der  Richtung  des  Stromes  ausgetrieben;  andererseits  Flüssig-, 
keit  gegen  die  verschlossene  Einflussöffnung  zurückgetrieben  wird.  An 
der  letzteren  abprallend  erzeuge  sie  eine  Welle ;  welche  der  primären 
naehschreitend  als  secundäre  Welle  auftrete.  Nach  Moens  tritt  dagegen 
das  Zusammenfallen  des  Schlauches  an  der  Einflussöffnung  auf  und  durcli 
das  Bestreben  des  Schlauches  wieder  in  seine  ursprüngliche  Form  zurück- 
znkehren  saugt  derselbe  etwas  Flüssigkeit  zurück;  welche  zu  der  von 
der  verschlossenen  Einflussöffnung  ausgehenden  secundären  Welle  Ver- 
anlassung giebt.  Die  secundären  Wellen;  welche  Marey^  untersuchte; 
haben  dagegen  nach  Moens  mit  Schliessungswellen  nichts  zu  thuu;  da  in 
Mabet's  Versuchen  das  Schlauchende  geschlossen  war  und  nur  reflectirte 
primäre  Wellen  erhalten  wurden. 

Aus  der  Formel  4  ergiebt  sich;  dass  die  Dauer  der  Schliessungs- 
wellen sich  verhält  wie  die  Länge  des  elastischen  Schlauches  und  wie 
die  Quadratwurzel  aus  dem  Durchmesser  und  aus  specifischem  Gewicht 

1  Lahdois  a.  a.  0. 

2  Mabkt  a.  a.  0. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


220     BoLLBTT,  Physiologie  der  Blutbewegong.  2.  Gap.  Hydraulische  Einleitangete. 

der  Flüssigkeit;  dagegen  sich  umgekehrt  verhält  wie  die  Qaadratwnnel 
aus  der  Wanddicke  und  dem  ElasticitätscoSfficienten.  Mit  Bezug  auf  X 
und  J  lässt  die  Formel  eine  leichte  Priifung  zu  und  Moens  überzeugte 
sich  durch  solche  Versuche  von  ihrer  Brauchbarkeit. 

Für  die  Höhe  der  Schliessungswelle  findet  Moens,  dass  dieselbe 
kleiner  wird  je  näher  der  Ausflussöffiiung  sie  untersucht  wird.  Die  H5he 
nimmt  ferner  zu  mit  der  Druckdifferenz  zwischen  Ein-  und  AusflnssOff- 
nung;  mit  der  Höhe  der  primären  Welle.  Von  dem  Durchmesser,  der 
Wanddicke  und  dem  Elasticitätscoäfficienten  und  von  dem  spec.  Gewicht 
der  Flüssigkeit  ist  sie  in  derselben  Weise  abhängig  wie  die  Dauer.  Steigt 
der  Druck  im  Schlauche,  wobei  der  Durchmesser  der  Röhre  zu-,  ^ 
Wanddicke  abnimmt,  so  beobachtet  man,  wenn  der  Elasticitätsco^fficient 
constant  bleibt  (Eautschukröhre),  eine  Zunahme  der  Höhe;  ist  dagegen 
der  Elasticitätacoäfficient  verilnderlich,  nimmt  er  z.  B.  bei  Steigerung  des 
Druckes  stark  zu,  wie  das  bei  den  Arterien  der  Fall  ist  (s.  unten),  so 
wird  die  Höhe  kleiner. 

Auch  für  ein  System  von  verzweigten  Röhren  findet  Moens,  da» 
in  dem  Hauptrohre  die  gewöhnlichen  Schliessungswellen  vorhanden  sind, 
aber  alle  Zweige  des  Systems  äussern  darauf  ihren  Einfluss.  Mittelst  b^ 
stimmter  empirischer  Formeln  gelingt  es,  für  den  Fall  gleichbleibenden 
Elasticitätscoefficienten  und  gleicher  Verhältnisse  von  Durchmesser  nnd 
Wanddicke  ein  System  von  verzweigten  Schläuchen  auf  ein  unverzweigtes 
Rohr  zu  reduciren.  In  den  Zweigen  sind  aber  ausser  den  gewöhnlichen 
Schliessungswellen  noch  stehende  Wellen  zu  beobachten,  da  jeder  solcher 
Zweig  ein  beiderseits  offenes  Rohr  darstellt. 

In  Bezug  auf  die  von  Mobns  entdeckten  Oeffhungswellen  sehe  nun 
diesen  ^ 

4.  Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der   Wellen. 

Was  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Schlauchwellen  betrifit, 
so  wurden  Messungen  derselben  vorgenommen  von  E.  H.  Webeb^,  Dondebs', 
Maret^  und  MoENS^.  Für  Kautschukschläuche  ergaben  sich  nach  den  Ver- 
suchen der  drei  erstgenannten  Beobachter  für  Spannungswellen  Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeiten zwischen  10 — 18  Meter  in  der  Secunde.  Die  Ge- 
schwindigkeit der  negativen  Wellen  ist  von  jener  der  positiven  unter 
gleichen  Umständen  nicht  wesentlich  verschieden  (Dokders). 

Die  Methoden,  welche  zur  Bestimmung  der  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit dienten,  waren :  Auflegen  von  FUhlhebeln  auf  die  Schläuche  nnd 
Bestimmung  der  Ausschlagszeit  mit  der  Uhr  (E.  H.  Weber)  oder  graphische 
Methoden  unter  Anwendung  von  selbstregistrirenden  Manometern  (Dondexs) 
oder  von  MAREv'schen  Trommeln  (Marey,  Moens).  Eine  besondere  Ein- 
richtung der  Trommel  (Explorateur  de  Tonde)  und  eine  zweckmässige 

1  MoBNs  a.  a.  0.  S.  3. 26. 113. 

2  E.  H.  Webbr  u.  Th.  Weber,  Ber.  d.  sachs.  Ges.  d.  Wiss.  1850.  S.  177. 

3  Donders,  Physiol.  d.  Menschen.  1859.  S.  77. 

4  Marbt,  Travaux  du  lab.  1875.  p.  87. 

5  Moens  a.a.O. 
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Verbindimg  von  6  aolchen  Exploratenren  mit  eben  so  vielen  Registrir- 
trommeln  hat  Marey  beschrieben.  Wir  verweisen  in  Bezug  auf  diese 
Methoden  auf  das  frtther  (S.  151  n.  f.)  Vorgebrachte  und  werden  noch  bei 
dem  arteriellen  Blntstrome  näher  darauf  eingehen.  Die  Geschwindigkeit 
der  Fortpflanzung  der  Wellen  in  elastischen  Schläuchen  ist  also  nicht 
imbedeutend  und  daraus  ergiebt  sich,  dass  die  Wellenlänge  ebenfalls 
nicbt  unbeträchtlich  ist  Nimmt  man  an,  dass  das  Eintreten  von  Flüssig- 
keit in  den  elastischen  Schlauch  durch  Vs  Secunde  andauert,  so  ergeben 
sieh  bei  der  oben  mitgetheilten  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  Wellen  von 
3.33 — 6  Meter  Länge,  lieber  die  Abhängigkeit  der  Fortpflanzungsge- 
flehwindigkeit  der  Wellen  vom  Druck  der  Flüssigkeit,  spec.  Gewicht  der- 
selben, £lasticitätsco6f&cient  und  Dicke  der  Wandung  und  vom  Durch- 
messer des  Schlauches  waren  nur  wenige  und  widersprechende  Angaben 
Yorhanden,  bis  Moens  das  Gesetz  dieser  Abhängigkeit  in  nachstehender 
Form^  ausdrückte  / — = — 

worin  E  der  Elasticitätsco6f&cient  in  Gramm  p.  1  DCm.,  u  die  Wand- 
dicke, d  der  Durchmesser  der  Röhre  in  Cm.  und  J  das  Gewicht  in  Gramm 
FOD  1  Gem.  der  Flüssigkeit  bedeutet.  Moens  fand  für  Eautschukschläuche, 
bei  welchen  E  constant  ist,  berechnete  und  beobachtete  Werthe  der  Fort- 
pftinzungsgeschwindigkeit  gut  übereinstimmend  zwischen  12 — 16  Meter  in 
der  Secunde  mit  dem  Druck  wechselnd,  da  sich  mit  diesem  a  und  d  ändern. 
Für  den  Darm,  dessen  E  variabel  ist,  ergab  sich  die  Fortpflanzungsge- 
schwindigkeit zwischen  2—9  Meter  mit  dem  Druck  beträchtlich  wechselnd, 
mit  welchem  hier  E  beträchtlich  steigt.  Für  den  Darm  macht  Moens 
auf  eine  Erscheinung  aufmerksam,  aus  welcher  er  später  für  die  Arterien, 
deren  E  ebenfalls  mit  dem  Druck  veränderlich  ist,  eine  wichtige  Folge- 
Tung  zieht.  Die  Erscheinung  wurde  am  Darm  schon  von  E.  H.  &  Theod. 
Webeb   beobachtet,  die  fanden,  dass  grosse  Wellen  sich  rascher  fort- 


1  Die  Formel  ist  in  der  folgenden  Weise  abgeleitet.  Ist  Vp  der  Weg,  den 
die  Welle  in  einer  Secunde  macht  und  &  die  Zeit,  welche  sie  braucht,  um  die 
litDge  X  der  Röhre  zu  durchlaufen,  so  ist 

Durch  eine  Reihe  von  Versuchen  findet  Mobns  das  Verh&ltniss  -4-  =  4 . 5,  fttr 

alle  Bohren  constant  also  -^  —  

TOd  der  Werth  von  -^  in  obige  Gleichung  gesetzt,  so  ergiebt  sich 

ond  nun  in  diese  Gleichung  den  Werth  von  r  nach  Formel  4  eingesetzt,  ergiebt 


r,  =  o.9|/-2:^'' 


IT 
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pflanzen  als  kleine.  Moens  erklärt  diese  Erscheinung  durch  die  stärkere 
Spannung,  welche  eine  grosse  Welle  der  Wand  ertheilt;  wodurch  auch 
der  Elasticitätseoefficient  grösser  wird  als  bei  niedrigen  Wellen. 


5.  E,  H.   Weber's  Kreislaufsschema. 

Ehe  wir  zu  den  Erscheinungen  des  Kreislaufs  selbst  übergehen, 
wollen  wir  nun  das  von  E.  H.  Webeb^  aus  elastischen  Schläuchen 
zusammengesetzte  Schema  des  Kreislaufes  kennen  lernen ,  welches 
vortrefflich  geeignet  ist,  einzelne  Verhältnisse  der  Blutbewegnng  zu 
erläutern. 

Dasselbe  hat  mancherlei  Modificationen  seiner  ursprünglichen  Fonn 
erfahren.  Wir  wollen  es  in  der  durch  die  Fig.  16  dargestellte  Form 
kennen  lernen,  welche  sich  In  allen  wesentlichen  Theilen  der  Weber - 
sehen  anschliesst. 


Das  kurze  Stück  Kautschukschlauch  H  stellt  einen  Herzventrikel 
dar.  An  der  Ein-  und  Ausflussöffnung  desselben  sind  Ventile  angebracht, 
welche  sich  in  der  Richtung  der  Pfeile  Ä  und  V  öfiiien,  in  der  ent- 
gegengesetzten Richtung  schliessen.  Jedes  dieser  Ventile  r  und  r^  be- 
steht aus  zwei  kurzen  Glasröhrchen,  welche,  wenn  auf  das  innere  engere 
Röhrchen  ein  kurzes  Ende  Dünndarm  dd^  mittelst  Fäden  aufgebunden 
ist,  1^80  ineinander  gesteckt  werden  können,   dass  ein  wasserdichter  Ver- 


1  E.  H.  Weber,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1851.  S.  497. 
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sehlufis  zwischen  den  Olasröhrchen  zn  Stande  kommt.  Denken  wir  ans 
FlUssigkeit  in  der  Richtnng  der  Pfeile  A  und  V  durch  die  Ventile  ge- 
trieben, 80  werden  die  aufgebundenen  Darmstücke  sich  öffiien  und  die 
Fltlssigkeit  ohne  Hindemiss  hindurchtreten  lassen.  Würde  dagegen  Flüs- 
sigkeit aus  der  entgegengesetzten  Richtung  gegen  die  Ventile  andringen; 
dann  würde  zuerst  das  schlaffe  Dannstück  zusammenklappen.  Bald  dar- 
auf würde  es  aber  in  der  den  Pfeilen  A  und  V  entgegengesetzten  Richtung 
in  die  Glasröhrchen  eingestülpt  und  umgeschlagen  werden,  wenn  nicht, 
wie  in  der  Figur  16  ersichtlich,  an  drei  Puncten  des  freien  Darmrandes 
F&den  f  und  p  angeknüpft  wären,  welche  gegen  einen  Knoten  hin  zu- 
sammenlaufen und  von  diesem  aus  wieder  divergiren  und  um  die  Ränder 
des  weiteren  Glasröhrchens  geschlagen  mittelst  der  auf  dieses  Glasröhr- 
ehen  aufgezogenen  Eautschukschläuche  festgehalten  würden.  Diese  Fäden 
sind  in  Bezug  auf  ihre  Länge  so  abgepasst,  dass  sie  zwar  das  Zuklappen 
des  Darmes,  nicht  aber  das  Umstülpen  desselben  gestatten.  Wir  haben 
so  zwei  schlnssfähige  Röhren-  oder  Schlauchventile  erhalten,  welche  zu- 
gleich ein  einfaches  Schema  der  Atrioventricularklappen  vorstellen.  Auch 
die  letzteren  smd  Röhren  oder  Schlauchventile,  wie  wir  sahen;  durch 
den  Zerfall  derselben  in  Zipfel  ist  gleichsam  überflüssiges  Material  gespart 
und  die  sehnigen  Fäden,  mit  welchen  sie  sich  verbinden,  stellen  die  Analoga 
der  Fäden  unseres  künstlichen  Ventiles  dar.  Die  übrigen  Theile  des  Ereis- 
lan&schemas  sind  leicht  verständlich ;  an  das  Ventil  r  ist  ein  den  arteriellen 
Theil  der  Gefässe  darstellender  Schlauch  AA^  gesteckt,  an  das  Ventil  r^ 
ein  Schlauch  FF,,  der  die  Venen  vorstellt;  beide  Schläuche  führen  in 
einander  über  durch  die  Glasröhre  Cy  in  welche  ein  Badeschwamm  ein- 
gepresst  ist.  Der  letztere  ist  bestimmt,  der  Bewegung  der  Flüssigkeit 
durch  das  Rohr  C  einen  grossen  Widerstand  entgegen  zu  setze»,  wie  ihn 
das  Blut  beim  Uebergang  aus  den  Arterien  in  die  Venen  erfährt.  Am 
Anfange  des  arteriellen  und  am  Ende  des  venösen  Rohres  ist  je  ein 
Druckmesser  in  den  Schlauch  eingesetzt  />/>^ 

Wir  denken  uns  nun  das  ganze  Röhrensystem  unter  einem  bestimmten 
Drucke  mit  Flüssigkeit  gefüllt,  der  Stand  der  Niveaus  in  den  Druck- 
measem  ist  dann  in  beiden  derselbe  m  und  n  und  die  Höhe  der  Fltts- 
sigkeitsäulen  in  beiden  Druckmessern  misst  die 'Spannung  der  ruhenden 
Fififlsigkeit  in  dem  System. 

Wird  nun  der  Schlauch  TJ  in  einem  bestimmten  Tempo  ab- 
wechselnd zusammengedrückt  und  wieder  freigegeben,  so  sehen  wir, 
dass  das  Gleichgewicht  der  Spannungen,  welches  früher  vorhanden 
war,  in  bestimmter  Weise  gestört  wird.  Der  Druck  steigt  fort- 
während in  D  und  sinkt  fortwährend  in  B\  Das  kommt  erstens 
daher,  dass  H  bei  jedesmaligem  Zusammendrücken  sich  durch  r 
nach  A  entleert,  während  sich  das  Ventil  r*  schliesst,  dass  dagegen, 
sowie  der  Druck  auf  H  aufhört,  sich  H  von  V  durch  r*  neu  anfüllt, 
während  das  Ventil  r  sich  schliesst;  zweitens  daher,  dass  wegen 
des  grossen  Widerstandes  bei  C  und  der  Elasticität  der  Wandungen 
Ton  AA^  sich  die  Flüssigkeit  nicht  in  demselben  Maasse  als  sie  von 
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H  nach  A  eingepumpt  wird ,  auch  wieder  von  AA^  durch  C  nach 
F;r  entleert. 

Wenn  nun  so  der  Druck  in  AA^  steigt,  muss  derselbe  in  F^  7  be- 
greiflich sinken,  da  die  Flüssigkeit,  welche  die  vermehrte  Spannong 
in  AA^  zur  Folge  hat,  von  H  dem  Schlauche  FF,  entnommen  wird. 
Setzen  wir  nun  den  Fall,  dass  sich  der  Druck  in  D  bis  o  erhoben 
hätte,  dass  dagegen  der  Druck  in  2>*  bis  p  gesunken  wäre,  und 
stellen  wir  jetzt  die  Thätigkeit  der  Pumpe  H  ein,  dann  sehen  wir, 
dass  das  Niveau  der  Flüssigkeit  in  D  zu  sinken,  in  D^  dagegen  zu 
steigen  beginnt,  und  das  dauert  mit  anfangs  grösserer,  dann  immer 
kleinerer  Geschwindigkeit  so  lange  fort,  bis  die  Niveaus  der  Flttß- 
sigkeit  in  den  beiden  Druckmessern  D  und  D^  wieder  auf  derselben 
Höhe  m  und  n  stehen,  wie  vor  der  Thätigkeit  der  Pumpe  H.  Offen- 
bar sagt  aber  diese  Beobachtung  nichts  anderes,  als  dass  das  durch 
die  Thätigkeit  von  H  gestörte  Gleichgewicht  der  Spannungen  sieh 
wieder  herstellt  durch  einen  in  der  Richtung  der  Pfeile  durch  unser 
System  sich  bewegenden  Flüssigkeitsstrom,  der  anfangs  eine  grössere 
und  daim  immer  kleinere  Geschwindigkeit  besitzt,  bis  er  in  dem  Mo- 
ment gleich  0  wird,  wo  der  Druck  in  D  und  D^  derselbe  geworden  ist 

Diese  Strombewegung  der  Flüssigkeit  ist  also  offenbar  durch 
die  Druckdifferenz  zwischen  A  und  V  bedingt.  Ist  diese  Druckdiffe* 
renz  grösser,  so  ist  die  Stromgeschwindigkeit  grösser,  wird  die  Druck- 
differenz kleiner,  so  sinkt  auch  die  Stromgeschwindigkeit. 

Wir  haben  aber  gesehen,  dass  die  Druckdifferenz  zwischen  A 
und  V  durch  die  Thätigkeit  der  Pujoape  H  erzeugt  wurde.  Hat  diese 
Druckdifferenz  einmal  einen  bestimmten  Werth  erreicht,  dann  ge- 
lingt es  leicht  den  Rhythmus  der  Thätigkeit  von  H  so  einzurichten, 
dass  diese  Druckdifferenz  auf  einer  nahezu  constanten  Höhe  erhalten 
bleibt  so  lange  H  thätig  bleibt.  Hätte  sich  z.  B.  in  dieser  Weise 
das  Niveau  in  D  auf  o  m  D^  auf  p  eingestellt,  dann  wissen  wir  nach 
dem  früher  Gesagten  auch,  dass,  so  lange  diese  Druckdifferenz  er- 
halten bleibt,  ein  Strom  von  gleichbleibender  Geschwindigkeit  von 
A  nach  V  sich  bewegen  muss.  Mit  anderen  Worten  die  Spannungs- 
differenz zwischen  A  und  Fmuss,  wenn  dieser  Beharrungszustand 
eingetreten  ist,  gerade  genügen  eben  so  viel  Flüssigkeit  von  A  durch 
C  nach  F  zu  fördern,  als  die  Pumpe  E  von  F  nach  A  bringt  (vgl. 
oben  S.  212  u.  fg.).  Es  ist  nun  in  der  That  die  Aufgabe  der  Herzven- 
trikel, die  Druckdifferenz  zwischen  Arterien  und  Venen  anf  einer 
nahezu  constanten  Höhe  zu  erhalten,  und  so  wie  in  unserem  Schema, 
ist  auch  beim  BluÜauf  die  Strombewegung  des  Blutes  auf  diese 
Druckdifferenz  zurückzuführen. 
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Von  dieser  Strombewegang  der  Flttssigkeit  verschieden  ist  ein 
anderer  Bewegongsrorgang;  welcher  sich  an  dem  Schema  ebenÜEtils 
erläatem  lässt^  die  Wellenbewegung.  Jede  von  H  nach  A  neu  ein- 
getriebene Flflssigkeitsmenge  hat  in  A  eine  nach  C  hin  fortschrei- 
tende Spannnngswelle,  jede  von  ff  ans  Fheransgesangte  Flttssigkeits- 
menge  eine  von  V  nach  C  hin  fortschreitende  negative  Welle  zur 
Folge.  Weder  die  positive  noch  die  negative  Welle  pflanzen  sich 
Aber  C  hinaus  fort. 

Diese  Schlauchwellen  können  an  dem  Pulsiren  der  Flttsdgkeitniveaus 
0  nnd  pm  D  und  Z^  dnroh  den  auf  die  Wand  der  Schlttnche  anfjg^legten 
Finger  oder  dnrch  das  Spiel  von  auf  die  Schlancbwand  aufgelegten  Ftthl- 
hebeln  wahrgenommen  werden  (vgl.  darüber  oben  S.  220). 

Wir  haben  uns  auf  das  beschränkt ,  was  E.  H.  Wbbkr's  Kreis- 
lan&schema  zu  erl&utem  vermag  und  das  ist  vornehmlich  die  Ur- 
saehe  der  Strombewegung  und  die  Nothwendigkeit  der  Unterschei- 
dnng  der  Strom-  und  Wellenbewegung. 

Auf  eine  Discussion  dessen  ^  was  das  Schema  von  den  im  Organis* 
miiB  vorliegenden  Verhältnissen  nicht  zu  erläutern  vermag  ^  hier  einzu- 
gehen ^  halten  wir  fUr  Überflüssig.  Modelle  sind  in  der  Regel  nur  im 
Stande;  gewisse  fundamentale  Thatsachen  zu  erläutern.  Spricht  man 
mehr  von  ihnen  an^  dann  bringen  sie  leicht  die  Gefahr^  unrichtige  Vor- 
stelliingen  zu  erwecken.  In  der  angeführten  Beschränkung  ist  £.  H.  Webbb's 
Kreislauftschema  in  seiner  Einfachheit  unübertroffen  und  weit  aus  vor- 
soziehen  später  oonstmirten  complicirteren  Schemen  des  Kreislaufs;  z.  B. 
jenem  von  ILlbeT;  welches  namentlich  in  Bezug  auf  die  Action  des  Her- 
zens zu  den  unrichtigsten  Vorstellungen  Veranlassung  zu  geben  geeignet  ist. 


DRITTES  CAPITEL. 

Der  Blntstrom  in  den  Arterien. 


L  Die  wlehtigsten  Eigeasehaften  der  Arterienwand. 

Die  Arterien  sind  cylindrische  BOhreU;  deren  Wände  innen  glatt 
und  mit  einer  Lage  von  Endothelzellen  tiberkleidet  sind.  Sie  bestehen 
ans  mehreren  übereinander  liegenden  G^webeschichten.  Das  wich- 
tigste GtewebC;  welches  in  den  Bau  der  Arterienwand  eingeht;  sind 
die  genetisch  und  histologisch  so  schwer  definirbaren^  elastischen 

1  YgL  Hi8,  Untersachungen  aber  die  erste  Anlage  des  Wirbelthierleibes.  S.  23. 
Leipiig  1868.  —  Ebnbb,  Unters,  ans  dem  Inst.  f.  PhysioL  u.  Histol.  in  Graz.  S.  43. 
Ldps£t870.  —  BoLLBTT, Ebenda.  S. t34. 187t.  —  SoHWALBS^Ztschr.  f.  Anat. n.  Ent- 
wickLn.8.236.  1876. 
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Fasern,  Fasemetze  und  Platten.  Die  Elastiei^t  der  Arterien  er- 
bringt, da  die  Thätigkeit  des  Herzens  periodisch  erfolgt  und  sieh 
dem  Abfluss  des  Blutes  aus  den  Arterien  der  grosse  Widerstand  der 
Gapillaren  entgegensetzt,  fbr  die  Fortbewegung  des  Blutes  jene  Lei- 
stung, welche  früher  (S.  212)  f&r  die  Wand  eines  elastischen  Schlan- 
ches  unter  ähnlichen  Bedingungen  festgestellt  wurde. 

E.  H.  Webeh^  hat  darum  die  elastische  Wand  der  Arterien  mit  der 
im  Windkessel  der  Feuerspritzen  befiDdlichen  Luft  verglichen.  Hier  wie 
dort  werde  beim  Drucke  eines  Pumpwerkes  nicht  nur  Flüssigkeit  Yor- 
wllrts  getrieben,  sondern  auch  ein  elastischer  Körper  gespannt,  welcher 
auf  die  Flüssigkeit  zu  drücken  und  sie  auszutreiben  fortfilhrt,  wahrend 
das  Pumpwerk  selbst  nicht  drückt 

Das  zweite  wichtige  Gewebe,  welches  in  der  Arterienwand  vor- 
kommt, ist  das  Muskelgewebe.  Es  wird  aus  glatten  Muskelfi»eni 
(Muskelzellen)  gebildet.  In  den  grossen  und  mittleren  Arterien  kenn 
men  quer  und  längs  laufende  Muskeln  (Ebner*,  Eberth^  Basde- 
LEBEK^),  in  den  kleinen  und  kleinsten  ringförmig  angeordnete  Mus- 
keln vor.  Die  Mächtigkeit  der  elastischen  und  muskulösen  Elemente 
ist  immer  correspondirend  (Bardeleben).  In  vielen  mittleren  Arte- 
rien kommen  Muskeln  auch  in  der  Adventitia  vor  (Remak^,  Babde- 
leben).  Die  Zusammenordnung  von  Muskel,  elastischen  und  Binde- 
gewebsfasern ist  sehr  wechselnd,  nicht  nach  dem  Kaliber,  wie  man 
annahm,  sondern  nach  der  physiologischen  Bedeutung  der  Arterien 
(Bardeleben).  Der  letztere  hat  einiges  auf  die  topographische  Histo- 
logie der  Arterien  bezügliches  Materiale  mitgetheilt. 

Die  Bedeutung  der  Muskeln  der  Arterien  ist  eine  mehrfache. 
Auf  die  Bewegung  des  Blutes  konnten  sie  nur  dann  einen  Einfluss 
gewinnen,  wenn  sie  sich  rasch  und  in  kurzen  Perioden  regelmässig  zu- 
sammenziehen würden,  das  ist  aber  erfahrungsgemäss  nur  local  und 
ausnahmsweise  der  Fall.  Gewöhnlich  sind  ihre  Gontractionen  tonisch, 
und  darauf  beruht  ihre  Bedeutung  vorzugsweise.  Sie  sind  dadurch  im 
Stande,  eine  von  den  elastischen  Eigenschaften  der  Wand  und  dem 
Druck  des  Inhaltes  und  der  Umgebung  der  Arterie  bis  zu  einem  ge- 
wissen Grade  unabhängige  Veränderung  des  Lumens  der  Arterie  zu 
bedingen  und  wirken  so  bestimmend  auf  den  Bauminhalt  des  arte- 
riellen Systemes.  Sie  bewahren  femer  die  elastischen  Elemente  vor 

1  E.  H.  Webeb,  Obsenr.  anatom.  et  physiol.  Prol.  L  Lipsiae  1827 ;  HOdebrandt^B 
Anat.  m.  S.  70.  Braunschweig  1831. 
-     2  Ebner  a.a.O. 

3  Ebebth,  Stricker*s  Gewebelehre.  I.  S.  196.  Leipzig  1871 . 

4  Bardblebbn,  Sitzgsber.  d.  Jena'schen  Ges.  f.  Med.'u.  Naturk.  1878. 10.  Mai. 
Rbmak,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1850.  S.  89  u.  fg. 
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bleibeiiden  Dehnnngen,  welche  eine  dauernd  hohe  Belastung  der- 
selben znr  Folge  haben  mttsste,  dadurch,  dass  sie  dnrch  ihre  zeit- 
weise Contraction  entlastend  auf  jene  wirken.  Die  Elasticität  und 
Contractilität  sind  also  die  zwei  hervorragendsten  Eigenschaften  der 
Arterienwand. 

Messende  Versuche  über  Elasticität^  Dehnbarkeit  nnd  Festigkeit  der 
Arterienwand  liegen  nur  fOr  einzelne  Arterien  yor.  Für  thierische  Oe- 
webe  nehmen  nach  Wertheim  <  die  Dehnungen  nicht  proportional  den 
Belastungen  zu,  wie  bei  starren  organischen  EOrpem,  sondern  in  ge- 
ringerem Maasse.  Die  Dehnungscurve  hat  nahezu  eine  hyperbolische 
Form  nnd  der  ElasticitätscoSfficient  ist  mit  der  Belastung  variabel  K  Die 
Elastidtftt  der  Arterien  folgt  diesem  Gesetze,  welches  aber  keine  all- 
gemeine Giltigkeit  hesitzt  (Bardeleben^). 

Bestimmungen  des  ElasticitätscoSfficienten  der  Aorta  vom  Menschen 
imd  vom  Schwein,  der  Carotis  und  Radialis  und  der  Iliaca  vom  Schwein 
hat  HoENS^  ausgeführt.  Alle  ergaben,  dass  der  ElasticitätscoSfficient  mit 
der  Belastung  bedeutend  zunimmt.  Bei  der  menschlichen  Aorta  fand 
MoEHS  den  Elasticitätsco^fficienten  in  der  Quer-  und  Längsrichtung  fUr 
dieselbe  Belastung  gleich.  Als  Beispiel  theilen  wir  hier  die  von  Moens 
tOi  ein  Stück  Aorta  descend.  vom  Menschen  bei  wechselnder  Belastung 
desselben  gefundenen  in  Grammen  auf  1  DCm.  ausgedrückten  Elasticitäts- 
eoSfficienten  E  mit.  h  bedeutet  den  von  Moens  in  Cm.  Wasser  berech- 
neten Blutdruck,  welcher  der  Wand  dieselbe  Spannung  ertheilt  hätte, 
wie  das  Gewicht  P. 


p 

h 

E 

Gm. 
1000 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 

Cm. 

216 

174 

160 

138 

113 

93 

73 

52 

29 

0 

113000 

55700 

36800 

21400 

10200 

6670 

4260 

2770 

2000 

Aus  einer  von  Wertheim  ^  getheilten  Tabelle  ergiebt  sich  nach  Be- 
leehnong  von  £,  dass  der  Ooeflficient  für  die  Art.  femoral,  bei  wachsendem 
Brück  von  10000  auf  19000  stieg.    Moens  zeigt  femer,   dass  die  von 

1  WBBTHEDf,  Ann.  de  chim.  et  physiol.  3.  s^r.  XXI.  S.  385. 1847. 

2  Vgl.  dieses  Handbach.  I.  (1)  S.  7. 

3  Babdklbbbh,  Jenaische  Ztschr.  f.  Natanr.  Xu.  8. 21. 1878;  siehe  das  Nähere 
Voten  bei  den  Yenen. 

4  MosNB,  Die  Pnlacnrve.  8. 104.  Leiden  1878. 

5  WKBTHxof  a.  a.  0.  S.  411. 
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DoNDEBfli  imd  GuNKiNG  ED  der  Carotis  der  Kuh  Yorgenommenen  Hessim- 
gen  von  Inhalt  und  Länge  bei  yerBchiedenem  Druck  ebenfailB  die  Zunahme 
des  ElasticitätscoSfficienten  mit  der  Steigerung  des  Druckes  ergeben. 

In  Versuchen;  die  Volkkann^  anstellte ,  ertrug  die  Carotis  eines 
Hammels  ohne  zu  zerreissen  einen  Druck  von  2.25  Meter  Hgy  ungefthr 
das  14fache  des  gewöhnlich  in  der  Carotis  herrschenden  Blutdruckes,  die 
Carotis  vom  Ochsen  einen  Druck  von  2.23  Meter  Hg, 

Was  die  Verzweigung  der  Arterien  betrifft ,  so  findet  diese  unter 
sehr  verschiedenen  Winkeln  statt.  Rcux^  hat  über  Richtung  und  Gestalt 
der  AstursprUnge  eine  Reihe  bemerkenswerther  Regeln  aufgestellt  und  auf 
die  merkwürdige  Thatsache  hingewiesen,  dass  häufig  in  der  Richtung  und 
Gestalt  der  AstursprUnge  noch  die  contrahirte  Form  und  die  Richtung 
eines  Strahles  zu  entdecken  ist,  den  man  bei  freiem  Aussprung  durch 
ein  Loch  in  der  Wand  des  Stammes  erhalten  würde,  was  auf  die  Wirkung 
hydrodynamischer  Gesetze  bei  der  Astbildung  hinweist. 

Anastomosen  kommen  zwischen  grösseren  Arterienzweigen  nur  ver- 
einzelt,  in  der  Nähe  der  CapiUaren  aber  zahlreicher  vor. 

Die  Summe  der  Querschnitte  der  Aeste  ist  immer  grösser  als  der 
Querschnitt  des  Stammes.  Die  einzige  Ausnahme  hiervon  macht  in  der 
Mehrzahl  der  Fälle  die  Theilung  der  Aort.  desc.  in  die  A.  iliac.  com., 
deren  Querschnittsumme  kleiner  ist  als  der  Querschnitt  der  Aorta  desc 
vor  der  Theilung  (Paget*,  Dondebs  &.  Jansen^,  Folmbr<^).  Der  Oesammt- 
querschnitt  der  arteriellen  Gefässbahn  wird  also  gegen  die  Oapillarea 
hin  immer  grösser,  man  kann  dieselbe  auf  das  Schema  eines  abgestutzten 
Kegels  bringen,  dessen  Basis  gegen  die  Capillaren  sieht,  dessen  abge- 
stutzte Spitze  dem  Querschnitt  der  Aorta  entspricht. 

Die  Messung  der  Durchmesser  der  Arterien  an  der  Leiche  kann  nur 
ein  beiläufiges  Bild  über  die  Verhältnisse  der  arteriellen  Gefifcssbahn  geben. 
Im  Leben  ist  der  Durchmesser  der  Ausdruck  fllr  einen  temporären  Gleich- 
gewichtszustand, in  welchem  sich  Spannung  des  Inhaltes  und  elastische 
und  contractile  EiUfte  der  Wand  befinden. 

Ein  Verfahren,  die  Durchmesser  der  Arterien,  wenigstens  einzelner, 
im  lebenden  Organismus  zu  messen,  haben  Vierobdt  &.  Abbblb''  ange- 
geben. Im  menschlichen  Leichenherzen  nimmt  man  fllr  die  Aorta  beim 
Ursprung  aus  dem  Herzen  im  Mittel  28  Mm.  Durchmesser  an,  fllr  die 
Aorta  desc.  vor  der  Theilung  in  die  Iliacae  20  Mm.,  für  die  Anonyma  13.5, 
die  Iliaca  com.  11.5  Mm.^ 

1  DoimBBS,  Physiol.  d.  Menschen.  S.  tlt.  Leipzig  1859. 

2  VoLKicANN,  Hämodynamik.  S.  289.  Leipzig  1850.  Aeltere  Versuche  dieser 
Art  bei  Wintbikoham,  An  ezper.  inquiry  on  sam.  parts  of  the  anim.  stmct.  Londoa 
1740.  —  J.  Dayt,  Physiol.  and  anat.  researöh.  I.  p.  441.  London  1 839. 

3  Rouz,  Ueber  die  Verzweigung  der  Blutcraftsse.  Naumburg  a.  S.  ohne  Jahres- 
zahl (1878). 

4  Paobt,  London.  Med.  Gaz.  s.  2.  H.  p.  55. 1842. 

5  DoivDBBs,  Physiol.  d.Menschen.S.  105.  Leipzig  1859.  (Die  Arbeit  selbst  nicht 
besonders  veröffenthcht.) 

6  FoLMBB,  Diss.  de  nexu  int.  art.  tnmcos  et  ram.  exorient.  Groninffae  1855. 

7  Abbblb,  Mess.  d.  Arteriendnrchmessers.  Tab.  1856;  Arch.  f.  physiol.  Heük. 
XV.  S.  573. 1856.  —  Vibbobdt,  Lehre  vom  Arterienpuls.  S.  154.  Brannschweur  1855. 

8  Hbnlb,  (}eftsslehre  d.  Handbuchs d.  syst.  Anat.  2.  Aufl.  m.  (1)  8. 7 i.  Braun- 
schweig  1876. 
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II.  Die  Bestimmung  des  Blatdraekes  in  den  Arterien. 

Da,  wie  wir  gesehen  haben,  das  Herz  periodisch  eine  bestimmte 
Blntmenge  in  die  Arterien  hineinfördert,  die  Arterienwand  elastisch 
ist  und  der  Widerstand,  welchen  die  Capillargefässe  der  Fortbewe- 
gung des  Blutes  entgegensetzen,  sehr  gross  ist,  so  müssen  wir  sofort 
die  Folgerung  ziehen,  dass  der  Blutdruck  in  den  Arterien  verhält- 
nissmässig  gross  sein  wird,  dass  er  sich  aber  nicht  constant  auf  der- 
selben Höhe  erhalten  wird,  sondern  von  der  Herzthätigkeit  abhängige 
Schwankxmgen  darbieten  wird.  Zu  diesen  cardialen  Schwankungen, 
welche  sehr  regelmässig  vor  sich  gehen,  gesellen  sich  aber  erfahrungs- 
gemäss  in  längeren  Perioden  verlaufende  mit  den  Athembewegungen 
Zusammenhängende  Blutdruckschwankungen. 


Flg.  17. 


In  den  mittelst  selbstregistrirenden  Intrumenten  (s.  d.  gleich- 
folgende) gewonnenen  Blutdruckcurren  (Fig.  17  a  und  ^,  beides 
Caryen  von  der  Art.  carotis  des  Hundes)  sieht  man  die  cardialen 
Schwankungen  als  kleine  Maxima  und  Minima,  grösseren  Maximis 
und  Minimis  aufgesetzt,  welche  letztere  den  respiratorischen  Schwan- 
kungen des  Blutdruckes  entsprechen.  Ausser  den  angeführten  Blut- 
dmdLsehwankungen  sind  aber  noch  andere  in  noch  längeren  Perioden 
oder  unregelmässig  verlaufende  Schwankungen  unter  gewissen  Um- 
stSnden  zu  beobachten. 

Es  ergiebt  sich  daraus,  dass  die  wichtigste  Aufgabe  bei  der 
Bestimmung  des  Blutdruckes  in  den  Arterien  in  der  genauen  Be- 
stimmung der  mit  der  Zeit  sich  ändernden  Drucke  bestehen  muss, 
da  uns  solche  Bestimmungen  einmal  die  Grösse  der  Schwankungen 
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und  deren  zeitlichen  Verlauf  zu  benrtheilen,  weiter  aber  auch  den 
während  einer  bestimmten  SSeit  vorhanden  gewesenen  Mitteldraek  zu 
berechnen  erlauben. 

Die  ersten  Blntdruckbestimmungen  wurden  von  Hales^  angestellt 
Er  beobachtete  wie  hoch  das  Blut  in  Glasröhren  stieg,  die  er  in  die 
Arterien  eingefflgt  hatte.  Diesen  primitiven  Versuchen  gegenüber,  bei 
welchen  den  Thieren  eine  grosse  Blutmenge  entzogen  wurde,  welches  im 


Flg.  18. 

Druckmesser  bald  gerann,  war  die  Einführung  des  Quecksilbermanometers 
zur  Bestimmung  des  Blutdruckes  durch  Poiseuille'^  ein  grosser  Fortschritt 
Das  von  Poiseuille  als  Hämodynamometer  bezeichnete  Instrument  wurde 
von  ihm  selbst  und  von  Spengler^  und  Mogk^  ^u  Blutdruckbestimiiiiin- 

1  Halbs,  Statical  essays  containing  haemostatik.  London  1733. 

2  PoisxmLLB,  Magendie^s  Joum.  delaphysiol.  VIII.  p.  272. 1828;  IX.  p.341. 
1829. 

3  Sfbnglbb,  Symbol,  ad  theor.  de  sang.  art.  flum.  Marbargi  1843;  Arch.  f.  Anat 
u.Physiol.  1844.S.50. 

4  MooK,  D.  vi  flum.  sang,  in  ven.  cav.  System.  Marburg!  1843 ;  Ztschr.  f.  rat  Med. 
m.  S.  34. 1844. 
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gen  benatst  Es  erfüllte  aber  erat  von  der  Zeit  an  die  wesentlichste 
Bedingung  eines  guten  Messinstrumentes,  nämlich  die  Möglichkeit  einer 
genauen  Ablesung,  als  es  von  Ludwig ^  in  ein  selbstregistrirendes  In- 
strument umgewandelt  wurde.  Ludwio*s  Instrument  hat  den  Namen  Kymo- 
graphion  erhalten  und  die  damit  in  die  Physiologie  eingeführte  graphi- 
sche Methode  hat  zu  den  wichtigsten  Entdeckungen  geführt. 

An  Ludwig's  Kymographion  und  seinen  Varianten^  können  drei  Haupt- 
bestandtheile  unterschieden  werden :  das  Manometer;  die  Schreibfläche  mit 
der  Vorrichtung  zu  deren  Bewegung;  das  Röhrensystem,  welches  Mano- 
meter und  Blul^fäss  verbindet. 

Das  Quecksilbermanometer  war  in  Ludwio's  ursprünglichem  Instru- 
ment ein  u  förmiges  Glasrohr,  wie  bei  Poiseuille.  Später  nahm  das  In- 
strument die  Form  Fig.  18  an.  Die  gläsernen  Manometerschenkel  sind 
aus  Gründen  der  Sauberkeit  und  Reinigung  durch  das  eiserne  Zwischen- 
stQck  b  verbunden  (Traube^,  Cyon^). 

Ein  Druck,  der  auf  das  Quecksilber  in  dem  einen  Schenkel  wirkt, 
macht  es  in  dem  anderen  ebenso  viel  steigen,  als  es  im  ersteren  sinkt. 
Der  wirkende  Druck  ist  ge- 
messen durch  die  Höhe  der 
Quecksilbersäule ,  welche 
der  Niveaudifferenz  in  bei- 
den Schenkein  entspricht, 

d.  i.  die  doppelte  Grösse, 
mn  welche  das  Quecksil- 
ber im  offenen  Schenkel 
steigt.  Um  den  Stand  des 
Quecksilbers  im  letzteren 
sich  selbst  anschreiben  zu 
lassen,  brachte  Ludwig  auf 
die  Oberfläche  des  Queck- 
silbers einen  Schwimmer 
ans  Elfenbein,  der  das 
dnrch  die  Führung  heraus- 
ragende Stäbchen  o  Fig.  1 8 
trägt  zur  Aufnahme  eines 
schreibenden  Stiftes  oder 
eines  Pinsels  oder  einer  Fe- 
der bestimmt. 

Der  zweite  wesentliche  Theil  des  Kymographion  ist  ein  rotirender 
Cylinder,  dessen  Oberfläche  mit  berusstem  Papier  überspannt  und  der 
durch  ein  Uhrwerk  mit  constanter  Geschwindigkeit  bewegt  wird.  Fig.  19 
zeigt  das  Cylinderkymographion  von  Ludwig  in  seiner  neuen  Einrichtung, 

1  Ludwig,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1847.  S.  242.  Taf.  X— XIV. 

2  ToLKMANN,  Hämodynamik.  S.  148.  Leipzig  1850.  —  Tai.UBB,  Gesamm.  Beitr. 
znrPathol  u.  Physiol.  I.  S.  235.  Berlin  1871.  —  BuanoN^SAiTDBBSON,  Handbook  f.  the 
physiol.  labor.  Plat.  LXXXIV.  u.  XCVI.  p.  210  u.  314.  London  1873. 

3  Traubb  a.  a.  0. 

4  M.  u.  E.  Cton,  Arch.  f.  Anat  u.  Physiol.  1867.  S.  389. 
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i4  ist  das  mit  FoüCATJLT'Bchem  Regulator  vereehene  Uhrwerk;  welches  die 
Frictionflscheibe  D  antreibt,  anf  dieser  Scheibe  bewegt  sich  die  an  der 
Axe  des  rotirenden  Oylinders  R  festsitzende  FrictionsroUe  n,  die  Kurbel 
U  mit  der  Schraube  v  dient  den  Cylinder  anf-  nnd  abzuschieben,  so  dui 
mehrere  Curven  übereinander  angeschrieben  werden  können.  Mittelst  der 
Schraube  L  kann  die  FrictionsroUe  auf-  und  abgeschoben  werden,  so 
dass  sie,  einmal  nahe  dem  Rande,  ein  anderes  Mal  nahe  dem  Centnun 
auf  der  Frictionsscheibe  D  läuft,  wodurch  man  die  Geschwindigkeit  der 
Rotation  zu  reguliren  im  Stande  ist 

Bei  einer  anderen  von  Ludwig  getroffenen  Einrichtung  des  Kymo- 
graphion,  welche  darauf  berechnet  ist,  durch  längere  oder  sehr  lange  Zeit 
hindurch  Registrirungen  des  Blutdruckes  yorzunehmen,  wird  ein  Papier- 
streifen zwischen  zwei  Wellen  von  einer  grossen  Papierrolle  R  Fig.  20 


Mg.  «0. 


mit  gleichmässiger  Geschwindigkeit  abgewickelt.  Fig.  20  i4  ist  ein  von 
Gewichten  angetriebenes  durch  die  stellbaren  Windflttgel  v  regulirbares 
Uhrwerk.  Dasselbe  treibt  die  Axe  B  an,  auf  welcher  die  FrictionsroUe 
m  sitzt,  bestimmt  die  mit  dem  Cylinder  C  festrerbundene  Frictionsscheibe  D 
zu  bewegen.  Zwischen  dem  CyUnder  C  und  den  stellbaren  Frictions- 
röUchen  nn!  läuft  der  Papierstreifen  P  durch.  Derselbe  wird  von  der 
grossen  Rolle  R  abgewickelt  und  mittelst  der  Walze  w  so  gespannt,  dass 
er  sich  glatt  über  die  Wälze  W  legt.  Wo  der  Papierstreifen  über  der 
letzteren  sich  befindet,  werden  die  schreibenden  Federn  angelegt.  Auf- 
gewickelt wird  das  Papier  auf  die  Axe  Gy  welche  mittelst  Schnorlaufes  s 
mit  dem  CyUnder  C  verbunden  ist.  Die  Schraube  S  ist  bestimmt,  die 
FrictionsroUe  m  auf  der  Frictionsscheibe  D  näher  der  Mitte  oder  näher 
dem  Rande  einzustellen,  was  wieder  zur  Regulirung  der  Geschwindigkeit 
dient  Zum  Schreiben  auf  dem  Papier  dient  rasch  trocknende  Anflintinte 
(AniUnblau  in  Alcohol)..  In  Hering's  Eymographioni  wird  ein  endloser 
Streifen  berussten  Papiers  mit  einer  gewissen  Geschwindigkeit  bewegt 

1  AbgebUdet  im  Katalog  des  Mechanikers  Rothe  in  Prag. 
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Den  erwähnten  Schreibflächen  wird  die  Spitze  des  auf  dem  Schwim- 
mer sitzenden  Stiftes  oder  die  dort  befindliche  Feder  angelegt. 

Mit  entsprechenden  chronographischen  Apparaten  wird  gleichzeitig 
mit  dem  Blutdruck  auch  die  Zeit  angeschrieben. 

Der  dritte  wesentliche  Theil  des  Kymographion  ist  das  Verbindnngs- 
Bttick  zwischen  dem  gebogenen  Manometerschenkel  nnd  dem  Blntgefilss. 
Es  besteht  am  besten  aus  einer  biegsamen  Bleiröhre  (Yolehann^  ver- 
wendete Zinnröhren)  mit  konischem  Messingansatz,  auf  welchen  der  Theil 
leicht  nnd  bequem  anfgepasst  werden  kann,  welchen  man  als  Manometer- 
einsatz bezeichnet,  weil  er  bestimmt  ist  in  das  Blutgefäss  eingebunden 
SU  werden. 

PoiSEDiLLB  setzte  sein  Hämodynamometer  mittelst  einer  Oanttle,  die 
an  em  besonderes  am  Ende  des  betreffenden  Manometerschenkels  befind- 
fiehes  Mnndattfck  angeschraubt  werden  konnte,  in  das  Lumen  einer  durch- 
sehnittenen  Arterie  ein.  Dabei  wurde  also  der  Blutlauf  in  der  letzteren 
unterbrochen  und  die  Arterie  yerhielt  sich  nur  wie  eine  Fortsetzung  des 
Manometerschenkels  bis  zu  dem  Arterienstanmie  hin,  aus  welchem  die 
durchschnittene  Arterie  entsprang.  Der  Blutdruck  wird  dann  im  Stamm- 
geflsse  gemessen  und  zwar  nur  dann  der  reine  Seitendruck,  wenn  der 
Ast  rechtwinklig  vom  Stamme  abzweigt.  Rechtwinklige  Astursprtinge 
kommen  aber  bei  den  Arterien  nur  selten  vor.  In  allen  anderen  Fällen 
entspricht  der  gemessene  Druck  nicht  dem  reinen  Seitendruck,  weil  auch 
die  der  Richtung  des  Astes  parallele  Componente  der  Geschwindigkeit 
im  Stammgefässe  auf  das  Quecksüberniveau  wirkt.  Man  war  darum  be- 
dacht, besondere  Manometereinsätze  zu  construiren,  durch  deren  Einfügung 
der  Blutstrom  im  untersuchten  OeAüss  nicht  unterbrochen  wird  und  die 
den  reinen  Seitendruck  daselbst  messen  (Ludwiq^,  VolkmanitS,  Traube^). 
Ans  Gründen  der  leichteren  Application  oder  der  während  der  Versuche 
nothwendig  werdenden  Reinigung  der  Canttlen  von  Coagulis,  kann  man 
sich,  wenn  es  sich  nur  um  vergleichende  Bestimmungen  des  Blutdruckes 
handelt,  immerhin  noch  des  centralen  EinfUgens  des  Manometers  bedienen 
(L.  Hkrmann^).  Besonders  gestaltete  Glascanttlen  für  seitlichen  und  cen- 
tralen Einaatz  sind  bei  Mabet<^  und  Bürdon-Sandebson^  abgebildet.  Die 
Bftmmtlicben  Verbindungsstttcke  des  Manometers  mit  dem  Blutgefässe  und 
der  Baum  über  dem  Quecksilber  in  dem  betreffenden  Manometerschenkel 
werden  vor  dem  Versuche  nach  Poiseuille  mit  einer  Lösung  von  kohlen- 
saurem Natron  gefüllt.  Es  hat  das  hauptsächlich  den  Zweck,  die  Gerin- 
nung dea  in  die  Röhren  eindringenden  Blutes  zu  verhindern.  Zugleich 
bum  so  das  Blut  sofort  und  ohne  dass  Luft  zwischen  Blut  und  Queck- 
sQber  eingeschlossen  werden  könnte,  auf  das  letztere  wirken  und  endlich 
wird  die  Blutmenge  beschränkt,  welche  aus  dem  Gefässe  ins  Manometer 

1  VoLKMAinr,  Hämodynamik.  S.  153.  Leipzig  1850. 

2  Sfenolsb,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1844.  S.  50. 

3  VoLKMAHir,  Hämodynamik.  8.  145.  Leipzig  1850. 

4  TiucrBB  a.  a.  0.  S.  242. 

5  L.  HxBicAinf,  Arch.  f.  d.  ses.  Physiol.  IV.  S.  212. 187 1 . 

6  Mabbt»  La  m^thod.  graph.  p.  607.  Paris  1878. 

7  BuxDOK-SAjrDBRSov,  Handbook  for  tlie  physiol.  labor.  LXXIX.  p.  210.  fig.  193. 
London  1873. 
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eindringt.  Um  den  letzteren  Zweck  noch  Yollkommen  zu  erreichen  pflegt 
man^  ehe  die  Gommunikation  zwischen  Blntgefi&ss  und  Manometer  her- 
gestellt wird;  durch  Injection  der  Verbindungsstücke  mit  Salzlösung  die 
Quecksilbersäule  schon  bis  nahe  auf  jene  Höhe  emporzutreiben ,  welche 
dem  zu  messenden  Blutdruck  entsprechend  ist.^ 

Gegen  die  Anwen- 
dung  des  Queekdlber- 
manometers  zur  Bestim- 
mung  des    Blutdraekes 
sind  Einwürfe   erhoben 
worden;  deren  wir  s^- 
ter  bei  Gelegenheit  einer 
allgemeinen  Kritik  der 
zur     Bestimmung    des 
Blutdruckes    verwende- 
ten Instrumente  werden 
gedenken  müssen.  Ficx- 
wurde  durch  diese  Ein- 
würfe   veranlasst;    du 
Quecksilbermanometer 
durch  das  BouRDON'sche 
Federmanometer  zu  er- 
setzen. Dasselbe  besteht 
in    seiner    von   Herdtg 
modificirten  Form^  ans 
einer  platten  hohlen  Me- 
tallfeder von  elliptisehen 
Querschnitten  in  Form  eines  Kreisabschnittes  gebogen  (Fig.  21  a^byC),  die 
mit  Alkohol  oder  Wasser   gefüllt  wird.     An  dem  Ende  a  communicirt 
das  Innere  der  Feder  mit  dem  zum  Manometereinsatz   führenden  Blei- 
rohre d.     Das  Ende  c  der  Feder  ist  mit  einem  Hebelwerke  aus  leichten 
Schilf-  oder  Strohstäbchen  verbunden.  Dieses  Hebelwerk  trägt  den  Schreib- 
stift s  und   ist  durch  die  Anzahl  und  Befestigung  der  Arme   1;  2,  3;  4 
zur  Oeradftthrung  der  Spitze  eingerichtet.    Das  untere  Ende  des  Armes  4 
taucht  mittelst  eines  Scheibchens  in  das  Gefäss  e,  welches  mit  Oel  oder 
Glycerin  gefüllt  ist.    Letztere  Einrichtung  zielt  auf  Dämpfung  der  Schwin- 
gungen des  aus  seiner  Gleichgewichtslage   gebrachten  Hebelwerkes  ab. 
Das  Hebelwerk  mit  der  Spitze  vergrössert  die  kleinen  Excursionen  des 
oberen  Federendes,   welche  eintreten;  wenn  der  Druck  im  Innern  der 
hohlen  Feder  zunimmt  und  die  Feder  streckt;   oder  abnimmt   und  die 
Feder  sich  mehr  zusammenkrümmt.   An  der  Verbindungsstelle  des  Rohres  d 
mit  der  Feder  abc  ist,  mit  passend  gebohrtem  Hahn  versehen,  die  Spritze/ 
angebracht,  welche   zur  Aufnahme   der  kohlensauren  Natronlösung  und 
Regulirung  der  Füllung  der  Verbindungsstücke  zwischen  Manometer  und 


Flg.  «i. 


1  Für  die  letzteren  Zwecke,  sowie  zur  Entfernung  von  Luftblasen  dioit  der 
zweckmässig  gebohrte  Hahn  d,  Fig.  18. 

2  FiCK,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1864.  S.  583.  —  Tachau,  Experimentalkritik 
eines  neuen  von  A.  Fick  construirten  Blutwellenzeichners.  Zürich  1864. 

3  Abgebildet  in  dem  Katalog  des  Mechanikers  Rothe  in  Prag. 
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BlntgefiUs  dient,  die  hier  wie  beim  Quecksilbermanometer  mit  jener  Lö- 
gong  aufgefüllt  werden.  Die  sämmtlichen  Theile  sind  an  dem  Träger  ggg 
fest,  welcher  mittelst  Zahntriebes  an  der  Stange  h  anf-  und  abgeführt 
werden  kann.  Der  Träger  hält  auch  noch  den  Abscissenschreiber  t,  der 
denNullpunct  des  Druckes  anschreibt.  Bei  einigen  Versuchen  hat  Fick  ^ 
auch  den  Schreibhebel  mit  Hinweglassnng  der  Oeradführung  direct  mit 
dem  Federende  c  verbunden,  die  schreibende  Spitze  bewegt  sich  dann 
im  Kreisbogen;  es  wird  aber  träge  Masse  erspart 

Die  Vortheile,  welche  das  Federmanometer  gegen  das  Quecksilber- 
manometer gewährt;  sind   auf  den  grossen  Widerstand  zurückzuführen; 
welchen  die  elastische  Kraft  der  Feder  ihrer  Entfernung  aus  der  Gleich- 
gewichtslage entgegensetzt  und  auf  die  geringe  Geschwindigkeit;  welche 
das  A^ie  Federende  bei  den  kleinen  Excnrsioneu;  die  es  macht;  annimmt 
(s.  unten).     Man  nennt  ein  Kymographiou;  in  welchem  das  Quecksilber- 
manometer durch   ein  Federmanometer  ersetzt  ist;   Federkymographion; 
die  Einrichtungen;  welche  das  die  Curve  aufnehmende  Papier 
bewegen;  sind  dieselben  wie  beim  ersteren.     In   noch  höhe- 
rem Maasse  erreichte  Fick  2   die  Vort heile   des   Federkymo- 
graphion  durch  Anwendung   einer  zungenförmigeu;   soliden 
Metallfeder;  welche  mit  ihrem  einen  Ende  festliegt;  während 
ihr  anderes  Ende  mit  einem  Schreibhebel  verbunden  ist;  der 
die  Excursionen  der  Feder  vergrössert  wiedergiebt.    üebertra- 
gen  wird  der  Blutdruck  auf  diese  Feder,  durch  eine  Schneide, 
die  auf  einer  Kautschukmembran  befestigt  ist.     Diese  Mem-       \k\ 
bran  aber  verschliesst  ein  kleines  mit  Wasser  gefülltes  Olas- 
rdhrcheu;  welches  mit  dem  Blutgefässe  communicirt.    Einen 
ähnlichen  Apparat  hat  jüngst  Basch ^  construirt.   Bei  demselben 
liegt  auf  der  Kautschukmembran  eine  Kugel;  welche  die  Be- 
wegungen der  Membran  auf  einen  zweiarmigen  Fühlhebel  über- 
trägt, dessen  Empfindlichkeit  mittelst  einer  Spiralfeder  regu- 
lirt  werden  kann.    Beide  Vorrichtungen  haben  eine  gewisse 
Aehnlichkeit  mit  dem  von  Maret  und  Chaüveau  angegebenen 
Sphygmoscop;  welches  Marey*  später  als  elastisches  Manometer 
mit  Kautschukmembran  (Manomötre  elastique  ä  membran  de 
eaoutchouc)  beschrieben  hat.    Es  besteht  aus  einer  mit  Hahn 
versehenen  zur  Verbindung  mit  dem  Blutgefässe  bestimmten 
Rdbre  a  (Fig.  22);  auf  deren  anderes  Ende  ein  Kautschuk- 
beutel h  aufgebunden  ist.     Rohr  und  Beutel  werden  mit  Lö- 
sung von  Natroncarbonat  gefüllt;   der  Beutel  ist  luftdicht  in 
ein  kurzes  Glasrohr  eingefügt;  von  welchem  auf  der  anderen     Fig.  22. 
Spitze  das  engere  Rohr  c  abgeht,  bestimmt;  den  den  Beutel 
ungebenden   Luftraum  mit    einer  Registrirtrommel  (s.   oben  S.  152)  zu 


"ö 


1  FiCK,  Würzburger  Verh.  N.  F.  IV.  8.  223.  1 872. 

2  Fick,  Festschrift  zu  Ehren  Rinecker's  v.  d.  med.  Fac.  zu  Würzburff.  S.  13. 
Leipzig  1877.  In  etwas  anderer  Form  schon  beschrieben  bei  Badoud,  über  den  Ein- 
flms  des  Hirns  auf  den  Blutdruck  in  der  Lungenarterie.  Würzburg  1874. 

3  Basch,  Med.  Jahrb.  d.  Ges.  d.  Aerzte.  S.  459.  Wien  1 879. 

4  Marey,  Physiol.  m6d.  d.  1.  circ.  p.  196.  Paris  1863 ;  Du  mouv.  d.  1.  fonct.  d.  1. 
Tie.  p.  1 52.  Paris  1 868 ;  Travaux  du  labor.  1 876.  p.  1 96 ;  La  mäthod.  graph.  p.  264.  Paris 
!878. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


236   BoLLBTT,  Physiologie  der  Blatbewegnng.  3.  Cap.  Der  Blutstrom  in  d.  Arterien. 

commmiiciren.  Es  hat  sich  hier  der  jeweilige  Blatdmck  mit  den  elft- 
stischen  Kräften  des  Eantsehokbeatels  ins  Oleichgewicht  zu  setzen;  die 
Ausdehnung  und  Zusammenziehung  des  Beutels  wird  durch  Lufttrans- 
mission auf  die  Membran  der  Trommel  und  auf  den  Schreibhebel  über- 
tragen. 

Neuerlich  hat  Mabe7>  an  Stelle  des  Eautschukbeutels  die  dflone 
Metallbttchse  gesetzt^  wie  sie  bei  gewissen  Aneroidbarometem  statt  Bouk- 
DON^s  Feder  angewendet  wird  und  die  damit  getroffene  Einrichtung  als 
metallisches  Schreibmanometer  (Manom^tre  metalUque  inscripteur)  beschrie- 
ben,  wodurch  er  sich  wieder  die  Vortheile  des  FiCK'schen  Federmsno- 
meters  im  Vergleich  mit  dem  von  ihm  frtlher  angewendeten  Kautschuk- 
Manometer  zuwendete. 

Sollen  die  Federmanometer  zu  absoluten  Bestimmungen  des  Blut- 
druckes bentttzt  werden,  so  mtissen  dieselben  vorerst  nach  Quecksilber- 
säulen empirisch  graduirt  werden  und  es  muss  die  Oraduirung  wegen 
der  bleibenden  Dehnungen,  welche  die  elastischen  Manometer  nach  nnd 
nach  erleiden,  während  des  Gebrauches  öfter  wiederholt  werden.  Dis 
Verfahren  hierfür  ist  bei  Fick  und  Maret  nachzusehen;  Gebrauchsan- 
leitungen ftlr  Eymographien  überhaupt  sind  in  den  Abhandlungen  Lcd- 
wio^s,  Volkmann's,  Mabet'S;  Figk's  und  in  Cton's^  Methodik  zu  finden. 

Hier  müssen  aber  noch  über  die  Verlässlichkeit  der  Angaben  der 
Manometer  einige  Bemerkungen  angeftigt  werden.  Die  Voraussetzung, 
welche  man  für  ein  möglichst  vollkommenes  Messinstniment  des  Blut- 
dmckes  machen  mnss,  ist,  dass  es  die  Höhe  des  Blutdruckes,  die 
Grösse,  Daner  und  Form  seiner  Schwankungen  völlig  genau  angebe. 

ViERORDT^  hat  gegen  das  Quecksilbermanometer  den  Vorwurf 
erhoben,  dass  es  diesen  Anforderungen  nicht  genügt.  Die  Grösse 
und  die  Periode  der  vom  Instrument  angezeigten  Schwankungen  ent- 
sprächen nicht  der  Grösse  und  Dauer  der  Druckschwankungen,  welche 
auf  das  Instrument  einwirken  und  durch  dasselbe  gemessen  werden 
sollen. 

Die  ungetreuen  Angaben  des  Instrumentes  sollen  aber  ihr^en  Grund 
haben  in  Folgendem.  Denkt  man  sich  das  Quecksilber  durch  einoi 
Druck,  der  das  eine  Niveau  plötzlich  trifft,  aus  seiner  Gleichgewichts- 
lage gebracht  und  dann  den  Druck  wieder  plötzlich  aufhören,  so  kehrt 
das  Quecksilber  nach  Art  einer  aus  ihrer  Gleichgewichtslage  gehobene 
Pendellinse  in  seine  Gleichgewichtslage  zurück,  dort  mit  der  grössten 
Geschwindigkeit  anlangend,  schlägt  es  mit  abnehmender  Geschwindig- 
keit nach  der  entgegengesetzten  Seite  aus,  kehrt  dann  wieder  in  die 


1  Mabbt,  Trayaux  du  labor.  1876.  p.  199;  La m^thod.  graph.  p.  267.  Paris  1878. 

2  E.  Cton,  Methodik  d.  physiol.  Ezperim.  u.  Yivisect.  S.  lOOn.  Atlas.  Qiessea 
1876. 

3  YixBORDT,  Die  Lehre  Yom  Arterienpuls.  S.  6. 3raunschweig  1855. 
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Gleichgewichtslage  zurttok  n.  b.  f.  Man  hat  diese  Pendelbewegongen 
des  Qaecksilbers  als  Eigenschwingangen  desselben  bezeichnet.  Sie 
wflrden  sich  unendlich  lange  fortsetzen,  wenn  die  Bewegung  nicht  im 
widerstrebenden  Mittel  stattfände  nnd  keine  Beibang  der  Flttssigkeit 
Torhanden  wäre.  Dnrch  diese  Widerstände  werden  die  Schwingungen 
BO  gedämpft,  dass  die  Flttssigkeit  nach  einigen  Schwingungen  wieder 
rar  Buhe  kommt  Begreiflicher  Weise  sind  die  Widerstände  viel 
grosser,  wenn  auf  das  eine  Niveau  des  Quecksilbers  der  Blutdruck 
wirkt  ViEBORDT^  glaubte  nun,  dass  bei  der  Uebertragung  von  Druck- 
schwankungen auf  das  Quecksilber  der  durch  diese  allein  bedingte 
Schwingnngszustand  durch  das  fortwährende  Eingreifen  der  in  Folge 
der  Tiägheit  erhaltenen  Eigenschwingungen  fortwährend  gestört  werde. 
Er  stutzte  sich  dabei  noch  auf  mathematische  Deductionen  Bedten- 
mcheb's^  die  seiner  Anschauung  das  Wort  redeten.  Fick'  wendete 
iber  g^en  Bedtenbagher  ein,  dass  derselbe  einen  sehr  wesentlichen 
Factor  bei  seinen  Bechnungen  nicht  beachtet  habe,  nämlich  den 
l^iderstand.  Wird  dieser  berflcksichtigt,  dann  gelangt  man  fttr  das 
Manometer  zu  einem  schon  firtther  von  Seebegk^  bei  anderer  Qe- 
leg^eit  begründeten  Satz,  dass  sich  zwei  Schwingungsweisen  ttber- 
emanderlegen,  eine  von  der  Periode  der  Blutdruckschwankungen, 
die  zweite,  welche  das  aus  der  Gleichgewichtslage  gebrachte  Queck- 
sQber  fllr  sich  annehmen  wttrde,  welche  letztere  aber  durch  die 
Widerstände  bald  unmerklich  wird. 

Die  Zeit,  wann  das  eintritt,  ist  aber  in  hohem  Grade  von  den 
bestimmt  gegebenen  Werthen  der  variablen  Bedingungen  abhängig. 
SjAter  haben  Magxi^  und  Ebies^  die  Theorie  der  Manometerbewe- 
goog  ratwickelt 

Die  Beantwortung  der  Frage  nach  der  Brauchbarkeit  des  Queck- 


i  YnmoBDT,  Die  Lehre  TOmArterienpiils.BraunBchweig  1855. 

2  RiDTKKBACHBB  bei  '^OTordt,  Die  Lehre  vom  Arterienpuls  etc.  S.  11 ;  Arch. 
L  phyiioL  Heilk.  1858.  S.  135. 

3  FiCK,  Med.  Physik.  1.  Aafl.  S.  470.  Braunschweig  1856. 

4  Sbdbok,  DoYe\  Repert  d.  Physik.  VIII^AIm.  d.  Physik.  LXn.  8. 289. 

5  Mach,  Sitasgsber.  d.  Wiener  Acad.  XLYl.(2)  S.  157. 1862;  XLVII.(2)  8.33. 
1863;  Jahrb.  d.  Ges.  d.  Aerzte.  Heft  4. 8. 43.  Wien  1862. 

6  Kbiss,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1878. 8. 419.  Ist  /  die  Länge,  Q  der  Qner- 
idmitt,  9  das  specifische  Gewicht  des  Quecksilbers,  so  ist  IQc  die  zu  bewegende 
Muse.  Die  Beweffong  derselben  wird  bestimmt  durch  die  Kraft,  welche  äe  in 
die  Gleichgewichtslage  zurückzufahren  sucht,  durch  den  Druck,  der  auf  sie  wirkt, 
sod  durch  die  Reibung  in  jedem  Moment.  Die  der  Masse  ertheilte  Beschleuni- 
gung kann  in  jedem  Augenblick  proportional  der  dgebraischen  Summe  der  drei 
msimten  Erute  angesehen  werden.  Die  erste  &aft  ist  proportional  der  £nt- 
lenrnnj^  aus  der  Gleichgewichtslage,  die  zwdte  sei  als  Function  der  Zeit  gegeben, 
äe  dntte  (tassere  Reibung)  ist  proportional  der  Geschwindigkeit  anzunehmen 
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Bilbermanometers  zu  Blutdrackbestimmnngen  und  nach  dem  Grade 
seiner  Genaaigkeit  unter  verschiedenen  gegebenen  Bedingungen  ist 
aber  damit  wesentlich  auf  das  experimentelle  Gebiet  verwiesen,  wo 
man  sie  schon  frtther  sachte.    Solche  Prflfangen  worden  angesteUt 

(Yon  der  inneren  Beibang  werde  abgesehen).   Bei  der  Entfernung  x  ans  der  Gleich- 

Sewichtslage  ist  dann  die  erste  Kraft  2xQcg,  worin  g  die  Schwere  ist.  Der  wir- 
ende Druck  P  sei  gegeben  durch  die  Höhe  der  Quecksilbersäule,  die  ihm  das 
Gleichgewicht  h&lt,  dann  ist  die  zweite  Kraft  PQ^rg,  Endlich  sei  17  eine  Yon  der 
Natur  des  Instrumentes  abhäng^ige  Beibungsconstante  und  t  die  Zeit,  so  ergiebt 
sich  die  folgende  Bewegungsgleichung: 

B'x 2^  _P_ ri        dx 

di^   -^    l    ^"^    i    '^        IQc  '   di   ' 

Wird  hierin  gesetzt  -^  «|>*- 

g-P^9W 

so  ergiebt  sich 

welche  Gleichung  ndt  der  von  Mach  angestellten  völlig  übereinstimmt. 

Wenn  a>(0  der  veränderliche  Druck  gegeben  ist  in  der  allgemeinsten  Form 
einer  periodischen  Function  der  Zeit: 

00 

1 
so  wird 

X'-^^asin{qt  +  &)  +  e  ~*'  («  sin  rr  +  «  cos  rt) 
Hierin  ist 

r  —  "J/p*— &';  9  und  9  zwei  vom  Anfangszustande  abhängige  Gonstanten. 

Enthält  f  (0  ausser  dem  rein  periodischen  noch  einen  von  der  Zeit  abhängign 
Theil,  welcher  C,g  ist,  so  wird: 

ic  =  -^  +  2  ** 8"^ (^^+^)  +  ^"^'(^ änrt  +  e  cosrO 

Die  Bedeutung  der  Gleichung  ist  folgende:  Die  Stellung  des  (^uecksQben 
kann  in  jedem  Augenblicke  gefunden  werden  durch  algebraische  Summirung  dreier 
Theile.  •  Einem  constanten,  entsprechend  dem  constanten  Theil  im  einwirkenden 
Druck ;  einem  rein  periodischen,  welcher  zum  periodischen  Theüe  des  einwirken- 
den Druckes  in  dem  Verhältnisse  steht,  dass  jedem  Glied  der  einen  Reihe  em 
Glied  der  andern  entspricht,  welches  gleiche  Periode  hat,  aber  in  Bezug  auf  die 
Form :  Amplitude  und  Thase  verschieden  ist ;  und  einem  dritten  Theile ,  welcher 
eine  Eigenschwingung  des  Quecksilbers  darsteUt,  der  aber,  wie  der  FaJctor  e-*' 
zeigt,  um  so  rascher  verschwindet,  je  grösser  der  Widerstand  ist.  Ebies  macht 
darauf  aufinerksam,  dass  die  Theorie  nur  eine  angenäherte  sein  kann,  da  die 
Quecksilbersäule  sich  nicht  als  Ganzes  bewegt  und  die  Annahme,  dass  die  Bä- 
hung einfach  der  Geschwindigkeit  proportional  ist,  der  Wirklichkeit  nicht  ent- 
spricht. 
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TOD  FicK  &  Tachaü*,  Schummer^,  Cton^,  Asp*  nnd  Ebies^.  Für 
BestimmoDgen  des  mittleren  BlntdrnckeB  werden  wir  ttber  das  Qneck- 
silbennanometer  noch  Einiges  zu  bemerken  haben  (s.  unten). 

Was  das  FicK'sche  Federmanometer  betrifft,  so  fielen  die  Prtt- 
fliDgen  desselben  auch  in  Bezug  auf  die  Form  der  Schwankungen 
zufriedenstellend  aus  und  verweist  Fick  besonders  auch  darauf,  bis 
zu  welchem  Grade  es  den  Forderungen  entspricht,  welche  Mach  an 
einen  Wellenzeichner  stellt,  der  auch  die  Form  der  Schwankungen 
annähernd  getreu  wiedergiebt  (s.  unten).  Es  hat  nur  den  Nachtheil, 
dass  es  oft  neu  empirisch  graduirt  werden  muss,  was  eben  so  auch 
mit  dem  neuen  Federmanometer  von  Fick  und  mit  dem  metalli- 
schen Schreibmanometer  von  Markt  der  Fall  ist,  wenn  dieselben 
zu  absoluten  Bestimmungen  verwendet  werden  sollen.  Markt  ^  ver- 
weist auf  diese  Nothwendigkeit  und  Schwierigkeit  der  wiederholten 
Graduirung  seiner  Instrumente,  hebt  aber  auf  Grund  experimenteller 
Pmfnngen  ihre  besondere  Treue  hervor. 

III.  Der  mittlere  Blatdruck  in  den  Arterien. 

Aus  der  eben  besprochenen  Einrichtung  der  Messinstrumente  für 
den  Blutdruck  und  aus  den  damit  erhaltenen  Curven  ergiebt  sich,  dass 
der  während  einer  bestimmten  Zeit  vorhandene  mittlere  Blutdruck 
dem  arithmetischen  Mittel  aller  dieser  Zeit  entsprechenden  Ordinaten- 
werthe  der  Blutdruckcurve  gleich  ist.  Für  die  Bestimmung  des  mitt- 
leren Blutdruckes  muss  also  die  Abscisse,  ttber  welcher  die  einzelnen 
Punete  der  Blutdruckcurye  angeschrieben  werden,  genau  bekannt  sein. 
Die  Abscisse  wird  also  vorgängig  oder  gleichzeitig  mit  der  Blutdruck- 
curve angeschrieben  werden  mttssen.  Siehe  Fig.  23,  eine  Carotis- 
eurve  vom  Hund  ttber  der  Abscisse  o^,  links  ein  Millimetermaass- 
stab aufgetragen,  an  welchem  die  Ordinatenwerthe  (n)  abzulesen  sind. 

Beim  Queeksilbermanometer,  welches  zu  absoluten  Bestimmungen  des 
Blutdmekes  vorsugsweise  verwendet  wird,  muss  bei  der  Bestimmung  der 
eiaielnen  Ordinatenwerthe,  wie  schon  angeiUhrt,  der  Abstand  der  Curve 
von  der  Abscisse  doppelt  genommen  werden.  Es  muss  aber  femer  eine 
GOTTeetion  für  die  ttber  dem  Quecksilber  im  gebogenen  Manometerscjienkel 
itekeade  NatroncarbonatUteung  angebracht  werden  dadurch,  dass  man  den 

1  Tachau,  Experimentalkritik  etc.  Zürich  1 864. 

2  ScHUiixBB,  Vergleich.  Prttfang  d.  Pulswellenzeichner  y.  A.  Fick  n.  G.  Ludwig. 
DoipAt  1867. 

3  Ctom,  Ber.  d.  sftclis.  Ges.  d.  Wiss.  18S6.  S.  263. 

4  Asp,  £benda.  1867.  S.  143. 

5  KaiKsa. a.0. 

6  Mabbt,  Travaux  da  labor.  1876.  p.  199 ;  LaM^thod.  graph.  p.  598.  Paris  1878. 
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darch  dieselbe  bedingten  Druck  von  dem  Blutdruck  abriebt.    Der  wir- 
kende Blutdruck  berechnet  sieb  dann  nach  der  Formel 


l 


<'-h) 


worin  —  das  Verhältniss  des  spec.  Gewichtes  der  Natroncarbonatldnug 

zu  dem  des  Quecksilbers  bedeutet.    Das  arithmetische  Mittel  der  Ordi- 
naten  der  während  einer  bestimmten  Zeit  angeschriebenen  Blutdruckcorve 


Fii.8S. 

wird  bestimmt  durch  Ausmessung  des  von  der  Cnrve,  von  der  Absdase 
und  den  dem  Anfang  und  Ende  der  Zeit  entsprechenden  Ordinaten  be- 
grenzten Areales  Fig.  23  oyy'xj  wozu  man  sich  eines  Planimeters  be- 
dient. >  Die  mittlere  Ordinate  ergiebt  sich  dann  als  H9he  jenes  Becht- 
eckes;  welches  die  Abscisse  zur  Grundlinie  und  denselben  Flächeninhalt 
wie  das  von  der  Cnrve  begrenzte  Areal  hat.  Ein  Ersatzverfahren  flfr 
das  planimetrische  hat  Volkmann  angegeben.  Es  besteht  in  Ausschnei- 
den des  wie  früher  begrenzten  Areales  aus  dem  gleichmttasig  dichten 
Papier,  auf  welchem  die  Curve  angeschrieben  wurde.  Das  Gewicht  dieses 
g  wird  dann  verglichen  mit  dem  Gewicht  G  eines  aus  demselben  Papier 
geschnittenen  Rechteckes,   welches  die  Abscisse  zur  Grundlinie  hat  und 

dessen  Höhe  N  genau  bestimmt  wird.    Es  ist  dann  n  =3  -r^. 

(j 

1  GsoHBiDLBK,  Physiol.  Method.  S.  27.  Braunschweig  1876. 
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Der  Mitteldmck  kann  anch  direct  gemessen  werden  nnd  wnrden  dazn 
brauchbare  Manometer  von  Marbt  nnd  Setchenow  angegeben. 

Mabet's  *  compensirtes  Manometer  (manom^tre  compensatenr)  ist  dem 
Ton  Magendie  statt  Poiseuille's  u  förmigen  Rohr  eingeftlhrten  Hämometer 
(hömomötre)  nachgebildet.  Eine  kurze,  weite,  cylindriscfae  Flasche,  deren 
enger  Hals  mit  dem  Blutgefäss  communacirt,  ist  nahe  dem  Boden,  communicirt 
mit  zwei  aufrechtstefaenden  Röhren,  dften  eine  gleichweit  ist,  während  die 
andere  eine  eapillare  Verengerung  an  ihrem  unteren  Ende  besitzt.  Flasche 
und  Röhren  sind  bis  zu  einer  gewissen  Höhe  mit  Quecksilber  gefttllt  und 
dieses  steht  überall  auf  demselben  Niveau.  Wirkt  der  Blutdruck  auf 
das  Quecksilber  in  der  Flasche,  so  erscheinen  im  gleichweiten  Rohr  die 
Schwankungen  des  Druckes  wie  im  gewöhnlichen  Manometer;  auf  das 
Quecksilber  im  verengten  Rohr  werden  die  Druckschwankungen  nicht, 
wohl  aber  der  Mitteldruck  allmählich  übertragen. 

Setghemow  erreichte  denselben  Zweck  dadurch,  dass  er  zwischen  den 
Schenkeln  eines  uf^rmigen  Manometers  einen  Hahn  anbrachte,  durch  den 
die  Uebergangsstelle  beliebig  verengt  werden  konnte.  Zugleich  hatte 
8etchenow2  die  Zulässigkeit  seines  Instrumentes  durch  experimentelle  Prü- 
fung erwiesen. 

PoisEuiLLE^  hat  zwar  später  Mabet's  Instrument  verworfen,  allein 
Erieb^  zeigte  experimentell  und  theoretisch,  dass  das  compensirte  Mano- 
meter  den  Mitteldruck  genauer  angiebt,  als  derselbe  durch  Planimetrie  des 
Corvenareales  des  freischwingenden  Manometers  erhalten  werden  kann, 
da  letzteres,  wie  wir  sahen,  die  Schwankungen  des  Blutdruckes  nur  an« 
genähert  wiedergiebt  (vgl.  o.  S.  237). 

Der  zu  einer  bestimmten  Zeit  in  den  Arterien  herrschende  mitt- 
lere Blutdruck  ist  eine  von  vielen  Variablen  abhängige  Function. 
Zwischen  den  gegebenen  Werthen  der  ersteren  bestehen  aber  solche 
Beziehungen,  dass  während  des  normalen  Ablaufes  der  Lebenser- 
seheinongen  der  Wertii  der  letzteren  nahezu  auf  derselben  Höhe  er- 
halten bleibt.  Nur  ganz  besondere  Einflüsse  haben  grössere  Schwan- 
kungen des  Mitteldruckes  zur  Folge. 

£e  hat  darum  einen  Sinn,  wenn  wir  die  zahlreichen  Bestim- 
mungen des  Blutdruckes  in  der  Art  carotis  und  einigen  anderen 
Arterien  verschiedener  Thiere,  welche  Yolkmann^  vorgenommen  und 
mit  von  Blake**,  Spen&leb^,  Ludwig^  gemachten  zusammengestellt 
hat,  hier  anführen.    Es  fand  sieh: 

i  Mabbt,  Ann.  des  scienc.  nat.  zoolog.  86r.  4.  YIII.  p.  349.  1857 ;  Phsrsiol.  m^. 
dela  eirc.  etc.  p.  142.  Paris  1863. 

2  Sktchbnow,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  (3)  XH.  S.  334. 1861 . 

3  PoiSKViLLE,  Gaz.  hebd.  p.  1 1 7. 1868. 

4  Kbies,  Arch.  f.  (Anat.  a.)  Physiol.  1878.  S.  417. 

5  YoLKMAim,  Hämodynamik.  S.  177.  Leipzig  1850. 

6  Blakb,  Edinb.  med.  and  surg.  Joum.  LI  -UV.  1839—1840. 

7  Spbholxr,  Arch.  f.  Anat.  n.  Physiol.  1844.  8.  50. 

8  Lin)wiG,Arch.f.Anat.u.PhyBiol.l847.S.242;Zt8chr.f.rat.Med.Bd.9. 1850. 
S.  108. 

HaBdbaelia«rPlijraiol9fi6.   Bd.IY.  16 
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Thier 

Mitteldrack 

Thier 

Mitteldmck 

in  Mm.  Quecksilber 

in  Mm.  QueckBÜber 

Pferd 

321  nach  Ludwig. 

gr.  Hund 
Pferd    alt, 

123 

Pferd 

214 

Schaf 

206 

elend 

122 

Kalb 

177 

Böckchen 

118 

^os  Hand 
Haushahn 

172 

Pferd  alt 

140  nach  Spengleb 

171 

Kaninchen 

108  nach  Blakb 

Schaf 

169 

Hund jung 

104 

Hund 

166  nach  Spbnolxb. 

Schaf  alt 

98 

Kalb 

165 

Kaninchen 

90 

Gans 

162  nach  Blake 

Henne 

88  in  Art.  brach. 

Storch 

161 

84  Stamm  der  Kiemen- 

Taube  . 

157  in  der  Art.  brach. 

Hecht' 

schlagader 
42  desgleichen 

Hund 

157 

Barbe 

Schaf 

156 

Hecht 

35.5  desgleichen 
29  link.  Aortenb. 

Kalb 

153 

Frosch 

Pferd 

150  nach  Spengleb 

(113  Grm.) 

Katze 

150  nach  Ludwig 

Schüdkröte> 

23  desgleichen 

Hund 

143 

Frosch 

Ziege 
Kalb 

135 

(114  Grm.) 

22  desgleichen 

133 

Wels* 

18.5  in  einer  Kiemenui 

Volkmann  folgert  daraus,  dass  warmblütige  Thiere  einen  höhe- 
ren Blutdruck  haben  als  kaltblütige.    Bei  den  Warmblütern  schwankt 
der  Druck  um  das  dreifache  seines  Werthes.    Der  Druck  ist  Ton 
der  GrOsse  des  Thieres  in  hohem  Grade  unabhängig.    Dass  man  den 
arteriellen  Druck  bei  Thieren  von  sehr  verschiedener  Grösse  nahezu 
gleich  gross  findet,  ist  eine  Thatsache,  auf  welche  schon  Poiseuille' 
und  Spengler^  gestossen  sind.    So  lange  man  sich  dabei  nur  an 
die  der  Grösse  des  Thieres  ziemlich  proportional  gehende   Grösse 
des  Herzens  erinnert,  hat  die  Thatsache  etwas  Befremdliches,  was 
sie  aber  sofort  verliert,  wenn  man  bedenkt,  dass  da«  Manometer  nur 
die  Spannung  des  Blutes  misst.   Die  Arbeit,  welche  da«  Herz  in  einer 
bestimmten  Zeit  aufbringt,  erhält  man  aber  erst,  wenn  man  den  im  An- 
fange der  Aorta  herrschenden  Druck  mit  dem  Blutgewicht  mnltipUciit, 
welches  jenen  Querschnitt  in  der  bestimmten  Zeit  passirt.  Dieses  Pro- 
duct  ist  bei  verschieden  grossen  Thieren  entsprechend  verschieden  und 
die  Gleichheit  des  einen  Factors  bei  verschieden  grossen  Thieren 
weist  nur  auf  die  leicht  begreifliche  Thatsache  hin,  dass  Blutmenge, 
Capacität  des  Gefässsystems  und  Widerstände  desselben  der  Grösse 
des  Thieres  eben  so  angepasst  sind  wie  die  Grösse  des  Herzens. 

1  Dieser  hohe  Druck  ist  nach  Yolkhann  bedingt  durch  die  Kinftthnrng  des 
Manometers  in  die  Aorta  gleich  unter  dem  Bulbus. 

2  Vor  Einführung  des  Manometers  eine  kleine  Blutmenge  verloren. 

3  FoiSBun^LB,  Joum.  d.  physiol.  exp^r.  et  pathol.  YIII.  p.  272. 1828. 

4  Spengleb,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1844.  S.  50. 
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Von  den  grossen  Arterien  gegen  die  kleinen  hin  nimmt  der 
mitüere  Blntdrnek  nm  ein  geringes  ab.  In  zwei  Yersuchsreihen  fand 
YoLKMANN^  in  der  Art.  carotis.  116.3—165.5  Mm.  Hg  und  gleichzeitig 
in  der  A.  metatars.  89.3  —  146  Mm.  Hg.  Der  geringe  Abfall  gegen 
die  kleinen  Arterien  hin  steht  im  Einklänge  mit  der  Tbatsache^  dass 
die  Widerstände,  welche  in  den  Arterien  zu  überwinden  sind,  ver- 
häHnissm&ssig  klein  sind  gegen  die  Widerstände  in  den  Gapillaren. 

Beim  Menschen  hat  Faiybe^  den  Blatdnick  in  den  Gefässen 
Ampntirter  bestimmt  und  in  der  A.  brach,  eines  60  jährigen  Mannes 
imd  in  der  A.  femor.  eines  30  jährigen  Mannes  denselben  120  Mm  Hg 
in  der  Art  brach,  eines  23  jährigen  Mannes  aber  110  Mm.  Hg  ge- 
iimden. 

In  Bezng  anf  die  Einflüsse,  welche  den  mittleren  Blutdruck 
steigern,  ist  hervorzuheben:  Verengerung  oder  Yerschliessung  eines 
oder  mehrerer  Arterienstämme  macht  den  Blutdruck  in  den  übrigen 
Arterien  steigen.  Solche  Drucksteigernngen  können  hervorgebracht 
werden  durch  künstliche  Yerschliessung  (Ligatur,  Compression)  von 
Arterien  (Goll*,  Ludwig  &  Thikt^,  Chauveaü  &  Mabet^,  Tscaam- 
JKW^}  oder  durch  Verengerung  in  Folge  von  Beizen,  welche  die  6e- 
fitese  direct  oder  die  Yasoconstrictoren  (va^opressorischen  Nerven^) 
oder  deren  Centren  im  Hirn  und  Bückenmark  treffen.  Besonders 
wirksam  äussert  sich  die  vasomotorische  Verengerung  solcher  Arte- 
rien, welche  grosse  Gefässgebiete  versorgen,  so  die  Verengerung  der 
vom  N.  splanchnicns  versorgten  Darmgefässe.  Die  vasomotorische 
Verachliessung  bestimmter  Arteriengebiete  ist  vrirksamer  als  die  Li- 
gatur der  zuführenden  Arterien,  da  im  ersteren  Falle  das  aus  den  ver- 
engten Gefässen  ausgepresste  Blut  dem  offenen  Theile  des  arteriellen 
Gefäassjstems  zugeführt  wird. 

Eine  besondere  Bedeutung  für  die  Steigerung  des  Blutdruckes 
kommt  dem  Verschluss  der  Himarterien  zu,  weil  die  Anämie  des 
Hins  erregend  auf  das  Gefässcentrum  im  Hirn  wirkt.  Die  Steige- 
noig  hält  nicht  an,  da  der  Erregung  bald  Lähmung  jener  Centren 


1  VoLKMANK,  Hämodynamik.  S.  16S. 

2  Faivbb,  Gaz.  m^.  1856.  p.  727. 

3  GoLL,  Ztscbr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  IV.  S.  78. 1853. 

4  Ludwig  n.  Tobt,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XLIX.  (2).  S.  421. 1864. 

5  Mabbt,  Physiol.  m^d.  de  la  drc.  p.  217.  Paris  1863. 

6  TscmBJEW,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Fhysiol.  1877.  S.  116. 

7  'Wir  können  hier,  wo  es  sich  darum  handelt  die  Variationen  und  Abhän- 
gigkeiten des  arteriellen  ^tteldruckes  im  Zusammenhange  zu  b^andeln,  nicht 
mnhin,  auf  einzehie  allgemeine  Thatsachen  der  Gefiissinneryation  hinzuweisen, 
deren  eingehendere  Betrachtung  und  nähere  Begründung  einem  anderen  Artikel 
dieses  Handbuches  überwiesen  ist,  wo  man  auch  die  Literaturangaben  finden  wird. 

16* 
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folgt.  Steigerang  des  BIutdrackeB  wird  ferner  bei  Beiznng  sensibler 
Nerven  beobachtet,  was  auf  einer  reflectorischen  Erregung  der  Vaso- 
constrictoren  beruht. 

Ein  Sinken  des  Blutdruckes  in  den  Arterien  tritt  ein,  wenn  die 
besprochenen  steigernden  Einflüsse  wieder  aufhören. 

Ausserdem  wird  aber  der  Blutdruck  in  demselben  Sinne  auch 
beeinflusst  durch  besondere  yasodilatatorische  (depressorische)  Nerven. 
Ist  auch  die  Mechanik  dieser  Nerven  noch  strittig,  so  stimmen  doch 
jetzt  alle  Beobachter  darin  ttberein,  dass  es  centrifugal  leitende  Ner- 
ven giebt,  welche  Gefässerweiterung  bewirken.  Auch  die  Gefäss- 
erweiterung  und  damit  ein  Absinken  des  Blutdruckes  kommt  auf 
refiectorischem  Wege  durch  Reizung  sensibler  Nerven  zu  Stande,  von 
denen  einzelne  durch  die  Ausdehnung  des  Gebietes,  welches  sie  be- 
herrschen, besonders  hervorragen. 

Für  die  Beurtheilung  des  Mitteldruckes  in  den  Arterien  sind  also 
die  verwickelten  Verhältnisse  des  variablen  und  von  vielfachen  Be- 
dingungen abhängigen  Gefässtonus  von  der  wichtigsten  Bedeutung.  Es 
ist  auch  leicht  ersichtlich,  dass  drucksteigemde  Einflüsse  anderer  Art 
durch  druckmindemde  des  Gefässtonus  über  oder  unter  compensirt 
werden  können  und  umgekehrt;  femer  dass  tonische  Yerändenmgen, 
die  in  verschiedenen  Gefässen  im  entgegengesetzten  Sinne  verlaufen, 
eine  compensatorische  Wirkung  auf  einander  ausüben  werden.  So 
können  sich  durch  Beizung  sensibler  Nerven  die  Gefässe  der  Haut  und 
Muskeln  reflectorisch  erweitern,  während  gleichzeitig  starke  refleeto- 
rische  Verengerung  der  Gefässe  des  Darmes,  der  Blase  und  des  Uterus 
eintreten,  auf  die  Verengerung  der  letzteren  ist  also  hauptsächlich  die 
Drucksteigerung  zurückzuführen,  welche  auf  Reizung  sensibler  Nerven 
eintritt;  sie  fiele  noch  stärker  aus,  wenn  nicht  gleichzeitig  die  früher 
genannten  Gefässe  sich  erweiterten.  Von  anderen  Nerven  (N.  depressor 
Ludwig  und  Cyon)  erhält  man  wieder  vorzugsweise  Erweiterung  der 
Gefässe  des  Bauches.  Der  wechselnde  Gefässtonus  und  die  zuletzt 
erwähnten  Thatsachen,  welche  auf  ein  antagonistisches  Verhalten  des 
Gefässtonus  in  verschiedenen  Gef ässgebieten  hinweisen,  ermöglichen 
es  wahrscheinlich  in  erster  Reihe,  dass  die  Gefässe  sich  grösseren 
und  kleineren  Blutmengen  anpassen,  ohne  dass  dabei  der  Mitteldruck 
grössere  Schwankungen  für  die  Dauer  erleidet 

Die  auf  dieses  Anpassungsvermögen  bezüglichen  Thatsachen  wur- 
den durch  eine  Reihe  von  Arbeiten  aus  Ludwig's  Laboratorium  ans 
Licht  gebracht  und  wir  werden  sie  sogleich  kennen  lernen.  Vorausge- 
schickt sei  aber  noch,  dass  Pawlow^  bei  Hunden,  die  so  gezähmt 

1  Pawlow,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVI.  S.  266. 1878. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


'    Draclonindemde  Einflüsse,  AnpassungsYermögend.Gef&sse;  Normaldruck  etc.   245 

waren,  dass  Bie  yollkommen  ruhig  im  nicht  narkotisirten  Zustande  auf 
dem  Operationsbrete  lagen,  durch  rasche  Operation  eine  Arterie  unter 
der  Haut  an  der  Innenfläche  des  Kniegelenks  biossiegte  und  in  dieselbe 
ein  Manometer  einfUhrte.  Die  Hunde  waren  24  Stunden  Torher  gut 
gef&ttert  worden  und  bekamen  dazu  und  noch  einmal  12  Stunden  vor 
der  Operation  zu  trinken.  Nachdem  der  Blutdruck  unter  diesen  Ver- 
hältnissen bestimmt  war,  wurden  sie  mit  trockenem  Brot  oder  Fleisch 
gefüttert  und  der  Blutdruck  wieder  in  verschiedenen  Zeiträumen  nach 
der  Fütterung  bestimmt.  Es  zeigte  sich  y  dass  der  Abfall  des  Blut- 
druckes im  Maximum  nur  10  Mm.  Hg  betrug;  dieser  Abfall  ist  klein^ 
wenn  man  bedenkt,  dass  die  Erweiterung  der  Eingeweidearterien  und 
der  Austritt  von  Yerdauungsflüssigkeiten  dem  Abfall  des  Blutdruckes 
ausserordentlich  günstig  sein  müssten;  es  muss  also  ein  Bestreben  zur 
Anfrechthaltung  des  Mitteldruckes  angenommen  werden.  Pawlow 
macht  darauf  aufimerksam,  dass  die  Erweiterung  der  Eingeweide- 
arterien beim  Kaninchen  mit  einer  Contraction  der  Ohrgefässe  zu- 
sammenfalle. Später  sah  Pawlow^  in  ähnlichen  Versuchen  wie  die 
früheren  während  vieler  Tage  bei  Hunden  den  Blutdruck  in  Folge 
von  reichlichem  Trunk,  Schmerz,  Furcht  nicht  über  20  Mm.  Hg  in 
der  Regel  nur  um  10  Mm.  Hg  schwanken  und  meist  die  mittlere  Höhe 
von  130  Mm.  Hg  bewahren. 

Blutentziehungen  müssten,  wenn  man  voraussetzen  könnte,  dass 
der  Blutdruck  dem  Gleichgewichtszustande  entspricht,  in  welchen 
sich  ein  Inhalt  von  bestinmiter  Grösse  mit  den  Kräften  einer  Wan-  ^ 
dnng  von  unveränderlichen  elastischen  Eigenschaften  gesetzt  hat,  ein 
Sinken  des  Blutdruckes  zur  Folge  haben.  Da  aber  die  Blutentziehung 
auf  die  in  ihren  Eigenschaften  veränderliche  Gefässwand  und  auf 
die  sie  beherrschenden  Nerven  einen  verändernden  Einfluss  ausübt, 
80  können  Blutentziehungen  auch  ohne  Veränderung  des  arteriellen 
Druckes,  ja  sogar  mit  Steigerung  desselben  verlaufen. 

Blutentziehungen,  die  nicht  über  2—d^lo  des  Körpergewichtes 
betragen,  bringen  nur  geringe  und  schwankende  Aenderungen  des 
Druckes  hervor.  Erreicht  die  entleerte  Blutmenge  ungefähr  die  Hälfte 
deijenigen,  welche  bei  tödtlicher  Verblutung  gewonnen  werden  kann, 
dann  sinkt  der  Blutdruck  plötzlich  ab  und  nun  immer  weiter,  bis  er 
bei  einem  Blutverluste  von  4,  5—6  ®/o  des  Körpergewichtes  auf  Null 
nnkt  (Hbidbnhain^,  Gatzuck*,  Tappeiner*,  Worm-Müller*,  Lesser«). 

1  Pawlow,  Arch.  f.  d.  ges.  Phyriol.  XX.  S.  210  u.  215. 1879. 

2  HKmxHHAiN,  Arch.  f.  d.  ges.Phyuol.  III.  S.  504. 1870. 

3  Gatzück,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1871.  S.  833. 

4  Taffsibbb,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  1872.  S.  193. 

5  Wobm-MOllbb,  Ebenda  1873.  S.  505. 

6  Lbssbb,  Ebenda.  1874.  8. 153;  Arch.  f.  (Anat.  n.)Physiol.  1878.  S.  41. 
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Aach  die  Geschwindigkeit  der  BlutenÜeerung  hat  einen  Einflnss 
anf  die  das  Absinken  des  Druckes  eompensirenden  Momente,  da  bei 
langsamem  Aderlass  der  Blutdruck  schon  nach  Blutentleerungen  sinkt, 
welche  bei  raschem  Aderlass  ein  solches  Sinken  nicht  herbeiführen 
(Basch  ^). 

Die  Vermehrung  der  Blutmenge  durch  Transfusion  giebt  eben- 
falls nicht  das  fürs  Erste  zu  erwartende  Resultat  einer  der  transfion- 
dirten  Blutmenge  proportionalen  Steigerung  des  Blutdruckes.  Wenn 
nachweislich  in  Folge  der  Transfusion  keine  Ansammlung  des  Blutes 
in  den  Venen  stattgefunden  hat  und  kein  Austritt  von  Blut  oder 
Plasma  oder  ein  solcher  nur  in  unbedeutendem  Maasse  erfolgte,  er* 
scheint  der  arterielle  Druck  meist  nur  unbedeutend  gesteigert  und 
sehr  bedeutende  Injectionsmengen  treiben  den  Mittelwerth  des  Druckes 
über  eine  bestinmite  obere  Grenze  nicht  hinaus.  Es  bleibt  femer  in 
überfliUten  Thieren  bei  eingeleiteter  Verblutung  weit  mehr  Blut  zurtlck 
als  bei  nicht  plethorisch  gemachten  Thieren.  Aus  diesen  Thatsaehen 
geht  hervor,  dass  sich  die  Gefässwände  sehr  wechselnden  Blutmen- 
gen anzupassen  vermögen  und  da3s  sie  endlich  bleibende  Reckungen 
erleiden  (Worm  &  Müller^,  Lesser^). 

Je  nachdem  die  Blutmenge  durch  Aderlass  vermindert  oder  durch 
Transfusion  vermehrt  wird,  glaubt  Wobm- Müller  bei  Hunden  drei 
verschiedene  Füllungszustände  der  Gefässe  (FUllungsterritorien)  unter- 
scheiden zu  sollen:  1.  Das  erste  beginnt  mit  der  höchsten  mit  dem 
Leben  vereinbaren  Anämie.  Blutmenge  20 — 30%  weniger  als  die 
normale.  Mit  wachsender  FttUung  steigt  der  arterielle  Druck  ziem- 
lich regelmässig  von  25—130  Mm.  2.  Fängt  mit  einem  Blu^ 
halt  an,  der  25  ^/o  unter  dem  normalen  liegt  und  hört  mit  Zunahme 
der  Blutmenge  bei  30— 50<>/o  über  dem  normalen  auf.  Die  DrudL- 
steigerung  ist  hier  geringer,  reicht  aber  im  Mittel  von  120—175 
Mm.  Hg.  3.  Beginnt  mit  Vermehrung  der  Blutmenge  um  30 — 50  ^i^ 
und  erreicht  beim  höchsten  FttUungsgrad  sein  Ende.  Der  Druck  bleibt 
im  wesentlichen  ungeändert.  Der  zweite  FttUungsgrad  sei  für  die  nor- 
male Fttllung  des  Gefässsystems  massgebend.  Während  der  Abnahme 
der  Blutmenge  um  20—30%  sinkt  der  Druck,  steigt  aber  bis  spä- 
testens nach  einer  halben  Minute  auf  die  ursprttngliche  Höhe.  Bei 
Zunahme  der  Blutmenge  um  25— 50<>/o  steigt  der  Druck  um  rasch 
auf  die  ursprttngliche  Höhe  zu  sinken.  Es  geschieht  in  beiden  Fäl- 
len eine  Druckregulirung  im  Sinne  des  Normaldruckes.    Die  dmck- 

1  Basch,  Her.  d.  sachs.  Ges.  d.  Wiss.  1875.  S.  373. 

2  WoBH-MüLLEB,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  Math.-natorw.  Gl.  1S73.  S.  505; 
Transfusion  u.  Plethora.  Ghristiania  1875. 

3  Lesseb,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  Math.-iiatarw.  Ol.  1874.  S.  153. 
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regolirenden  Einfltisse  sind  nervöser  Natur,  denn  nach  Durchschnei- 
dmig  des  Halsmarkes  fällt  dieses  .Territorium  ans. 

Auch  die  Beobachtangen,  welche  Ludwig  &  Thibt',  Tappeines^ 
und  Basgh^  ttber  die  Folgen  der  Verschliessnng  der  Pfortader  ge- 
macht haben,  weisen  anf  das  Eingreifen  tonischer  Veränderungen 
liiiL  Nach  der  Unterbindung  sinkt  der  Druck  rasch  auf  ein  Minimum, 
bei  welchem  die  Thiere  zu  leben  aufhören.  Löst  man  die  Ligatur 
ehe  dieses  Minimum  eintritt,  so  stellt  sich  der  alte  Druckwerth  wieder 
her.  Anfangs  schien  sich  dafUr  die  Erklärung  zu  bieten,  dass  in  den 
Darmgefässen  so  viel  Blut  angestaut  werde,  dass  gleichsam  eine  Yer- 
blutoDg  des  Thieres  in  seine  eigenen  Darmgefässe  eintrete;  allein 
es  zeigte  sich  bei  Bestimmung  der  gestauten  Blutmenge  dieselbe  so 
klein,  dass  an  eine  tödtliche  Anämie  in  den  übrigen  Gefässen  nicht 
gedacht  werden  kann.  Das  Sinken  des  Arteriendruckes  weist  also 
snf  eine  tonische  Depression  hin. 

Einen  constanten  Zusammenhang  zwischen  Schlagfolge  des  Her- 
zens und  dem  mittleren  Blutdrucke  in  den  Arterien  in  der  Weise, 
dsss  jede  Beschleunigung  der  Schlagfolge  eine  Steigerung,  jede  Ver- 
laogsamung  der  Schlagfolge  ein  Sinken  des  arteriellen  Druckes  zur 
Folge  hätte,  wie  man  Yordem  annahm,  giebt  es  nicht.  Es  kommt 
das  daher,  dass  zwischen  dem  Blutdruck  und  den  Herzhemmungs- 
nenren  und  den  motorischen  Ganglien  des  Herzens  andererseits  selbst 
wieder  compensatorische  Wechselbeziehungen  existiren.  Basches  Stei- 
gen des  Blutdruckes  ändert  die  Schlagfolge  des  Herzens  bald  in  der 
einen,  bald  in  der  anderen  Weise  ab;  rasches  Sinken  des  Blut- 
dmekes  steigert  die  Anzahl  der  Herzschläge  mehr  oder  weniger 
beträchtUch. 

Ein  starkes  Absinken  des  Blutdruckes  tritt  aber  auf,  wenn  das 
Herz  seine  Schläge  vollständig  einstellt.  Dieser  Fall  yerdient  unser 
Interesse  darum,  weil  seine  Bealisirung  durch  Erregung  der  Hem- 
mnngsnerven  des  Herzens  Gelegenheit  gab,  die  Spannung  des  ruhen- 
den Blutes  zu  messen  (Brunneb^).  Dabei  musste  aber  noch  die 
weitere  Forderung  erftlllt  sein,  dass  auch  die  Athembewegungen  und 
die  Bewegungen  der  Gliedmassen  möglichst  zur  Buhe  gebracht  wur- 
den. Unter  diesen  Bedingungen  fand  Brunneb  den  Druck  in  den 
Arterien  des  Hundes  auf  10.4—15.2  Mm.  Hg  gesunken  und  derselbe 
Druck  herrschte  dann  auch  in  den  übrigen  Theilen  des  Gefässsystems. 
Durch  Transfusion  von  Blut  konnte  die  Spannung  des  ruhenden  Blutes 

1  Ludwig  u.  Thiby  a.  a.  0. 

2  Tafpsiheb  a.  a.  0. 

3  Basch  a.  a.  0. 

4  Bbuknbb,  Ztschr.  f.  rat  Med.  N.  F.  V.  S.  336.  1855. 
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erhöht,  durch  Blntentziehnng  herabgesetzt  werden.  Aber  auch  die 
Spannung  des  ruhenden  Blutes  ist  von  dem  Zustande  der  Gef&sswand 
in  hohem  Grade  abhängig,  was  nach  den  vorausgehenden  Mitthei- 
lungen leicht  begreiflich  ist  Einiges  darüber  giebt  schon  Brunnbr  an. 
Bezold  &  GscHEiDLEN^  Sahen  die  Druckdifferenz  zwischen  Arterien 
und  Venen  in  Folge  von  Herzstillstand  rascher  sich  ausgleichen,  wenn 
die  Gefässe  unter  dem  Einfluss  des  Hirns  standen,  als  wenn  dieser 
Einfiuss  aufgehoben  war.  Im  ersteren  Falle  wirkt  die  vom  Hirn 
innervirte  Gefässmusculatur  auf  den  Ausgleichsstrom,  im  letzteren 
Falle  nicht  Diese  Versuche  werden  aber  mit  Bezug  auf  die  neueren 
Anschauungen  über  den  Gefässtonus  wieder  aufgenommen  werden 
müssen. 

IV.  Der  Puls  der  Arterien. 

Die  Ursache  der  kleinen  Maxima  und  Minima  der  arteriellen 
Blutdruckcurye  ist  leicht  aufzudecken.  Die  Anzahl  der  Maxima  in 
einer  bestimmten  Zeit  ist  gleich  der  Anzahl  der  in  derselben  Zeit 
erfolgenden  Herzschläge.  Sie  rühren  also  von  den  Herzschlägen  her 
und  sind  nichts  anderes,  als  die  graphische  Verzeichnung  derjenigen 
Erscheinung,  welche  man  seit  Alters  her  als  Puls  der  Arterien  be- 
zeichnet 

1.  Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeü  des  Pulses, 

E.  H.  Wbbbr2  hat,  nachdem  schon  durch  Th.  Yoüng*  beiläufige 
Hinweise  gemacht  worden  waren,  den  Puls  zuerst  zurückgeftihrt  auf 
die  Yom  Herzen  in  den  Arterien  erzeugte  Wellenbewegung  (s.  oben 
S.  214).  Als  nächsten  Beweis  dieser  Theorie  zog  E.  H.  Weber  die 
schon  von  Weitbrecht^  dargelegte  Erscheinung  heran,  dass  der 
Puls  in  den  dem  Herzen  näheren  Arterien  etwas  früher  auftritt,  als 
in  den  dem  Herzen  entfernteren  Arterien. 

Nach  E.  H.  Webbr's  Bestimmungen  mit  der  Tertien -Uhr  wird 
der  Puls  in  dem  über  den  Fussrücken  laufenden  Zweig  der  Art.  tib. 
ant  V?  Secunde  später  Tom  aufgelegten  Finger  wahrgenommen,  als 
in  der  A.  maxill.  ext 

Daraus  berechnet  sich  für  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der 

t  Bbzolbu.  Gscheidlbk,  Unters,  a.  d.  physiol.  Labor.  inWOrzburff.  1 .  Th.  S.  347. 
Leipzig  1867.  '  ,  ^ 

2  £.  H.  WsBsa,  Obsery.  anat.  et  physiol.  proless.  I.  Lipsiae  1827;  De  polsa,  re- 
sorptione,  auditu  et  tactu  adnot.  anat  et  physiol.  p.  5.  Lipsiae  1831 ;  Arch.  f.  Anat.  a. 
Physiol.  1851.  S.  497. 

3  YoxTNO,  Phil,  transact  ü.  p.  164.  1808;  I.  P.  1.  1809. 

4  Wbitbbecht,  Gonun.  acad.  imp.  scient.  Petropolitan.  ad  ann.  1734  et  1735. 
p.  317.  PetropoU  1740. 
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Pubwelle  eine  SecundengeschwiDdigkeit  yon  9.24  Meter.  Später 
wnrde  die  sogenannte  PnlsyerBpfttung  mit  feineren  Hilfsmitteln  von 
CzEBMAK^  Landois^,  Moens^  nnd  Grunmach^  bestimmt 

Es  dienten  dazu  graphische  Methoden.  Die  Anlegung  zweier  Sphyg- 
mographen  (s.  unteo  S.  255)  an  die  entlegenen  Orte  der  Arterien ;  die 
über  einander  auf  derselben  Schreibfläche  zeichneten^  während  zugleich 
eine  Zeitcurve  angeschrieben  wurde  (Czermak)^  oder  es  wurden  mit  Ma- 
ret'b  Registrirtrommel  in  Verbindung  stehende  Aufnahmetrommeln  an  die 
Arterienorte  applicirt  (Moens  und  Grunmach)  oder  man  bediente  sich  dreier 
Markirmagnete,  die  genau  über  einander  zeichneten,  während  der  Strom 
zweier  regelmässig  durch  den  Puls,  der  des  dritten  durch  ein  Metronom 
unterbrochen  wurde  (Landois). 

CzERMAK^  fand  die  Palsverspätung  zwischen  A.  radial,  nnd 
A.  dors.  pedis  zu  0.018  See.  zwischen  A.  carotis  and  A.  rad.  zn  0.094. 
Also  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  in  den  unteren  Extremitäten 
gr)(flser  als  in  den  oberen,  znr  Erklärung  dieser  Differenz  weist  Gzer- 
HAK  auf  die  grössere  Resistenz  der  Wand  der  Schlagadern  der  un- 
teren Extremitäten  hin.  In  den  weicheren  und  nachgiebigeren  Ar- 
terien von  7— 10  jährigen  Kindern  ergab  sich  die  Verspätung  grösser 
als  beim  Erwachsenen.  Czebmak  folgert  ans  den  von  ihm  beobach- 
teten Thatsachen,  dass  bei  demselben  Individuum  die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit vom  Gentram  gegen  die  Peripherie  hin  wegen  der 
wachsenden  Nachgiebigkeit  der  Wandungen  abnehmen  mttsse. 

Auch  Landois*  fand  im  Schlagädergebiet  der  nnteren  Extremi- 
täten die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Pulswelle  grösser  6.431  M. 
im  Yergleieh  za  der  in  den  oberen  Extremitäten  5.772  M.  in  der  See. 
Es  stimmen  diese  Thatsachen  mit  der  yon  Moens  aufgestellten  Be- 
ziehung zwischen  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Pulses  und  Ela- 
sticitätsco^fflci^ten  der  Schlauchwand  tiberein. 

Zwar  lasst  sieh  die  von  Moens  aufgestellte  Former 


Fp-0.9]/^^« 


nicht  direct  auf  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Pulses  anwenden, 
so  wie  auf  elastische  Schläuche  und  Därme,  in  deren  Verlauf  die  Fac- 
toren,  welche  Vp  beeinflussen,  an  allen  Puncten  dieselben  bleiben,  denn 

1  Czebmak,  MittheU.  a.  d.  Privatlabor.  S.  24.  Wien  1864 ;  Prager  med.  Woch. 
1864.  Nr.  17. 

2  Lakdois,  Lehre  Tom  Arterienpuls.  S.  294.  Berlin  1872 ;  Lehrh.  d.  Physiol.  8. 
157.  Wien  1879. 

3  Mosks,  Die  Pnlscure.  8. 101.  Leiden  1878. 

4  Gbuhmagh,  Arch.  f.  (Anat.  n.)  Physiol.  1879.  8. 417. 

5  CzKBMAK  a.  a.  0. 

6  Lahdoib.  Lehre  t.  Arterienpuls.  S.  298. 

7  8.  oben  8.  221. 
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im  arteriellen  Geftsssysteme  wechseln  jene  Factoren  nicht  nur  fOr  Ter- 
schiedene  Gefilsee;  sondern  auch  für  verschiedene  Stellen  desselben  Oe- 
f^es.  Da  aber  für  jedes  Element  des  arteriellen  Gefässs3rsteme8  die 
Giltigkeit  des  obigen  Abhängigkeitsgesetzes  vorausgesetzt  werden  mnss, 
so  lässt  sich  ans  demselben  wem'gstens  ein  Schluss  machen  anf  den  Ein- 
fluss  solcher  Veränderungen,  welche  die  genannten  Factoren  oder  einen 
derselben  in  allen  Elementen  der  arteriellen  Bahn  in  derselben  Richtung 
variiren. 

MOBNS^  fand  beim  Menschen  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
des  Pulses  bei  ruhigem  Athmen  8.4,  8,  8.5  M.  in  der  Secunde,  beim 
Anhalten  des  Athems  und  Pressen,  wodurch  der  Druck  in  den  Ar- 
terien sinkt  und  der  Elasticitätsco^fficient  kleiner  wird  auf  7,  7.3, 
7.6  M.  in  der  Secunde  gesunken.  Eine  Ziege,  welche  eine  Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeit von  11.5  M.  in  der  Secunde  ergab,  zeigte  nach 
Sistirung  der  Herzschläge  durch  Vagusreizung,  nachdem  diese  wie- 
der aufgehoben  war  und  der  arterielle  Druck  allmählich  stieg,  nach 
dem  ersten  Herzschlag  4.5  M.  in  der  Secunde,  nach  dem  zweiten  Hera^ 
schlage  4.5,  nach  dem  dritten  6,  nach  dem  vierten  7.5,  nach  dem 
fünften  12,  nach  dem  sechsten  13  M.  in  der  Secunde.  Beim  Hund 
bestimmte  Grunmach  die  Fortpflanzungsgeschwindi^eit  zu  4.746  M. 
in  der  Secunde.  Nach  der  Anwendung  von  Blutdruck  herabsetzen- 
den Narcoticis  sah  er  sie  von  4.11—3.920—3.304  M.  in  der  Secunde 
sinken,  nach  Dnrchschneidung  des  Rückenmarkes  sank  sie  von  4.706 
auf  3.086.  Bei  Steigerung  des  Blutdruckes  durch  Athemsuspension 
oder  Beizung  des  Rttckenmarkes  stieg  sie  von  4.807  auf  5.514  und 
anf  6.25  M.  in  der  Secunde.  Beim  Menschen  fand  Gruni£ACH^  bei 
mittelgrossen  Individuen  in  der  Richtung  nach  den  oberen  Extremi- 
täten 5.123,  nach  den  unteren  Extremitäten  6.620.  Bei  einem  lOjähr. 
Kinde  in  der  Richtung  nach  den  oberen  Extremitäten  3.636,  in  der 
Richtung  nach  den  unteren  5.486  M.  in  der  Secunde;  locale  Ver- 
engerung oder  Erweiterung  verzögerten  die  Pulswelle.  Anhalten  des 
Athems  und  Pressen  machten  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  von 
5.125  auf  4.278  M.  in  der  Secunde  sinken.  Es  stimmen  also  die 
Versuche  der  vier  Beobachter  überein  und  fügen  sich  den  von  Moens 
aufgestellten  Gesetzen. 

Während  der  Fortpflanzung  durch  die  Arterien  nimmt  die  Hohe 
der  Welle  fortwährend  ab  und  endlich  wird  sie  unmerklich.  Es 
kommt  das  daher,  dass  die  Beschleunigung,  welche  die  Flttssigkeits- 
theilchen  durch  die  Welle  erfahren,  gegen  die  Peripherie  hin  ab- 


1  MoENB  a.a.O. 

2  Gbuhmach  a.  a.  0. 
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oimmt,  weil  der  Qaerschnitt  also  die  Masse,  auf  welche  die  Be- 
Bchleimigimg  sich  yertheilt,  fortwährend  zanimmt  und  weil  durch 
innere  Beibung  der  Flttssigkeitsth  eilchen  in  der  Welle  selbst  die 
ttbertragbare  Kraft  immer  kleiner  wird.  Die  Grenze,  wo  die  Welle 
uuneiUich  wird,  liegt  bald  näher,  bald  entfernter  yom  Herzen.  Wir 
kommen  darauf  noch  zurück. 

2.  Die  Pulsgualitäten  als  Ergebniss  des  Pul^föhlens. 

Es  ist  allgemein  bekannt,  dass  der  Puls  mittelst  des  Aber  den 
Arterien  angelegten  Fingers  wahrgenommen  werden  kann.  Der  auf- 
gelegte Finger  nimmt  nicht  blos  die  Anzahl  der  in  einer  bestimmten 
Zeit  erfolgenden  Pulsschläge  wahr,  sondern  man  bemerkt  auch  an 
jedem  einzelnen  Pulsschlage  und  an  der  pulsirenden  Arterie  gewisse 
Eigenthttmlichkeiten,  die  im  gegebenen  Falle  sich  von  den  zu  an- 
deren Zeiten  wahrgenommenen  sehr  wesentlich  unterscheiden. 

Dass  solche  Unterschiede  existiren,  war  schon  im  Alterthum  be- 
kannt (Herophilus,  Abchigenes)  und  sind  im  Laufe  der  Zeiten  eine 
grosse  Zahl  von  Pulsbenennungen  entstanden,  mit  welchen  die  er- 
^  wfthnten  Eigenthttmlichkeiten  oder  Pulsqualitäten  bezeichnet  werden 
sollten.  Alle  diese  Pulsqualitäten  lassen  sich  aber  auf  yier  Grund- 
qoalitäten  zurückfuhren;  diese  sind:  die  Frequenz,  die  Grösse,  die 
Schnelligkeit  und  die  Härte  des  Pulsest 

1.  In  Bezug  auf  die  Frequenz  des  Pulses  unterscheidet  man 
einen  häufigen  (Pulsns  frequens)  und  seltenen  Puls  (Pulsus  rarus). 
Der  erstere  bezeichnet  einen  Puls,  der  öfter  in  der  Zeiteinheit,  der 
letztere  einen,  der  weniger  oft  in  der  Zeiteinheit  erscheint.  Die  Fre- 
quenz des  Pulses  ist  ein  Ausdruck  für  die  Anzahl  der  in  der  Zeit- 
einheit erfolgenden  Herzcontractionen. 

Die  mittlere  Pulsfrequenz  eines  gesunden  erwachsenen  Menschen 
von  mittlerem  Lebensalter  wird  auf  Grund  zahlreicher  vorliegender 
Z&hlungen  zu  72  Schlägen  in  der  Minute  angenommen  (Yierordt^). 
Sie  kann  sich  aber  im  einzelnen  Falle  nach  unten  oder  nach  oben  i 

Ton  jener  Mittelzahl  entfernen.    Die  Pulsfrequenz  ist  abhängig  vom  1 

Lebensalter.    Sie  ist  im  Eindesalter  am  grössten,  sinkt  dann  bis  zum  ' 

20.  Lebensalter,  um  zwischen  20—24  Jahren  ihr  Minimum  zu  er- 
reichen.   Von  da  an  steigt  sie  wieder  allmählich  bis  zum  55.  Jahre 

t  Ygl. Bübdon-Sandbbson, Handbook  of  the Bphvgmograph.  p.  1 3.  London  1867. 
-  Lakdoib  ,  Die  Lehre  vom  Arterienpols.  S.  204.  Berhn  1872.  —  Bbüokb,  Yorles.  üb. 
FkyBioL  2.  Aufl.  S.  152.  Wien  1875. 

2  YncBOBDT,  Lebre  vom  Arterienpuls.  S.  59.  Braunschweig  1855. 
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und  Yon  da  ab  etwas  rascher  bis  ins  hohe  Greisenalter  (Volkmaiin> 
nach  eignen  nnd  Beobachtungen  von  6uT^  und  Nitsgh'). 

Die  Mittelzahlen  aus  den  Beobachtungsreihen  der  einzeken  Be- 
obachter liegen  fllr  das  Ende  des  Fötallebens  zwischen  144—133 
Schlägen  in  der  Minute  (P.  du  Bois^,  Jacquemier-^;  Naegelb«, 
Churchill^).  Ftlr  Neugebome  und  das  1.  Lebensjahr,  während 
welches  nach  einzelnen  Beobachtern  selbst  wieder  Auf-  und  Ab- 
Schwankungen  vorhanden  sein  sollen,  liegen  sie  zwischen  140  und 
123  Schlägen  in  der  Minute  (Elsäbser^,  Gorham^,  Lediberderi*, 
Trousseau*^  Mignot*2,  Seux^3,  Steffen^*  und  die  früher  mit 
YoLKMANN  genannten  Beobachter);  die  Mittelzahlen  sinken  bis  znm 
10. — 15.  Lebensjahre  auf  91—76  Schläge  in  der  Minute  (Quetelet**, 
Gut*»,  ViERORDT«"',  Steffen^^),  bis  zum  20.— 25.  Jahre  auf  73—69, 
auf  welchen  Werthen  sie  bis  zum  60.  Lebensjahre  bleiben ,  um  im 
Greisenalter  wieder  etwas  zuzunehmen  (Gut*»,  Nitsch^^,  Volk- 
MANN^J,  ViERORDT^');  nur  ausnahmsweise  wird  im  Greisenalter  die 
Pulsfrequenz  sehr  niedrig  oder  aber  auffallend  hoch  geftmden  (Su- 
CHIER23,  Landois). 

Die  Pulsfrequenz  ist  femer  abhängig  vom  Geschlechte.  Sie  ist 
bei  Weibern  grösser  als  bei  gleichalterigen  Männern:  nach  Qubtelet'* 
um  1—4.5  Schläge,  nach  Gut"  um  7—8  Schläge  in  der  Minute. 

Bei  Individuen  desselben  Geschlechtes  und  Lebensalters  ist  sie 
nach  der  Eörperlänge  verschieden,  bei  grösseren  Individuen  geringer 
als  bei  "kleineren. 

1  YoLKHAinr,  Hämodynamik.  S.  426.  Leipzig  1850. 

2  Guy,  Todd*8  Gyclopaedia  of  anat  and  physiol.  m.  t>.  181. 1848. 

3  NiTBOH,  De  ratione  inter  pnlsus  frequent.  et  corp.  altitad.  habita.  Halae  1849. 

4  P.  DU  Bois,  Arch.  gän.  d.  m^d.  XXVlI.  p.  465. 1831. 

5  Jacqübmibb.  De  ranscult.  appl.  au  syst,  yesicnl.  des  femm.  etc.  Pazis  1837. 

6  Nabgele,  Die  geburtshilfliche  Auskolt  S.  35. 1838. 

7  Churchill,  Dublin  quart.  Joum.  of  med.  scienc.  XIX.  p.  326. 1855. 

8  ElsXssbb,  Ber.  d.  Gebftranstalt  in  Stuttgart.  1828—1835. 

9  QoBHAM,  Med.  Gaz.  XX.  p.  324.  London  1837. 

10  Lbdibbbdbb  bei  Yallbix,  Glinique  des  enüants  etc.  1838. 

11  Tbousseau,  Joum.  des  connais.  m^d.  chir.  p.  28. 1841 . 

12  Mionot,  Rech,  sur  les  ph^nom.  de  la  circ.  chez  les  nouv.  n^e.  Paris  1851. 

13  Seüx,  Union  m^d.  1855.  p.  522. 

14  Steffen,  Jahrb.  d.  Kinderheilk.  1870.  S.  393. 

15  Qübtelbt,  Sur  Thomme  et  le  d^velopp.  phys.  de  ses  facult.  1835. 

16  Gut  a.  a.  0. 

17  Yieboedt  a.  a.  G. 

18  Stbffbn  a.  a.  G. 

19  GuTa.a.  G. 

20  NiTscH  a.  a.  G. 

21  YoLKMANN  a.  a.  G. 

22  Yiebobbt  a.  a.  G. 

23  Suchiee,  De  puls.  norm,  different  Marburg  1843. 

24  QxTETELET  a.  a.  G. 

25  Guy  a.  a.  G. 
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Auf  Grund  einer  gössen  Zahl  von  einzelnen  Messungen  hat  man  das 
empirische  Gesetz  dieses  Zusammenhanges  durch  Formeln  auszudrtlcken 
gesucht  (Bbyan  Robinson  ^^  Yolkmann^).  lieber  eine  eigenthümliche  theo- 
retische Begründung  einer  solchen  Formel  handelt  Rameaüx^^  Berech- 
nungen finden  sich  bei  Vierordt^  und  Landois^. 

Die  Pulsfrequenz  wird  beeinflnsst  von  der  Lage  des  Körpers, 
sie  ist  grösser  beim  aufrechten  Stehen  als  beim  Sitzen  und  dabei 
grosser  als  beim  horizontalen  Liegen  (Nigk^,  Gut'O.  Bei  gesunden, 
nflchtemen,  vorher  ausgeruhten  Männern  fand  Gut''  beim  Liegen  66, 
beim  Sitzen  71,  beim  Stehen  81  Schläge  in  der  Minute;  ähnlich  ver- 
hielten sich  die  Weiber.  Passives  Aufrichten  von  an  ein  Brett  be- 
festigten Menschen  hob  die  Pulszahl,  Wenden  derselben  auf  den  Kopf 
setzte  sie  herab. 

Körperliche  Bewegung  steigert  die  Pulszahl  vorttbergehend,  wenn 
nur  kurzdauernde  Anstrengungen  gemacht  werden ;  beträchtlicher  und 
länger  nachdauemd  wird  die  Pulsbeschleunigung  bei  anhaltender,  zur 
Ermüdung  fahrender  Bewegung  (Lightenfels  &  Fröhlich^). 

Die  Pulsfrequenz  ändert  sich  mit  der  Nahrungsaufnahme.  Ligh- 
tenfels und  Fröhlich  sahen  sie  rasch  ansteigen  nach  dem  Morgen- 
kaffee, dann  wieder  sinken  bis  zum  Mittagsmahl,  welches  wieder 
eine  Steigerung,  die  kleiner  war,  hervorbrachte,  nach  1^2— 27«  Stun- 
den sank  die  Pulsfrequenz  wieder  bis  zur  Abendmahlzeit,  die  eine 
neue  Steigerung  hervorbrachte.  Nach  dem  Genuss  stickstoffhaltiger 
Nahrung  ist  die  Steigerung  grösser  als  nach  dem  Genuss  von  Amyla- 
ceis.  Die  Pulsfrequenz  ändert  sich  aber  auch  mit  der  Tageszeit,  un- 
abhängig von  körperlichen  Bewegungen  und  von  der  Nahrungsauf- 
nahme. Sie  sinkt  auch  an  Hungertagen  vom  Morgen  bis  Mittag,  um 
Nachmittags  wieder  etwas  zu  steigen,  und  dann  gegen  Abend  wieder 
zu  sinken;  den  ähnlichen  täglichen  Perioden  der  Körpertemperatur 
gehen  die  der  Pulsfrequenz  etwas  voraus. 

Sie  betrug  z.  B.  am  frühen  Morgen  nach  lOsttlndigem  Fasten  69.3 
ii  der  Minute,  6  Stunden  darauf  50,  nach  weiteren  4  Stunden  53.3  in 
der  Minute. 

Ueber  die  Abhängigkeit  der  Pulsfrequenz  von  den  Athembewe- 

t  Bktak  RoBiNSONy  A  treatise  of  animal  economie.  p.  136.  1734. 

2  VoLKHAHH,  Hämodynamik.  S.  430. 

3  Rameattx,  Bull,  de  racad.  de  Bmxelles  1839.  p.  121 ;  Mto.  couron.  de  Facad. 
loj.  d.  belgique.  BroxeUes  1 857. 

4  YiKBOSDT,  Lehre  vom  Arterienpnls.  S.  61. 

5  Lakdois,  Lehre  yom  Arterienpuls.  S.  234. 

6  Nick,  Beobacht.  flb.  d.  Beding.,  unter  welchen  die  Hänfigk.  d.  Puls,  im  gesund. 
Zulande  Terftndert  wird.  Marburg  1826. 

7  Gut  a.  a.  0. 

8  LicHTSNTBLS  u.  Fbölich,  Deukschr.  d.  Wiener  Acad.  m.  S.  113. 1852. 
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gongen  wird  später  gehandelt  werden.  Die  Abhängigkeit  yom  Blnt- 
druck  vgl.  oben  S.  247.  lieber  die  Art  nnd  Weise,  wie  die  Vorginge 
im  Nervensystem,  von  welchen  die  Aenderongen  der  Pulsfrequenz  in 
allen  Fällen  bedingt  ist,  eingreifen,  s.  die  Lehre  von  der  Innervation 
des  Herzens  und  der  Gefdsse. 

2.  In  Bezug  auf  die  Grösse  unterscheidet  man  einen  grossen  (Pulsos 
magnus)  und  kleinen  Puls  (Pulsus  parvus).  Ein  grosser  Puls  ist  der- 
jenige, bei  welchem  die  Excursion,  welche  die  Arterie  unter  dem  auf- 
gelegten Finger  macht,  gross  ist,  ein  kleiner,  bei  welchem  diese  Ex- 
cursion klein  ist. 

Die  Grösse  des  Pulsus  ist  ein  Ausdruck  für  die  grössere  oder 
geringere  Blutmenge,  welche  bei  einer  Systole  aus  dem  Ventrikel 
entleert  wird. 

Es  ist  hier  zu  erinnern,  dass  die  Arterien  sowohl  der  Quere  als 
der  Länge  nach  gedehnt  werden  (Poiseüille^  E.  H.  Weber^,  Volk- 
MANN'O.  Die  Längendehnung  kann  aber  die  Arterie  nicht  ttber  die 
Grenzen,  welche  ihr  durch  die  Einlagerung  und  Befestigung  im  Ge- 
webe angewiesen  sind,  hinausführen  und  das  ist  der  Grund  wanun 
die  Verlängerung  der  Arterien  zur  Folge  hat,  dass  sich  dieselben  bei 
der  Systole  entsprechend  der  mehr  oder  weniger  nachgiebigen  Ver- 
bindung mit  der  Umgebung  in  ihrem  Verlaufe  etwas  schlängeln  oder 
schon  vorhandene  Schlängelungen  stärker  hervortreten  lassen. 

Man  hat  häufig  Gelegenheit  an  biossliegenden  aber  nicht  vöUig 
isolirten  Arterien  diesen  Vorgang  zu  beobachten.  Der  Eindruck, 
welchen  der  aufgelegte  Finger  empfängt,  wird  aber  mit  durch  diese 
Locomotion  bedingt  Sie  ist  grösser  bei  grossem,  kleiner  bei  klei- 
nem Puls. 

3.  In  Bezug  auf  die  Schnelligkeit,  unterscheidet  man  den  schnel- 
len (Pulsus  celer)  und  trägen  Puls  (Pulsus  tardus).  Unter  ersterem 
versteht  man  einen  Puls,  bei  welchem  die  Arterie  rasch  gegen  den 
Finger  andringt,  ein  träger  Puls  ist  jener,  bei  welchem  das  weniger 
rasch  geschieht.  Hält  man  diese  Definition  fest,  dann  ist  die  Schnel- 
ligkeit des  Pulses  ein  Ausdruck  fllr  die  Zeit,  während  welcher  sich 
die  systolische  Umformung  des  Ventrikels  vollendet.  Es  betrifft  also 
diese  Pulsqualität  die  Form  der  Pulswelle,  für  diese  ist  aber  der 
tastende  Finger  ein  verhältnissmässig  unvollkommenes  Prttfungsmittel. 

4.  In  Bezug  auf  die  Härte  des  Pulses  unterscheidet  man  einen 
harten  (Pulsus  durus)  und  weichen  Puls  (Pulsus  mollis).    Unter  dem 

1  PoisEiHLLE,  Mngendie*8  Joum.  d.  physiol.  ezp6r.  etpathoL  IX.  p.  44. 1829. 

2  E.  H.  V\rBBEB.  Handb.  d.  Anat.  IE.  S.  65.  BraunBchweig  1831. 

3  YoLKUAim,  Efämodynamik.  S.  417. 1850. 
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enteren  yersteht  man  den  Pnls  an  einer  Arterie ,  welche  sich  nur 
schwer  mit  dem  Finger  zusammendrücken  lässt,  das  entgegengesetzte 
ist  der  Fall  beim  weichen  Puls.  Die  Härte  des  Pulses  ist  ein  Aus- 
druck für  die  Grösse  des  in  der  Arterie  herrschenden  mittleren  Blut- 
druckes. Diese  sog.  Pulsqualität  hat  also  eigentlich  mit  der  Puls- 
bewegung nichts  zu  thun^  sondern  betrifft  nur  die  Abschätzung  des 
Hitteldruckes;  die  sich  mit  dem  pulsftlhlenden  Finger  an  der  Arterie 
Yomehmen  lässt* 

Auf  die  angeführten  vier  Grundqualitäten  lassen  sich  eine  Reihe 
veiter  benannter  Pnisqualitäten  zurtickftlhren  (BrI^gkeI). 

Sie  betreffen  Pulse ;  an  welchen  zwei  oder  mehrere  der  genannten 
Qualitäten  besonders  hervortreten. 

So  ist  ein  P.  fortis  ein  harter  und  grosser,  ein  P.  debilis  ein  weicher 
imd  kleiner  Puls,  gleichbedeutend  damit  ist  der  P.  plenus  und  inanis, 
bei  welchem  Grösse  und  Kleinheit  noch  mehr  hervortreten  als  Härte  und 
Weichheit.  Ein  P.  undosus  ist  dagegen  ein  grosser  und  weicher,  ein 
P.  contractus  ein  kleiner  tmd  harter  Puls.  Ein  P.  vermicularis  ist  ein 
kleiner  sehr  frequenter,  ein  P.  serratus  ein  grosser^  harter  und  schneller, 
ein  P.  vibrans  ein  sehr  grosser,  sehr  harter  Puls. 

Eine  Reihe  von  Pulsbenennungen  wurden  eingeführt  fUr  bestimmte 
Pulsrbythmen.  Diese  können  bedingt  sein  durch  die  qualitative  Ver- 
schiedenheit der  aufeinanderfolgenden  Pulse  (P.  myurus,  Reihe  von  Pulsen, 
die  immer  kleiner  und  kleiner  werden,  bis  wieder  ein  grosser  erscheint 
11.8.  f.;  P.  altemans,  abwechselnd  grosse  und  kleine  Schläge;  P.  bi-tri- 
qoadrigeminus,  ein  grosser,  mit  einem  oder  zwei  oder  drei  kleinen  zu 
Gruppen  verbunden);  oder  durch  ein  zeitweiliges  Aussetzen  des  Pulses, 
welches  durch  Schwäche  (P.  intermittens)  oder  wirkliches  Fehlen  der 
Herzcontraction  (P.  deficiens)  bedingt  sein  kann.  Es  giebt  endlich  gleich« 
zeitig  in  verschiedenen  Arterien  verschiedene  Pulse  (P.  differens). 

Diese  Pulse  treten  meist  nur  als  pathologische  Pulse  auf;  sie  können 
nur  gelegentlich  erwähnt  werden,  wo  sie  auch  bei  physiologischen  Ex- 
perimenten beobachtet  werden. 

3,  Die  graphische  Darstellung  des  Arterienpulses  (Sphygmographie) 
nebst  einigen  anderen  Methoden  der  Pulsuntersuchung, 

Ein  wesentlicher  Fortschritt  wurde  in  der  Erkenntniss  des  Ar- 
terienpulses durch  die  Einführung  graphischer  Apparate  herbeige- 
itlhrt,  die  an  die  Arterien  des  unversehrten  Organismus  applicirt 
werden  können. 

YiEROKDT^  bediente  sich  dazu  eines  Fahlhebels  (Fig.  24)  J,  an  dem 
sieh  eine  kleine,  zum  Aufsetzen  auf  die  Arterie  bestimmte  Pelotte  p  be- 
findet und  der  mit  kleinen  Wageschälchen  L  und  M  zur  Regulirung  der 

t  Bhückbe.  a.  0. 

2  YnaoBDT,  Die  Lehre  vom  Arterienpuls.  S.  21.  Braonschveig  1855. 
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Belastung  versehen  ist.  Das  Ende  dieses  Hebels  trilgt  nicht  direet  die 
schreibende  Spitze  x,  sondern  ist  mit  der  letzteren  and  dem  Gegenlenker  V 
durch  die  Achsen  rr^  und  das  WATr'sche  Parallelogramm  s  znm  Zwecke 
der  Geradführung  der  Spitze  verbunden,  die  bestimmt  ist,  auf  der  Trom- 
mel des  Kymographion  zu  schreiben.  Vierordt's  Sphjgmograph  hat  rieh 
nur  wenig  Eingang  verschafft. 


Es  concurrirte  damit  bald  ein  von  Maret^  nach  anderem  Principe 
construirter  Sphjgmograph  (Sphygmograph  k  pression  ^lastique).  Dieses 
Instrument  hat  eine  viel  compendiösere  Form,  Marey  verzeichnete  d*- 
mit  wesentlich  andere  Pulscurven  als  sie  Vierordt  mit  seinem  Instrn- 
mente  erhalten  hatte  und  es  stellte  sich  bald  heraus,  dass  Haret's  Garven 


Flf .  2&. 

als  getreuere  Pulsbilder*  zu  betrachten  sind.  Marey's  Instrument  hat 
später  wesentliche  Verbesserungen  und  vielfache  Modificationen  erfahren. 
Es  ist  nicht  möglich,  hier  alle  diese  verschiedenen  Sphygmographen  zu 
beschreiben;  wir  werden  nur  einige  derselben  kennen  lernen,  welche  am 


I  Mabit,  Joum.  de  la  physiol.  m.  p.  241. 1860. 
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meisteii  g«brilachlich  geworden  oder  zu  grtfseeren  Versnohsreihen  benatzt 
worden  sind. 

In  Figur  25  I  ist  Masey'b  Instrument  applicirt  auf  die  A.  radial,  des 
Menselien,  wofür  es  vorzugsweise  bestimmt  ist^  dargestellt.  Es  besteht 
«»  dem  oblongen  OrundnLhmen  ab  cd,  mit  welehem  durch  Chamiere 
swei  Armsehienen,  deren  eine  A  Fig.  25  ganz  zu  sehen  ist^  verbunden  sind- 
Die  Armschienen  tragen  Zacken,  um  welche  die  das  Instrument  be- 
festigende Schnur  geschlungen  wird;  mit  dem  Omndrahmen  fest  ver- 
banden ist  der  Fortsatz,  welcher  das  Ulirwerk  U  trägt,  bestimmt;  die 
Platte  P  mit  einer  gewissen  Geschwindigkeit  in  der  Richtung  des  Pfeiles 
ni  verschieben.  Die  Platte  wird  mit  berusstem  Glanzpapier  Überspannt. 
An  dem  Grundrahmen  ist  femer  fest  die  elastische  harte  Feder  f,  welche 
nach  Art  einer  durchschlagenden  Zunge  mit  ihrem  freien  vorderen  Ende, 
welches  an  der  unteren  Fläche  eine  Pelotte  trägt,  nach  unten  aus  dem 
Orundrahmen  hervorragt  und  auf  die  Arterie  drückt  Diese  Feder  ist 
2Br  Aufnahme  der  Bewegungen  der  Arterie  bestimmt  und  muss  diese  auf 
den  Schreibhebel  h  übertragen.  Der  Letztere  sitzt  fest  auf  einer  Axe  r, 
welche  mit  ihren  in  Zapfen  auslaufenden  Enden  in  zwei  auf  dem  Grund- 
rahmen festsitzenden  Lagern  drehbar  ist.  An  der  Axe  ist  ferner  das  Zahn- 
lädehen  z  befestigt,  in  welches  die  kleine  Zahnstange  s  eingreift.  Die  letz- 
tere ist  mit  ihrem  unteren  Ende  durch  ein  Gharniergelenk  mit  der  Feder  f 
verbunden.  IL  Fig.  25  zeigt  den  vorderen  Theil  der  Feder  f  mit  der  Pe- 
lotte p  und  die  Verbindung  v  von  s  mt  f  vergrössert.  Wird  s  in  der 
Biehtung  nach  dem  anderen  Ende  der  Feder  zurückgeschlagen,  so  ist  /* 
nnd  h  ausser  Verbindung.  Diese  ist  sofort  hergestellt,  wenn  s  in  das 
Zahnrädchen  z  eingelegt  wird.  Mittelst  der  in  der  Figur  sichtbaren 
Schraube  5  kann  die  Spannung  der  Feder  /*  regulirt  werden  und  über- 
dies noch  dadurch,  dass  man  g  höher  oder  tiefer  in  z  eingreifen  läast. 
Die  eben  beschriebene  Verbindung  der  Feder  f  mit  dem  Schreibhebel  h 
rührt  von  Behibri  her.  Sie  macht  die  Application  des  Instrumentes  weit 
leichter,  als  diese  bei  einigen  älteren  Formen  des  Instrumentes  war.  In 
MinsT's  ursprünglichem  Instrumente  ruhte  der  Schreibhebel  h  nur  auf  einer 
mit  der  Feder  f  verbundenen  Schneide  auf,  in  Folge  dieser  losen  Ver- 
bindung konnte  der  Schreibhebel  beim  Emporgehen  abspringen  und  ver- 
spätet wieder  zurückfallen,  was  zu  einer  Entstellung  der  Pnlscurve  fähren 
nasale.  Um  diese  Fehlerquelle  zu  vermeiden,  hat  vor  Behieb  schon  Magh^ 
Feder  jind  Schreibhebel  mittelst  eines  in  Feder  und  Hebel  eingelenkten  Me- 
tallstäbchens verbunden.  Auch  Gabrod^  stellte  eine  solche  Verbindung  her. 

Die  Sphygmographen  von  Buudon-Sandebson^  und  Fosteb^  sind  Modi- 
fieationen  des  MABEV^schen  Sphygmographen  mit  Vorrichtungen  zur  ge- 
nauen Regulimng  des  Druckes,  der  auf  die  Arterie  ausgeübt  wird ;  eine 
nit  besonderen  Regulirvorrichtungen  versehene  Modification  mit  Bbhier*- 
seher  Einrichtung  und  grösserer  Schreibfläche  hat  Thanhoffeb<^  beschrieben. 

1  BnmEB,  BoU.  de  Tacad.  de  mM.  XXXm.  p.  176. 1868. 

2  Mach,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XLVn.  (2)  S.  53. 1863. 

3  Gabbod,  Joam.  of  anat.  and  physiol.  V.  p.  399. 1872. 

4  Bubdoh-Saiidbbbon,  The  Handbook  of  the  Sphyg.  London  1867. 

5  Fostbb,  Joum.  of  anat.  and  physiol.  I.  p.  62. 1867. 

6  Thakhoffbb,  Ztschr.  f.  Biologie.  XY.  S.  69.  1879. 
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In  den  Sphygmographen  von  Bakeb',  Landois^  und  SomiERBRonT' 
ist  die  elastische  Dmckfeder  wieder  ersetzt  durch  einen  mit  Oewichten 
beschwerte  Hebel. 

Eine  schematische  Darstellung  von  Landois'  Instrument  (von  ihm 
Angiograph  genannt)  giebt  Fig.  26:  gg  Orundrahmen,  dz  solider  Stab 
an  Stelle  der  elastischen  Feder^  das  mit  Gewichten  zu  belastende  Wage- 
schälohen  Q  tragend  femer  die  Pelotte  c  und  die  Zahnstange  dy  welche 
in  das  am  Hebel  ei  festsitzende  Zahnrildchen  h  eingreift.  An  der  Spitze 
des  Hebels  ist  der  schreibende  Stift  k  so  eingelenkt^  dass  er  durch  seine 
eigene  Schwere  an  die  Schreibfläche  i  gedrückt  wird,  die  hier  senkrecht 
auf  die  Axe  des  Schreibhebels  vorübergefUhrt  wird,  was  eine  abweidiende 


Fig.  SS. 

Stellung  des  Uhrwerkes  im  Vergleich  mit  Mabey's  Instrument  bediogt 
Die  letzteren  Einrichtungen  bezwecken;  dass  die  Ordinaten  der  Pulscorre 
gerade  Linien  werden  und  nicht  so  wie  bei  Mabet  Kreisbogen  sind. 
Das  Instrument  von  Sommerbrodt  gleicht  dagegen  vollständig  dem  von 
Maeet,  nur  die  Feder  ist  durch  einen  soliden  Stab  ersetzt,  genau  so,  wie 
in  Landois*  Angiographen.  Die  Sphygmographen,  bei  welchen  statt  der 
Elasticität  die  Schwere  den  Druck  auf  die  Arterie  ausübt,  entsprechen 
aber,  wie  leicht  ersichtlich,  einer  Rtlckhehr  zu  Yiebordt's  Princip.  Man 
erhält  aber  mit  den  genannten  Instrumenten  genau  dieselben  Ourven  wie 
mit  Mabey's  Sphygmographen. 

Eigenthtlmlich  ist  Longuet's^  Sphygmograph  eingerichtet,  bei  wel- 
chem mittelst  Pelotte  ein  Fiedelbogen  auf  die  Arterie  gesetzt  wird,  wel- 
cher ein  kleines  Röllchen  anstreicht,  wodurch  ein  mit  dem  Röllchen  auf 
derselben  Axe  sitzendes  grösseres  Rad,  welches  die  Schreibspitze  tiügt, 
bewegt  wird.  Die  Curven  gleichen  den  mit  Mabby's  Instrument  gewon- 
nenen. Longuet's  Instrument  ist  gewiss  sehr  complicirt  und  die  Verbin- 
dung zwischen  Pelotte  und  Schreibhebel  sehr  unverlässlich. 

Verschieden  von  den  angefahrten  Sphygmographen  sind  diejenigen, 
welche  auf  das  ÜPHAM-Büi8soN*sche  Verfahren  der  Uebertragung  durch 
die  Luft  zurückfuhren.  Bei  diesen  ist  wieder  die  Begistrirtrommel  v<m 
Habet  der  bei  allen  wiederkehrende  Bestandtheil.  Der  Anlegeapparat 
enthält  als  wesentlichen  Theil  eine  mit  Pelotte  versehene  MABEY'sche 

1  Baksb,  Brit.  med.  joum.  1 867.  p.  604. 

2  Lanboib,  Lehre  vom  Arterienpols.  S.  71.  Berlin  1872. 

3  SoHMERBRODT,  Ein  ncuer  Sphygmograph  etc.  Breslau  1876. 

4  LoNOUET,  Gaz.  m^.  1868.  p.  660. 
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Trommel^  wie  bei  den  Panspliygnmographen  von  Brondgeest^  oder  Druck- 
feder  und  Trommel  wie  bei  den  Polygraphen  von  Mathieu  &  Meurisse^^ 
Okünmagh^  nnd  Knoll^^  deren  wir  beim  Herzstoss  Erwähnung  thaten  (s. 
oben  S.  188  n.  189  nnd  Fig.  S  C,  D  und  E);  statt  der  Trommel  kann  auch 
eme  offene  luftdicht  über  der  pulsirenden  Arterie  aufgesetzte  Kammer 
▼erwendet  werden  (Klembnsiewicz*). 

Der  Transmissionssphygmograph  von  Marey«  (Sphygmograph  k  trans- 
mission)  enthält  als  Anlegeapparat  einen  Sphygmographen  mit  elastischer 
Feder,  genan  so  eingerichtet,  wie  wir  ihn  früher  (S.  256  Fig.  25)  kennen 
gelernt  haben,  nnr  ist  der  das  Uhrwerk  tragende  Fortsatz  des  Grundräh- 
mens  sammt  diesem  entfernt  und  dafür  Aber  dem  Grundrahmen  eine  Ma- 
fiET*8che  Trommel  befestigt,  welche  mittelst 
eines  ein  Zahnradsegment  tragenden  Winkel- 
bebeis und  der  in  dieses  Zahnrad  eingreifen- 
den BEHiER'schen  Zahnstange  mit  der  die  Pe- 
lotte  tragenden  Feder  in  Verbindung  steht. 

Die  Transmissionssyphmographen  haben  den 
Vortheil,  dass  sie  leicht  an  den  verschiedensten 
Arterien  applicirt  werden  können  und  dass  man 
damit  lange  dauernde  Beobachtungsreihen  an- 
stellen kann,  da  die  Sphygmogramme  an  den  Cy- 
linder  dee  ELymographion,  oder  andere  von  mit 
Foücault'-  oder  ViLLARCEv'schem  Regulator  ver- 
sehenen Uhrwerken  getriebene  Cylinder  oder  auch 
in  endloses  Papier  angeschrieben  werden  können. 

Die  Uebertragung  durch  die  Luft  auf  eine 
lÜRET*8che  Registrirtrommel  ist  auch  verwendet 
bei  den  von  Mosso''  also  genannten  Hydro- 
sphygmographen.  Die  Anlegeapparate  beruhen 
aber  bei  diesen  Hydrosphygmographen  auf  einem 
wesentlich  anderen  Principe  als  bei  den  ge- 
nannten. Diese  Anlegeapparate  sind  entnommen 
den  später  zu  erwähnenden  Plethysmographen. 
Der  in  Fig.  27  abgebildete  einfache  Apparat 
von  Fäanck»  kann  das  Princip  erläutern.  In  ein  Cylinderglas,  welches  mit 
Wasser  geftillt  und  mit  einer  Eautschukmembran  verschlossen  ist,  wird  durch 
einen  Schlitz  der  letzteren  die  Hand  eingebracht,  die,  um  möglichst  ruhig 
gehalten  zu  werden,  einen  hanteiförmigen  Körper  umfasst.  Die  Eautschuk- 
membran ist  durch  den  mit  Ausschnitt  für  den  Vorderarm  versehenen 
Metalldeckel  d  immobilisirt,  durch  den  Metalldeckel  und  ein  correspon- 
direndes  Loch  in  der  Membran  ist  die  Kugeli^öhre  k  gesteckt,  in  welche 

1  Bbohdoebst,  Onderzoekingen  g.  1.  h.  physiol.  Labor,  d  Utrecht.  Hoogesch. 
D.R.ILp.  326. 1873. 

2  Mathebu  et  Meubisse,  Arch.  d.  physiol.  sdr.  2.  ü.  p.  257. 1875. 

3  Gbuiocach,  Berliner  Win  Woch.  1876.  S.  473. 

4  Kholl,  Prager  med.  Woch.  1879.  Nr.  21. 

5  Ei^BMEKsiEwicz,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXXTV.  (3)  S.  487. 1876. 

6  Mabst,  Travaux  da  lab.  1875.  p.  343:  La  mäth.  graph.  p.  284.  Paris  1878. 

7  Mosso,  Die  Diagnostik  des  Pul^.  Leipzig  1 879. 

8  Fbahcois-Fbaiik,  Travaux  du  lab.  de  M.  Marey.  1876.  p.  1. 
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so  viel  Wasser  ans  dem  Cylinder  hinttbergedrüngt  erscheint ,  dass  das 
Niveau  desselben  auf  n  steht.  Tritt  nun  bei  den  einzelnen  Pulsen  eniA 
Volumsznnahme  der  Hand  ein,  so  wird  Wasser  aus  dem  Oefilsse  in  die 
Kugel  verdrängt  und  das  Niveau  n  wird  steigen ,  umgekehrt  wird  e< 
fallen;  wenn  zwischen  zwei  Pulsen  das  Volumen  der  Hand  wieder  kleiner 
wird.  FactiBch  sieht  man  nun  mit  dem  Puls  synchrone  Schwankungen 
des  Niveaus  auftreten  und  diese  können,  wenn  mit  dem  Ende  /  der  Kugd- 
röhre  eine  Registrirtrommel  communicirt  wird,  mittelst  des  Hebels  gra- 
phisch verzeichnet  werden.  Ganz  ähnlich  diesem  Apparate  ist  nun  aneb 
der  Hydrosphygmograph  von  Mosso^  (Fig.  28) ,  nur  ist  derselbe  anstatt 
für  die  Hand  allein  fttr  diese  und  für  den  ganzen  Vorderarm  eingerichtet, 
wie  die  Fig.  28  zeigt.    Um  den  Arm  und  den  mit  Wasser  gefüllten  OUs- 


Flg.  28. 

Stiefel,  der  den  Vorderarm  aufnimmt,  schliesst  die  Eautschukmanchette  A\ 
der  Olasstiefel  ruht  auf  einem  Brettchen  />,  welches  an  der  Decke  auf- 
gehangen ist,  um  von  den  ScI^wankungen  des  Versuchsindividuums  un- 
abhängig zu  werden.  Der  Tubulus  B  dient  zur  Communication  mit  einer 
Registrirtrommel,  auf  welche  die  Schwankungen  des  in  B  stehenden  Flfis- 
sigkeitsniveaus  übertragen  werden.  Der  Tubulus  L  dient  zur  Communi- 
cation mit  einem  DruckgefUsse.  Der  Tubulus  C  ist  verschlossen  und 
dient  zum  Ablassen  des  Wassers. 

Es  ist  nothwendig,  dass  wir  jetzt  hervorheben,  dass  die  Hydrosphyg- 
mographen  sich  von  den  früher  angeführten  Sphygmographen  wesentlidi 
unterscheiden.  Dächten  wir  uns  die  Pelotte  der  früher  angefahrten  Sphyg- 
mographen punctförmlg  und  dieselbe  aufgesetzt  auf  einen  Pnnct  der  Wanid 
eines  bestimmten  Arterienquerschnittes,  dessen  Bewegungen  die  Pelotte 
genau  folgen  würde,  so  würde  die  vom  Sphygmographen  verzeichnete 
Gurve  offenbar  nichts  anderes  sein  als  der  graphische  Ausdruck  dee  Ge- 
setzes, nach  welchem  sich  das  Wandtheilchen  der  Arterie  in  Folge  dei 
durch  das  Arterienrohr  tretenden  Welle  bewegt.  Würde  dieaes  Gheseti 
dem  Pendelgesetze  entsprechen,  dann  würde  der  Hebel  des  Sphygmo- 
graphen eine  Sinuslinie  verzeichnen.  Das  ist  nicht  der  Fall,  weil  dai 
Gesetz  des  Hin-  und  Herganges  eines  Wandtheilchens  ein  viel  complici^ 

i  Mosso  a.  a.  0. 
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teres  ist,  wie  uns  die  Pnlsourve  lehren  wird.  Was  man  aber  dnreh  die 
Application  des  Sphygmographen  erreichen  will,  nämlich  einen  mtfglicbBt 
mhisgtia  graphisdien  Aasdnißk  jenes  Gesetzes,  das  wird  Im  dem  Hydro- 
sphygmographen  von  vornherein  in  FragQ  gestellt,  denn  wenn  wir  anch 
um^hmeii,  dass  die  Yolumschwanknngen  der  Hand  oder  des  Armes  nur 
von  der  Systole  und  Diastole  der  Arterien  herrühren,  So  ist  doch  der  Stand 
des  WasBemiTeaus  im  Hydrosphygmographen  in  jedem  Moment  nicht  der 
Aniweiclrang  eines  bestimmten  Wandtheilchens  entsprechend,  sondern 
eine  Besnltirende  der  gleichzeitigen  Ausweichungen  aller  in  den  Arterien 
des  nptersuchten  Körpertheiles  der  Länge  nach  aufgereihten  Wandtheil- 
dien.  Man  mtisste  also  eine  deformirte  Palscurve  erwarten.  Wenn  nichta 
destoweniger  die  mittelst  der  Hydrosphygmographen  erhaltenen  Puls- 
eorren  fast  genau  mit  den  mittelst  anderer  Sphygmographen  erhaltenen 
Pnlsearven  übereinstimmen,  so  kann  das  seinen  Grund  nur  darin  haben^ 
daas  die  Pulsverspfttnng  zwischen  dem  dem  Herzen  näher  und  dem  dem 
Herzen  entfernter  gelegenen  Arterienquerschnitte  der  untersuchten  Blut- 
bahn ffir  gewöhnlich  so  klein  ist,  dass  sie  vernachlässigt  werden  kann» 
Nun  ist  aber  die  Pulsverspätung  eine  Function  der  Entfernung  der  Quer« 
tehsitte  von  einander  und  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Puls* 
welle.  Die  letztere  ist  aber  wieder  abhängig  von  Elasticitätsco^fficienten^ 
Dflrehmesser  nnd  Wandstärke  4^  Geftsse.  Daher  wird  es  namentlich  in 
Versuchen^  wo  es  sich,  vrie  bei  jenen,  welche  Mosso  mit  seinen  Hydro- 
sphygmographen anstellte,  um  Deformation  der  Pulscurven  in  Folge  von 
localen  Einflüssen  handelt,  flragUch  sein,  welchen  Antheil  die  Pulsverspä- 
timg an  der  Deformation  der  Pulscurven  hat,  und  welchen  Anthdl  das  ver- 
inderte  Gesetz  der  Ausweichung  des  einzelnen  Wandtheilchens  daran  nioamt* 
Mit  den  Hydrosphygmographen  zusammen  fällt  der  von  PoiseuilleI 
nr  Messung  der  Yolumsänderung  eines  Stückes  der  isolirten  Arterie  ver- 
wendete Kastenpulsmesser. 

Aehnlich  wegen  der  Anwendung  von  tropfbarer  Flüssigkeit,  aber  in 
BezQg  auf  Applicationsweise  mit  den  gewöhnlichen  Sphygmographen  über- 
einstimmend sind  die  Pulsmesser  von  Gheuits^  und  Herbison^:  unten  trich- 
terßmug  erweiteirte  mit  elastischer  Membran«  verschlossene  Glasröhren, 
die  mit  Quecksilber  gefüllt  sind  und  mit  der  Membran  auf  die  Arterie 
i:esetzt  die  Pulsbewegungen  an  dem  Schwanken  des  Flüssigkeitsniveaus 
erkennen  lassen.  Naumann^  benutzte  sie  aU  Sphygmographen,  indem  er 
das  obere  Ende  der  mit  Wasser  vollgefüllten  Röhre  mit  einer  Art  von  klei- 
i^m  elastischen  Manometer  communicirte,  welcher  einen  Schreibstift  trägt. 
Die  Curven,  welche  damit  erhalten  werden,  gleichen  den  mit  Maret's 
Instrument  erhaltenen. 

Wir  werden  die  Pulscurve,  welche  mit  Marey's  Instrument  er- 
halten wird,  als  eine  in  ihrem  absteigenden  Theile  mit  einer  oder 
mehreren  secnndären  Erhebungen  versehene  Curve  kennen  lernen. 
Ak  nun  Mabey  auf  diese  Erscheinung  der  Pulscurve  hin  die  Lehre 

1  PoiSKUiLLB,  Magendie,  Joom.  d.  phys.  exp^.  IX.  p.  44. 1829. 

2  CBXLiU8,Piager  Yjschr.  XU.  S.  tOO.  1850.      3  Hxbbisok,  Lancet  1834.  p.  22. 
4  Naxjmawh,  Ztschr.  f.  rat. Med.  (3) XVm.  S.  199. 1863;  Arch.  f.Heük.  V.  S.  402. 

1864.  (Naumahh  benannte  sein  Instrument  unpassend  als  Hämatodynamometer.) 
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von  der  Folycrotie  des  Normalpnlses  zn  begrttnden  anfing,  erhoben 
sich  zahlreiche  Einwürfe  und  Widersprüche^  dagegen,  welche  tick 
darauf  sttttzten,  dass  es  nicht  bewiesen  sei,  dass  die  Gorve,  die  das 
Instrument  verzeichnet,  ein  genauer  Ausdruck  der  Fulsbewegnng  ist 
und  wieder  wurden  hauptsächlich  die  Eigenschwin- 
gungen der  beweglichen  Theile  des  Sphygmogn- 
phen  fUr  die  artefacte  Pulscurre  verantworüiek 
gemacht 

Die  gegen  das  Instrument  geäusserten  Beden- 
ken verminderten  sich  aber  endlich  durch  die  yon 
Magh^  begonnene  theoretische  und  experimenteile) 
und  in  letzterer  Beziehung  von  Koschlakoff^ 
Wittich*,  Rivb*,  Landois*  u.  A.  fortgesetzte  Kritik 
des  MAKEY'schen  Sphygmographen. 

Mach®  hat  die  folgende  allgemeine  Betrachtang 
über  die  Sphygmographen  angestellt   Eine  Misse  i 
Fig.  29  in  Vierordt's  Sphygmograph  der  beschwerte 
"»•  «••  Hebel  in  dem  von  Maret  die  elastische  Feder  wird 

durch  eine  Kraft  in  der  Gleichgewichtslage  0  gehalten,  welche  pro- 
portional der  Entfernung  aus  der  Gleichgewichtslage  wirkt  Bei 
Vibsordt  die  Schwere,  bei  Mabey  die  Elasticität  Diese  Msase 
werde  nun  durch  einen  veränderlichen  in  der  Richtung  XX'  wi^ 
kenden  Druck  in  Schwingungen  versetzt  und  übertrage  ihre  Bewe- 
gung auf  eine  Masse  B  (Schreibhebel),  welche  die  Bewegung  ver- 
zeichnen soll.  Ist  dabei  die  Masse  B  gegen  A  sehr  klein,  so  wird 
die  Schwingung  von  A  durch  die  Verbindung  mit  B  nur  wenig  alte- 
rirt  sein.  Stellen  wir  uns  nun  vor,  dass  die  Reibungswiderstände, 
welche  sich  der  Bewegung  von  A  entgegensetzen  (Zapfenreibung 
bei  den  Sphygmographen)  möglichst  gering  sind,  dann  wird,  wenn  die 
Kraft,   welche  A  in  der  Gleichgewichtslage  hält,  möglichst  rasch 


1  Meissner,  Jahresber.  ü.  d.  Fortschr.  d.  Physiol.  f.  1859.  S.  537.  Leipzig  o.  Hei- 
delberg 1861.  —  ViBBORDT,  Ärch.  d.  Heilk.  IV.  S.  513.  1863. 

2  Mach,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XLVI.  (2)  S.  157.  1862;  XLVIL(2)  S.3S. 
1863. 

3  EoscHLAKOFF,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXX.  S.  149.  1864. 

4  Wittich,  Ber.  d.  Naturf.-Vers.  S.  237.  Hannover  1865. 

5  KivE,  De  Sphygmograph  en  de  sphygm.  Gurre.  Utrecht  1866. 

6  Lai«dois,  Lehre  vom  Arterienpuls.  S.  49. 1872. 

7  Mach  a.  a.  0.  XLVI.  (2)  S.  157. 1862.  Als  Bewegungsgleichnng  für  A  ergiebt 
sich  dies^be,  welche  oben  S.  238  für  das  Quecksilbermanometer  mitgetheilt  ward«: 

woraus  Mach  zu  den  mitgetheilten  Folgerungen  gelangt. 
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proportional  der  Entfemmig  aus  der  Gleichgewichtslage  wächst,  A 
iwar  jeder  Bewegung  folgen ,  aber  selbst  durch  starke  Anregungen 
immer  nur  geringe  Lageveränderungen  erleiden  und  dabei  nur  ge- 
ringe Geschwindigkeiten  annehmen.  Unter  diesen  Voraussetzungen 
eigiebt  Rechnung  und  Versuch,  dass  die  Schwingungen  von  A  am 
ToUkommensten  mit  den  Schwankungen  des  in  der  Sichtung  X'X 
wiikenden  Druckes  übereinstimmen. 

Durch  die  Anwendung  der  harten  elastischen  Feder  in  Mabey's 
loBtrument  ist  die  Hauptbedingung  fttr  die  VerlSAslichkeit  der  damit 
erhaltenen  Cunren  erfiült. 

Landois^  und  Sommebbrodt^,  welche  den  Druck  der  Feder  in 
Käset's  Instrument  wieder  mit  beschwerenden  Gewichten  vertausch- 
tefi;  haben  aber  mit  ihren  Instrumenten  wie  gesagt  mit  Maret's 
Cnnren  übereinstimmende  Sphygmogramme  erhalten. 

Daraus  ist  zu  entnehmen,  dass  Mach's  Einwurf  gegen  Vierordt's 
Instnunent,  dass  dasselbe  nicht  schwer  beweglich  genug  war,  ge- 
rechtfertigt ist  und  dass  man  auch  mit  Vierordt's  Instrument  ähn- 
liehe Pulscurven  eifhalten  würde,  wenn  es  nur  stark  genug  belastet 
wflrde.  Landois^  macht  darauf  aufmerksam,  dass  sich  das  in  der 
That  aus  Vierordt's^  Versuchen  selbst  ergebe,  da  letzterer,  wenn  er 
stark  belastete,  normale  Fulsbilder  erhielt,  die  er  aber  fUr  artefacte 
Uelt,  während  er  die  weniger  treuen  bei  schwacher  Belastung  fttr 
die  normalen  nahm.  Seit  man  die  mitgetheilten  Erfahrungen  über 
Masbt's  Instrument  gemacht  hat,  pflegt  man  andere  Sphygmographen 
dann  als  brauchbar  anzusehen,  wenn  ihre  Gurven  mit  jenen  Marey's 
flbereinstimmen.  lieber  die  Prüfung  der  auf  der  Lufttrandmission  be- 
mhenden  Sphygmographen  gilt  zum  Theile  was  schon  oben  S.  152 
angef&hrt  wurde. 

In  Uebereinstimmung  mit  den  Angaben  der  Sphygmographen  sind 
fenier  die  Pulsuntersuchungen  mit  Apparaten,  welche  ein  künstliches  Ent- 
stehen der  Polycrotie  ausschliessen.  Dahin  gehört  die  Darstellung  des 
Palses  mittelst  der  Flamme.  Man  bedient  sich  dazu  der  Gassphygmo- 
seope  (Landois^,  Klemensiewigz^,  Mater ^).  Am  einfachsten  ist  es,  in  dem 
Schlauche,  der  das  Gas  zum  Brenner  mit  feiner  Oeffnung  fuhrt,  ein  T-Rohr 
einznschalten  und  an  den  unpaaren  Schenkel  des  T  mittelst  eines  Schlau- 


1  Lakdois,  Lehre  vom  Arterienpuls.  S.  70. 

2  SoMMSKBBODT,  Ein  neuer  Sphygmograph  etc.  Breslau  1876. 

3  Laicdois,  Lehre  vom  Arterienpuls.  S.  41. 

4  YiBBORDT,  Lehre  vom  Arterienpuls.  S.  33. 

5  Lakdois,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1870.  S.  433. 

6  K]:.s3fBMsiswicz,  Unters,  a.  d.Instit.  f.Physiol.  u.Histol.  in  Graz.  S.  304.  Leip- 
^  1873;  MiUh.  d.  Yer.  d.  Aerztein  Steiermark.  X.  S.  41.  1875—1876. 

7  Mbtbb*8  Instrument  ist  abgebildet  im  Gatalog  von  Roths  in  Prag. 
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ches  die  Kammer  oder  eiBen  B&oKDOEfiST'sehen  Pansphygmogntphen  an- 
zusetseo.  Das  Spiel  der  Flamme  ist  eift  dem  polycroten  Pnli  entsprec^ea- 
des.  Man  kann^  wenn  man  die  Flamme  in  eine  singende  verwandelt,  den 
Polycrotismus  auch  hörbar  darstellen  (Elemensiewicz  <).  Dasselbe  gelai^ 
später  mittelst  des  Telephon  (Stein^)  und  Mikrophon  (Landois^). 

Naeb  Elehensiewicz^  Methode  erhält  man  zugleich  ein  Sphygmophon, 
an  dem  man  die  Pulse  in  ähnlicher  Weise  zählen  kann,  wie  wenn  man 
dnrch  den  Pnls  den  Strom  eines  Electromagneten  mit  Läutewerk  unter- 
brechen  würde  (Oyon*). 

Ferner  ist  hier  auch  noch  die  Pulsphotographie  (Gzebmak,  SrtsSy 
Wn^TERNiTz  und  ültzmann)  zu  erwähnen.  In  die  Reihe  der  zuletzt  ge- 
nannten üntersuchungsmittel  ist  sie  aber  nur  dann  zu  rechnen,  wenn  man, 
wie  GzERHAK^  vorgeschlagen  hat,  mittelst  eines  spaltR$rmigen  Diaphragmas 
ein  punctfbrmiges  Clement  des  beleuchteten  Pulshttgels  herausschneidet 
und  das  Bild  desselben  auf  einen  lichtempfindliGhen  Schirm  wirken  läset, 
der  mit  einer  gewissen  Geschwindigkeit  bewegt  wird! 

Dagegen  ist  nicht  recht  einzusehen,  was  die  Photographie  in  dem 
Falle  für  einen  Sinn  hat,  wo  man  gleichsam  an  Stelle  der  Spitze  des 
Schreibhebels  an  einem  Sphygmographen  ein  kleines  Loch  in  einem  ns- 
durchsichtigen  Garton  setzt  und  deren  Bild  auf  bewegten  liehtempftid- 
liehen  Schirm  projicirt  (Stein^),  da  solche  Curven  eigentlich  nur  unter 
sehr  complicirten  Bedingungen  erzeugte,  mit  den  gewöhnlichen  Sphygmo- 
grammen  zusammenfallende  Curven  sind,  nicht  aber  zur  Controlle  der 
ersteren  dienen  können. 

Endlich  weisen  wir  auf  Landois'?  hämautographische  Curven  hin, 
die  von  einem  aus  einer  kleinen  Arterie  hervordringenden  Blutstrahl  selbst 
auf  vorttbergeführtes  Papier  gespritzt  werden  und  ebenfalls  die  secun- 
dären  Hebungen  zeigen. 

Ehe  wir  die  Untersuchungsmittel  des  Pulses  verlassen,  sei  noch  der 
sogenannten  Pulsuhr  Waldi!nburo's^  gedacht.  Keine  ühr,  sondern  nur 
ein  durch  Zeiger  und  Ziffernblatt  an  eine  Uhr  erinnerndes  Instrument, 
bestimmt  Durchmesser  und  Spannung  der  Arterie  und  die  Pulsgrösse  zu 
messen.  Fig.  30  ist  eine  schematische  Darstellung  der  Einrichtung;  der 
Hauptbestandtheil  des  Instrumentes  ist  ein  zweiarmiger  Hebel  h.  In  der 
Mitte  des  kürzeren  Armes  ist  ein  senkrecht  stehender  Stab  eingelenkt, 
der  die  Pelotte  p  trägt;  an  dem  Ende  dieses  Armes  greift  ein  Schieber  m 
an,  welcher  mittelst  nach  abwärts  bewegter  Schraube  s  den  Hebelarm 
und  mit  ihm  die  Pelotte  nach  abwärts  rtickt.  Der  Weg,  welchen  die 
Pelotte  macht,  wird  dnrch  den  langen  Arm  des  Hebels  auf  einen  Zeiger 


1  EuDCBNsiBwicz,  Unters.  a.  d.  Inst.  f.  Phydol.  n.  HistoL  zu  Graz.  1873.  S.  311. 

2  Stbin,  Berl.  klin.  Woch.  1818.  Nr.  49. 

3  l4Ain>ois,  Lehrbach  der  Physiologie.  S.  134.  Wien  1879. 

4  Cyok,  Methodik  8. 48. 1 876. 

5  CzBRMAK,  Sitzgsber.  d.  Wiener Acad.  XLVH.  (2)  S.  438. 1863 ;  Mitth.  a.  d.  Pri- 
Tatlab.S.29.Wienl864. 

6  Stein,  Photogr.  Darstell,  d.  menschl.  Pnlses  etc.  Vortrag  im  phjsic.  Yerein  za 
Frankfurt  a.  M.  am  21.  Aug.  1875 ;  Berliner  kHn.  Woch.  1876.  Nr.  112. 

7  Landois,  Arch.  f.  d.  ges.  Phvsiol.  IX.  S.  7 1 . 1 874. 

8  Waldbkbukg,  Berl.  klin.  Woch.  1877.  Nr.  17  u.  18;  1878.  Nr.  47  u.  48. 
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ibeiiragen;  auf  einen  anderen  Zeiger  wird  mittelst  der  Zahnstange  z  der 
Weg  übertragen,  welehen  der  Sehieber  macht.  Der  letztere  ist  nidit 
direct  mit  dem  kurzen  Hebelarm  verbunden,  sondern  mittelst  einer  den 
Hebel  von  unten  angreifenden  Spiralfeder  /l  Je  grösser  der  Widerstand  ist, 
der  sich  dem  Herabdrttcken  der  Pelotte  anf  die  Arterie  entgegenstellt,  desto 
mehr  wnrd  jene  Spiralfeder  ausgedehnt, 
desto  grösser  die  von  den  Zeigern  ange- 
zeigte Wegdifferenz.  Von  dem  Moment 
an,  wo  die  Pelotte  die  Arterie  berührt, 
beginnt  der  Pelottenzeiger  zu  schwanken 
und  das  dauert  fort,  bis  die  Pelotte  so 
weit  gesenkt  ist,  dass  die  Arterie  völlig 
zusammengedrückt  ist.  Die  Excursionen 
dieses  Zeigers  messen  die  Pulsgrösse. 
Der  vom  Pelottenzeiger  bis  zum  Aufhö- 
ren der  Schwankungen  angegebene  Weg 
soll  dem  Durchmesser  des  Arterienlumens 
entsprechen. 

Die  Differenz  der  von  beiden  Zei- 
gern angegebenen  Wege  giebt  das  Makes 
ftr  die  Federspannung  von  /;  d.  h.  für 
die  Spannung  der  Arterie.  Eine  geläu- 
terte Kritik  des  Instrumentes  steht  noch 


aus. 


A,  Die  Pulscurve. 


Flg.  80. 


An  den  Pulscurven  ist  im  Allge- 
meinen der  der  Expansion  der  Arterie 

entsprechende  ansteigende  Theil  der  Gnrven  steil,  der  der  Contrac- 
tion  der  Arterie  entsprechende  Theil  der  Gnrven  fällt  dagegen  lang- 
samer ab.  In  der  Fig.  31  ist  ^  Carotiscurve  eines  jungen  Mannes; 
B  Brachialiscurve  desselben  Individuum  ]  Cn.  E  Radialiscurve  eines 
gesunden  Mannes ;  D  Radialiscarve  eines  jungen  Mannes  mit  grossem 
und  weichem  Puls;  F Radialiscurve  des  Menschen  bei  Fieber;  6rRa- 
dialisenrve  eines  Greises. 

Die  Daner  der  Phasen  eines  Pulses  wird  durch  die  ihnen  ent- 
sprechenden Abscissen  gemessen.  Die  Grösse  des  Palses  kommt  im 
Sphygmogramm  zum  Ausdrucke  durch  die  Differenz  der  höchsten 
und  niedersten  Ordinate  der  Einzelncurve.  Für  die  Form  des  Palses 
und  den  Rhythmus  des  Pulses  ist  die  Form  des  Sphygmogrammes  ein^ 
unmittelbarer  Ausdruck;  die  Frequenz  des  Palses  findet  ihren  Aus- 
druck in  dem  Zeitwerth  der  Abscissen  der  Einzelncurven.  Ueber 
die  zeitliche  Ausmessung  der  Pulscurven  vergleiche  man  das  oben 
S.  190  über  die  zeitliche  Auswerthung  der  Gardiogramme  Vorgebrachte. 
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Zeitbestimmungen  wurden  von  Riye^  nnd  Lakdois^  gemacht  Dar- 
nach ist  das  Verhältniss  der  Zeiten  des  ab-  und  au&teigenden  Cor- 
venschenkels  wechselnd  aber  immer  die  Zeit  des  ersteren  yielfiich 
ungefähr  5 — 10  mal  grösser  als  die  Zeit  des  letzteren. 


Fig.  88. 


Flg.  si. 

Fig.  32  stellt  eine  spbygmo-chronograpbische  Curve  (s. S.  1 90)  der  Ctro- 
tiB  Tom  gesunden  Menschen  dar,  welche  auf  einer  berussten  Glasplatte  ange- 
schrieben wurde,  die  an  der  einen  Zinke  einer  KöNiG'schen  Unterbrechungs- 
gabel befestigt  war,  während  die  andere  Zinke  ein  entsprechendes  Gegen- 
gewicht trug.  An  der  vibrirenden 
Platte  wurde  der  Schreibhebel  eines 
Transmissionssphygmographen  mit 
bestimmter  Geschwindigkeit  vorüber- 
geführt  mittelst  eines  auf  Schienen 
laufenden  Wagens.  Beide  Einrich- 
tungen durften  zweckmässiger  sein  als 
jene  Landois*,  der  eine  mechanisch 
angeregte  Stimmgabel  an  dem  Schreibstift  des  Angiographen  vorbeibewegt 
Auf  den  aufsteigenden  Schenkel  fallen  6  Vibrationen,  auf  den  absteigenden 
52  Vibrationen.  Der  Zeitwerth  einer  ganzen  Schwingung  ist  nicht  viel 
verschieden  von  Vioo  Secunde. 

Es  ist  schon  früher  darauf  hingewiesen  worden,  dass  die  Ex- 
pansion der  Arterie  später  beginnt  als  die  Systole  der  Ventrikel  (s. 
oben  S.  1 72).  Dagegen  beginnt  der  absteigende  Theil  der  Pulscnrve 
früher  als  die  Systole  der  Ventrikel  beendet  ist  (Rive^  Baxt^  was 

1  KiYB,  De  sphygmograph  en  de  sphygmographische  Curve.  Utrecht  1866. 

2  Lanbois,  Lehre  vom  Arterienpuls.  S.  309.  Berlin  1872. 

3  RivB  a.  a.  0.  ^ 

4  Baxt,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  S.  128.  Fig.  3.  1S78. 
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eben&ÜB  sohon  frtther  vorgebrachten  Thataachen  zu  entnehmen  ist 
(8.  oben  S.  172  n.  192). 

Im  absteigenden  Carventheile  kommm  eine  oder  mehrere  seeim- 
däre  Hebungen  vor  (Fig.  31  «,  7,  II  Fig.  32  «,  A^  B,  der  normale 
Pols  der  Arterien  ist  mehrschlägig,  di-,  tri-  oder  polycrot  (Masby^, 
Bbondgeest^,  Dughek',  Naumann^,  Landois^,  Wolff^^),  oft  kann 
man  bis  zu  5  und  6  Hebungen  im  absteigenden  Carventheile  zäh- 
len,  selten  fehlen  die  seennd&ren  Hebungen  ganz.  Man  bezeichnet 
die  im  absteigenden  Curventheile  vorhandenen  Hebangen  als  kata- 
crote;  da  auch  im  aufirteigenden  Curventheile  secnndäre  Hebungen 
beobachtet  worden  sind.  Diese  kommen  aber  in  der  Regel  nur  in 
pathologischen  Pulsen  vor.  Im  Normalzustande  ist  nur  der  Aorten- 
pols anacrot  (vergl.  Mabey^  ttber  den  Aortenpuls  des  Pferdes^  Pen- 
zoLDT^  Aortenpuls  bei  Fissura  stemi  beim  Menschen).  Schwach 
anacrot  erscheint  auch  in  der  Regel  der  Greisenpuls  (Fig.  31  O), 
Fühlbar  dicrote  Pulse  bei  Krankheiten  waren  schon  dem  AncmaENES 
bekannt  Den  Dicrotismus  des  Normalpulses  hat  mittelst  seines  In- 
strumentes zuerst  Chelius®  aufgefunden. 

Unter  den  katacroten  Hebungen  der  Pulscürve  interessirt  uns 
vor  allem  eine,  welche  in  den  Pulsbildem  (Fig.  31)  durchgehends 
mit  /  in  Fig.  32  mit  Ä  bezeichnet  ist.  Sie  ist  oft  die  einzig  vor- 
handene: in  rein  dicroten  Pulscurven  (Fig  31  F);  meist  fallen  aber  so- 
wohl vor  als  hinter  diese  secundäre  Hebung  noch  eine  Anzahl  secun- 
därer  Hebangen  (s.  A^  B^  C^  i>,  E^  G.  Fig.  31),  welche  sich  manchmal 
neben  der  Hebung  /  so  sehr  geltend  machen,  dass  nur  viele  Erfah- 
rungen über  die  Metamorphosen  der  Pulsbilder  unter  verschiedenen 
Bedingungen  nicht  aber  die  besondere  Grösse  die  Hebung  /  leicht 
erkennen  lassen.  Insbesonders  tritt  häufig  die  eine  zwischen  Haupt- 
gipfel und  dem  secundären  Gipfel  /  der  Curve  auftretende  Hebung 
(Fig.  31  u.  32)  *  neben  /sehr  bedeutend  hervor.  Der  Gipfel  /  ist  die 
von  Landois^ö  als  Rückstosselevation,  von  Moens**  als  erster  Schlies- 
sungsgipfel bezeichnete  secundäre  Hebung.     Der  Gipfel  s  ist  von 

1  MABKT,Joiim.d.l.phy8iol.in.p.241. 1860;  Physiol.  med.  d.i.  drc.  Paris  1863. 

2  Bbohdobbst,  Arch.  f.  d.  hoUänd.  Beitr.  m.  S.  110. 1861. 

3  DT7CHBK,  Jahrb.  d.  Ges.  d.  Aerzte.  Heft  ü.  S.  49.  Wien  1862. 

4  Naumann,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  (3)  XVni.  S.  199. 1 863 ;  Arch.  f.  Heilk.  V.  S.  402. 
1863. 

5  Lanbois,  Berl.  klin.  Woch.  1864.  Nr.  35  a.  36;  Lehre  t.  Arterienpols.  Berlin 
1872. 

6  WoLFF,  Charakteristik  des  Arterienpulses.  Leipzig  1865. 

7  Maiot,  Travaux  da  lab.  1876.  p.  320.  fig.  155.  Nr.  2. 

8  PxKzoLDT,  Sitzgsber.  d.  phys.-med.  Societ&t  zn  Erlangen  1879.  S.  68. 

9  Chblius  a.  a.  0.  Vgl.  obisn  S.  261. 

10  Landois,  Lehre  vom  Arterienpuls.  S.  315.  Berlin.  1872. 

11  MoBKS,  Die Pulscurye.  Leiden  1878;  Arch.  f.  d.  ges.Physiol.  XX.  S.  517. 1879. 
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Lanbois  als  SJappenschlngBelevation  bezeichnet  worden.  Die  naeh  1 
folgenden  kleineren  secnndären  Hebungen  sind  nach  Landois  ab  Ela- 
sticitätseleyationen  oder  eine  darunter  (Fig.  31  //,  32  B)  als  zweite 
Rflckstosseleyation;  nach  Mgens  als  Schliessnngsgipfel  höherer  Ord- 
nung zu  bezeichnen. 

Die  Erklärung  der  secnndären  Hebungen  der  Pulscurve  bietet 
grosse  Schwierigkeiten  dar. 

Man  musste  wohl  dabei  zunächst  an  reflectirte  oder  durch  mehrfache 
Reflexion  hin-  und  hergehende  Wellen  denken.  Die  Analyse  der  Form 
der  Fulswelle  an  einem  gegebenen  Orte  hätte  sich  dann  auf  die  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit der  Pulswelle  in 'den  Arterien,  die,  wie  wir 
gesehen  haben^  vom  Gentrum  gegen  die  Peripherie  und  in  den  einzelnen 
Zweigströmen  des  arteriellen  Sjstemes  wechselt;  auf  die  Entfernung  des 
Erregungsortes  von  dem  Reflexionsorte  und  beider  Orte  von  dem  augen- 
blicklich untersuchten  Orte  zu  stutzen^  eine  Aufgabe,  der  sich,  wie  man 
leicht  einsieht,  im  arteriellen  Systeme  die  grtfssten  Schwierigkeiten  ent- 
gegenstellen mttssen.  Nichtsdestoweniger  war  man  zunächst  für  den  Gipfel/ 
jene  Vermuthung  zu  vertheidigen  bemüht  (Habet  i,  Riye^,  Onimus  &  Virt^), 
und  zwar  sollte  die  Reflexion  vom  peripherischen  Ende  der  Arterien  her 
stattfinden,  dem  sich  die  engen  Abflusswege  der  Capillaren  fast  wie  ein 
Verschluss  vorlegen  sollten,  wodurch,  ahnlich  wie  am  geschlossenen  Ende 
eines  Kautschukschlauches,  die  primäre  Welle  reflectirt  werden  sollte 
(Habet);  oder  die  Reflexion  sollte  stattfinden  an  den  Sporn^^,  die  an 
den  zahlreichen  Theilungswinkeln  gegen  den  Strom  vorragen,  und  an  den 
Blutkörperchen,  welche  sich  in  den  Capillaren  stauen,  weil  ihr  Durch- 
messer die  Weite  der  Capillaren  Ubertrifit  (Onimüs  und  Virt)  ;  oder  man 
nahm  an,  dass  von  den  an  verschiedenen  Orten  des  Capillarsystemes  im- 
gleichzeitig  reflectirten  Wellen,  die  für  sich  nicht  wahrnehmbar  seien, 
viele  in  einem  bestimmten  Zeitmoment  zugleich,  an  die  Semilunarklappen 
gelangen  und  von  denselben  gleichzeitig  zurückprallend  den  dicroten  Pnls- 
gipfel  bilden  (Rpte). 

Gegen  diese  Reflexionsthebrien  erinnert  Hoens^,  dass  die  grosse  An- 
zahl der  Capillaren  einto  breiten  ofienen  Querschnitt  der  Oefässbahn  vor- 
stellt und  dass  eine  Summirung  der  an  den  Spornen  ungleichweit  vom 
Aortenanfang  entfernter  Theilungswinkel  stattfindenden  Reflexionen  und 
eine  Reflexion  an  den  Blutkörperchen  durch  keine  Erfahrung  bewiesen 
und  höchst  unwahrscheinlich  sei. 

Verschieden  von  den  auf  periphere  Reflexion  zurttckfUhrenden  Er- 
klärungsversuchen sind  jene,  welche  die  dicrote  Hebung  herleiten  wollen 
von  dem  Druck,  welchen  nach  Aufhören  der  Systole  der  Ventrikel  die 
gespannten  Arterienwände  auf  die  in  den  Arterien  enthaltene  Blutmaase 
ausüben.    Dieser  Druck  mache,  dass  ein  Theil  des  Blutes  gegen  die  Semi- 

1  Habet,  Physiol.  m^.  d.  1.  circ.  p.  266.  Paris  1863. 

2  Rite,  De  sphygmograph  en  de  sphygm.  Curve.  Utrecht  1866. 

3  (hmfüs  et  viby,  Jonrn.  de  Tanat.  et  de  la  physiol.  1 866.  p.  7 1  n.  148. 

4  Epärons.  Das  deutsche  Wort  fiir  denselben  Begri£f  ist  bei  BrUckeojochen 
und  Flasstheilimgen  an  vielen  Orten  wnz  gebräuchlich  und  darum  nicht  noth- 
wendig,  wie  Heissbeb  (Jahresber.  1 866.  S.  434.)  und  Hobns  (a.  a.  0.)  thun,  sich  des 
firanzösischen  Wortes  zu  bedienen.       5  Moens  a.  a.  0. 
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InDarkUppen  der  Aorta  zurückweicht,  wodurch  an  diesen  Klappen  eine 
Welle  entstehe,  die  nun  nach  der  Peripherie  hin  verlaufend  die  secun- 
däre  Hebung  erzeugt  (Buisson^;  Naumann^,  Laicjdois,  Galabin S). 

Landois  hat  diese  Welle  mit  der  von  ihm  in  elastischen  Schläu- 
chen nachgewiesenen  Rttckstosswelle  identificirt  (siehe  oben  S.  216) 
Ton  der,  wie  mr  sahen  (S.  216),  Moens  eine  andere  Erklärung  giebt 
als  Landois. 

Der  Eintritt  des  Blutes  in  die  Arterien  bei  jeder  Systole  ent- 
spricht dem  Oeffnen  und  gleichdarauffolgenden  Schliessen  des  Ein- 
flusshahnes bei  einem  System  elastischer  Zweigröhren.  Ausser  der 
primären  Welle  entstehen  dabei  in  eineln  solchen  System  eine  Reihe 
von  Schliessungswellen,  für  welche  die  von  Moens  aufgestellten  Ge- 
setze gelten  (s.  oben  S.  220). 

Landois'  Rttckstosswelle  ist  nach  Moens  die  erste  Schliessungs- 
welle and  wie  diese  könne  die  zweite  Schliessungswelle  (Landois' 
zweite  Rttckstosswelle)  wahrgenommen  werden.  Diese  folgt  wie  die 
Curven  nahezu  ergeben  und  die  Theorie  verlangt  eben  so  schnell  auf 
die  erste  Schliessungswelle,  wie  diese  auf  die  primäre  Welle. 

In  der  Carotiscurve 
Fig.  33  (nach  Moens) 
stellt  0  die  primäre 
Welle  A  die  erste ,  B 
die  zweite  Schlies- 
sungswelle  dar.  Z  ist 
die  Zeitcurve  mittelst 
Stimmgabel  erhalten, 
die  Schwingungen  ent- 
sprechen '/lo  Secunde. 
Die  Berechnung  der 
Dauerder  Schliessungs- 
welle ist  im  Gefässsystem  wegen  der  complicirten  Verhältnisse  nicht 
möglich.  (Ueber  eine  annähernde  Berechnung  s.  Moens  S.  139.)  Wohl 
aber  lässt  sich  prüfen,  ob  die  dicrote  Erhebung  einzelnen  der  aus 
Moens'  Gesetzen  sich  ergebenden  Folgerungen  sich  fügt. 

In  dieser  Beziehung  ist  hervorzuheben,  dass  die  Höhe  der  dicroten 
Erhebung  mit  der  Höhe  der  primären  Welle  zunimmt.  Sie  nimmt  fer- 
ner zu,  wenn  der  Blutdruck  geringer  ¥rii1i,  weil  dabei  der  Elasticitäts- 
cofe'fficient  der  Wand  beträchtlich  abnimmt.  Dass  Verminderung  der 
arteriellen  Spannung  die  dicrote  Erhebung  verstärkt,  Vermehrung  der 

1  BuissoN,  Quelques  recherch.  s.  l.  circol.  du  sang  etc.  Paris  1862. 

2  Naumann  a.  a.  0. 

3  Galabin,  Joum.  of  anat.  a.  physiol.  X.  p.  297. 1876. 
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Spannung  dagegen  dieselbe  herabsetzt,  wurde  in  der  That  schon 
von  WoLFP*,  Landois^  u.  A.  beobachtet.  Neuerliche  Versucbe  von 
Enoll^  ergaben  für  die  Bttckstosselevation  ein  ähnliches  Resultat 

Die  von  Landois  aufgefundene  Thatsache,  dass  die  dicrote  He- 
bung um  so  später  auf  die  primäre  Hebung  folgt,  je  weiter  entfernt 
vom  Herzen  die  pulsirende  Arterie  liegt,  worauf  die  Verschiedenheit 
des  Pulsbildes  verschiedener  Schlagadern  vorzugsweise  zurtlckzufllhren 
ist,  erklärt  sich  nach  Moens  im  Gegensatze  zu  Landois,  der  die  Länge 
der  Hauptstämme  dafUr  verantwortlich  machte,  daraus,  dass  hohe 
Wellen  in  den  Arterien  sich  rascher  fortpflanzen  als  niedrige.  Es 
muss  demnach  die  primäre  Welle  rascher  über  das  Gefässsystem 
hinschreiten  als  die  kleinere  erste  Schliessungswelle  und  daher  der 
Abstand  zwischen  beiden  mit  der  Entfernung  vom  Herzen  wachsen. 

Den  ersten  Wellengipfel  s  im  absteigenden  Theil  der  Pulscurve 
(Fig.  31,  32  u.  33),  welchen  wir  bisher  unbertlcksichtigt  gelassen 
haben,  leitete  Landois^  von  dem  Schluss  der  Semilunarklappen  her. 
MoENS^  giebt  aber  fttr  diese  sog.  Elappenschlusselevation  die  fol- 
gende Erklärung:  der  Punct  C(Fig,  33)  entspricht  dem  Beginn  des 
Einströmens  von  Blut  in  die  Aorta,  dieses  Einströmen  dauert  circa 
0,1  See.  (vergl.  oben  S.  172);  der  Anfang  der  nächsten  Periode  der 
Systole,  Verharren  des  entleerten  Ventrikels  in  der  Systole  muss  also 
zwischen  o  und  p  (Fig.  33)  liegen  und  da  diese  Periode  0.115  See 
dauert  (oben  S.  172),  so  muss  ihr  Ende  sich  zwischen  ^  u.  ^  befinden. 
Das  Thal p  und  der  Gipfele  fallen  also  in  diese  Periode  der  Systole. 
Das  Thal  p  sei  nun  der  Ausdruck  fttr  den  in  die  Arterien  fortge- 
pflanzten negativen  Druck,  welcher  bei  der  plötzlichen  Entleerang 
der  Ventrikel  entsteht  (oben  S.  181),  s  ist  der  Wellengipfel,  der  an 
den  Aortenklappen  entsteht,  wenn  in  Folge  des  negativen  Druckes 
etwas  Blut  zurttckgesaugt  und  dadurch  jene  Klappen  geschlossen 
werden.  Diese  Schlüsse  aus  der  Garotiscurve  seien  erlaubt,  da  man 
annehmen  könne,  dass  sie  wegen  der  geringen  Entfernung  vom  Her- 
zen als  ein  wahres  Bild  der  Vorgänge  an  der  Aortenwurzel  ange- 
sehen werden  könne. 

Ausser  den  secundären  Hebungen,  welche  wir  als  Klappenschloss- 
elevation  und  Schliessungselevationen  (RUckstosselevationen)  kennen  ge- 

1  WoLFFyCharaldmstikd.iiBterienpjdses.  Leipzig  1855. 

2  Landois,  Lehre  vom  Arterienpuls,  ^rlin  1872. 

3  Ekoll,  Arch.  f.  exper.  Pathol.  IX.  S.  380. 187S.  Enoll  bezeichnet  die  Elap- 
penschlusszacke  (s.  ^eich  onten)  als  „erste  Elasticitätselevation".  Diese  soU  D«t 
hohem  Druck  stärker  ausfeprä^  bei  niederem  Druck  dagegen  abgeschw&cht  e&n^ 
w&hrend  im  letzteren  Falle  die  „Rückstosselevation''  m^  ausgebildet  ist. 

4  Lamdois  a.  a.  0. 

5  MoBNS,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XX.  S.  517. 1879. 
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lernt  haben  ^  unterscheidet  Landois^  noch  die  BOgenannten  Elaaticitftts- 
eleyationen^  weil  er  sich  vorstellt^  dass  sie  entstehen  dadurch^  dass  die 
Arterienwand  durch  die  Blutwelle  nur  unter  Oscillationen  aus  ihrer  Oleich- 
gewichtslage  gebracht  werde  und  unter  Ocillationen  in  dieselbe  zurück- 
kehre. Dass  solche  eigene  Schwingungen  der  Rdhrenwand,  die  schpn 
früher  einmal  ganz  unberechtigt  zur  Erklärung  des  Pulsphänomens  über- 
haupt angenommen  wurden  (Fbet)^^  existiren,  ist  nicht  erwiesen.  Für 
elastische  Schläuche  lehnt  sie  Moens  ab,  indem  er  darauf  hinweist,  dass 
die  Sehliessnngswellen  in  elastischen  Schläuchen  keine  regelmässige  Wellen- 
linie bilden,  sondern  eine  Gurve,  in  welcher  neben  den  grösseren  viele 
kleinere  Hebungen  vorkonmien. 

Bei  der  grossen  Abhängigkeit,  welche  die  Form  der  Pulscurve 
Ton  der  Herzthätigkeit,  dem  Blutdrücke  und  den  Eigenschaften  der 
Gref&sswand  zeigt  und  bei  den  vielfachen  Gomplicationen ,  welche 
diese  Factoren  während  der  Lebensvorgänge  durch  allgemeine  öder 
Ortliche  Variationen  setzen,  ist  es  begreiflich,  dass  wir  die  mannig- 
fiiltigsten  Pulsbilder  erhalten  können,  ohne  dass  es  uns  gelänge, 
sie  in  ihren  Details  völlig  zu  entziffern  und  dass  wir  hier  noch  wesent- 
lich auf  empirische  Thatsachen  angewiesen  sind,  die  darum  mit  Vor- 
sicht aufgenommen  werden  müssen. 

Mosso^  wies  in  einer  grösseren  Versuchsweise  auf  die  Aende- 
rungen  hin,  welche  die  Form  der  Pulscurve  erleidet  durch  Hirn- 
thätigkeit,  Wachen  und  Schlafen,  durch  Nahrungsaufnahme  durch 
Einathmung  von  Amylnitrit  und  beim  Fieber ;  dabei  zeigte  sich,  dass 
Zahl  und  Ort  der  catacroten  Erhebungen  die  mannigfachsten  Ver- 
änderungen erleiden,  anacrote  Hebungen  auftreten  und  wieder  schwin- 
den können.  Durch  einseitige  Temperaturwirkungen,  Compression, 
Nachwirkung  einer  Unterbrechung  des  Blutlaufes,  durch  willkür- 
liche oder  mit  Inductionsschlägen  hervorgebrachte  Muskelcontractio- 
nen  konnte  er  in  beiden  Vorderarmen  bis  auf  die  Frequenz  vollkom- 
men differente  Pulsbilder  hervorbringen.  Man  muss  annehmen,  dass 
solche'  locale  Aendemngen  wieder  rückwirken  auf  das  Pulsbild  der 
HanptrOhren.  (Ueber  den  Einfluss  der  Gehimthätigkeit  auf  die  Puls- 
curve, vergleiche  auch  Thanhoffer*,  über  den  Einfluss  des  Trin- 
kens TOB  kaltem  und  heissem  Wasser  Winternitz^^,  Glax  &  Klemen- 
siEwicz*.)  lieber  den  Einfluss  der  Athembewegungen  auf  den  Puls 
wird  später  gehandelt  werden. 

1  LAin)oi8  a.  a.  0. 

2  Fbby,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1845.  S.  132. 

3  Mosso,  Die  Diagnostik  des  Pulses  in  Bezug  auf  die  locale  Yeränd.  desselben. 
Ldpzigl879. 

4  Thahhoffbb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XIX.  S.  254. 1879. 

5  WnrrxBNiTZ,  Ztschr.  f.  pract.  Heilk.  1866. 

6  GiJkxu.  Elsmsnsiswioz, Mitth.  d.Yer.  d.  Aerztein  Steiermark.  1876—77.  S.  19. 
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VIERTES  CAPITEL. 

Der  Blutstrom  in  den  Lungen. 


Es  wllre  eigentlich  jetzt  uüsere  nächste  Anfgabe  gewesen,  die 
Mher  erwähnten  respiratorischen  Schwankungen  des  arteriellen  Blnt- 
dmckes  zn  erklären.  Da  aber  das  nnr  möglich  ist  bei  genauer 
Kenntniss  des  Blntstromes  in  den  Langen,  so  mttssen  wir  vorerst 
auf  diesen  hier  eingehen. 

I.  Der  Blntdmek  in  den  Lungengeflssen. 

Bestimmungen  des  Blutdruckes  in  den  Lungenarterien  wurden 
zuerst  von  Beutnkr^  ausgeführt. 

Derselbe  verband  nach  Eröfihung  der  Brusthöhle  und  Einleitung  von 
künstlicher  Respiration  den  linken  Ast  der  Lungenarterie  in  passender 
Weise  mit  dem  Manometer  von  Ludwig^b  Kymographion. 

Es  war  also  der  Einfluss  der  luftdichten  Abschlieasung  des  Brust- 
kastens und  der  Bewegungen  desselben  und  der  elastische  Zug  der  Lungen, 
die  sonst  auf  die  Gefässe  in  der  Brusthöhle  wirken,  bei  den  Versudieu 
aufgehoben.  Ausserdem  war  durch  centrale  Einfügung  des  Manometers 
in  die  ganze  oder  einen  Theil  der  linken  Lungenarterie  ein  grosser  Wider- 
stand erzeugt  worden.  Es  zeigte  sich  aber,  was  sehr  zu  bemerken  ist, 
der  Carotisdruck  vor  und  nach  Anstellung  des  Versuches  nahe  ttberein- 
stimmend. 

Als  Mitteldruck  ergab  sich  fttr  Kaninchen  12.07  Mm.  Hi/y  für  Katzen 
17.6  Mm.  Hg,  fUr  Hunde  29.6  Mm.  Hg.    Das  Yerhältniss  des  Pulmo- 

nalarterien-  zum  Carotisdruck  war  bei  diesen  Thieren  r-^,  -^  und 

Y7|F*    ^  den  Lungenvenen  der  Katze  wurden  10  Mm.  Hg  gefunden. 

Beim  Pferd  fanden  Chauveau  &  Faivbe^,  indem  sie  einen  Troicart 
durch  einen  Zwischenrippenraum  in  die  Lungenschlagader  stiessen 
und  mit  dem  Manometer  communicirten  einen  Druck,  der  Vs  von 
dem  Carotisdruck  betrag.  In  den  Lungenvenen  liess  sich  keine  mess- 
bare Druckgrösse  wahrnehmen. 

Die  von  Beutmek  beobachtete  Erscheinung,  dass  der  Aortendmek 
durch  Verschluss  einer  Lungenarterie  nicht  erhöht  wird,  fand  sich 

1  Bbütneb,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  11.  S.  97. 1S52. 

2  Chauybav  et  Faivbb,  Gaz.  m^.  1856.  p.  365. 
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später  bestätigt  (Ljghtheim).  Auch  wenn  nach  Unterbindung  der 
einen  Lungenarterie  durch  Parafinemboli  oder  Unterbindung  noch  ein 
beträchtlicher  Theil  der  andern  Lungenschlagader  ausgeschaltet  wurde, 
stieg  der  Druck  im  Aortensystem  nicht.  Die  Compensation,  welche 
hier  eintritt,  ist  nicht  nervöser  Natur.  Vasomotorische  Einflüsse  machen 
sich  auf  die  Lungengefässe  in  yiel  geringerem  Grade  geltend  als  auf 
die  Gefässe  des  grossen  Kreislaufes  (Badoud^,  Hofmokl^,  Licht- 
HEiM^).  Man  muss  yielmehr  annehmen,  dass  in  dem  noch  offenen 
Theil  des  Gefässgebietes  der  Lunge  auf  mechanischem  Wege  die 
Quantität  des  Lungenblutstromes  erhalten  bleibt.  Da  aber  dabei  der 
Droek  in  der  Limgenarterie  nur  wenig  steigt,  so  ist  die  Erscheinung 
auf  Rechnung  der  grossen  Dehnbarkeit  und  der  daraus  folgenden  Er- 
weiterung der  Lungengefässe  zu  setzen  (Lichtheim  ^). 

IL  Der  Einflass,  welehen  die  Einfügung  der  Langen  und  des 

Herzens  in  den  Brnstranm  auf  die  Blutbewegnng  in  den 

Langen  aasttbt. 

Das  Herz  und  die  grossen  Gefässe  sind  gemeinsam  mit  den 
Lnngen  luftdicht  in  den  Brustraum  eingefttgt.  Was  von  Herz  und 
Gefässen  im  Brustraum  freigelassen  wird,  ist  yon  den  Lungen  aus- 
gefUlt  Diese  werden  durch  den  von  der  Trachea  her  auf  ihre  in- 
nere Oberfläche  wirkenden  Druck  der  Atmosphäre  im  ausgedehnten 
Zostand  erhalten. 

Der  Druck  der  Atmosphäre  lastet  auch  auf  der  äusseren  Ober- 
fläche der  Brustwandungen.  Er  kann  sich  aber  wegen  der  relativen 
Unnachgiebigkeit  der  Brustwandungen  nicht  auf  die  in  der  Brust- 
höhle eingeschlossenen  Organe  fortpflanzen. 

Die  zwischen  der  Brustwand  und  der  äusseren  Oberfläche  der 
Lunge  im  Brustraum  eingefttgten  Organe  wflrden  also  nur  dann  unter 
dem  Druck  der  Atmosphäre  stehen,  wenn  der  durch  die  Luftwege 
auf  die  innere  Oberfläche  der  Lungen  wirkende  Druck  sich  unge- 
sehwächt  auf  jene  Organe  fortpflanzen  wtlrde. 

Das  letztere  ist  nicht  der  Fall. 

Den  Lungen  wohnt  nämlich  fortwährend  das  Bestreben  inne, 
sich  entgegen  dem  auf  ihre  innere  Fläche  wirkenden  Luftdruck  ge- 
gen die  Lungenwurzel  hin  zusammen  zu  ziehen.    Man  nennt  die  Kraft, 

1  Baboud,  üeber  den  Einfluss  des  Hirnes  auf  den  Blutdruck  in  der  Lungen- 
arterie. Würzburg  1 874. 

2  HoFMOEX,  Wiener  med.  Jahrb.  1S75.  S.  3t5. 

3  Lichthehc,  Die  Störungen  des  Lungenkreislaufs  und  ihr  Einfluss  auf  den 
Blutdruck.  Berlin  IS76. 

4  Lichthrhc  a.  a.  0. 

HuidbaelL  der  Physiologie.  Bd.  lY.  IS 
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mit  welcher  das  geschieht,  die  elastische  Kraft  der  Longe  und  kann 
sich  die  Wirknng  derselben  sofort  zur  Anschauung  bringen,  wenn 
man  durch  Eröffnen  des  Bmstraumes  den  Atmosphttrendruck  auch 
auf  die  äussere  Oberfläche  der  Lunge  wirken  lässt  Die  letztere 
zieht  sich  dann  in  Folge  ihrer  elastischen  Kräfte  auf  ein  kleines 
Bäuschchen  an  der  Lungenwurzel  zusammen. 

So  lange  die  Lunge  luftdicht  in  den  Brustraum  eingefttgt  ist,  ftlllt 
sie  den  letzteren  nur  darum  aus,  weil  sie  entgegen  ihren  elastischen 
Kräften  durch  den  auf  ihre  innere  Oberfläche  allein  wirkenden  At- 
mosphärendruck ausgedehnt  wird. 

Unter  diesen  Verhältnissen  wird  aber,  wie  leicht  ersichtlich  ist, 
auf  die  neben  den  Lungen  im  Brustranm  eingeschlossenen  Organe 
nicht  der  Druck  einer  Atmosphäre  wirken,  sondern  ein  geringerer 
und  zwar  wird  der  Druck  um  jenen  Theil  des  Atmosphärendruckes 
geringer  sein,  dem  die  elastischen  Kräfte  der  Lunge  das  Gleichge* 
wicht  halten. 

Nach  DoNDEBs^  kann  die  elastische  Kraft  der  Lungen  an  Leichen 
in  der  Weise  gemessen  werden,  dass  man  in  die  Trachea  ein  Manometer 
einbindet  und  den  Brustranm  durch  Anschneiden  der  Intercostalräume 
eröffnet.  Die  Niveaudifferenz  des  Quecksilbers  in  den  Hanometerschenkeln 
ist  dann  das  Haass  fttr  die  elastische  Kraft  der  Lungen.  Dieselbe  ist 
bei  der  Exspiration  kleiner  als  bei  der  Inspiration.  Sie  kann  bei  der 
Exspiration  zu  7.5  Mm.  Hg^  nach  einer  gewöhnlichen  Einathmung  zu 
9  Mm.  Hgy  nach  einer  möglichst  tiefen  Einathmung  zu  30 — 40  Mm.  Hg 
angenommen  werden.  Wäre  also  die  Spannung  der  Luft  in  den  Lungen 
immer  gemessen  durch  den  Druck  einer  Atmosphäre,  so  würde  der  intra- 
thoraciscbe,  der  auf  Herz  und  grossen  GeHLssen  in  der  Brusthöhle  lastende 
Druck  in  den  einzelnen  Fällen  genau  um  die  oben  angeftlhrten  Grössen 
unter  dem  atmosphärischeu  zurückbleiben. 

Bei  Schafen,  Hunden  und  Kaninchen  fanden  Adahkibwicz  &  Jacobson^ 
den  Druck  im  Herzbeutel,  in  den  sie  einen  seitlich  mit  einem  Manometer 
communicirenden  Troieart  einstiessen,  aus  welchem  das  Stilet  luftdicht  zu- 
rückgezogen werden  konnte,  den  Druck  stets  negativ  zwischen  —  3 — 5  Mm. 
Hg,  nur  bei  starker  Dyspnoe  bis  —  9  Mm.  steigend,  also  weniger  nega- 
tiv als  DoNDERs  beim  Menschen. 

Die  Spannung  der  Luft  in  den  Lungen  ist  aber  selbst  verän- 
derlich. Sie  sinkt  bei  der  Einathmung,  weil  die  Erweiterung  des 
Brustraumes  die  Lungen  ausdehnt,  dagegen  steigt  sie  bei  der  Ans- 
athmung,  weil  bei  Verengerung  des  Brustraumes  die  Lunge  znsam« 
menfäUt 


1  Doin>BB8,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  HI.  S.  287. 1 853 ;  Physiol.  d.  Mensch.  2.  Aafl. 
S.  147. 414.  Leipzig  1859. 

2  Adamkibwicz  u.  Jacobson,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1873.  S.  483. 
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Ist  die  Commimicatioii  des  LnngenraiiiDes  durch  die  Luftwege  mit 
der  äusseren  Luft  offen,  dann  beträgt  wegen  des  sofort  ausgleichend  ein- 
greifenden Stromes  der  Einathmungs-  und  der  Ausathmungsluft  die  Differenz 
der  Spannung  zwischen  Lungenluit  und  Atmosphäre  nur  wenig,  das  ist 
der  Fall  beim  normalen  Athmen  durch  die  Nase  mit  verschlossenem  Mund. 
J.  R.  Ewald  1  bestimmte  den  normalen  Athmungsdruck  für  die  Inspiration 
zu  —  0.1  Mm.  ffg^  für  die  Exspiration  zu  0.13  Mm.  Ifg.  Es  ergiebt  sich 
also,  dass  der  intrathoracische  auf  das  Herz  und  die  grossen  Geftsse  wir- 
kende Dmck  bei  ruhiger  Athmung  nur  geringe  Schwankungen  erleidet, 
dass  er  aber  in  beiden  Phasen  unter  dem  Druck  einer  Atmosphäre  zurück- 
bleibt Wird  aber  die  Ausathmung  oder  die  Einathmung  forcirt  oder  wird 
äe  z.  B.  durch  Verschluss  eines  Nasenloches  behindert,  oder  wird  nach 
vorausgehender  Inspiration  bei  verschlossener  Mund-  und  Nasentffihung 
kräftig  auflgeathmet  (Yalsalva'b  Versuch),  oder  nach  vorausgehender  Ex- 
spiration eben  so  eingeathmet  (Mülleb's  Versuch),  dann  wird  die  Span- 
nung der  Loft  im  Lungenraume  bedeutend  erhöht  oder  herabgesetzt,  und 
dandt  auch  der  intrathoracische  Druck  beträchtlich  variirt.  Er  kann  im 
ersteren  Falle  bis  zu  einer  oder  zwei  Atmosphären  steigen,  im  letzteren 
Falle  stark  negativ  werden.  Des  Weiteren  müssen  wir  in  Bezug  auf  die 
Dmckverhältnisse  im  Thorax  auf  die  Lehre  von  der  Athmung  verweisen. 

Aus  dem  Mitgetheilten  ergeben  sich  fttr  den  Blutstrom  in  den 
Lungen  vnchtige  Folgemngen.  Die  Arteriae  und  Venae  pulmonales 
liegen  in  dem  fortwährend  aspirirenden  Brustranm.  Das  anf  der 
inneren  Oberfläche  der  Lungenalveolen  liegende  Capillametz  ist  dem 
im  Lungenraum  herrschenden  Druck  ausgesetzt  Beim  rnhigen  Ath- 
men ist  also  der  Druck,  welcher  von  Aussen  auf  die  Capillaren 
wirkt,  grösser  als  der  anf  die  grossen  GefUsse  wirkende  intratho- 
racische Dmck.  Beim  VALSALvA'schen  Versuche  nimmt  der  Druck 
auf  die  Capillaren  beträchtlich  zu ,  der  Drnck  auf  die  grossen  Ge- 
iässe  ebenfalls,  immer  aber  bleibt  der  letztere  nm  den  von  der  ela- 
stischen Kraft  der  Lunge  äquilibrirten  Druck  kleiner  als  der  erstere; 
beim  HüiiLER'schen  Versuche  nimmt  der  Druck  anf  die  Capillaren 
beträchtlich  ab,  der  Dmck  auf  die  grossen  Gef&sse  ebenfalls,  aber 
wieder  ist  der  letztere  um  den  von  der  elastischen  Kraft  der  Lunge 
äquilibrirten  Dmck  kleiner.  Die  Differenz  zwischen  intrathoracischem 
Druck  nnd  intrapulmonalem  Dmck  ist  im  zweiten  Falle  grösser  als 
im  ersten. 

Das  BInt  wird  also  fortwährend  ans  den  Capillaren  der  Lunge 
in  der  Richtung  nach  den  Venen  zum  Herzen  mit  einer  gewissen 
Kraft  gefördert  (Donders^),  da  die  rückgängige  Bewegung  nach  den 
Arterien  durch  die  Systole  des  rechten  Ventrikels  und  den  Schluss 


1  J.  B.  £wALD,  Arch.  f.  d.ges.  Phyaiol.  XIX.  S.  461. 1879. 

2  DoHDEBs  a.  a.  0. 
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der  Pulmonalarterienklappen  gehindert  ist.  Der  negative  intrathora- 
cische  Druck  wird  sich  aber  auf  die  dünnwandigen  ausdehnbaren 
Venen  mehr  geltend  machen  als  auf  die  Pulmonalarterien,  wodurch 
die  Druckdifferenz  zwischen  beiden  gesteigert  und  so  wieder  der 
Blntlauf  durch  die  Lungen  gefördert  wird. 

in.  Der  Einflnss  des  bei  den  Besplratlonsbewegnngen  wech- 
selnden Yolnmens  der  Lunge  auf  den  Blntstrom  In 
den  Lungen. . 

Die  Experimente  über  diesen  Einfluss  begannen  mit  DnrchstrO- 
mungsyersuchen  der  ausgeschnittenen  Lungen. 

PoiSEuiLLE^  bemerkte,  dass  nach  Injection  rasch  erstarrender 
Massen  die  Capillaren  der  aufgeblasenen  Lungen  einen  geringeren 
Durchmesser  besitzen  als  die  der  coUabirten  Lunge.  Er  £and  fem«, 
dass  ftlr  die  DurchstrOmung  eines  bestimmten  Blntrolumens  dnreh 
die  Gefässe  der  collabirten  Lunge  (Kaninchen,  Hund,  E^tze)  die 
kürzeste,  ftlr  die  Durchströmung  der  aufgeblasenen  Lungen  die  längste 
Zeit  erforderlich  ist.  Beim  Frosch  ist  die  Geschwindigkeit  des  capil- 
laren Blutlaufes^  in  den  Lungen  um  so  geringer,  je  mehr  die  Lungen 
aufgeblasen  sind. 

Das  Ergebniss  der  Versuche  Poiseüille's  an  ausgeschnittenen 
Lungen,  wurde  vielfach  bestätigt  und  zugleich  nachgewiesen,  dass 
die  Capacität  der  Gefässe  der  collabirten  Lungen  grosser  ist  ab 
jene  der  aufgeblasenen  (Quincke  &  Pfeiffer'*,  Funke  &  Latschen- 
berger*,  MiSLAWSKT  &  DOCHMANN^  KOWALEWSKY«  Und  DE  JaOEB^ 

In  anderer  Weise  stiessen  Kowalewsky  &  Adamük«  und  Kuhn«  ant 
diese  Thatsache,  da  sie  fanden,  dass  bei  eröffnetem  Brustraum  nnd 
künstlicher  Respiration  aus  rein  mechanischen  von  nervösen  Einflüssen 
unabhängigen  Gründen  durch  Suspension  der  Athmung  bei  collabirten 
Lungen  der  Druck  im  Aortensjstem  steigt,  durch  Suspension  der  Ath- 
mung bei  aufgeblasenen  Lungen  dagegen  sinkt,  dass  also  in  der  Zeit- 

1  PoiSBuiLLB,  Compt.  rend.  XLI.  p.  1072. 1852. 

2  Vgl.  darüber  und  über  die  Bestätigung  der  Angabe  Poibeuillb's  dorcb 
HoLMOEEN,  Die  Blutbewegung  in  den  Capillaren.  S.  310. 

3  QuiHOKE  u.  Pfsiffeb,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1871.  S.  90. 

4  Funke  u.  Latschbnbebgeb,  Arch,  f.  d.  ges.  Physiol.  XV.  S.  405. 1877. 

5  MiBLAwsKT  u.  DoGHMANN,  mltgethellt  von  Kowalewsky,  Arcb.  f.  (Anat.  u.) 
Physiol.  1877.  S.  42.3. 

6  Kowalewsky  a.  a.  0. 

7  de  Jaoeb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XX.  S.  426. 

8  Kowalewsky  u.  ADAMt^  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1868.  S.  579. 

9  Kühn,  Over  de  respiratie  schommellingen  de  slagaderlgke  bloedsdrokking. 
Amsterdam  1675. 
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einheit  durch  die  aufgeblasene  Lange  weniger  Blut  hindurchgelangt, 
als  durch  die  collabirte. 

Das  Aufblasen  der  ausgeschnittenen  oder  freigelegten  Lungen 
durch  einen  im  Lungenraum  erzeugten  positiven  Druck  entspricht 
nicht  der  Art  wie  die  Lungen  während  des  Lebens  im  Brustraum  ent- 
faltet sind;  hier  ist  der  Grund  ihrer  Entfaltung,  wie  wir  gesehen 
haben,  der  auf  ihrer  äusseren  Oberfläche  herrschende  negative  intra- 
thoracische  Druck.  Als  nun  Quincke  &  Pfeiffer^  die  in  ein  mit 
Deckel  versehenes  Glasgefäss  eingeschlossene  Lunge,  dadurch  ent- 
£iüteten,  dass  sie  im  Kaum  des  Glases  einen  negativen  Druck  er- 
zeugten, während  mittelst  durch  den  Deckel  gesteckter  Röhren  die 
Trachea  mit  der  äussern  Luft  die  Arteriae  und  Yenae  pulmonales  aber 
mit  Druckgefässen  communicirten,  erhielten  sie  bei  der  DurchstrO- 
mung  ein  dem  PoiSEuiLLE'schen  und  ihren  eigenen  früheren  Ver- 
suchen gerade  entgegengesetztes  Resultat,  was  wieder  in  weiteren 
Versuchen  sich  bestätigte  (Mislawskt^  und  Dochmann,  de  Jager^). 


iWV^r 
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u 


FlK.  84. 


Für  die  Erklärung  dieser  zwei  verschiedenen  Fälle  verwiesen  Quincke 
und  Pfeipfeb  auf  eine  Reihe  von  Schematen.  Auch  hier  möge  eine  mög- 
lichst vereinfachte  Betrachtung  an  einem  Schema  zunächst  folgen.  Ein  ela- 
stiBcher  Schlauch  laufe  durch  einen  abgeschlossenen  lufterfttUten  Raum  TT 
(Fig.  34)  und  sei  an  beiden  Enden  mit  ausserhalb  dieses  Raumes  liegen- 
den Druckgefässen  verbunden.  Liegt  ein  Theil  des  Schlauches  mit  einem 
Theil  seiner  Wand  in  einem  vom  ersteren  Raum  wieder  abgeschlossenen 
fianm  L,  so  wird:  1.  dieser  Theil  des  Schlauches  sich  verengern,  wenn 
im  Räume  L  der  Luftdruck  gesteigert  wird,  das  Lumen  des  übrigen  Röhren- 
theiles  bleibt  ungeändert  (Fig.  34,  der  ausgefüllte  Schlauch);  wird  da- 
gegen 2.  im  Räume  T  die  Luft  verdünnt,  während  im  Räume  L  der  atmo- 


t  QxnKGKB  u.  PnsiFVSB  a.  a.  0. 

2  MisLAWBKT  u.  DocBMAJsm  a.  a.  0. 

3  DB  Jaoeb  a.  a.  0. 
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49plü&]i8che  Druck  herrscht,  so  wird  der  gansse  ScUauch  sich  erweitern, 
Aber  die  Erweiterung  wird  in  jenem  Theile,  welcher  an  den  Baum  L 
grenzt^  geringer  sein  (Fig.  34;  der  punctirte  Schlauch),  unter  ilhnlichen 
Verhältnissen;  wie  dieser  Schlauch;  befinden  sich  bei  den  zwei  unter- 
suchten Fällen  der  Ausdehnung  der  Lungen  die  Lungengefi&sse.  Die 
Oapillaren  der  Alveolen  sind  immer  dem  im  LungenraumC;  die  grösseren 
G^fässe  dem  im  Thorax  herrschenden  Drucke  ausgesetzt  und  es  entspricht 
dem  1.  Falle  des  Schema  die  Strömung  in  der  aufgeblasenen;  dem  2.  Falle 
die  Strömung  in  der  durch  Aspiration  gedehnten  Lunge.' 

Während  des  Lebens  werden  nun  die  Lungen  allerdings  nach  der 
zweiten  Art  ausgedehnt;  allein  der  negative  intrathoracische  Druck  wirkt 
nicht  nur  auf  die  äussere  Oberfläche  der  LungeU;  sondern  auch  auf  die 
des  Herzens  und  der  grossen  Pulmonalgefllsse. 

Wollte  man  diesen  Fall  im  Schema  nachahmen;  dann  mllasteii;  wie 
Quincke  und  Pfeiffeb  sageu;  auch  noch  die  Druckgefiiase  selbst  in  den 
luftverdttnnten  Raum  TT  gebracht  werden;  dann  wUrde  sich  aber,  wie 
leicht  ersichtlich;  ganz  derselbe  Erfolg  auf  die  Strömung  in  den  Lungen- 
gefässen  ergeben;  wie  im  Falle  1  oben;  da  es  den  gleichen  Erfolg  hiim 
wird;  ob  man  in  TT  die  Luft  verdünnt  und  in  L  den  Atmosphärendrack 
bestehen  lässt;  oder  ob  man  in  TT  den  Atmosphärendruck  bestehen  VM 
und  in  £  die  Luft  verdichtet. 

Von  den  frflher  erwähnten  Durchströnjnngsversnchen  fände  also 
nach  Quincke  und  Pfeiffes  jener  Anwendung  auf  den  Oi^anismus, 
bei  welchem  die  von  der  Trachea  her  aufgeblasenen  Lungen  ver 
wendet  wurden.  Das  Resultat  der  PoiSEuiLLE'schen  Versuche  könne 
also  direet  auf  den  Organismus  fibertragen  werden  und  man  müsse 
Vermehrung  der  Geschwindigkeit  und  Capacität  des  Lungenblntstro- 
mes  bei  der  Exspiration,  Verminderung  derselben  bei  der  Inspiration 
erwarten. 

Eine  inspiratorische  Oapacitätsabnahme  der  Alveolengefässe  folgerten 
MoBDHOBST^;  Funke  &  Latschenbebgeb^  auch  aus  anderen  Voraussetzungen. 
Sie  finden;  dass  ein  Schlauch;  der  in  eine  dehnbare  Membran  eingebettet 
ist;  wenn  auf  die  letztere  ein  Zug  parallel  ihrer  Fläche  allseitig  wirkt, 
abgeflacht  wird  und  so  seine  Capacität  mindert;  das  soll  nun  auch  mit 
den  Alveolengefässen  geschehen;  gleichgültig;  ob  die  Lungen  aufgeblasen 
oder  durch  Aspiration  gedehnt  werden.  In  der  That  passt  aber  ihre  Be- 
trachtung weder  für  den  einen;  noch  fttr  den  anderen  Fall;  da  die  Rich- 
tung der  die  Ausdehmmg  der  Lungen  bewirkenden  Kräfte  dabei  nicht  h 
zutreffender  Weise  eingeführt  ist;  und  Zuntz^  ist  auf  dem  Wege  der  Rech- 
nung für  die  Dehnung  der  Lungengefässe  bei  der  natürlichen  Inspiration 
zu  dem  Resultate  gelangt;  dass  eine  inspiratorische  Erweiterung  der  Alveo- 
lengefiiase  angenommen  werden  mttssC;  weil  die  Verengerung  durch  Längs- 
dehnung mehr  als  compensirt  wird  durch  die  gleichzeitige  Querdehnong- 

1  MoBDHOBST,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1879.  S.  342. 

2  FuNKB  u.  Latschbnbbbqbb  a.  a.  0. 

3  ZuNTz,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVII.  S.  374.  1878. 
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FuMEE  und  Latschenbebger  glaubten  aber  ihre  AnBohanung  in  Ueber- 
eisstimmiuig  mit  dem  Versache  Poiseville's  und  in  Uebereinstimmung 
mit  einem  Versuche,  welchen  sie^  selbst  gemäss  den  theoretischen  Be- 
trachtungen Qüikgke's  und  Pfeiffe&'s  so  anstellten,  dass  sie  die  Durch- 
strdmimg  der  Lunge  untersuchten,  während  mit  den  Lungen  zugleich  auch 
die  Dmckgeftsse  in  den  aspirirenden  Raum  gebracht  wurden,  wobei  sie 
das  von  Quincke  und  Pfeiffer  vorhergesagte  Resultat  erhielten,  was 
später  unter  ähnlichen  Bedingungen  auch  Bowditsgh  &  Garland  ^  fanden. 

Gegen  die  inspiratorische  Verengerung  der  Alveolengeftflse  sprach 
sieh  ausser  Zuntz  auch  Kowalewskt*"^  aus»  Er  meint,  dass  die 
Dehnung  der  Langen  an  sich  bei  der  natürlichen  Athmung  wenig  in 
Betracht  komme,  yielmehr  dagegen  der  intrapulmonale  Druck,  der  den 
Widerstand  in  den  Alveolengefässen  vermehrt.  Der  intrapulmonale 
Droek  sei  niedriger  bei  der  Inspiration,  höher  bei  der  Exspiration, 
der  Einflnss  der  normalen  Lispiration  sei  also  nicht  zu  yergleichen 
mit  dem  Einfluss  der  Auf  blasnng  der  Lungen,  sondern  mit  dem  Ein- 
floss  der  Ausdehnung  der  Langen  durch  Aspiration,  umgekehrt  yer- 
lialte  es  sich  bei  der  Exspiration.  Bei  der  künstlichen  Respiration 
nach  ErOffiiong  des  Thorax  ist  das  Entgegengesetzte  der  Fall  (s.  oben 
S.  276). 

Einen  wesentlichen  Fortschritt  in  der  Erkenntniss  des  Zusam- 
menhanges der  Verhältnisse  des  Lungenblntstromes  mit  den  Phasen 
der  Respiration  und  einen  Ausgleich  der  widerstreitenden  Ansichten 
haben  die  weiteren  Versuche  de  Jaqeb's^  herbeigeführt.  Mit  Quincke 
und  Pfbiffeb,  Funke  und  Latschenbebgeb,  findet  auch  de  Jaqeb, 
daas  die  Ausdehnung  der  Lungen  durch  negativen  Pleuraldruck  entge- 
gengesetzte Resultate  ergiebt,  je  nachdem  die  Druckgefässe  gleioh- 
Ms  unter  negativen  Druck  gesetzt  werden  oder  nicht. 

Im  ersteren  Falle  wirkt  die  Ausdehnung  der  Lungen,  wie  das 
Aufblasen  nach  Poissuille,  im  letzteren  Falle  entgegengesetzt. 

DE  Jages  weist  nnn  darauf  hin,  dass  sichtlich  drei  Factoren 
anf  die  Capacität  der  Lungengefässe  von  Einfluss  sein  mttssen.  1.  Die 
Emeitenmg  der  Pulmonalgef ässe  durch  den  Druck  im  Druckgefässe. 
2.  Der  Lufldrack  auf  die  Alveolengefässe,  unter  dessen  Einfluss  die 
letzteren  comprimirt  werden.  3.  Die  Ausdehnung  der  Alveolenge- 
fitase  nach  Länge  und  Quere  bei  dem  Wachsen  des  Lungenvolumen. 
Bleiben  die  zwei  ersten  Factoren  constant  und  wird  die  Lunge  durch 
Aspiration  gedehnt,  so  tritt  Zunahme  der  Gapacität  der  Lungenge- 

1  FüBKE  u.  Latschbitbebosb,  Ebenda.  XYII.  S.  547. 1878. 

2  BownrrscH  u.  Gablakb,  Joum.  of  physiol.  II.  p.  91. 1879. 

3  EowALBwsET  a.  a.  0. 

4  DBjAosaa.a.  0. 
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fasse  ein.  Die  aspiratorische  Aasdehnung  der  Lungen  an  und  für 
sich  hat  also  Erweiterung  der  Lungengefässe  zur  Folge.  Wird  bei 
gleichem  Druck  in  den  Druckgefässen  der  Luftdruck  in  den  Alveolen 
vermehrt  und  die  Lunge  gedehnt  (Aufblasen),  so  überwiegt  die  Wir- 
kung der  Compression  der  Alveolengefässe  durch  den  gesteigerten 
intrapulmonalen  Druck.  Bleibt  der  intrapulmonale  Druck  gleich,  wird 
aber  der  Druck  in  den  Druckgefässen  herabgesetzt  und  werden  die 
Lungen  gedehnt  (durch  Aspiration),  so  wird  auch  jetzt  die  mit  der 
Ausdehnung  der  Lungen  einhergehende  Capacitätszunahme  durch  die 
beiden  anderen  Factoren,  welche  dem  ersteren  entgegengesetzt  wir- 
ken, compensirt  und  ttbercompensirt  werden,  und  auch  hier  Capa- 
cilätsabnahme  auftreten.  Es  ist  aber  nicht  gerechtfertigt,  gerade  den 
letzteren  Fall  auf  den  lebenden  Organismus  zu  übertragen. 

Im  Organismus  handelt  es  sich  zunächst  um  den  Blutdruck,  wel- 
cher in  den  Lungengefässen  herrscht  Dieser  Druck  wird,  wenn  der 
intrathoracische  Druck  stärker  negativ  wird,  in  der  Arteria  pulmonalis 
nur  wenig,  in  der  Vena  pulmonalis  dagegen  beträchtlich  abnehmen, 
die  DruckdiflFerenz  zwischen  Arterie  und  Vene  wird  also  grösser  wer- 
den und  die  mit  der  Ausdehnung  der  Lunge  einhergehende  Capaci- 
tätszunahme der  Lungengefässe  wird  sich  mehr  geltend  machen.  In  der 
That  findet  sich  diese  Voraussetzung  bei  künstlichen  Durchströmungs- 
versuchen bestätigt,  wenn  man  nur  das  Dmckgefäss  der  Venen  mit 
dem  aspirirenden  Raum  communicirt,  das  Dmckgefäss  der  Arterien 
aber  unter  Atmosphärendruck  belässt.  Auch  die  Stromgeschwindigkeit 
ist,  wenn  der  Versuch  in  der  letzteren  Art  angestellt  wird,  in  der  col- 
labirten  Lunge  kleiner  als  in  der  durch  Aspiration  gedehnten. 

Für  die  Ausflnssgeschwindigkeit  des  Blutes  aus  den  Lungen  bei 
der  In-  und  Exspiration  während  des  Lebens  kommt  zuerst  in  Be- 
tracht, dass  die  Schwankungen  des  intrathoracischen  Druckes  beim 
ruhigen  Athmen  nur  gering  sind.  Erst  bei  vertiefter  und  forcirter 
Respiration,  werden  sie  bedeutender  (s.  oben  S.  275).  Sind  sie  aber 
nur  einigermassen  bedeutend,  dann  wird  bei  Zunahme  des  negativen 
intrathoracischen  Druckes  die  Stromgeschwindigkeit  in  den  Lungen 
zunehmen,  weil  die  Zunahme  des  negativen  intrathoracischen  Druckes 
auf  den  Blutdruck  in  der  Arteria  pulmonalis  keinen  erheblichen  Ein- 
flass  gewinnt,  dagegen  den  Druck  in  der  Vena  pulmonalis  herab- 
setzen wird,  wodurch  die  Druckdifferenz  zwischen  Arterie  und  Vene 
gesteigert  wird. 
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FÜNFTES  CAPITEL. 

Weiteres  über  den  Blutstrom  in  den  Arterien. 


L  Die  respiratorischen  Sehwankungen  des  arterteilen 
Blutdruckes* 

i.  Emfluss  der  natürlichen  Athembewegungen  auf  den  Blutdruck  in 

den  Arterien, 

Für  die  grossen  Maxima  und  Minima^  welche  in  regelmässigen 
Perioden  in  der  Curve  des  arteriellen  Druckes  wiederkehren,  lässt 
sich  Zunächst  feststellen,  dass  ihre  Anzahl  während  einer  gegebenen 
Zeit  gleich  ist  der  Anzahl  der  während  derselben  Zeit  erfolgten 
Athemzüge. 

Der  Einflnss  der  Athembewegungen  auf  den  Kreislauf  ist  eine 
dnrch  die  Mannigfaltigkeit  der  ineinander  greifenden  Bedingungen 
sehr  eomplicirte  Erscheinung,  für  deren  Analyse  es  zunächst  noth- 
wendig  ist,  sich  an  die  gerade  frflher  entwickelten  Thatsachen  (s. 
oben  S.  274)  des  mit  den  Athmungsphasen  veränderlichen  intrathora- 
cischen  Druckes  zu  erinnern.  Die  erste  Betrachtung,  zu  welcher 
die  durch  die  Erfahrung  aufgedeckten  respiratorischen  Blutdruck- 
schwankungen in  den  Arterien  (Ludwig  0  hinführen  mussten,  war, 
dass  der  bei  der  Erweiterung  sinkende  Druck  in  der  Brusthöhle  ver- 
zögernd, dagegen  der  durch  die  Verengerung  gesteigerte  Druck  in 
der  Brusthöhle  beschleunigend  auf  den  Austritt  des  Blutes  aus  dem 
Herzen  und  den  grossen  Arterien  im  Brustraum  wirke.  An  dieser 
Deutung,  welche  vorzugsweise  die  verzögernden  und  beschleunigen- 
den Kräfte  der  Brustwand  selbst  im  Auge  hatte,  änderte  die  von 
DoNDERS^  genauer  studirte  Wirkung  der  Elasticität  der  Lunge  auf 
den  Druck  im  Thoraxraum  nichts  Wesentliches,  denn  auch  darnach 
lag  die  Vorstellung  am  Nächsten,  dass  der  unter  dem  Einfluss  der 
Bewegung  der  Brustwände  und  der  zunehmenden  elastischen  Kraft 
der  Lunge  stärker  negativ  werdende  Druck  in  der  Brusthöhle  ver- 
zögernd auf  den  Austritt  des  Blutes  aus  den  im  Thorax  gelegenen 
Blntbehältem  wirke,  also  den  absteigenden  Theil  der  respiratorischen 
Schwankung  des  arteriellen  Druckes  bedinge;  während  der  unter 

1  Ludwig,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1847.  S.  242. 

2  DoNDBBS,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  UI.  S.  287. 1853. 
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dem  Einflofls  der  exspiratorischen  Bewegung  der  Brostwände  and 
der  abnehmenden  elastischen  Kraft  der  Longe  weniger  negativ  wer- 
dende intrathoracische  Druck  den  Austritt  des  Blutes  aus  den  Blnt- 
behältem  im  Thorax  beschleuniget,  also  den  auüsteigenden  Theil 
der  respiratorischen  Schwankung  des  Blutdruckes  in  den  Arterien 
bedingen  wird. 


Flg.  S5. 


Diese  Folgerungen  mussten  aber  alsbald  aufgegeben  werden,  als 
man  genau  gleichzeitig  mit  dem  arteriellen  Drucke  auch  die  Respira- 
tionsbewegungen an  die  Kymographiontrommel  anschrieb.  Denn  dabei 
zeigte  es  sich,  dass  zwar  mit  dem  Anfange  der  Inspiration  der  tiefete 
Stand  der  Blutdruckcurve  zusammenfiel,  dass  dagegen  während  der 
Inspiration  der  Blutdruck  anfing  zu  steigen  und  bis  zum  Ende  der 

Digitized  by  VjOOQ  IC 


Zeitliche  Coincidenz  der  Blntdrack-  und  AthemcnrTe.  283 

Inspiration  stieg,  tun  erst  im  Anfimge  der  Exspiration  sein  Ifaximmn 
ZQ  erreichen;  während  der  ganzen  Exspiration  fiel  aber  dann  der 
Blntdmck,  bis  er  wieder  am  Anfange  der  Inspiration  sein  Minimum 
erreichte.  Vergleiche  Fig.  35,  in  welcher  B  die  Blutdmckcnrye  der 
Carotis  des  Hnndes.  R  die  gleichzeitig  angeschriebene  Onrve  der 
Athembewegongen  OX  die  Abscisse  nnd  Z  die  darunter  geschrie- 
bene Zeit  in  Secuiden  bedeutet.  Dieser  von  Einbrodt^  zuerst  klar 
gelegte  zeitliche  Zusammenfiall  der  respiratorischen  Schwankungen 
des  arteriellen  Blutdruckes  mit  der  Gurve  der  Athembewegnngen, 
besonders  das  Steigen  während  der  Inspiration  und  Sinken  während 
der  Exspiration,  nicht  so  übereinstimmend  die  wechselseitige  Lage 
der  Maxi'ma  und  Minima  beider  Curven,  ist  entgegen  der  älteren  An* 
nähme  vom  inspiratorischen  Sinken  und  exspiratorischen  Steigen  des 
arteriellen  Blutdruckes  von  den  meisten  späteren  Beobachtern  be« 
Btttigt  worden  (Bubdon-Sandebson^,  Kuhn*,  Funke  &  Latschbn- 

BEBGEB^  ZUNTZ^   SOHBEIBEB*  U.  A). 

EiNBBODT  hat  in  Bezug  auf  den  Einfluss  der  jAthembewegungen  auf 
Herzschlag  und  Blutdruck  drei  Fälle  unterschieden: 

1.  Bei  wenig  umfangreichen  rasch  aufeinanderfolgenden  Athembe- 
wegongen kommt  es  zu  keinem  deutlich  ausgesprochenen  Einfluss  der 
Athembewegnngen  auf  Herzschlag  und  Blutdruck. 

2.  Tiefe  Athembewegungen  mit  rascher  Inspiration  und  langsamer 
Exspiration,  bei  welchen  auf  jeden  einzelnen  Respirationsact  mehrere  Herz- 
aeblSge  fiillen,  machen  im  Beginn  der  Inspiration  den  Blutdruck  sinken, 
dann  aber  steigen  bis  zum  Anfang  der  Exspiration,  wUhrend  der  Ex* 
spiration  sinken.  Während  der  Inspiration  wachst  allmählich  die  Zahl 
der  Herzschläge,  während  der  Exspiration  nimmt  dieselbe  ab,  während 
der  Exspirationspause  bleibt  sie  ungeändert. 

3.  Tiefe  und  langsame  Athembewegungen  bei  grosser  Herzfrequenz 
(z.  B.  nach  Vagnsdurohsohneidung)  bringen  dieselben  Aenderungen  des 
Blutdruckes  hervor.    Die  Herzfrequenz  bleibt  ungeändert 

Daraus  musste  aber  entnonmien  werden,  dass  die  beschleunigen- 
den Sj-äfte,  welche  die  Thoraxwandungen  und  die  Abnahme  der 
elastischen  Ejäfte  der  Lunge  bei  der  Exspiration  auf  den  Austritt 
des  Blutes  aus  den  Blutbehältern  des  Thoraxraumes  austtben  und 
eben  so  die  verzögernden  KiUfte,  welche  die  Bewegungen  der  Thorax- 
wandungen und  die  elastischen  Kräfte  der  Lungen  bei  der  Inspiration 

1  EniBBODT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XL.  S.  361 .  1860. 

2  Bübdon-Sjliibbbson,  Proceed.  of  the  roy.  Soc.  of  London.  XV.  S.  391.  1867. 

3  KiTHK,  Over  de  Repiratie-schommelingen  der  slagaderiyke  Bloedsdrukking. 
Amsterdam  1875. 

4  FuHKB  u.  Latschenbbbqbb,  Arch.  f.  d.  ges.  Phyaiol.  XV.  8. 405. 1877. 

5  ZuHTz,  Ebenda.  XVn.  S.  374.  1878. 

6  ScmuiiBEB,  Arch.  f.  exper.  Pathol.  X.  S.  19. 1879. 
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ausüben,  keine  aasreichenden  Erklärangsmomente  fUr  die  respirato- 
rischen Schwankungen  des  arteriellen  Blutdruckes  abgeben. 

Es  musste  yielmehr  nach  Einfltissen  gesucht  werden,  welche  die 
gensointen  beschleunigenden  und  verzögernden  Kräfte  nicht  nur  zn 
compensiren,   sondern  yielmehr  überzucompensiren  ina  Stande  sind. 

Als  solche  schienen  sich  aber  die  bei  der  In-  und  Exspiration 
geänderte  BluterfttUung  des  Herzens  und  die  geänderte  Schlagfolge 
des  Herzens  darzubieten  (Einbrodt*). 

Die  Zunahme  des  negativen  intrathoracischen  Druckes  bei  der 
Inspiration  muss  beschleunigend  auf  den  Eintritt  des  Blutes  von  den 
Venen  her  in  die  im  Brustraume  gelegenen  Venen  und  ins  Herz 
wirken,  so  dass  während  der  Inspiration  das  Herz  mehr  Blut  em- 
pfängt und  somit  auch  jeder  Herzschlag  mehr  Blut  entleert  als  bei 
der  Exspiration,  bei  welcher  in  Folge  der  Abnahme  des  negativen 
intrathoracischen  Druckes  der  venöse  Zufluss  zum  Brustraum  veno- 
gert  und  mit  jedem  Herzschlag  weniger  Blut  entleert  wird  (Ein- 
bbodt).  Dazu  kommt  aber  noch,  dass  die  Anzahl  der  Herzschläge 
in  der  Regel  während  der  Inspiration  zunimmt,  während  der  Exspi- 
ration dagegen  abnimmt  (Einbrodt^,  Kuhn»). 

Die  Veränderung  der  Schlagfolge  des  Herzens  ist  nervöser 
Natur  (EiNBRODT*,  Hering'^).  Sie  ist  bei  der  complicirten  Einrich- 
tung des  regulatorischen  Herznervenapparates  fttr  die  natürliche  In- 
und  Exspiration  in  ihrer  Abhängigkeit  vom  Nervensystem  noch  nicht 
vollständig  aufgedeckt  und  auch  die  Abweichungen  von  der  ange- 
führten Segel  sind  noch  nicht  allseitig  aufgeklärt  (s.  die  Lehre  von 
der  Innervation  des  Herzens).  Ist  die  Veränderung  der  Schlagfolge  im 
obigen  Sinne  vorhanden,  entleert  sich  also  das  während  der  Inspi- 
ration stärker  gefüllte  Herz  auch  noch  öfter  in  der  Zeiteinheit,  ab 
das  während  der  Exspiration  weniger  stark  gefüllte  Herz,  so  wer- 
den beide  Momente  vermehrte  BluterfttUung  des  Herzens  und  erhöhte 
Schlagzahl  die  Wirkung,  welche  die  verzögernden  Kräfte  der  Thorax- 
wandungen und  der  Lungen  allein  bei  der  Inspiration  auf  den  sffte- 
riellen  Blutdruck  ausüben  würden,  um  so  mehr  übercompensiren  und 
ebenso  wird  bei  der  Exspiration  die  Wirkung  der  verminderten  Bloter- 
füllung  und  Schlagfolge  des  Herzens  um  so  mehr  compensatorisch  auf 
die  beschleunigenden  Kräfte  der  Thoraxwandungen  und  der  Lungen 
wirken.    Den  beschleunigenden  und  verzögernden  Kräften  der  Brufit- 

1  £ii7BB0DT  a.  a.  0. 

2  EiNBBODT  a.  a.  0. 

3  Kühn  a.a.O. 

4  EiNBRODT  a.  a.  0. 

5  Hbbing,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXIV.  (2)  S.  333. 1871. 
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wand  und  der  Lungen  schreibt  aber  Einbrodt  es  zu,  dass  das  Maxi- 
mnm  des  arteriellen  Druckes  im  ersten  Moment  der  Exspiration  zu 
beobacbten  ist,  da  in  diesem  Momente  jene  Kräfte  mit  dazu  beitra- 
gen müssen,  die  von  der  Inspiration  her  noch  gesteigerte  BlatfttUe 
der  Thoraxgefässe  rasch  zum  Schwinden  zu  bringen,  während  darauf 
sich  der  den  Druck  herabsetzende  Einfluss  der  verminderten  Zufuhr 
TOD  den  Venen  her  geltend  machen  wird,  und  ebenso  ist  das  Minimum 
des  arteriellen  Druckes  erst  im  Beginne  der  Inspiration  zu  beobach- 
ten, weil  hier  die  verzögernden  Kräfte  der  Thoraxwandungen  und 
der  Lungen  sich  zu  den  von  der  Exspiration  her  noch  bestehenden 
dmckmindemden  Einflflssen  gesellen,  während  erst  in  den  darauf- 
folfrenden  Momenten  der  Inspiration  der  drucksteigemde  Einfluss  der 
Termehrten  Zufuhr  von  den  Venen  her  sich  geltend  machen  kann. 

Man  ersieht  leicht,  dass  die  eben  vorgebrachte  Erklärung  der 
respiratorischen  Schwankungen  des  arteriellen  Blutdruckes  in  ihrem 
Wesen  nur  auf  die  Aenderung  des  intrathoracischen  Druckes  bei  den 
Athembewegungen  zurttckf&hrt,  indem  diese  Aenderung  auch  der 
Gnmd  f&r  die  ab-  und  zunehmende  Blutzufuhr  von  den  Venen  her  ist. 

Zur  Erklärung  der  respiratorischen  Schwankungen  des  arteriellen 
Druckes  konnte  die  mit  der  Inspiration  und  Exspiration  einhergehende 
vermehrte  und  verminderte  Speisung  des  rechten  Ventrikels  aber  nur 
nnter  der  Voraussetzung,  die  von  Einbrodt  stillschweigend  gemacht 
wnrde,  benutzt  werden,  dass  jedesmal  entsprechend  der  grösseren 
oder  geringeren  Speisung  des  rechten  Herzens  auch  mehr  oder  we- 
niger Blut  durch  die  Lungengefässe  in  den  linken  Ventrikel  ttberge- 
fthrt  wird. 

Als  nun  später  die  Studien  ttber  den  Blutstrom  in  den  Lungen 
beim  Ausdehnen  und  CoUabiren  derselben,  die  schon  PoiseuilleO 
begonnen  hatte,  von  Kowalewsky  &  Adamük^,  Quincke  &  Ppeifpeb*, 
Kühn*,  Funke  &  Latschenbebger^,  Mislawskt  &  Dochmaän«,  und 
KowALEwsKT^  in  der  oben  (S.  276)  erwähnten  Weise  ausgedehnt 
und  fortgesetzt  wurden,  erschien  die  Lehre  Einbrodt's  von  den  Ur- 
sachen der  respiratorischen  Blutdruckschwankungen  bedroht,  indem 
es  den  Anschein  gewann,  dass  hauptsächlich  die  mit  der  Ausdehnung 
und  dem  Zusammenfallen  der  Lungen  einhergehenden  Veränderungen 


1  PoisEuiLLE  a.  a.  0. 

2  EowALEwsKT  u.  AdamCk  a.  a.  0. 

3  QuiNCKB  u.  Pfeiffsb  a.  a.  0. 

4  Kuhn  a.  a.  0. 

b  FüNKE  u.  Latschenbbbobr  a.  a.  0. 

6  Mislawskt  u.  Dochmank  a.  a.  0. 

7  KowALBwsKT  a.  a.  0. 
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des  Blutznflasses  zum  linken  Atrinm,  die  nnabhäogig  von  den  Verän- 
denmgen  der  Blutzufuhr  zu  dem  rechten  Atrium  sich  yollziehen  soll- 
ten, die  reBpiratorischen  Schwankungen  des  Blutdruckes  heryorbringen. 
Wir  verweisen  in  dieser  Beziehung  namentlich  auf  Funke  &  Latsghen- 
BERGBR*,  welche  den  Wechsel  in  der  Capacität  der  Lungengefässe, 
den  sie  für  die  In-  und  Exspiration  im  lebenden  Organismus  anneh- 
men zu  müssen  glauben,  als  die  eigentliche  Ursache  der  Athemschwan- 
kungen  des  arteriellen  Druckes  ansehen.  Sie  gelangen  darum  und 
weU  sie  noch  überdies  die  Gurve  der  künstlichen  Athmung  gleich- 
zeitig mit  der  Blutdruckcurye  anschreiben  und  die  Wirkung  der  künst- 
lichen Athmung  ungerechtfertigter  Weise  (s.  unten  S.  287)  mit  der 
Wirkung  der  natürlichen  Athmung  identificiren  zu  einer  zwar  änsser- 
lich  übereinstimmenden,  aber  ihrem  Wesen  nach  von  jener  Einbbodt's 
doch  sehr  abweichenden  Interpretation  des  zeitlichen  Zusammenhanges 
der  respiratorischen  Schwankungen  der  Blutdruckcurye  und  der  Athem- 
curye,  was  namentlich  daraus  hervorgeht,  dass  sie  bei  Athemsuspen- 
sion  in  der  Inspiration  ein  Sinken,  in  der  Exspiration  ein  Steigen 
des  Blutdruckes  beobachten  und  auch  für  die  natürlichen  Verhält- 
nisse des  Athmens  annehmen,  während  nach  Einbbodt's  Lehre  ge- 
rade das  umgekehrte  angenommen  werden  muss. 

In  einem  ganz  anderen  Lichte  muss  die  von  Einbbodt  znr  Er- 
klärung der  respiratorischen  Schwankungen  des  Blutdruckes  heran- 
gezogene Thatsache  der  bei  der  In-  und  Exspiration  wechselnden 
Blutzufuhr  zum  rechten  Herzen  erscheinen,  wenn  sich  nachweisen 
lässt,  dass  die  durch  die  Athembewegungen  gesetzten  Veränderungen 
des  Lungenblutstromes,  welche  eine  vermehrte  oder  verminderte  Zu- 
fuhr von  Blut  zum  linken  Atrium  bedingen,  mit  den  die  Blutzu- 
fuhr zum  rechten  Atrium  steigernden  oder  herabsetzenden  Momente 
parallel  gehen.  Das  ist  aber  nach  den  früher  angeführten  Unter- 
suchungen (de  Jageb's,  s.  oben  S.  279)  über  den  Blutstrom  in  den 
Lungen  wirklich  der  Fall,  da  sich  aus  denselben  ergiebt,  dass  die 
Blutzufuhr  zum  linken  Atrium  während  der  Inspiration  grosser,  wäh- 
rend der  Exspiration  geringer  wird. 

Wir  müssen  dann  den  grössten  Werth  auf  den  Zusammenhang 
der  beiden  Erscheinungen  legen,  und  kommen  zu  den  folgenden 
Schlüssen  über  den  Einfluss  der  natürlichen  Athmung  auf  den  arte- 
riellen Blutdruck.  Die  durch  die  Inspiration  gesetzte  Erniedrigung 
des  intrathoracischen  Druckes  hat  vermehrte  Blutzufuhr  von  den 
Venen  zum  rechten  Herzen  zur  Folge  und  gleichzeitig  solche  Ver- 

1  FuNKB  u.  Latsghbnbbbgbb  a.  a.  0. 
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i&ndenmgeii  des  Blatstromes  in  den  Lungen,  durch  welche  eine  ver- 
mehrte  Blutznfahr  zum  linken  Herzen  bedingt  wird.  Das  erste  Mo- 
ment (EiNBRODT,  ZuNTZ)  im  Zusammenhange  mit  dem  zweiten  (de 
Jaqer)  und  die  bei  der  Inspiration  in  der  Begel  vermehrte  Anzahl 
der  Herzschläge  bewirken ,  dass  der  arterielle  Druck  während  der 
Inspiration  anwächst ;  dagegen  Jbewirkt  die  durch  die  Exspiration  ge- 
seilte Steigerung  des  intrathoracischen  Druckes  verminderte  Zufuhr 
mm  rechten  und  zum  linken  Herzen,  diese  Momente  und  die  bei 
der  Exspiration  verminderte  Anzahl  der  Herzschläge  bewirken,  dass 
der  arterielle  Druck  bei  der  Exspiration  sinkt. 

Die  Maxima  und  Minima  der  Bespirationscnrve  gehen  den  Maxi- 
mis  und  Minimis  der  Blutdruckcurve  beim  gewöhnlichen  Athmen  etwas 
voraus.    Die  Gründe  dafUr  wurden  früher  angeführt. 

2.  Emfluss  der  künstlichen  Athmung  auf  den  Blutdruck  in  den  Arterien, 

Das  wechselweise  Aufblasen  und  CoUabiren  der  Lungen,  wel- 
ches man  bei  der  künstlichen  Bespiration^,  sei  es  bei  geschlossener 
oder  offener  Brusthöhle,  vornimmt,  bewirkt  ähnliche  respiratorische 
Schwankungen  des  arteriellen  Blutdruckes  wie  die  natürliche  Ath- 
mung. Diese  Schwankungen  sind  aber  in  anderer  Weise  zu  erklären 
als  jene  bei  der  natürlichen  Athmung.  Ihre  äussere  Erscheinungs- 
weise bei  verschiedenen  Formen  künstlicher  Bespiration  ist  nament- 
lich von  Traube^  studirt  worden;  mit  ihrer  Erklärung  haben  sich 
besonders  Kuhn  und  Eowalewbkt  beschäftigt,  lieber  den  zeit- 
lichen Zusammenhang,  in  welchem  sich  die  Blutdruckschwankungen 
mit  den  Athembewegungen  befinden,  lässt  sich  auch  für  die  künst- 
liche Bespiration  im  Allgemeinen  aussagen,  dass  der  Blutdruck  in 
den  Arterien  inspiratorisch  steigt  (bei  der  Einblasung),  exspiratorisch 
sinkt  (beim  CoUabiren  der  Lungen).  Dennoch  hat  man  es  hier  mit 
emer  Erscheinung  ganz  anderer  Natur  zu  thun  als  bei  der  natür- 
lichen Athmung.  Wir  üetssen  zuerst  die  Erscheinungen  bei  geöffneter 
Brusthöhle  ins  Auge,  weil  dabei  die  Bedingungen  am  einfachsten  sind. 

Werden  dabei  die  Lungen  ausgedehnt  durch  Einblasen  und  darauf 
ausgedehnt  erhalten,  so  sieht  man  nach  einer  vorübergehenden  Steige- 
rong  des  Blutdruckes  in  den  Arterien  diesen  beträchtlich  sinken  und 
während  der  Dauer  der  Athemsuspension  aber  auf  dem  niederen  Stande 
verharren  (Kowalewsky  &  Adamük^,  Kuhn^,  Kowalewsky').    Diese 

1  Vgl.  GscB^LKN,  Physiol.  Methodik.  4.  Lief.  S.  250.  Braunschweig  1879. 

2  T&AUBB,  Ges.  Beitr.  z.  Pathol.  u.  Physiol.  I.  S.  295. 3 1 0. 32 1  u.  387 .  Berlin  1871. 

3  KowALBwsKY  u.  AdamOk,  Gentralbl.  f.  d  med.  Wiss.  1868.  S.  579. 

4  Kühn,  Over  de  Respiratie-schomm.  etc.  Amsterdam  1875. 

5  KowALEWSKT,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1877.  8.  416. 
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Dmckherabsetznng  während  der  Suspension  bei  aufgeblasenen  Longen 
hat  EowALEwsKT^  als  negative  Welle  bezeichnet.  Lässt  man  da- 
gegen die  Lunge  coUabiren  und  suspendirt  jetzt  die  Athmung,  so 
steigt  der  Blutdruck  in  den  Arterien,  wie  dieselben  Experimentatoren 
constatirten.  Diese  Steigerung  bei  collabirter  Lunge  ist  Kowalewskt^s 
Grundwelle. 

Wird  die  Suspension  bei  einem  beliebig  durch  Aufblasnng  ent- 
falteten LungeuYolumen  vorgenommen,  so  verharrt  der  Blutdruck  anf 
dem  niederen  Werthe,  den  er  am  Ende  der  Aufblasung  erreicht  hat 
(Kuhn),  und  zwar  ist  dieser  Druck  niedriger  als  der  Druck  bei  colla- 
birter Lunge,  aber  höher  als  bei  stärkerer  Aufblasung  der  Lunge. 

Es  ergiebt  sich  aus  diesen  Versuchen,  dass  die  Höhe  des  arte- 
riellen Druckes  mit  dem  jeweiligen  Zustande  der  Lungen  sehr  innig 
zusammenhängt. 

Da  aber  die  Ausschaltung  aller  nervösen  Einflüsse  an  den  an- 
geführten Erscheinungen  nichts  ändert,  so  kann  die  Wirkung  ver- 
schiedener Ausdehnungsgrade  der  Lunge  auf  den  Blutdruck  nur  in 
mechanischen  Ursachen  gesucht  werden,  welche  bei  der  Ausdehnimg 
der  Lungen  den  Blutzufluss  zum  linken  Herzen  beschränken.  Wir 
haben  dieses  Moment  bereits  Mher  bei  der  Besprechung  des  Blut- 
stromes  in  den  Lungen  kennen  gelernt.  Es  ist  der  positive  intra- 
pulmonale  Druck,  der  beim  Aufblasen  der  Lungen  entsteht  und  die 
Capillaren  der  Lunge  comprimirt.  Folgen  nun  die  Einblasungen,  wie 
bei  einer  regelmässigen  künstlichen  Bespiration,  in  bestinunten  Pe- 
rioden aufeinander,  so  dass  die  Lunge  nur  für  einen  Moment  oder 
nur  während  einer  kurzen  Pause  im  coUabirten  Zustande  verharrt, 
oder  sogar  diesem  Zustande  sich  nur  annähert,  so  wird  die  Grund- 
welle niemals  in  der  vollen  Höhe  sich  entwickeln  können.  Es  wird 
vielmehr  der  mittlere  Blutdruck  in  den  Arterien  immer  unter  der 
Höhe  der  Grundwelle  zurtickbleiben.  Jede  einzelne  der  sich  folgra- 
den  Aufblasungen  wird  aber  zur  Folge  haben,  dass  das  Blut,  wel- 
ches während  der  Entlastung  der  Capillaren  beim  CoUabiren  der 
Lunge  in  die  Capillaren  gelangt  ist,  durch  den  bei  der  Aufblasung 
steigenden  intrapulmonalen  Druck  aus  den  Capillaren  wieder  aus- 
gepresst  wird  und  dadurch  wird  die  inspiratorische  Steigerung  des 
arteriellen  Druckes  bei  der  künstlichen  Athmung  bedingt,  während 
die  exspiratorische  Herabsetzung  des  arteriellen  Druckes  sich  daraus 
erklärt,  dass  während  des  Collabirens  der  Lungen  sich  das  Blut  in 
den  vom  hohen  intrapulmonalen  Druck  entlasteten  Capillaren  an- 
sammelt. 

1   KOWALEWBKT  a.  E.  0. 
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So  klärt  sich  der  Widerspruch  auf,  welcher  scheinbar  vorhanden 
ist  zwischen  dem  druckmindernden  Einflnss  der  inspiratorischen  Sus- 
pension nnd  dem  drucksteigemden  Einflnss  der  exspiratorischen  Sus- 
pension einerseits  nnd  dem  drucksteigemden  Einflnss  der  Inspiration 
imd  dem  druckmindernden  Einflnss  der  Exspiration  bei  regelmässiger 
künstlicher  Athmung  andererseits. 

Mit  dieser  Auffassungsweise  der  respiratorischen  Blutdruckschwan- 
knagen  bei  der  künstlichen  Athmung  stimmt  nach  Kowalbwskt  ttberein, 
dass  eine  Abnahme  der  Ezspirationspausen  eine  Abnahme  des  mittleren 
Blutdruckes  und  der  Höhe  der  RespurationswQllen  zur  Folge  hat,  während 
die  Verlängerung  der  Pausen  entgegengesetzt  wirkt;  dass  bei  Verkürzung 
der  Inspirationsphasen  der  mittlere  Blutdruck  steigt,  die  Respirations- 
wellen aber  niedriger  werden,  während  im  umgekehrten  Falle  das  Ent- 
gegengesetzte beobachtet  wird;  dass  zunehmende  Stärke  der  Inspiration 
den  mittleren  Blutdruck  herabsetzt,  aber  die  RespirationswelMn  höher 
macht,  während  flache  Inspiration  entgegengesetzt  wirkt. 

Die  beschriebenen  Wirkungen  der  künstlichen  Respiration  auf 
den  arteriellen  Blutdruck  sind  in  derselben  Weise  auch  bei  unerOff- 
netem  Thorax  vorhanden  (Kuhn,  Eowalewskt).  Die  künstliche 
Athmung  kann,  von  mechanischer  Seite  betrachtet,  keineswegs  als 
ein  förderndes  Moment  für  den  Kreislanf,  sondern  eher  als  eine  Hem- 
mung betrachtet  werden  (Kowalbwskt). 

Es  ist  nun  auch  vollständig  klar,  dass,  wie  wir  schon  oben  (S.  286) 
bemerkt  haben,  die  Uebertragung  der  bei  der  künstlichen  Respiration 
gemachten  Erfahrungen  auf  das  natttrliche  Athmen  ganz  ungerecht- 
fertigt ist 

Durch  die  mitgetheilten  Untersuchungen  über  die  respiratorischen 
Schwankungen  des  Blutdruckes  bei  natürlicher  und  künstlicher  Respiration 
ist  auch  die  chemische  Theorie  der  Athemschwankungen  des  Blutdruckes, 
weche  ScmFF'  für  beide  Fälle  aufstellte,  hinreichend  widerlegt. 

Die  von  ScmFF  angezogenen  Erscheinungen  fallen  überdies  zum  Theile 
zusammen  mit  einer  anderen  Art  von  Blutdruckschwankungen,  welche  zu- 
erst von  Traube^  beobachtet  und  später  in  ihrer  Erscheinung  noch  ausführ- 
Heher  von  E«  Heriko^  beschrieben  wurden.  Letzterer  zeigte,  dass  die- 
selben  von  rhythmischen  Schwankungen  des  Oefilsstonus  herrühren,  die 
vom  Nervensysteme  aus  bedingt  werden.  Wir  verweisen  in  Bezug  auf 
diese  Schwankungen,  welche  als  TBAUBE-HERCKo'sche  Perioden  bezeichnet 
werden  und  nicht  verwechselt  werden  dürfen  mit  periodischen  Schwan- 
kungen des  Blutdruckes,  die  durch  Interferenz  der  cardialen  Schwan- 
kungen des  Blutdruckes  mit  den  durch   den  mechanischen  Einflnss  der 

1  Mosso ,  Cenno  sul.  ricerch.  fat.  d.  Pb.  Schiff  nel  lab.  di  fisiol.  del  Mus.  di 
Firence  durant.  il  1  Trimestre  1872;  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1872.  S.  756. 

2  Tbaubb,  Allg.  med.  Centralztg.  1 862.  Nr.  25. 1 863.  Nr.  97 ;  Centralbl.  f.  d.  med. 
Wiss.  1865. 8.  881 ;  Ges.  Beitr.  z.  Pathol.  u.  Physiol.  I.  S.  321  u.  387.  Berlin  1871. 

3  £.  HxBiKQ,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LX.  (2)  S.  829. 1869. 
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Lnfteinblasnog  bedingten  Wellen  in  dem  Falle  nahem  gleicher  Anzahl 
von  Herzschiftgen  and  Lufteinblasnngen  (S.  Mater  ^)  entstehen  auf  die 
Schriften  von  Traübe^^  Herino^^  Oyon^,  S.  Mater^;  ausführlicher  müssen 
dieselben  in  der  Lehre  von  der  Gef^innervation  behandelt  werden. 

5.  Ueber  den  Einfluss  des  Athmens  comprimirter  und  verdünnter  Luß 
auf  den  Blutdruck  in  den  Arterien. 

EiNBRODT  hat  seinen  Untersnchnngen  ttber  den  Einfloss  der  Athem- 
bewegungen  auf  den  Blntdruck  eine  Untersuchung  des  Athmens  in 
verdichteter  und  verdünnifer  Luft  vorausgeschickt,  welche  mit  als 
wesentliche  Stütze  fiir  die  Erklärungen  diente,  die  er  von  den  re- 
spiratorischen Blntdruckschwankungen  gegeben  hat 

Er  setzte  die  Trachea  von  Hunden  mit  einem  abgeschlossenen  Luft- 
räume in  Communication,  in  welchem  die  Luft  beliebig  verdichtet  werden, 
der  aber  andererseits  wieder  rasch  mit  der  Atmosphäre  in  Verbindung 
gesetzt  werden  konnte.  Ebenso  konnte  die  Luft  in  dem  mit  der  Trachea 
communicirenden  Raum  beliebig  verdünnt  werden. 

Liess  man  nun  den  positiven  Bespirationsdruok  bis  zu  einem 
gewissen  Maximum  ansteigen,  so  stieg  auch  der  Blutdruck  in  den 
Arterien.  Hatte  aber  der  positive  Druck  eine  bestimmte  Höhe  er- 
reicht und  blieb  auf  derselben  stehen,  wobei  die  Athembewegungen 
sehr  erschwert  wurden  oder  Apnoe  eintrat,  so  sank  der  arterielle 
Druck;  in  den  Venen  und  im  rechten  Vorhof  wuchs  dagegen  der 
Blutdruck  beträchtlich  an.  Durch  die  Hemmung  des  Uebej^anges 
des  Blutes  ins  Aortensystem  erreicht  endlich  die  Blutleere  in  dem 
letzteren  einen  sehr  hohen  Grad  und  es  verschwinden  die  Pulse 
gänzlich,  so  dass  die  Blutdruckcnrve  eine  gerade  Linie  wird.  So- 
bald aber  während  der  Zeit  des  Bestehens  des  hohen  positiven 
Druckes  eine  Inspiration  erfolgt,  nimmt  der  Blutdruck  in  den  Ar- 
terien vorübergehend  wieder  zu.  Dass  der  Blutdruck  in  den  Ai^ 
terien  durch  hohen  positiven  Kespirationsdruck  sinkt,  wurde  auch 
von  Gbehant^  bestätigt.  Bei  Herstellung  eines  negativen  Bespirations- 
druckes  findet  anfangs  ein  geringes  Sinken  des  Blutdruckes  in  den 
Arterien  statt  und  das  ist  auch  der  Fall  während  des  Bestehens 
eines  niedrigen  negativen  Respirationsdruckes.  Während  des  Bestehens 
eines  beträchtlicheren  negativen  Bespirationsdruckes  steigt  aber  der 

1  S.  Matbb,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXXIY.  (3)  S.  281  1876. 

2  Tbaubb  a.  a.  0. 

3  Herikg  a.  a.  0. 

4  Cyoh,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IX.  S.  499. 1874. 

5  S.  Matbb  a.  a.  0. 

6  GBHHAirr,  Compt.  rend.  XXm.  p.  274. 1871. 
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Bliiidrack  in  den  Arterien.  Erfolgt  während  dieser  Zeit  eine  Ex- 
spiration,  80  steigt  der  Blntdmck  noch  weiter  an^  wohingegen  der- 
selbe bei  jeder  Inspiration  wieder  sinkt.  Man  wird  leicht  ersehen, 
dass  diese  von  Einbrodt  ermittelten  Thatsachen  grösstentheils  in 
üebereinstimmnng  gebracht  werden  können  mit  dem,  was  wir  früher 
Aber  den  Einfloss  des  erhöhten  and  erniedrigten  intrathoracischen 
Drackes  auf  die  Blntznfnhr  zum  Brustranme  und  über  den  Einfinss 
des  Aufblasens  nnd  Gollabirensder  Lungen  auf  den  Uebergang  des 
Blutes  aus  dem  rechten  in  das  linke  Herz  schon  kennen  gelernt  haben. 
Besonders  die  Erscheinungen  des  hoiien  positiven  Respirations- 
druckes  reihen  sich  unmittelbar  an  die  besprochenen  Wirkungen  des 
Aufbhisens  der  Lungen  an.  Dagegen  ist  ftlr  den  hohen  negativen 
Bespirationsdruck  zu  bemerken,  dass  aus  den  Versuchen  von  Ein- 
brodt gefolgert  werden  muss,  dasS  sogar  Verkleinerung  des  Lungen- 
Volumens  durch  Aussaugen  noch  ^ähnliche  Wirkungen  hervorbringt 
wie  der  Collaps  der  Lungen. 

Hier  müssen  aber  sicber  gewisse  Grenzen  existiren,  die  noch  nicht 
niher  untersucht  sind,  an  welchen  sich  aber  Einbrodt  schon  bewegte, 
worauf  seine  weitere  Beobachtung,  dass  nach  Aufhebung  des  hohen  ne- 
gativen Respirationsdruckes  der  Blutdruck  noch  weiter  steigt,  hinzuweisen 
scheint.  Nach  Küss^  undXAMBERx^  soll  eine  Behinderung  des  Lungen- 
blutstromes  erst  bei  sehr  hohem  negativen  Respirationsdruck  eintreten. 

Schon  seit  geraumer  Zeit  suchen  die  practischen  Aerzte  die  Wir- 
kungen des  veränderten  Luftdruckes  auf  den  Organismus^  zu  therapeu- 
tisehen  Zwecken  zu  verwerthen,  was  in  den  sogenannten  bains  d'air  com- 
primö  und  pneumatischen  Eabineten  geschieht.  Wir  können  hier  auf  die 
Wirkung,  welche  der  Aufenthalt  des  Organismus  in  solchen  Apparaten 
auf  den  Ejreislauf  ausübt,  nur  hinweisen. 

In  näherer  Beziehung  zu  unserem  Gegenstände  steht  eine  andere  Art 
aSrotherapeutischen  Verfiabrens,  welches  sich  seit  Waldenbüro's^  Studien 
an  dem  von  ihm  construirten  transportablen,  pneumatischen  Apparat  zu 
einer  höheren  klinischen  Bedeutung  aufgeschwungen  hat  und  von  ver- 
schiedenen Seiten  Untersuchungen  über  den  Einfluss  des  Athmens  com- 
primirter  und  verdünnter  Luft  auf  den  arteriellen  Blutdruck  hervorge- 
rufen bat,  die  sich  an  die  analogen  Versuche  Einbrodt's  anschliessen. 
— —  ' 

1  Ei^s8,Gaz.kebdom.  I877.p.39i. 

2  liAMXKRT,  Etüde  dinione  et  exp^.  sur  Tact.  de  Fair  comp,  et  rar^fi.  dans  les 
d.  des  ponm.  et  du  coeur.  Paris  1877. 

3  Vgf.VivBKOT,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XIX.  S.  492. 1860.  —  Sandahl,  Des  bains 
d'iir  comprim^.  Stockholm  1867.  —  Pahum,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  124. 1868.  — 
Bebt,  La  pression  barom^trique.  Paris  1877.  —  Mosso,Sull'azionefi8iologicadell^aria 
ecmOTessa.  Torino  1877.  —  Jacobson  u.  Lazabus,  GentralbL  f.  d.  med.  Wiss.  1877. 

4  WALDEiniüBO,  Berl.  klin. Woch.  1 873.  Nr.  46  u.  47 ;  Die  nneumatische  Behand- 
lung der  Bespirations-  und  Circulationskrankheiten  im  Anschluss  an  die  Pneumato- 
meme,  Spirometrie  und  Brustmessung.  Berlin  1875. 
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Durch  klinische  Reflexionen  nnd  Beobachtungen  am  Pulse  sah 
sich  WALbENBUBG  zuf  Annahme  veranlasst,  dass  das  Athmen  com- 
primirter  Luft  den  arteriellen  Blutdruck  steigert,  dagegen  das  Athmen 
in  verdünnter  Luft  den  Blutdruck  herabsetzt,  ein  Resultat,  welches 
dem  aus  Einbrodt's  Versuchen  folgenden  entgegengesetzt  ist  Auf 
Grund  von  Blutdruckbestimmungen,  welche  unter  Anwendung  des 
WALDENBURG'schen  Apparates  an  Hunden  angestellt  wurden,  erkUtrten 
sich  aber  Drosdoff  &  Botschetsghkaboffi  gegen  die  Au£hssung 
Waldenbubg's.  Sie  erhielten  vielmehr  Resultate,  welche  in  der  Haupt- 
sache mit  jenen  Einbrodt's  übereinstimmen  und  das  letztere  ist  auch 
der  Fall  bei  den  unter  ähnlichen  Bedingungen  angestellten  Versuchen 
von  DüCROCxj*,  Lambert^,  Küss*  und  Zuntz*.  Der  Letztere,  welcher 
unter  Anwendung  von  MüLLER'schen  Ventilen  und  des  Waldembubo- 
sehen  Apparates  arbeitete,  behandelt  eine  Reihe  von  FUlen. 

Diese  sind:  1.  Exspiration  in  comprimirte  Luft;  2.  Inspiration 
von  verdünnter  Luft,  wovon  der  erstere  Fall  den  normalen  EflFect 
der  Exspiration,  der  letztere  den  normalen  Effect  der  Inspiration 
steigert.  Man  beobachtet  im  ersten  Falle  den  mittleren  Blutdruck  et- 
was erniedrigt,  im  zweiten  Falle  den  mittleren  Blutdruck  erhöht  Die 
Athemschwankungen  sind  in  beiden  Fällen  verstärkt  3.  Inspiration 
von  comprimirter  Luft;  4.  Exspiration  in  verdünnte  Luft.  Beide  Fälle 
sind  den  früheren  entgegengesetzt,  da  der  ßrstere  den  normalen  Effect 
der  Inspiration,  der  letztere  den  normalen  Effect  der  Exspiration 
herabsetzt  Der  mittlere  Blutdruck  zeigt  sich  im  ersteren  Falle  her- 
abgesetzt, im  zweiten  Falle  erhöht  Die  respiratorischen  Schwan- 
kungen sind  vermindert.  Wird  das  Athmen  nach  Fall  3  durch  längere 
Zeit  fortgesetzt,  dann  tritt  aber  eine  langsame  Steigerung  des  Druckes 
mit  Verstärkung  der  Athemschwankungen  ein.  Diese  sieht  Zuntz 
als  eine  Steigerung  in  Folge  dyspnoischer  Erregung  des  Gefässnerven- 
centrums  an,  welche  auftritt  wegen  der  Erschwerung  des  Athmens, 
die  dieser  Fall  setzt  Wurde  die  Athmung  in  diesem  Stadium  frei- 
gegeben, so  stieg  der  Blutdruck  rapid  empor  und  sank  erst  ganz  kurze 
Zeit  darauf  wieder  herab,  während  dieser  Zeit  entstehen  aber  Druck- 
wellen, die  rascher  verlaufen  als  die  Phasen  der  sehr  verlangsamten 
Athmung:  TRAUBE-HERiNG'sche  Wellen,  welche  früher  wahrschein- 

1  Drosdoff  n.  Botschbtschkaboff,  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1875.  S.  65. 
773.785. 

2  DucBOCQ,  Rechercli.  exp^rim.  aar  Tact.  physiol.  de  la  repir.  d'air  comprim^. 
Paris  1875. 

3  Lahbebt  a.  a.  0. 

4  Küss  a.  a.  0. 

5  ZuNTZ,  Areh.  f.  d.  ges.  Physiol.  XYII.  S.  374. 1878. 
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lieh  zar  Verstärkung  der  respiratorischen  Schwankungen  beitrugen* 
ZuNTZ  yermuthet,  dass  das  GefiüBScentrum  die  Tendenz  habe^  die 
mechanischen  Effecte  des  Bmsthöhlendmckes  auf  den  Blutdruck  zu 
compensiren  und  den  mitfleren  Normaldruck  zu  behaupten. 

Mittelst  des  Plethysmographen  (s.  unten)  gelangte  Hasch  <  auch  am 
HeDschen  Über  die  Wirkung  des  Athmens  comprimirter  und  verdttunter 
Luft  zu  Resultaten^  welche  mit  denen  Einbrodt's  übereinstimmten.  Trotz 
der  beim  Athmen  comprimirter  Luft  sichtbaren  venösen  Stauung  fand 
Bisch  doch  das  Armrolumen  kleiner^  was  nur  durch  ein  Sinken  des  ar- 
teriellen Druckes  erklärt  werden  könne.  Es  muss  aber  hier  angeftihrt 
werden,  dass  Frakccis-Fsanck  mittelst  des  Hydrosphygmographen ,  wie 
früher  schon  Mosso^  mittelst  des  Plethysmographen  Volumabnahme  (der 
Hand,  des  Armes)  bei  tiefer  Inspiration;  dagegen  Volumzunahme  bei  tiefer 
Exspiration^  Francois-Frakck^  die  Letztere  namentlich  auch  beim  Val- 
8ALYA*schen  Versuche  verzeichnet  haben ,  womit  die  Angaben  von  Basch 
nicht  in  Einklang  gebracht  werden  können. 

Mittelst  des  Sphygmographen  und  der  Aasdeutung  der  Sphygmo- 
gramme  der  unsichersten  aller  Methoden  gelangten  Riegel  &  Frank  «  zu 
emer  theUweisen  Bestätigung  der  Angaben  der  meisten  Beobachter ,  an- 
ftngliche  bald  vorttbergehende  Zu-^  dann  Abnahme  des  Blutdruckes  beim 
Ansathmen  in  comprimirte  Luft  (Vausalva's  Versuch)  und  umgekehrt  bei 
Inspiration  verdünnter  Luft  (Mülleb's  Versuch)^  während  früher  Haenisgh^ 
bei  Inspiration  comprimirter  Luft  ein  Steigen^  bei  Exspiration  in  verdünnte 
Luft  ein  Sinken  des  Blutdruckes  beobachtet  haben  will  und  Sommerbbodt^ 
dch  auf  Orund  seiner  Sphygmogramme  ganz  an  Waldenbürg  anschliesst. 
SoMMERBRODT  hat  abcr  seine  Sphygmogramme  entschieden  unrichtig  ge- 
deatet,  wie  wir  sehen  werden. 

Gegen  Waldenbürg  wurden  endlich  auch  von  klinischer  Seite  Ein- 
wendungen erhoben  (Dührssen^). 

4.  Einfluß  der  Athembewegungen  auf  den  Puls. 

Schon  bei  den  ersten  Versuchen  der  graphischen  Darstellung  des 
Polses  zeigte  es  sich,  dass  unter  gewissen  Bedingungen  in  den  Sphyg- 
mogramonen  von  den  Athembewegungen  abhängige  Veränderungen 
beobachtet  werden  (Vierobdt^).  Diese  Veränderungen  geben  sich 
kund  durch  ein  ähnliches  Auf-  und  Absteigen  der  Pulscurvenreihe, 
wie  wir  es  an  den  Blutdruckcurven  wahrgenommen  haben  und  durch 

1  Babcs,  Wien.  med.  Jahrh.  1877. 8. 489. 

2  M0880,  Sopra  nn  nnovo  method.  per  bcfIy.  moviment.  des  Yasi  sangnigni.  To- 
rino  1875. 

3  Frahcou-Framk,  TraYanx  du  lab.  de  M.  Marey.  t876.  8. 1. 

4  RnoEL  n.  Frabk,  Dtsch.  Arch.  f.  Idin.  Med.  XYII.  p.  401. 1876. 

5  HASHiflGH,  Ebenda.  XIV.  8. 445. 1874. 

6  SowaBBRODT,  Ebenda.  XVm.  8. 193. 1867 ;  Ein  neuer  8phygmograph.  Bres- 
lan  1876. 

7  DOmissBH,  Deutsche  EUnik.  1874.  Nr.  16. 

8  VnnoBDT,  Lehre  vom  Arterienpuls.  8. 190.  Braunschweig  1855. 
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eine  Yeränderong   der  Form   der  Einzelcorren   (Marey^,  Wolff^, 
Landois^). 

Das  Steigen  nnd  Sinken  der  Pnlscnrvenreihe,  welclies  man  vom  An- 
fange an  als  einen  Ansdmck  der  unter  dem  Einflüsse  der  Beqpiratibns- 
bewegnngen  auftretenden  Aendemngen  des  arteriellen  Blutdruckes  an- 
sehen zu  müssen  glaubte,  wurde  durch  lange  Zeit  in  einer  ähnlich  fehler- 
haften Weise  auf  die  Phasen  der  Respiration  bezogen;  wie  das  mit  den 
respiratorischen  Schwankungen  des  Blutdruckes  vor  Einbbodt's  Unter- 
suchungen der  Fall  war.  Nur  in  einem  Falle  hat  Maret^  ein  Steigen 
der  Pulscurvenreihe  bei  der  Inspiration  angegeben,  wenn  bei  offenem 
Mund  tief  eingeathmet  wird,  in  diesem  Falle  sollte  aber  die  Steigerung 
des  Druckes  abhängig  sein  von  dem  Druck,  welchen  das  herabsteigende 
Zwerchfell  und  die  Baucheingeweide  auf  die  Bauchaorta  austtben  (vgl. 
auch  DüPUY^).  Sonderbar  mag  es  erscheinen,  dass  die  falsche  Auslegung 
des  Sphygmogrammes  (Marey<^,Wolff'',  Laki>ois<^,  Riegel',  Sommerbrodt^^^) 
erst  elm'ge  2^it  nach  Einbrodt  entstand  und  so  lange  sich  erhielt,  ja 
sogar  der  Widerspruch,  in  welchem  die  Anzeigen  der  sphygmographischen 
Curve  mit  jenen  der  kymographischen  stehen  sollten,  hervorgehoben  wurde 
(Landois^'),  ohne  dass  man  sich  veranlasst  gesehen  hätte,  von  jenem  Uittel 
Gebrauch  zu  machen,  welches  Einbrodt  anwendete,  um  den  n^Jierea  seit- 
lichen Zusammenhang  zwischen  Blutdruckcurve  und  Respivationaphaaeu 
festzustellen. 

Die  Sache  änderte  sich  sofort  als  das  letztere  geschalj^  näimlicb  gleicU- 
zeitig  mit  dem  Puls  auch  die  Respirationsbewegungen  grapUlscli  ver 
zeichnet  wurden  (Klemensiewicz^^). 

Es  zeigte  sich  dabei,  dass  die  Pulscurvenreihe  zwar  im  Anf&ng^ 
der  Inspiration  ihren  tiefeten  Stand  einnimmt,  dann  a))er  während  4^r 
Inspiration  emporsteigt,  um  im  Anfange  der  Exspiration  ihren  h^eb- 
sten  Stand  einzunehmen  und  während  der  Exspiration  Ihs  in  den 
Anfang  der  nächsten  Inspiration  wieder  zu  sinken.  Diese  Thatsache 
wurde  alsbald  von  mehreren  Seiten  bestätigt  (Knoll*^,  Schreiber*^, 
LöwiT^^).  Man  findet  also  in  der  Pulscurvenreihe  einen  Ausdruck  fbr 
die  von  Einbrodt  ermittelte  Abhängigkeit  des  Blutdruckes  von  der 

1  Mabet,  Physiol.  m6d,  de  la  dre.  ^.  284.  Paris  1863. 

2  WoLFF,  Charakteristik  des  Artenenpolses.  Iieipziffl865. 

S  Landois,  Die  Lehre  vom  Arterienpuls.  S.  193. 27o7jBerlin  1872. 

4  Mabbt  a.  a.  0.  p.  289. 

5  DuFUT,  Gaz.  med.  1867.  p.  162. 212. 

6  Mabby  a.  a.  0. 

7  WoLFF a.a.O. 

8  Landois  a.  a.  0. 

9  RiBGEL,  Beri.  klin.  Woch.  1876.  Nr.  26. 

10  Somkebbrodt,  Ein  neuer  Sphygmograph.  Breslau  1876. 

11  liANDOisa.  a.  0.  S.  277. 

12  Klbhbnsibwicz,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXXIY.  (3)  S.  487. 1876. 

13  Knoll,  Arch.  f.  exper.  Pathol.  IX.  1878.  S.  382. 

14  ScHBEiBEB,  Ebenda.  X.  S.  19. 1879. 

15  LöwiT,  Ebenda.  S.  412. 
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BespiratioD.  Es  ist  beim  Menschen  leicht  willkürlich  eine  Beihe  von 
Athmangstjpen  auszuwählen  nnd  so  des  Näheren  den  Einfluss  der 
Athembewegnngen  auf  die  Pulscorvenreihe  zu  stndiren  (Klemensie- 
wicz).  Ist  die  Respiration  seicht  und  findet  dieselbe  durch  Mund 
und  Nase  statt,  so  macht  sich  der  Einfluss  der  Athmung  in  der  Puls- 
curvenreihe  nicht  bemerkbar.  Ist  dagegen  bei  seichter  Respiration 
dem  freien  Aus-  und  Einströmen  der  Luft  ein  Hindemiss  entgegen- 
gesetzt;  wird  z.  B.  nur  durch  die  Nase  geathmet,  so  tritt  der  Einfluss 
der  Respiration  sehr  deutlich  hervor  (Marey),  und  zwar  spricht  sich, 
wenn  die  Anzahl  der  Pulse  jene  der  Respirationen  um  ein  Mehr- 
faches ttbertriflft,  das  oben  erwähnte  Gesetz  der  Coincidenz  von  Puls- 
and Athemcurve  aus  (Exemensiewicz).  Eine  Aenderung  der  Frequenz 
der  Herzschläge  bei  der  In-  und  Exspiration  ist  in  diesem  Falle  meist 
nicht  deutlich  ausgesprochen. 

Ist  die  Respiration  forcirt  während  wieder  jeder  Respirations- 


act  eine  Reihe  von  Pulsen  umfasst,  so  äussert  sich  stets  der  Einfluss 
der  Athembewegungen  auf  die  Pulscurvenreihe  in  der  angegebe- 
nen Weise  (Fig.  36,  R  Respirationscurve ,  Inspiration  aufwärts,  P 
Pnlscurve,  Z  Zeitcurve,  Intervall  0.5  Secunde)  und  meist  ist  auch 
ein  deutlicher  Einfluss  auf  die  Frequenz  der  Herzschläge  zu  beob- 
achten, die  während  der  Inspiration  vermehrt,  während  der  Exspi- 
ration vermindert  erscheinen.  Sind  die  beiden  Athmungsphasen  von 
gleicher  Dauer  und  tritt  jede  derselben  in  Form  eines  plötzlichen 
Stosses  ein,  während  der  übrige  Theil  in  Form  einer  Pause  oder 
weniger  steil  verläuft,  so  ist  der  erwähnte  Einfluss  der  Respiration 
besonders  deutlich.  Ist  dagegen  eine  der  Athmungsphasen  überhaupt 
sehr  kurz  und  steil,  so  geschieht  es,  dass  nur  jene  Aenderung  zu 
beobachten  ist,  welche  sonst  in  den  Anfang  derselben  fällt,  ein  Fallen 
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der  Oorvenreihe  bei  der  Inspiration,  ein  Steigen  bei  der  Exspiration. 
Ist  die  forcirte  Bespiration  nicht  frei,  sondern  behindert ,  z.  B.  nur 
durch  ein  Nasenloch  möglich,  so  prägt  sich  der  Einfloss  der  Respi- 
ration noch  deutlicher  in  der  Pulscurvenreihe  aus  (Fig.  37,  i2  Re- 
spirationscurye,  P  Pulscurve,  /Beginn  der  Inspiration,  E  Beginn  der 
Exspiration). 

Was  den  Einflnss  der  Bespiration  auf  die  Form  der  einzelnen  Puls- 
curve betrifft,  so  ist  zu  bemerken,  dass  Angaben  darüber  vorliegen,  daas 
entsprechend  der  Zu-  und  Abnahme  des  arteriellen  Druckes  während  der 
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beiden  Phasen  der  Bespiration,  also  in  dem  auf-  und  absteigenden  Theile 
der  Pulscurvenreihe  sich  in  den  einzelnen  Pulscurven  die  Veriüiderungen 
ausprägen  sollen,  welche  wir  früher  der  vermehrten  und  verminderten 
Spannung  in  den  Arterien  zugeschrieben  haben  (Wolff^,  Landois^,  Sommer- 
BRODT^),  also  stärkere  Ausprägung  der  „  Bückstosselevation  **,  schwächere 
der  sog.  ,,Elasticitätselevationen*'  im  absteigenden  Theile  der  Pulscurven- 
reihe im  Vergleich  zum  aufeteigenden  Theile.  Diese  Veränderungen  der 
Einzelcurven  sind  aber  nicht  regelmttssig,  nur  manchmal  zu  beobachten  oder 
in  Fällen,  wo  die  Elevation  der  Cnrvenreihe  bei  der  Inspiration  bedeutend 
ist  (Knoll^)  ;  wir  werden  aber  auf  dieselben  noch  zurückkommen  bei  dem 
Einfluss  sehr  hoch  gesteigerten  oder  sehr  tief  herabgesetzten  intrathora- 
cischen  Druckes  auf  die  Pulscurve. 

Eine  andere  Veränderung  der  Einzelcurve  tritt  auf,  wenn  die  Athem- 
bewegungen  sehr  frequent,  synchron  oder  nahe  synchron  mit  dem  Pulse 
werden,  namentlich  wenn  dabei  die  Athembewegungen  for(irt  sind.  Die 
Einzelcurve  wird  dann  deformirt  durch  Interferenz  mit  der  Athemcurve, 
und  zwar  in  verschiedener  Weise,  je  nachdem  der  Beginn  einer  Athem- 
phase  mit  dem  einen  oder  anderen  Punct  der  Pulscurve  zusammenfällt 
Es  können  auf  diese  Weise  durch  die  Athmung  sehr  verschiedene  Pnls- 
bilder  unter  anderen  auch  anacrote  Pulse  erzeugt  werden  (Elemknsiewicz^). 
Es  können  ferner  durch  Uebereinanderlegen  der  Puls-  und  Athemwellen 

1  WoLPF,  Charakteristik  des  Arterienpolses.  Leipzig  1865. 

2  Landois,  Lehre  vom  Arterienpuls.  Berlin  1872. 

3  SoMMERBBODT,  Ein  neucr  Sphygmograph.  Breslau  1876. 

4  Enoll  a.  a.  0.         5  Klbmensiswicz  a.  a.  0. 
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des  Blvtdrackee,  ob  die  letzteren  den  rein  meehanischen  oder  den  nervOs 
refleetorisohen  EinflUaeen  der  Athembewegongen  ihr  Entstehen  verdanken^ 
solche  Deformationen  der  Polsbilder  auftreten,  dass  ea  zu  Gmppenbildnngen 
in  der  Gnrvenreihe  kommt,  welche  die  Bilder  dem  Pnlsns  bigeminus  oder 
altemans  oder  dem  Pulans  paradoxus  ähnlich  erscheinen  lassen  (Löwit^). 

Den  Pnlsns  paradoxns  hat  zuerst  Quesikqbb^  bei  chronischer  Media- 
stinitis beschrieben.  Er  besteht  in  inspiratorischem  Kl'einerwerden  oder 
Aussetzen  des  Pulses.  Später  glaubte  ihn  Kussmaul'  als  constantes  Sym- 
ptom der  schwieligen  Mediastino-Pericarditis  ansehen  zu  können.  Er  kommt 
aber  auch  bei  anderen  Formen  von  Pericarditis  vor  (Traube^,  BIumleb^). 
Durch  Veränderung  der  Athmung  kommen  auch  beim  Gesunden  ähnliche 
Polsbilder  zu  Stande  (Rhobl^,  SomanaBODT  ^).  Es  scheint  uns  aber  ganz 
richtig;  dass  Löwit  eben  nur  von  durch  geänderte  Athmung  dem  Pulsus 
paradoxns  ähnlich  gewordenen  Pulsbildem  spricht.  Da  man  diese  Fälle 
sidier  auseinander  halten  muss  Ton  jenen,  wo  bei  einem  Individuum  über« 
haupt  nur  ein  Pulsus  paradoxns  beobachtet  wird,  denn  wenn  auch  die 
Athmung  schon  unter  normalen  Verhältnissen  einen  Pulsus  paradoxns  er- 
zeugen kann,  so  ist  doch  der  Einfluss  der  normalen  Athmung  auf  den 
Pnls  ftlr  gewöhnlich  ein  wesentlich  anderer. 

Die  Deformationen  der  Pulscurven  durch  die  Athembewegungen  sind 
namentlich  für  die  diagnostische  Verwerthung  der  Pulsbilder  sehr  wich- 
tige Thatsachen,  welche  noch  viele  Arbeit  verlangen  werden. 

Wir  müssen  jetzt  noch  und  zwar  mit  Bttcksicht  auf  die  Folge- 
rungen, welche  man  aus  den  Sphygmogrammen  flir  die  Wirkung  des 
Athmens  verdichteter  und  verdünnter  Lnft  gezogen  hat,  auf  die  Ver- 
ändening  der  Pulscurven  unter  diesen  Einflüssen  näher  eingehen. 

Aufblasen  der  Lungen  eines  Thieres  unter  hohem  Druck,  Aus- 
athmen  in  comprimirte  Luft,  der  VALSALVA'sche'  Versuch  beim  Men- 
schen haben  einen  sehr  constanten  Erfolg,  sowohl  auf  die  Pulscurven- 
reihe,  als  auch  auf  die  einzebe  Pulscurve.  Die  Pulscurvenreihe 
steigt  empor,  allmählich,  wenn  die  ^uft  in  den  Lungen  allmählich 
eomprimirt  wird,  rasch  und  plötzlich,  wenn  die  Compression  plötz- 
lich erfolgt.  Die  Pulse  werden  bald  stark  dicrot,  sehr  klein,  sehr 
frequent  und  unter  zunehmender  Kleinheit  der  Pulse  tritt  bei  sehr 
hohem  Druck  Pulslosigkeit®  auf.  Wird  die  Athmung  wieder  freige- 
geben, 80  sinkt  die  Gnrvenreihe  plötzlich  wieder  herunter,  die  Pnls- 
grösae  nimmt  aber  nur  allmählich  zu,  ebenso  die  Frequenz  und  ebenso 
schwindet  nur  allmählich  der  starke  Dicrotismus.    Pulsbilder  dieser 

1  Löwrr  a.a.O. 

2  yfwssuAsv,  Beitrag  zur  Diagnose  der  MediasÜnitis.  Tübingen  1856. 

3  Kussmaul.  Bwl.  klSn.  Woch.  1873.  Nr.  37, 38, 39. 

4  Tbaubb,  Ebenda.  1874.  Nr.  21. 

5  BluxLEB,  Arch.  f.  klin.  Med.  XIV.  S.  455. 1874. 

6  KiBGXL,  Berl.  klin.  Woch.  1876.  Nr.  26. 

7  SoxMSRBBODT,  Ebenda.  1877.  Nr.  42. 

8  Vgl.  £.  Wbbbb,  Arch.  f.  Anat.  u.  Phyaiol.  1851.  S.  88.  —  Bovdsrb,  Physio- 
logie. S.  47  und  oben  S.  290. 
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Art  findet  man  bei  Maret^^  Sommebbsodt^,  Francois-Franck^,  bei 
letzterem  mittelst  des  Hydrosphygmograpben  gewonnen  und  bei  A. 
Solche  Pulsbilder  (Figur  38  gewonnen  mit  Maret's  Sphygmograph  k 
transmission  von   der  Radialarterie  des  Menschen)  sind  die  Yeran- 


K^-^  -^ 
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lassung  zu  widersprechenden  Angaben  über  die  Wirkung  des  Ath- 
mens  von  comprimirter  Luft  auf  den  Blutdruck  gewesen. 

Hält  man  sich  an  die  Elevation  der  Cunrenreihe  allein,  so  wird 
man  dieselbe  und  nach  den  Versuchen  von  Elemensiewicz^  und 
Enoll^  über  den  Einfluss  der  Athembewegungen  auf  die  Fulscurven- 
reihe  mit  scheinbarer  Berechtigung  zu  Gunsten  von  Waldenburo's  An- 
nahme: Steigen  des  arteriellen  Druckes  beim  Athmen  comprimirter 
Luft  deuten,  dem  widerspricht  aber  alles  Andere.  Das  Hervortreten 
des  Dicrotismus  in  den  Curven  der  gehobenen  Reihe  ganz  besonders, 
welches  für  ein  Sinken  des  arteriellen  Druckes  spricht,  was  sich, 
wie  wir  gesehen  haben,  nach  allen  anderen  Versuchsmethoden,  für 
den  VALSALYA'schen  Versuch  ergiebt.  Die  Erscheinungen  am  Puls 
können  also  in  so  lange  nicht  als  Beweis  für  die  eine  oder  die  an- 
dere Annahme  benutzt  werden,  insolange  der  innere  Widerspruch, 
an  welchem  das  Sphygmogramm  beim  VALSALVA'schen  Versuche 
scheinbar  leidet,  nicht  aufgeklJLrt  sein  wird. 

Wir  glauben,  dass  die  gesteigerte  Frequenz  und  der  reine  Dicrotismus 
der  während  des  Versuches  auftretenden  Pulse  ein  Ausdruck  sind  fUr  das  von 
Hering^  beim  Aufblasen  der  Lungen  beobachtete  Phänomen:  bedeutende 
Drucksenkung  mit  auffallender  Beschleunigung  der  Herzthätigkeit,  und  dass 
dieElevation  der  Pulscurvenreihe  hier  anders  gedeutet  werden  mnss  als  durch 
Erhöhung  des  Druckes  in  der  untersuchten  Arterie.  Man  wird  die  Pelotte 
des  Sphygmographen  auf  eine  völlig  blossgelegte  und  auf  fester  Unter- 
lage befindliche  Arterie  aufsetzen  und  sehen  mttssen,  ob  dann  auch  noch  die 
Elevation  der  Pnlscurvenreihe  zu  beobachten  ist,  wäre  das  nicht  der  Fall, 

1  Mabet,  Physiol.  m^d.  de  la  circ.  p.  295.  Paris  1 863. 

2  SoHMEBBRODT,  Ein  neucT  Sphygmograph.  Breslau  1876. 

3  Fbancois-Fbank,  Travaux  du  lab.  d.  M.  Marey.  1 876.  p.  55.  fig.  20.  (Yergleiche 
oben  S.  259.  Fig.  27) 

4  Klemensiewicz  a.  a.  0. 

5  Knoll  a.  a.  0. 

6  Hering,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXIV.  (2)  S.  333.  1871. 
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dann  wfirde  der  Widersprach  gelöst  nnd  nach  einer  Erklärung  -der  Pe- 
lottenhebnng  bei  der  gewöhnlichen  Art  der  Palsontersuchnng  durch  Haut 
und  Weichtheile  hindurch  gesucht  werden  mttssen.  Die  Art  des  An- 
steigens der  Pulscurvenreihe  bei  plötzlichem  Ansteigen  des  intrathora- 
eischen  Drackes,  das  plötzliche  Absinken  derselben,  wenn  die  Athmung 
wieder  frei  gegeben  wird,  während  dann  noch  die  kleinen,  stark  dicroten 
und  frequenteren  Pulse  kurze  Zeit  nachdauern,  spricht  für  unsere  Auf- 
&8sung.  Ist  die  Pelbttenhebung,  wie  wir  vermuthen,  beim  Vausalva  ganz 
anders  zu  erklären,  als  durch  Wachsen  des  Druckes  in  der  Arterie,  dann 
wird  das  auch  bei  Waldenbüro^s  Pulsuhr  in  Betracht  kommen  und  die 
Deutung  des  damit  angestellten  VALSALVA'schen  Versuches  modificiren. 

Wie  der  VxLSALVA'sche  Versuch,  so  ist  auch  der  MüLLEB'sche 
nach  den  Sphygmogrammen,  die  man  dabei  erhält,  nicht  eindeutig. 
Ein  Sinken  der  Pulscurvenreihe  ist  dabei  meist  nur  anfänglich  zu 
beobachten  oder  es  fehlt.  Später  steigt  die  Pulscurvenreihe  an  oder 
auch  nicht  Constanter  ist  die  Veränderung  der  Form  der  Pulscurve. 
Diese  erscheint  ebenfalls  dicrot,  aber  die  dicrote  Hebung  ist  relativ 
schwächer  entwickelt  und  erscheint  tiefer  herabgerttckt  (Fig.  39, 
gewonnen  wieder  an  der  Radialarterie  des  Menschen  mit  Maret's 
Sphygmograph  k  transmission).  Diese  Form  entspricht  der  bei  ge- 
wissen Fiebern  auftretenden  (vgl.  Fig.  31  F).  Noch  ist  zu  bemerken, 
dass  mehrere  Male  hintereinander  angestellte  MOLLER'sche  Versuche 
sehr  abweichende  und  schwer  zu  deutende  Bilder  geben. 


Flg.  s». 

Während  Curven,  wie  die  beschriebenen,  erhalten  werden,  wenn 
man  vorher  längere  Zeit  unter  normalen  Verhältnissen  geathmet  hat. 
Es  scheinen  bei  diesem  Versuche  compensatorische  Einflüsse  wirk- 
samer einzugreifen  als  beim  Valsalva,  der  oft  hintereinander  immer 
in  derselben  Weise  verzeichnet  wird. 

Keinesfalls  können  die  Sphygmogramme  beider  Versuche  benutzt 
werden,  um  an  den  durch  andere  Methoden  gewonnenen  Resultaten 
(8.  oben  S.  290  u.  fg.)  zu  rütteln. 

II.  Die  €Fesehwliidlgkeit  der  BIntbewegnng  In  den  Arterien. 

Bei  der  Betrachtung  der  Geschwindigkeit  des  Blutstromes  in 
den  Artenen  wollen  wir  zunächst  ausgehen  von  der  noch  unver- 
zweigten Stammleitung  des  arteriellen  Gefässbaumes. 
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Wenn  der  Strom  im  ganzen  System  der  Blatgeftssbahn  ein  be- 
harrlicher geworden  ist,  dann  ist  das  in  der  Zeiteinheit  dnrch  den 
Querschnitt  der  Stammleitong-  bewegte  Blntvolumen  der  Ausdruck 
für  das  durch  jeden  beliebigen  Gesammtquerschnitt  der  wie  immer 
verzweigten  Strombahn  in  der  Zeiteinheit  strömende  Blntrolumen. 

Dieses  Volumen,  dividirt  durch  den  jeweiligen  Querschnitt,  er- 
giebidann  die  mittleren  Geschwindigkeiten  in  den  einzelnen  Gesammt- 
querschnitten  der  Gefässbahn.  Diese  Geschwindigkeiten  sind  also  in 
den  einzelnen  Querschnitten  verschieden,  und  zwar  umgekehrt  pro- 
portional den  Querschnitten. 

Da  nun  der  Gesammtquerschnitt  der  Arterien  vom  Herzen  gegen 
die  Peripherie  fortwährend  zunimmt,  so  muss  die  Geschwindigkeit 
des  Blutstromes  vom  Herzen  gegen  die  Peripherie  fortwährend  ab- 
nehmen. 

Für  '.die  Stammleitung  ist  es  nun  sofort  ersichtlich,  dass  das 
Stromvolumen  in  der  Zeiteinheit  das  Product  des  mit  einem  Herz- 
schlage aus  dem  Herzen  entleerten  Blntvolumen  und  der  Anzahl  der 
in  der  Zeiteinheit  erfolgten  Herzcontractionen  ist  Wir  können  uns 
aber  nun  die  Energie  der  Herzthätigkeit  ausgedrückt  vorstellen  durch 
die  der  Triebkraft  proportionale  Druckhohe  der  Flüssigkeit  in  einem 
Reversoiri,  dann  wird  sich  nach  unseren  frttheren  Erfahrungen  er- 
geben, dass  die  Geschwindigkeit  und  Spannung  des  Blutes  im  An- 
fange des  arteriellen  Systemes  bedingt  ist  von  der  Energie  der  Hen- 
thätigkeit  und  von  den  Gesammtwiderständen  der  Gtofässbahn. 

Es  wird  uns  dann,  wenn  wir  vorläufig  von  den  mit  der  perio- 
dischen Thätigkeit  des  Herzens  einhergehenden  Schwankungen  der 
Geschwindigkeit  absehen,  leicht  sein,  ftlr  den  Blutstrom  im  Anfeuige 
des  arteriellen  Systemes  die  möglichen  Fälle  der  Aenderungen  des 
Blutdruckes  und  der  Stromgeschwindigkeit  zu  bestimmen,  wenn  wir 
uns  die  Energie  der  Herzthätigkeit  oder  die  Summe  der  Widerstände 
oder  beide  zugleich  variabel  vorstellen.  Eine  solche  Betrachtung 
ist  nothwendig,  weil  sich  im  lebenden  Organismus  die  berührten  Ver- 
änderungen in  der  That  fortwährend  ereignen.  Es  wechselt  Um&ng 
und  Häufigkeit  der  Herzcontractionen  und  der  Gesammtwiderstand 
der  Gefässbahn,  der  letztere  vorzugsweise  durch  die  vasomotorischen 
Einflüsse  auf  die  kleinen  Arterien. 

1.  Wenn  bei  gleichbleibender  Energie  der  Herzthätigkeit  der 
Widerstand  zunimmt,  so  wächst  der  Blutdruck  und  sinkt  die  G^ 
schwindigkeit;  nimmt  der  Widerstand  ab,  so  sinkt  der  Blutdruck 
und  die  Geschwindigkeit  wächst 

1  8.  S.  220  u.  fg. 
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2.  Die  Energie  der  Herzthätigkeit  nimmt  zn  und  gleichzeitig 
sind  die  Widerstände:  a)  dieselben,  Blutdruck  und  Geschwindigkeit 
wachsen;  b)  sie  sind  entsprechend  grösser,  der  Blutdruck  wächst,  die 
Geschwindigkeit  bleibt  dieselbe;  c)  sie  sind  entsprechend  kleiner,  der 
Blutdruck  bleibt  derselbe,  die  Geschwindigkeit  wächst 

3.  Die  Energie  der  Herzthätigkeit  nimmt  ab  und  gleichzeitig 
sind  die  Widerstände:  a)  dieselben,  Blutdruck  und  Geschwindigkeit 
sinken;  b)  sie  sind  entsprechend  grösser,  der  Blutdruck  bleibt  der- 
selbe, die  Geschwindigkeit  nimmt  ab;  c)  sie  sind  entsprechend  kleiner, 
der  Blutdruck  sinkt,  die  Geschwindigkeit  bleibt  dieselbe. 

Durch  die  Veränderlichkeit  der  Energie  des  Herzens  und  der 
Oesammtwiderstände  würden  also  schon  bedeutende  Gomplicationen 
geschaffen,  wenn  wir  uns  vorstellen  dürften,  dass  die  Aenderungen 
der  Widerstände  immer  so  erfolgen,  dass,  wie  man  früher  glaubte, 
em  constantes  Verhältniss  der  Mächtigkeit  der  einzelnen  aus  der 
Aorta  sich  entwickelnden  Stromzweige  yorhanden  bleibt. 

Nun  hat  aber  die  Erfahrung  gezeigt,  dass  vielmehr  Aenderun- 
gen des  Widerstandes  einseitig  in  beschränkten  Zweiggebieten  der 
arteriellen  Gefässbahn  fortwährend  auftreten,  während  Herzthätigkeit 
und  Blutdruck  ohne  wesentliche  Veränderung  bleiben.  Es  ist  das 
nur  möglich,  wenn  die  Beschränkung  des  Abflusses  in  dem  einen 
Zweig  durch  compensatorische  Vermehrung  des  Abflusses  in  anderen 
Zweigen  ausgeglichen  wird,  also  die  Geschwindigkeit  in  verschie- 
denen Arterien  gleichzeitig  im  entgegengesetzten  Sinne  schwankt, 
was  wieder  mit  sich  bringt,  dass  man  in  aufeinanderfolgenden  Zeiten 
bei  der  Untersuchung  der  Geschwindigkeit  in  einem  und  demselben 
Geftsse  auf  grosse  Schwankungen  der  Geschwindigkeit  stossen  wird, 
die  dann,  wie  begreiflich,  in  gar  keiner  constanten  Beziehung  zur 
Pulsfrequenz  und  zum  Blutdrucke  stehen  werden. 

Durch  Untersuchungen  der  Geschwindigkeit  in  der  Carotis  und 
Vergleichung  derselben  mit  Pulszahl  und  Blutdruck  ist  das  thatsäch- 
liche  Bestehen  von  Verhältnissen  erwiesen  worden,  die  nur  in  der  an- 
geführten Weise  erklärt  werden  können  (Dogiel^). 

Messungen  der  Geschwindigkeit  des  arteriellen  Blntstromes  haben 
zuerst  Hüttenhain  2  und  Volkmann  3  mit  des  Letzteren  Hämodromometer 
angestellt.  Auf  ein  gerades,  an  den  Enden  mit  conischen  Einsätzen  für 
die  Arterie  versehenes  Röhrchen  ist  nach  Art  einer  Schleife  ein  uförmig 
gebogenes  Glasrohr  rechtwinklig  aufgesetzt.    Wo  die  Enden  der  Schleifen- 

1  DoGiEL,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  XX.  3. 200. 1867. 

2  EOttbnhain,  ObBenrationes  de  sang.  circ.  haemodromometri  ope  inst.  Halls. 
Sax.  1846. 

3  YoLKMANNy  Hämodynamik.  S.  185.  Leipzig  1850. 
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Schenkel  mit  dem  geraden  Röhrchen  znsammenstosaen,  befindet  sich  ein 
Tförmig  gebohrter  Hahn.  Sind  die  Hähne  so  gestellt,  dass  die  paarigen 
Arme  des  t  parallel  der  Axe  des  geraden  Röhrchen  liegen,  so  ist  dem 
Blute  der  Weg  durch  dieses  offen.  Werden  die  Hähne  gedreht,  so  dass 
die  unpaaren  Arme  des  x  parallel  der  Röhrenaxe  nach  entgegengesetzten 
Richtungen  liegen,  so  muss  das  Blut  den  Umweg  durch  die  Schleife 
machen.  Das  Instrument  wird  vor  dem  Versuche  mit  Wasser  gefOUt 
Eine  neben  dem  einen  Schleifenschenkel  angebrachte  Scale  erlaubt  den 
Weg  zu  bestimmen,  welcher  in  einer  bestimmten  (mittelst  Pendel  oder 
Uhr  gemessenen)  Zeit  die  Grenze  zwischen  Blut  und  Wasser  zurücklegt. 
Diese  Grenze  ist  nicht  scharf,  der  Widerstand  des  Instrumentes  gross, 
die  in  das  Gefässsystem  yerdriUigte  Flüssigkeit  störend. 

Auf  einem  wesentlich  anderen  Principe  beruht  das  Hämotachometer 
Yon  YjerobdtK  Ein  würfelförmiges  Kästchen  (Fig.  40)  ist  mit  zwei  co- 
nischen Ansätzen  zum  Einschalten  in  die  Arterie  bestimmt  Im  Innern 
des  Kästchens  ist  ein  hydrometrisches  Pendel  aufgehängt,  dessen  Lage 
sich  auf  einer  Gradtheilung  ablesen  lässt.  Der  Theorie 
nach  yerhalten  sich  die  Tangenten  der  AblenkuDgs- 
Winkel  wie  die  Stosskräfte  und  diese  wie  die  Quadrate 
der  Geschwindigkeiten,  also  die  letzteren  wie  die  Wur- 
zeln aus  den  Tangenten  der  Ablenkungswinkel.  In 
Wirklichkeit  weichen  aber  die  Angaben  des  Instru- 
mentes von  der  Theorie  ab  und  muss  dasselbe  vor 
dem  Gebrauch  empirisch  graduirt  werden. 
Die  Zu-  und  Abnahme  der  Geschwindigkeit  bei  der  Systole  und  Dia- 
stole zeigt  das  Pendel  durch  fortwährende  Schwankungen  an.  Vibbordt 
suchte  diese  mit  der  Hand  nachzuahmen  und  zeichnete  sie  auf  einen 
rotirenden  Cylinder. 

Auf  demselben  Principe,  wie  Yieroedt's 
Instrument,  beruhen  auch  die  Hämodromo- 
meter  von  Chaüyeaü  und  die  Hämodromo- 
graphen  von  Lobtet  und  Chauvbau. 

Der  Letztere^  benutzt  ein  MetaUröhrchen 
(Fig.  41  ab)f  in  dasselbe  ist  ein  Tiereckiges 
Loch  geschnitten,  welches  mit  Kautschuk  c 
überspannt  ist,  durch  den  letzteren  ist  ein 
kleines  ruderförmiges  Stäbchen  dd  idb  Innere 
des  Gkfässes  Yorgesehoben,  dessen  anderes 
Ende  als  Zeiger  auf  einer  Gradtheilung  spielt. 

Chaüveau's  Instrument  ist  einfacher  als  das  Vierobdt's  und  lässt  die 
Ablenkung  des  ganz  frei  liegenden  Zeigers  leichter  ablesen.  Bedenklich 
ist  die  Lage  des  Hypomochlion  des  Stromhebels  im  Kautschuk.  Lobtet^ 
führt  statt  des  Zeigers  das  ruderförmige  Ende  einer  kleinen  Aluminium- 
feder ein,   deren  freies  Ende  auf  einen  durch  Uhrwerk  abgewickelten 


Fig.  iQ. 


FIf .  41. 


1  Yiebobdt,  Erscheinungen  u.  Gesetze  der  Stromgeschwindigkeiten  d.  Blutes. 
Frankfurt  1858.  S.  tO.  2.  Aufl.  Berlin  1862. 

2  Ghautbau,  Bebtolvs  et  Labotenne,  Joum.  d.  1.  physiol.  ID.  p.  695. 1860. 

3  LoBTBT,  Recherch.  sur  la  vitesse  du  cours  du  sang  dans  les  art^r.  du  cheTal 
etc.  Paris  1867. 
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Streifen  Papier  schreibt;  und  erhält  so  einen  Hämodromographen.  Modi- 
fieationen  dieses  Instmmentes  wurden  Yon  Chauveaü^  constmirt,  bei  den- 
selben werden  die  Bewe^ngen  des  hydrometrischen  Hebelohens  ttber- 
tragen  auf  die  Membran  einer  MABEr'schen  Trommel  ^  die  mit  einer 
Registrirtrommel  commanicirt  wird.  An  den  Hämodromographen  ist  ein 
Bdhrehen  senkrecht  angesetzt  (Fig.  41)^  bestimmt 
nr  Commnnication  mit  einem  elastischen  Mano-  ! 

meter  (s.  oben  Q.  235.  Fig.  22)^  so  dass  Dmek  und 
Oesehwindigkeit  gleichzeitig  angeschrieben  werden 
können.  Einen  auf  dem  Princip  der  FiTox'schen 
Röhre  beruhenden  registrirenden  Geschwindig- 
keitsmesser hat  Masey^  angegeben.  Die  Hämo- 
dromographen  sind  vorzüglich  bestimmt,  um  die 
raschen  Schwankungen  der  Geschwindigkeit,  die 
mit  den  Phasen  des  Herzschlages  einhergehen, 
zu  yerzeichnen.  Für  absolute  Bestimmungen 
mfissen  sie  empirisch  graduirt  werden. 

Das  beste,  bisher  zur  Bestimmung  der  ab- 
soluten Geschwindigkeiten  erfundene  Instrument 
ist  die  Stromuhr  Ludwig's^,  entfernt  an  Yolkmann's 
Instrument  erinnernd,  hat  sie  doch  eine  ganz  an- 
dere Bestimmung.  Es  sollen  damit  die  in  be- 
stimmten Zeiten  durch  einen  Gefttssquerschnitt 
strömenden  Blutvolumina  ausgemessen,  also  der 
Strom  geaicht  werden.  Aus  dem  für  die  Zeit- 
einheit bestimmten  Stromvolnmen,  dividirt  durch 
den  Gefässquerschnitt,  ergiebt  sich  dann  die  Ge« 
sdwindigkeit.  Die  Stromuhr  (Fig.  42)  besteht 
aus  zwei  eiförmigen  Hohlkörpern  aus  Glas  KK^^ 
deren  Eörperinhalt  genau  bekannt  und  in  beiden 
gleich  ist.  Die  zwei  Geftlsse  setzen  sich  röhren- 
fbrmig  nach  oben  fort  und  gehen  durch  eine  uför- 
mige  Biegung  direct  in  einander  über.  An  der 
eonvexen  Seite  des  Bogens  sitzt  ein  kurzes,  ver- 
schliessbares  Abzugsrohr  0.  Die  unteren  Enden 
der  zwei  Geftoe  werden  von  den  Enden  zweier 
Metallröhren  mm^  umfasst,  deren  andere  Enden 
in  die  Canttlen  H  und  C  übergehen,  die  in  die  En- 
den der  durchschnittenen  Arterie  eingefügt  wer- 
den. Die  Metallröhren  sind  an  einer  Stelle  ihres 
Verlaufes  durch  einen  scharfen  Querschnitt  unter- 
brochen. Mit  den  in  diesem  Schnitte  zusammentref- 
fenden Enden  sind  sie  genau  in  correspondirender 
Lage,  und  zwar  die  zwei  oberen  Enden  in  eine  p/>*, 
die  zwei  unteren  Enden  in  eine  zweite  Metallscheibe  ss^  eingelassen.  Die 
zwei  Scheiben  passen  mit  genauen  Schliffen  auf  einander.    Wird  nun  der 

1  MAKBT,Lam^hod.ßraph.p.235.  637.  Paris  1878. 

2  Mabet,  Travaux  du  lab.  1875.  p.  347 ;  La  m^thod.  graph.  p.  238.  Paris  1878. 

3  DoeiBLa.  a.  0. 
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mit  der  oberen  Scheibe  yerbondene  Theil  des  Instrumentes  um  1  SO  <^  ge- 
dreht, so  commnniciren  die  OefUsse  der  Stromuhr  wechselweise  mit  ^n 
Oanlilen.  Beim  Versuch  wird  das  eine  Gefllss  mit  defibrinirtem  Blute, 
das  andere  mit  reinem  schleimfreien  Oliyenöl  gefüllt  Dringt  in  daa  leti- 
tere  Yon  der  Arterie  her  Blut  ein,  so  wird  der  Inhalt  des  ersteren  Oe- 
fässes  durch  das  Oel  nach  dem  peripherischen  Theil  der  Arterie  Te^ 
drängt.  Ist  alles  Oel  durch  Blut  ans  dem  einen  Oefilss  in  das  vAm 
gedrängt,  dann  wird  die  Stromuhr  um  180<)  gedreht.  ]^i  jeder  oeiieB 
Umdrehung  wird  nun  das  Oel  durch  Blut,  das  Blut  im  zweiten  Geft« 
durch  Oel  yerdrängt  u.  s.  w. 

Mittelst  der  Stromuhr  hat  Dogiel  den  Beweis  f&r  die  oben  mit- 
getheilten  Sätze  erbracht  und  damit  haben  die  Mittelzahlen,  zu  wel- 
chen Volkmahn*,  Lenz^  und  Vierordt»  auf  Grund  ihrer  Versuche 
für  die  Stromgeschwindigkeit  in  den  grösseren  Arterien  Yom  Himd, 
Pferd,  Ziege,  Kalb  und  Schaf  gekommen  sind  (300  Mm.  in  der  Se- 
cunde  für  die  Carotis  der  Säuger  [Volkmann],  261  Mm.  in  der  Se- 
cunde  fttr  die  Carotis  des  Hundes  [Vierordt])  an  Bedeutung  wesent- 
lich eingebüsst.  Um  aber  zu  einer  Vorstellung  über  die  Qrenzeo, 
innerhalb  welcher  sich  die  Geschwindigkeit  in  der  Carotis  bewegt, 
zu  gelangen,  theilen  wir  die  Werthe,  welche  DoaiEL  mit  der  Strom* 
uhr  an  ruhig  liegenden  Thieren  ermittelt  hat,  hier  mit. 
Beobachtung  an  der  A.  carot.  comm. 
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1  Volkmann  a.  a.  0. 

2  Lenz,  Exper.  de  ratione  inter  pulsus  frequent  sang,  pressio.  later.  et  sasg. 
fluent.  celeritat.  obstinente.  Dorpati  1853. 

3  YiBBOBDT  a.  a.  0.  S.  100. 
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Aus  den  entwickelten  Gründen  erklärt  sich  Dooiel  auch  ausser  Stande^ 
die  Blntmenge  anzugeben^  welche  in  der  Zeiteinheit  durch  die  Aorta  fliesst, 
wihrend  man  früher  unter  Voraussetzung  der  Constanz  des  Verhältnisses 
der  Mächtigkeit  der  einzelnen  Stromarme,  welche  aus  der  Aorta  hervor- 
gehen^ aus  der  Stromgeschwindigkeit  in  der  Carotis  und  dem  Lumen  der 
Carotis,  Subclavia,  Anonyma  und  Aorta  die  Blutmenge  zu  berechnen  suchte, 
welche  während  der  Dauer  einer  Systole  aus  dem  Herzen  entleert  wird 
(YoLKUÄifjXy  Viebobdt).  Dabei  wurde  man  auf  verhältnissmässig  hohe  Zahlen 
geführt.  Nach  Volkmann  ^  beträgt  die  mit  einer  Systole  beim  Menschen 
eDtleerte  Blutmenge  188  Orm.,  nach  Viebordt^  172  Ccm.  =  180  Orm. 

Die  mit  der  Systole  und  Diastole  einhergehenden  Schwankungen  der 
Geschwindigkeit  bestimmte  Viebordt^  beim  Hunde  in  der  Art.  carotis 
und  cruralis.  Die  Geschwindigkeit  betrug  in  der  Carotis  zu  Ende  der 
Diastole  215  Mm.  in  der  Secunde,  zu  Ende  der  Systole  297  Mm.,  in  der 
Cmralis  zu  Ende  der  Diastole  140  Mm.,  zu  Ende  der  Systole  239  Mm. 
Chaüveaü,  Bertolus  &  Laboyenne^  fanden  in  der  Carotis  des  Pferdes 
wärend  der  Systole  250  Mm.,  während  der  dicroten  Hebung  220  Mm., 
am  Ende  der  Diastole  des  Herzens  150  Mm.  in  der  Secunde. 

Eine  gleichzeitig  mit  der  Pulscurve  in 
der  Carotis  mittelst  des  Hämodromogra- 
phen  von  Lobtet*  erhaltene  Geschwindig- 
keitscurve  zeigt  Fig.  43  (T  die  Geschwin- 
digkeitscurve,  0  die  Abscisse  derselben, 
P  Pulscurve  der  Carotis  12  3  4  sollen  die 
gleichzeitigen  Puncto  beider  Curven  mar- 
kiren).  Aus  derselben  ist  zu  entnehmen, 
dass  die  Geschwindigkeit  nicht  nur  mit 
der  primären  Welle  eine  Schwankung  er- 
fthrt,  sondern  dass  auch  secundäre  Schwan- 
kungen während  eines  Herzschlages  vor- 
banden sind,  von  denen  eine  der  ersten 
Sehliessungswelle  zu  entsprechen  scheint. 
Merkwürdig  ist,  dass  die  Geschwindigkeits- 
cnrve  unter  o  abfällt.  Dieser  Punct  und 
der  genaue  zeitliche  Zusammenfall  beider  Curven  müssten  aber  in  Hin- 
blick auf  die  Erklärungen,  welche  Moens  von  der  Klappenschlusszacke 
und  den  secundären  Hebungen  der  Pulscurve  gegeben  hat,  noch  recht 
angelegentlich  untersucht  werden,  um  die  Einwürfe <^  gegen  deren  Deutung 
zu  beseitigen. 

Ueber  eine  bei  gewissen  Versuchen  brauchbare  Methode  der  Bestim- 
mung der  Geschwindigkeit  des  Blutstromes  aus  der  Ausflussmenge  eines 
angeschnittenen  Oefässes  siehe  Slavianskt^. 

1  Volkmann  a.  a.  0.  S.  209. 

2  ViBBORDT  a.  a.  0.  S.  104;  Arch.  f.  d.  gas.  Physiol.  H.  S.  178.  1869. 

3  ViEsoBDT,  Erschein,  u.  Gesetze  etc.  S.  144. 203.  206. 

4  Chaüvbaü,  Bbbtolub  u.  Labotbnnb  a.  a.  0.  S.  705. 

5  LoBTBT  a.  a.  0. ;  vgl.  Mabbt,  Le  mouv.  dans  les  fonct  de  la  yie.  p.  161.  Paris 
1868;  M^hod.  graph.  p.  377.  Paris  1878. 

6  ViBBOBDT,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  II.  S.  178.  1869. 

7  Slavianskt,  Her.  d.  sftchs.  Ges.  d.  Wiss.  XXV.  S.  665. 1873. 
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III.  Die  Plethysmographie. 

Wir  haben  schon  früher  (S.  259  n.  260^  Fig.  27  und  28)  unter  der  Be- 
nennung Hydrosphygmographen  zwei  Instrumente  beschrieben^  welche  zur 
Bestimmung  der  mit  dem  Pulse  einhergehenden  Volumschwankungen  Yon 
Hand  und  Vorderarm  dienten. 

Der  eine  derselben ;  der  fllr  den  Vorderarm  bestimmte,  als  dessen 
Vorläufer  von  Chelius^  und  Fick^  ähnlich  angewendete  Blechcylinder 
angesehen  werden  müssen;  bildet  auch  einen  wesentlichen  Bestandtheil 
der  Plethysmographen  von  Mosso^,  Basch^  und  Bowditch*. 

Obwohl  nun  die  Plethysmographen  sehr  verschiedenen  Zwecken  dienen 
können,  so  führen  wir  sie  doch  hier  an,  weil  die  meisten  damit  angestellten 
Versuche  die  geänderte  Blutzufuhr  zu  den  Organen  betreffen.    Sie  gehen 
darauf  aus,  die  Volumschwankungen  des  Vorderarmes  zu  bestimmen  durch 
graphische  Aufzeichnung  der  aus  dem  Fig.  28  abgebildeten  Armrecipienten 
bei  ungeändertem  Drucke  verdrängten  oder  wieder  in  denselben  zurück- 
gesaugten  Flüssigkeit.    Zu  dem  Ende  communicirt  der  Tubulus  L  des  sonst 
allseitig  abgeschlossenen  Armrecipienten  mittelst  eines  Kautschukschlauches 
mit  einem  höher  gelegenen  rechtwinklig  gebogenen  Röhrchen,  dessen  einer 
Schenkel  horizontal,   dessen  anderer  gerade  nach  abwärts  sieht  und  in 
der  Höhe  des  Tubulus  L  aufhört.    Dieser  Schenkel  taucht  in  ein  kleines 
Sammelgefäss,  in  welches  das  aus  dem  Armrecipienten  austretende  Flüs- 
sigkeitsvolumen gelangt,  oder  aus  welchem  ein  entsprechendes  Volumen 
in  den  Recipienten  zurückgelangt,  während   die  über  der  Mündung  des 
Röhrchens  stehende  Flüssigkeitssäule  immer  dieselbe  bleiben  soll.    Diesen 
Zweck  suchte  Mosso  zu   erreichen,   indem  er  das  Sammelgefilss  (kleine 
dünnwandige  Eprouvette)  an  zwei  Coconfäden  aufhängte,  diese  über  Rollen 
leitete  und  an  ihrem  anderen  Ende  ein  äquilibrirendes  Bleigewicht  befestigte. 
Nimmt  das  Sammelgefäss  Flüssigkeit  aas  dem  Recipienten  auf,  dann  sinkt 
es,  giebt  es  Flüssigkeit  in  den  Recipienten  ab,   so  steigt  es,   damit  es 
aber  in  beiden  Fällen  äquilibrirt  .bleibt,  taucht  es  in  ein  weites  Becher- 
glas,  welches  mit  einem  Gemisch   ans  Wasser  und  Alkohol  gefüllt  ist 
Wird  es  durch  Eintauchen  in  diese  Flüssigkeit  beim  Sinken  immer   um 
so  viel  leichter,  als  es  durch  Aufnahme  von  Flüssigkeit  aus  dem  Red- 
pienten  gewinnt  und  umgekehrt,  so  bleibt  es  stets  äqnilibrirt.     Basch 
erreicht  den  Zweck  des  immer  gleich   tiefen  Eintauchens  des  Röhrchens 
unter  das  Niveau  im  Sammelgefäss  dadurch,  dass  er  das  letztere  an  dem 
einen  Arm  eines  Wagebalkens,  Bowditoh  dadurch ,  dass  er  das  Sammel- 
gefäss  an  einer  Spiralfeder  aufhängt.     In  allen  drei  Instrumenten  wird 
das  Steigen  und  Sinken  des  Sammelgefässes  mittelst  Stiftes  oder  Feder, 
die  bei  Mosso  am  Bleigewichtcheu;  bei  Basch  am  anderen  Arm  des  Wage- 
balkens, bei  BowDiTGH  an  der  Spiralfeder  sitzen,  an  einer  bewegten  Schreib- 
fläche angeschrieben. 

1  Chbliub,  Prager  Vjschr.  XXI.  S.  100. 1850. 

2  FicK,  Unters,  a.  d.  physiol.  Labor,  d.  Zürich.  Hochschule.  S.  51.  Wien  1869. 

3  Mosso ,  Sopra  un  nucvo  method.  p.  scriv.  i  moYimenti  dei  vasi  «angin'gni  n^* 
nemo.  Torino  1875.  s.  a.  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  XXVI.  S.  306. 1874. 

4  Basoh,  Wiener  med.  Jahrb.  1876.  8. 431 . 

5  BowDiTCH,  Proceedings  of  the  american  Academy.  1879  14.  May. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


Pleäiysmographen,  Yenuche  you  Mosbo  u.  Basch.  307 

Znergt  hat  sich  Mosso^  des  Plethysmographen  mit  passendem 
Becipienten  bei  Dnrchströmnngsyersachen  der  überlebenden  Niere 
bedient,  wobei  er  ein  periodisches  Ab-  nnd  Anschwellen  des  Or- 
games  mit  entsprechenden  Zn-  und  Abnahmen  der  Stromgeschwin- 
digkeit beobachtete,  die  er  von  Schwankungen  des  Tonns  der  über- 
lebenden und  Yon  allen  centralen  Nerrenyerbindnngen  losgelösten 
Nierengefässe  herleitet 

Solche  rhythmische  Schwankungen  des  Geftsstonns  sind  Yorher  schon  an- 
derwärts beobachtet  worden,  so  an  den  Ohrarterien  vom  Kaninchen  (SomFF^, 
TAN  DER  Bbckb  Gallenfbls  ')  uud  an  anderen  Arterien  dieses  Thieres  (Lo ven^, 
Lauder-Brünton^,  Riegel^)  und  an  den  Arterien  des  Frosches  (Gui^ning^, 
Bayiotti^,  Geroens  &  Werber^),  und  war  eben  Yon  denselben  nachgewiesen 
worden,  dass  sie  sich  auch  an  den  von  den  Centralorganen  abgetrennten 
Oeftssen  vollziehen  können  (Laüder-Bruktonio,  Gergens  &  Werber  ^O- 

Weiter  beobachtete  Mosso^^  an  den  ausgeschnittenen  Nieren  einen 
sehr  beträchtlichen  Einfluss  verschiedenen  Gasgehaltes  des  Blutes 
oder  der  Zumischung  von  Giften  zum  Blute  auf  den  Blutstrom  der 
ausgeschnittenen  Nieren,  worauf  wir  später  noch  zurückweisen  werden. 

Die  Untersuchung  des  Armvolumen  am  lebenden  Menschen  mit- 
telst des  Plethysmographen  ergab  ähnliche  spontane  Schwankungen 
(Mosao^^  Basch^^}.  Es  ist  aber  zweifelhaft,  ob  sie  von  localen  Gefäss- 
eontractionen  oder  nicht  vielmehr  von  allgemeinen  Aenderungen  der 
Aertanspannung  herrühren  (Basgh). 

üeber  den  Einfluss  der  Athembewegungen  auf  das  Armvolumen 
wurde  schon  früher  gehandelt 

C!ompression  der  Arterie  bedingt  Abnahme  des  Volumens  der 
betroffenen  Extremität  (Mosso).  Für  die  entgegengesetzte  Extremität 
giebt  Mosso  eine  Zunahme  des  Armvolumens  dabei  an.  Dagegen 
erhielt  aber  Basgh  ^^  bei  Anlegen  der  EsMABCH'schen  Binde  an  eine 
mtere  Extremität  im  Anfange  keine  Zunahme  des  Armvolumens,  son- 

1  Hoeso,  Ber.  d.  s&clis.  Ges.  d.  Wiss.  XXVI.  S.306. 1874.  _^_ 

2  ScHiFP,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  XUI.  S.  523. 1 854 ;  Gompt.  rend.  XXaIX.  S.  508. 

3  VAN  DBB  Bbgke-CaiiLBmfbls,  Oüderzoek.  ged.  in  het  physiol.  Lab.  d.  Utrecht. 
Boogeech.  VU.  p.  182.  ISH- 1855;  Ztschr.  f.  rat  Med.  N.  F.  YII.  S.  157. 1866. 

4  Lov^,  Ber.  d.  s&chs.  Qes.  d.  Wiss.  XIX.  S.  85. 1866. 

5  Laudeb-Bbunton,  Ebenda.  XXn.  8. 101. 1869. 

6  BiseBL,  Arch.  f.  d.  ees.  PhysioL  lY .  S.  350. 1 87 1 . 

7  GiTiamie,  Onderzoek.  over  Dloedsbew.  en  stas.  Utrecht  1857. 

8  Sjltiotti,  Arch.  f.  paihol.  Anat.  L.  S.  592. 1870. 

9  GKBfiBNB  u.  Wbbbeb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  Xm.  S.  44. 1876. 
10  Bbvnton  a.  a.  0. 

It  Gbbobns  u.  Wbbbbb  a.  a.  0. 

12  Mosso  a.a.O. 

13  Mosso,  Sopra  un  naov.  meih.  p.  scriy.  etc.  Torino  1875. 

14  Babch a.a.O. 

15  Basch,  Wiener  med.  Jahrb.  1877.  S.  83. 
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dem  meist  eine  Abnahme  und  erst  wenn  die  Binde  tlber  das  Knie 
heraafreichte  eine  Zunahme.  Dass  die  Binde  mechanisch  durch  Ver- 
drängen des  Blutes  keine  Zunahme  bedingen  wttrde,  hatte  man  nach 
den  Transfusionsyersuchen  (s.  oben  S.  246)  zu  erwarten.  Die  Abnahme 
ist  möglicher  Weise  bedingt^  wie  die  Abnahme^  die  Mosso  nach  Rei- 
zung der  Haut  beobachtete  durch  Oontraction  der  Hautgefässe.  Die 
Zunahme  tritt  ein,  wenn  die  Binde  den  Nervus  saphenus  mechaniscli 
erregt  und  ist  dann  die  Folge  nicht  der  Verdrängung  des  Blutes,  son- 
dern der  auf  sensible  Reizung  reflectorisch  erfolgenden  yasomotorischen 
Verengerung  der  Gefässe  mächtiger  Gebiete  (Bauchgefässe).  Dass 
diese  Erklärung  richtig  ist,  ergiebt  sich  daraus,  dass  die  Volnmver- 
mehrung  auch  auftritt,  wenn  die  Gegend  des  Nervus  saphenus  allein 
umschntlrt  oder  der  Nerv  der  Digitalcompression  ausgesetzt  wird. 

Druck  auf  die  erschlafften  Bauchdecken  bewirkt  Zunahme  des 
Armvolumen,  Druck  auf  die  gespannten  Bauchdecken  Abnahme.  Im 
letzteren  Falle  werden  nicht  blos  die  Därme,  sondern  auch  die  Cava 
infer.  und  Vena  port.  zusammengedrückt,  was  Beschränkung  der  Blut- 
zufuhr  zum  rechten  Herzen  bedingt.  Die  Bauchpresse  wirkt  durch  Ver- 
kleinerung des  Bauchraumes  vermehrend  auf  das  Armvolumen.  Be- 
wegungen der  Extremitäten,  welche  den  Bauchraum  ändern  (Schatz*), 
wirken  je  nach  der  Richtung  dieser  Aenderung  in  entgegengesetzter 
Weise  auf  das  Armvolumen  (Basch^). 

Im  Schlafe  nimmt  das  Armvolumen  ab.  Basgh  vermuthet  wegen 
des  überwiegenden  Einflusses,  welchen  die  Herabsetzung  der  Erregung 
des  vasomotorischen  Gentrums  auf  die  Bauchgefässe  ausübt,  in  wel- 
chen sich  dann  das  Blut  anhäuft.  Geistige  Anstrengung  sollte  nach 
Mosso  das  Armvolumen  immer  beträchtlich  herabsetzen,  Basch  findet 
dagegen  den  Einfluss  geistiger  Anstrengung  nur  ganz  inconstant 

üeber  eine  Schätzung  der  mit  einer  Herzsystole  entleerten  Blutmenge, 
die  FiCK^  anstellte  mit  Zuhilfenahme  der  bei  der  Systole  aus  dem  Plethys- 
mographen verdrängten  Wassermenge,  der  von  Ghauveaü  gefundenen  mitt- 
leren Geschwindigkeit  in  der  Carotis  des  Pferdes,  und  der  Puls-  und  6e- 
schwindigkeitscurve  in  den  Arterien  siehe  denselben.  Sie  fllhrte  zu  d^ 
von  Volkmann's  und  Vierobdt's  Schätzungen  (oben  S.  305)  sehr  abwei- 
chenden niedrigeren  Zahlen  von  62  bis  94  Com. 

1  Schatz,  Die  Dnickverhältnisse  im  Unterleib  des  nicht  belasteten  u.  d.  Banch- 
presse  nicht  willkttrlich  anstrengenden  Menschen.  Leipzig  1872. 

2  Baboh,  Wiener  med.  Jahrb.  1876.  S.  431. 

3  FiCK,  Unters,  a.  d.  physiol.  Lab.  d.  ZOrich.  Hochschale.  1869.  S.  51 . 
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SECHSTES  CAPITEL. 

Blutbewegung  in  den  Capillargefössen. 


L  Beobachtung  des  Blatlaufes  unter  dem  Mieroscope. 

Der  Blutstrom  in  den  Gapillargefässen  und  in  den  daran  schliessen- 
den  kleinen  Arterien  und  Venen  ist  der  directen  Beobachtung  unter 
dem  Mieroscope  zugänglich  (Malpighi  1661  0  sowohl  bei  durchfallen- 
dem als  auch  bei  auffallendem  Lichte. 

Fflr  die  erstere  Art  der  Beobachtung  müssen  dtlnne  durchsichtige 
Eörpertheile  lebender  Thiere  ausgesucht  werden. 

Schon  Malpighi  benutzte  die  Lunge,  das  Mesenterium  und  die  Harn- 
blase des  Frosches  dazu.  Leeüwenhoek  ^  beobachtete  den  Kreislauf  in 
dem  Schwanz  von  Froschlarven  und  Fischen. 

Später  wurden  an  den  erwähnten  Orten  und  noch  überdies  an  den 
Schwinunhäuten  des  Frosches ;  an  verschiedenen  Körpertheilen  bei  Sala- 
mandern solche  Untersuchungen  von  Hales  %  Halleb  ^^  Spallanzani  ^  u.  A.^ 
Torgenommen.  Die  Zunge  des  Frosches  hat  in  einer  Mittheilung  an  Donn£  " 
zuerst  Walleb  empfohlen.  Im  Trommelfell  des  Frosches  demonstrirte 
Kessel"^  den  Kreislauf. 

Die  Thiere  müssen  bei  diesen  Versuchen  auf  entsprechende  Halter^ 
gelagert  und  in  passender  Weise  gefesselt  werden  oder  besser,  man  eli- 
minirt;  wenn  es  der  Versuch  gestattet,  den  störenden  Einfluss  der  Be- 
wegungen des  Thieres  völlig,  was  auf  verschiedene  Weise  geschehen 
kann.  Durch  Enthirnung,  Durchschneidung  des  Rückenmarkes,  Narkoti- 
8inmg  mit  Aether,  Chloroform  und  Opium,  am  bequemsten  aber  durch 
Vergiftung  mit  Curare. 

1  Malpighi,  Oper,  omnia.  n.  p.  14t.  Londini  1686:  Oper,  posth.  Londini  1697. 

2  Lebuwenhobk,  Arcana  naturae  detecta.  p.  17 1.  Delphis  Bataver.  1695  ;Epi- 
stolae  physiologicae.  Delphis  BataYor.  1719;  Epistolae  ad  societatem  reg.  anglic.  et 
al.  Ol.  vires.  Lug.  Batav.  1719. 

3  Hales,  Statical  essays  containing  haemostatiks  London  1733. 

4  Halleb,  Opera  minora.  I.  p.  1 ;  Deux  man.  sar  le  mouvement  du  sang,  et  sur 
les  effets  de  la  saign^.  Lausannae  1756. 

5  Spallanzani,  DelPazione  del  euere  ne  vasi  san^igni.  Modena  1768 ;  De  feno- 
meni  della  drculazione  osservata  nel  giro  universale  dei  vasi.  Modena  1773. 

6  Siehe  darüber:  Dosllingbb,  Denkschriften  d.  bayr.  Acad.  YH.  S.  169.  1820. 
—  Oestsrbeicheb,  Versuch  einer  Darstellung  der  Lehre  vom  Kreislaufe  des  Blutes. 
Nürnberg  1826. 

7  Donn:6,  Gonrs  de  microscopie.  p.  107.  Paris  1844.  Vergleiche  auch  Queokett, 
Practical  Treatise  on  the  use  of  mieroscope.  p.  337.  1848. 

8  Kessel,  Stricker's  Gewebelehre.  U.  S.  851.  Leipzig  1872. 

9  Ueber  die  Froschhalter  von  Stuabt,  Hendbie  Hbn,  Powell  u.  Boss  ver- 
gleiche Habtino,  Das  Mikroskop.  HI.  S.  345.  Braunschweig  1866.  —  B.  Wagnbb's 
Frosehhalter  ist  bei  J.  Vogel,  Anleitung  zum  Gebrauche  des  Microscops.  S.  69.  Leip- 
zig 1841  beschrieben ;  jener  von  Emhebt,  in  dessen  Beiträgen  zur  Pathologie  u.  The- 
rapie etc.  S.  45. 1842. 
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Besondere  Vorschriften  ttber  die  Untersuchung  des  Kreislaufes  im  Me- 
senterium^ in  der  Zunge  und  den  Lungen  curarisirter  Frösche  geben 
GoHNHEiM  1  und  HoLHOBEEN  ^,  des  letzteren  Vorrichtung  erlaubt,  die  Lungen 
bei  variablen  Anfblasungsgraden  zu  untersuchen,  wobei  sich  die  mit 
wachsender  Ausdehnung  zunehmende  Verlangsamung  des  Blutlaufes  schön 
demonstriren  lässt. 

Bei  warmblütigen  Thieren  wurde  der  Kreislauf  zuerst  Yon  Cowper  ^  im 
Mesenterium  beobachtet.  Besondere  Vorschriften  zur  Anstellung  des  Ver- 
suches sind  bei  Waqner  ^,  Rollett  ^,  Stricker  &  Burdon-Sanderson  ^  an- 
gegeben. 

Ausserdem  wurden  als  geeignete  Objecte  empfohlen:  das  luxirte  Auge 
albinotischer  Ratten  und  Kaninchen  Ton  Waller^;  und  die  Palpebra  tertia 
Tom  Kaninchen  und  Lamm  und  die  Membrana  nictitans  von  Tauben  und 
Hühnern  Ton  Balser  K  In  der  Flughaut  Ton  Fledermäusen  beobachtete 
schon  Leeüwenhoek  ^  den  Kreislauf,  von  späteren  Beobachtern  dieses  Ob- 
jectes  ist  Wharton  Jones  *^  anzuftlhren. 

Auch  die  Beobachtung  des  Kreislaufes  im  auffallenden  Lichte  wurde 
schon  in  früher  Zeit  geübt,  besonders  geeignet  dazu  fand  man  die  Leber 
von  Fröschen  und  Tritonen  (Gruithuisen  ^^,  Jon.  MI^ller^^),  ferner  ist 
hier  das  bebrütete  Hühnerei  zu  erwähnen,  wo  schon  Spallanzani  ^^  seine 
Beobachtungen  anstellte.  In  neuerer  Zeit  hat  Hüter  ^^  den  Blutlauf  in 
den  Haiitgefässen  des  Frosches,  namentlich  in  der  wenig  Pigment  ent- 
haltenden Bauchhaut,  im  auffallenden  Lichte  beobachtet  und  als  Oheilo- 
angioscopie  empfiehlt  er^^  die  Untersuchung  des  Kreislaufes  in  der  Schleim- 
haut der  umgestülpten  Unterlippe  des  Menschen.  Hüter's  Gheiloangioscop 
besteht  aus  einem  mit  Kopf-,  Kinn-  und  Lippenhalter  verbundenen  Micro- 
scope  und  Beleuchtungsapparat. 

II.  Entoptlsche  Sichtbarkeit  des  Blntlaufes. 

Man  pflegt  auf  die  entoptische  Sichtbarkeit  des  Blutlaufes  im 
Auge  einzelne,  schon  von  Purkinje  *®  und  Jon.  Müller  ^'  beobachtete 

1  CoHNHEiM,  Arch.  f  pathol.  Anat.  XL.  S.  1.  1867 ;  XLV.  S.  333. 1869.  ^^ 

2  HoLHOKEBN,  BcitT.  z.  Anat.  u.  Physiol.  Festgabe  an  Carl  Ludwig,  p.  XXXIII. 
Leipzig  1875. 

3  CowPEB,Philo8.  Transact.  XXIII.  p.  1182. 1704. 

4  Wagneb,  Gott.  Nachr.  1856.  S.  220. 

5  RoLLBTT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  L.  (2).  S.  195. 1865. 

6  Strickes  u.  Bubdon-Sandebson,  Quat.  Joum.  of.  micr.  scienc.  1870.  p.  362. 

7  Walleb,  Compt.  rend.  XLIII.  p.  659. 1856. 

8  Balbeb,  Dtsch.  Ztschr.  f.  Chir.  VII.  S.  115.  1876. 

9  Leeuwemhobk,  Arcana  naturae  detecta.  p.  222.  Delphis  Bata?.  1695. 

10  Whabton  Jones,  Philos.  Transact.  CXLlJ.  1852.  p.  131. 

11  Gbuithuisbn,  Beitr.  z.  Physioffnosie  u.  Eautognosie  S.  159.  MQucheu  1812. 

12  JoH.  Mülleb,  Handb.  d.  PhysioT.  I.  S.  206.  Goblenz  1835. 

13  Spallanzani,  De  fenomeni  della  circolazione  observ.  nelgiro  univers.  dei  vasi. 
p.  143.  Modenal773. 

14  HüTEB,  Dtsch.  Ztschr.  f.  Chir.  IV.  S.  105.  330. 1874. 

15  HüTEB,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1879.  S.  225.  241 ;  Offenes  Schreiben.  Flug- 
schrift. Mai.  1879. 

16  PuBKiNjE,  Beobachtungen  und  Versuche  zur  Physiologie  der  Sinne.  I.  S.  63. 
67. 127.  Prag  1819.  IL  S.  87.  Berlin  1825. 

17  JoH.  MüLLEB,  Handb.  d.  Physiol.  H.  S.  390.  Coblenz  1837. 
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sabjeetive  Gesichtserscheinangen  zn  beziehen.  Die  phjBiologisch- 
optLsche  Theorie  derselben  liegt  aber  noch  sehr  im  Argen. 

Eine  strömende  Bewegung  begrenzter  Flecken  in  anastomosirenden 
Bahnen  sah  MeissnebI;  indem  er  mit  dem  auf  grosse  Nähe  accommodirten 
Ange  durch  eine  feine  Oeffnung  auf  die  helle  Glocke  einet  Lampe  starrte, 
oder  wenn  er  das  Auge  Yorher  drttckte  und  dann  unverwandt  auf  eine 
möglichst  helle  Fläche  sah. 

Am  bestimmtesten  hat  Vierordt^  die  Wahrnehmung  des  Blutlaufes 
in  der  Netzhaut  des  eigenen  Auges  beschHeben.  Um  ihn  sichtbar  zu 
machen  9  bedient  er  sich  hellen  intermittirenden  Lichtes ;  am  einfachsten 
in  der  Weise,  dass  er  zwischen  Auge  und  beleuchtetem  Milchglas  einer 
Lampe  die  ausgespreizten  Finger  etwa  100  mal  in  der  Minute  hin  und 
her  bewegt. 

Später  gab  Rood^  als  ein  Yortreffliches  Mittel  zur  Hervorrufung  der 
Erscheinung  das  Sehen  nach  dem  Himmel  durch  ein  dunkelblaues  Glas 
oder  mehrere  übereinander  gelegte  Cobaltgläser  an.  Nach  der  letzteren 
Methode  verfolgte  sie  auch  Helmholtz^,  der  frtther  schon  darauf  aufmerk- 
sam machte^,  dass  der  Durchmesser  der  Blutkörperchen  (0.0072  im  Mittel) 
eben  noch  gross  genug  ist,  um,  wenn  sie  sich  in  der  Netzhaut  befinden, 
auf  diese  einen  Eindruck  zu  machen,  da  die  Grösse  der  kleinsten  er- 
kennbaren Distanz  0.005  Mm.  beträgt. 

ViERORDT,  der  bei  Projection  der  Erscheinung  auf  das  1 1 — 16  Cm. 

entfernte  Milchglas  der  Lampe  ein  Blutkörperchen  oft  20—30  Mm. 

bc 
weit  verfolgen  konnte,  berechnete  nach  der  Formel  —  =  a;,  in 

welcher  a  Abstand  des  Milchglases  vom  vorderen,  b  Abstand  der 
Hetina  vom  hinteren  Knotenpuncte,  c  den  auf  dem  Milehglase  durch- 
laufenen Weg  bedeutet,  den  Weg  auf  der  Retina  und  aus  diesem 
und  der  Zeit  die  Geschwindigkeit  der  Bewegung.  Er  fand  bei  seinen 
ersten  Versuchen  0.51  — 0.52  Mm.  in  der  Secunde.  Bei  späteren  Ver- 
suchen im  Mittel  0.75  Mm.  in  der  Secunde  (Minimum  0.6  —  Maximum 
0.9),  was,  wie  wir  sehen  werden,  mit  der  auf  anderem  Wege  er- 
mittelten Geschwindigkeit  des  capillaren  Blutlaufes  ungefähr  über- 
einstimmt. 

ni.  Anordnung  der  Capillaren. 

Die  Anordnung  der  Capillaren  in  den  einzelnen  Geweben  und 
Organen  ist  eine  sehr  verschiedene.    Im  Allgemeinen  ist  zu  bemerken, 

1  Mbissneb,  Beitr.  z.  Physiol.  d.  Sehorganes.  S.  84.  Leipzig  1854. 

2  C.  YiBBORDT,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  1856.  S.  255. 572.  Die  Erscheinungen  u. 
Gesetze d.  Stromgeschwindigkeiten  des  Blutes.  S.  41.  t II .  Frankfurt  a.  M.  1858.  Vgl. 
auch  Lajblin,  Wahrnehmung  d.  Chorioidealgefässe  im  eigenen  Ange.  Tübingen  1856. 

3  BooD,  Amer.  joum.  of  scienc.  and  arts.  XXX.  p.  264.  1860. 

4  Eblkholtz,  Handb.  d.  physiol.  Optik.  S.  837.  Leipzig  1867. 

5  a.a.O.S.424. 
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da88  die  Capillaren  ein  die  kleinsten  Arterien  und  Venen  verbindendes 
Bohrwerk  darstellen,  welches  ans  der  zuführenden  Arterie  sich  durch 
wiederholte  Theilung  entwickelt,  wobei  die  Summe  der  Querschnitte 
der  aus  dieser  Verzweigung  resultirenden  Röhren  meist  proportional 
der  Anzahl  der  letzteren  wächst. 

Die  aus  der  Theilung  hervorgegangenen  Röhren  vereinigen  sich 
wieder,  um  sich  abermals  zu  theilen  und  setzen  sich  nach  ein-  oder 
mehrmaliger  Wiederholung  dieses  Vorganges  in  ähnlicher  Weise,  wie 
sie  aus  der  Arterie  entstanden,  wieder  zur  abführenden  Vene  zu- 
sammen. 

Die  so  zwischen  Arterien  und  Venen  eingeschobenen  capillaren 
Röhrennetze  unterscheiden  sich  durch  die  grössere  oder  geringere 
Anzahl  der  Verzweigungen,  durch  die  von  dem  Reichthum  der  Ana- 
stomosen und  dem  Bau  des  versorgten  Organes  abhängige  Gestalt 
und  Grösse  der  zwischen  den  Gefässcanälen  liegenden  Maschen  und 
den  mehr  oder  weniger  gebogenen,  geschlungenen  oder  gewundenen 
Verlauf  der  einzelnen  Stücke  des  Rohrnetzes. 

Die  Beschreibung  der  Capillarnetze  der  einzelnen  Organe  und 
Gewebe  ist  Sache  der  speciellen  Histologie.  Ueber  die  Weite  der 
Gapillargefässe  und  den  Bau  ihrer  Wände  folgen  einige  Bemerkungen 
weiter  unten. 

Die  Angaben  Sücqüet^s^,  dass  an  zahlreichen  Orteu  in  der  Haut 
des  Menschen  directe  Gommunicationen  zwischen  Arterien  und  Veuen 
stattfinden,  wurden  von  Tomsa^,  Berunerblau^  und  Hoyer^  widerlegt 
HoTER^  findet  aber  solche  directe  Ueber^uge  ohne  dazwischen  liegende 
Capillaren  am  Obre  vom  Kaninchen  und  anderen  Thieren,  an  der  Nasen- 
und  Schwanzspitze  von  Thieren,  an  den  Endphalangen  der  oberen  und 
unteren  Extremitäten  vom  Menschen  und  von  Thieren  und  in  den  Schwell- 
körpern der  männlichen  Geschlechtsorgane  vom  Menschen  und  von  Thieren. 
An  einzelnen  Orten,  z.  B.  am  Kopfe  des  Menschen,  wurden  dieselben  nur 
ausnahmsweise  beobachtet  (Tsghaussoff^).  Hoyer''  sieht  in  dieser  Ein- 
richtung eine  Nebenschliessung,  welche  die  Circulation  vor  grösseren 
Störungen  bewahrt  und  glaubt  das  Vorkommen  derselben  an  den  End- 
gebilden des  Körpers  auf  eine  ihnen  bei  der  Wänneregulirung  zufallende 
Rolle  beziehen  zu  sollen. 

1  SvcQUET,  D*iine  circulation  derivative  dans  les  membres  et  dans  la  töte  chez 
l*hoinme.  Paris  1862. 

2  ToMBA,  Arch.  f.  DermatoL  u.  Syphil.  Y.  S.  1. 1873. 

3  Bbblinbbblav,  Ueber  den  directen  Uebergang  von  Arterien  in  Venen.  Berlin 
1875;  Arch.  f.  Anat  u.  Physiol.  1875.  8.  177. 

4  HoTBR,  Arch.  f.  microsc.  Anat.  Xm.  8. 603.  1877. 

5  Derselbe,  TagblaU  d.  {Katurf.-Yers.  in  Leipzig  1872.  S.  149  u.  a.  a.  0. 

6  TscHAVsBOF  nach  Hotbb*s  B«f.  in  Hoffinann  n.  Schwalbe's  Jahresber.  f.  1874. 
8. 176.  Leipzig  1875. 

7  a.a.O.  8.  631. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


GapiUametze ;  Bewegung  d.  rothen  Blutkörperchen  im  Axeustrom.        313 


IT.  Enehelnnni^eii  des  Blatlaafes  In  den  CaplUaren. 

Sichtbar  wird  der  Lauf  des  Blutes  in  den  Capillaren  dureh  die 
Ortsyerändenmg,  welche  die  Blutkörperchen  in  Folge  des  Strömens 
des  Blutes  erleiden.    Sie  zeigen  uns  die  Richtung  und  die  Geschwin- 
digkeit der  Strömung  an.    Wenn  wir  zunächst  die  rothen  Blutkörper- 
dien  in  den  an  die  Capillaren  anschliessenden  kleinen  Arterien  und 
Venen  und  in  weiteren  Capillaren,  in  welchen  so  wie  in  jenen  eine 
Anzahl  von  rothen  Blutkörperchen  gleichzeitig  denselben  Querschnitt 
passiren,  ins  Auge  fassen,  so  ist  vor  Allem  auffallend,  dass  die  Kör- 
perehen durch  die  Axe  des  Gewisses  strömen,  mit  der  Wand  desselben 
aber  nicht  in  Berührung  kommen,  so  dass  zwischen  der  letzteren  und 
den  in  der  Axe  dahin  eilenden  Körperchen  ein  farbloser  heller  Raum 
übrig  bleibt.    Nur  in  den  engsten  Capillaren,  durch  welche  die  Blut- 
körperchen nur  einzeln  hintereinander  hindurchtreten  können  oder 
oft  sich  hindurch  zwängen,  ist  eine  solche  helle  Randschicht  nicht 
mehr  zu  sehen.    In  solchen  engen  Gefässen  ereignet  es  sich,  dass  die 
Blntkörperchen  in  die  Länge  ausgezogen  oder  um  die  Theilungs- 
winkel  der  Gefässe  gebogen  werden,  und  dort  gleichsam  einem  Wett- 
kampf der  Zweigströme  ausgesetzt,  einige  Zeit  haften  bleiben  oder 
nach  einigen  hin-  und  hergehenden  Bewegungen  in  den  einen  der 
Zweige  entschlttpfen. 

Die  passiven  Formveränderungen,  welche  die  Blutkörperchen  dabei 
erleiden,  wurden  von  vielen  Beobachtern  beschrieben:  bei  E.  H.  Weber ^ 
finden  sich  bereits  eigene  und  bis  auf  Leeuwenhoek  reichende  ältere 
Beobachtungen  dieser  Art  angeführt.  Es  ist  leicht,  diese  Erscheinungen 
za  sehen,  wenn  man  den  Kreislauf  in  Lunge^,  Schwimmhaut,  Zunge  oder 
Meseoterium  vom  Frosch  betrachtet.  In  den  Mesenterialgefässen  von 
Siagethieren  sieht  man  die  rothen  Blutkörperchen  nicht  in  ihrer  Gleich- 
gewichtsfignr  im  Strome  vorwärts  treiben,  sondern  während  des  Fliessens 
l^leichseitig  auch  hin  und  her  gewalkt  werden  (Rollett^). 

Anders  als  die  rothen  Blutkörperchen  verhalten  sich  die  weissen 
Blutkörperchen  (Poiseuille*,  Achbrson*,  E.  H.  Webee*^).  Sie  be- 
wegen sich  nicht  rasch,  wie  die  rothen  Blutkörperchen  und  befinden 
sieh  nicht,  wie  diese,  in  der  Axe  des  Gefässes,  sondern  gleiten  oder 

1  E.  H.  Webbb,  Handb.  d.  Anat  I.  S.  159. 160.  Braunschweig  1830. 

2  YgL  HüTEB,  Centralbl.  f.  d.  med.  WIbs.  1873.  S.  65.  81.  —  üolmgrbbn,  Beitr. 
2.  Anat  u.  Fhysiol.  Festgabe  f.  C.  Ludwig,  p.  XXXIll.  Leipzig  1875. 

3  RoLLETT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  L.  (2)  S.  196. 1865. 

4  PoisKuiLLB,  Itech.  8ur  les  caases  du  moayement  du  sang  dans  les  yaisseaax 
eapOlaires.  p.  49.  Pacis  1835. 

5  AcHBBaoH,  Arch.  f.  Anat.  a.  Physiol.  1837.  S.  482. 

6  £.  H.  Wkbbb,  Arch.  f.  Anat  a.  Physiol.  1838.  S.  467. 
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rollen  an  der  Wand  des  Gefässes  and  häufig  sieht  man  einzelne  der- 
selben, trotzdem  dass  sie  von  dem  rasch  bewegten  Axenstrome  an 
ihrer  der  Axe  zugekehrten  Seite  tangirt  werden,  eine  Weile  an  der 
Wand  des  Gefässes  haften.  Erst  nach  einiger  Zeit  werden  sie  dann 
plötzlich,  wie  mit  einem  Ruck,  wieder  fortgeschoben. 

PoiSEuiLLE  *  hat  zuerst  den  bei  der  microscopischen  Beobachtung 
sichtbaren  hellen  Raum  zwischen  der  Wand  und  dem  die  rothen  Blut- 
körperchen enthaltenden  Axenfaden  in  Zusammenhang  gebracht  mit 
der  von  der  Adhäsion  der  benetzenden  Flüssigkeit  an  die  Wand  be- 
dingten Verzögerung  der  peripheren  Stromfäden,  weshalb  man  jenen 
Raum  auch  als  PoiSEUiLLE'schen  Raum  oder  als  unbewegte  periphere 
Plasmaschicht  bezeichnet. 

Die  Angabe  von  R.  Wagner^,  dass  in  den  Langen  und  Kiemen- 
geiUssen  der  PoisEUiLLE'scbe  Raum  fehle  und  die  rothen  und  weissen 
Blutkörperchen  untereinandergemengt  fortschreiten,  konnte  von  Günning' 
nicht  bestätigt  werden  und  ist  auch  von  keinem  anderen  Beobachter  wieder 
gesehen  worden. 

Die  Thatsache,  dass  sich  die  rothen  Blutkörperchen  in  den  rasch 
bewegten  Axenfaden,  dagegen  die  weissen  Blutkörperchen  in  den 
langsamer  bewegten  Randschichten  befinden,  haben  Donders^  und 
GuNNiNG^  auf  die  Gestalt  und  das  specifische  Gewicht  der  Körper- 
chen zurückzuftlhren  gesucht. 

Für  die  farblosen  Zellen  kommt  zunächst  die  sphäroidische  Gestalt 
derselben  in  Betracht.  Da  die  Stromgeschwindigkeit  nach  der  Axe  bin 
zanimmt,  wird  die  Hälfte  des  Körperchens,  welche  gegen  die  Axe  hin 
liegt,  von  rascheren  Stromfäden  getroffen  als  die  gegen  die  Wand  liegende 
Hälfte,  in  Folge  davon  wird  sich  das  Körperchen  drehen  um  eine  Axe, 
deren  Ebene  senkrecht  auf  der  Richtung  des^ Stromes  steht,  ein  Theil 
der  bewegenden  Kraft,  welche  anf  das  Körperchen  einwirkt,  wird  so 
zur  Drehung  desselben  verwendet  nnd  darum  ist  es  in  der  fortschreitenden 
Bewegung  verzögert.  Daraus  soll  aber  nach  Donders  und  Günning  fol- 
gen, dass  der  Widerstand,  welchen  der  nach  der  Wand  gelegene  vordere 
Theil  des  Körperchens  erfahrt,  geringer  ist,  als  die  Kraft,  welche  der 
Strom  auf  den  hinteren  nach  der  Axe  gelegenen  Theil  des  Körperchens 
ausübt  und  das  Ueberwiegen  der  letzteren  über  den  ersteren  bewirke, 
dass  das  Körperchen,  während  es  sich  dreht,  gegen  die  Wand  hin  be- 
wegt wird. 

E.  Herikg<^  bekämpfte  diese  Folgerung  von  Donders  und  Gunning. 
Sie  sei  nicht  bewiesen  und  auch  schwer  zu  beweisen,   weil   die   in   der 

1  PoisEuiLLE  a.  a.  0.  p.  45. 

2  R.  Wagnbb,  Beitr.  z.  vergleich.  Physiol.  Heft  2.  S.  33. 

3  GumnNO,  Arch.  f.  d.  holl&nd.  Beitr.  I.  S.  313.  1857. 

4  DoNDEBS,  Nederl.  Lancet.  (3)  V.  p.  130;  Physiol.  d.  Menschen.  Deutsch  Yon 
Theile.  S.  135.  Leipzig  1859. 

5  Gunning  a.  a.  0. 

6  E.  Hering,  Sitzgsber.  d. Wiener  Acad.  Math.-natorw.  Kl.  LVH.  (2)  S.  170. 1868. 
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Umgebung  eines  solchen  Körperchens  entstehenden  Sonderströmungen  sich 
nicht  hinreichend  überschauen  lassen.  Wenn  die  Erklärung  von  Dondebs 
and  GuNNiNG  richtig  wäre,  mttssten  bei  Zunahme  der  mittleren  Strom« 
geschwindigkeit  die  weissen  Eörperchen  um  so  mehr  zur  Wand  streben, 
denn  mit  der  mittleren  Geschwindigkeit  muss  auch  die  Geschwindigkeits- 
differenz der  axialen  und  peripheren  Flttssigkeitsschichten,  durch  welche 
Dondebs  und  Gunning  die  weissen  Körperchen  an  die  Wand  gelangen 
lassen^  zunehmen,  da  man  sich  die  Geschwindigkeit  der  an  die  Wand 
grenzenden  Flüssigkeitsschicht  immer  unendlich  klein  vorstellen  muss. 

In  der  Wirklichkeit  erscheinen  aber  gerade  je  langsamer  der  Strom 
ist  um  so  mehr  weisse  Körperchen  in  der  Wandschichte,  was  viel  besser 
zu  der  alteren  Anschauung  stimme,  dass  die  Klebrigkeit  der  weissen  Blut- 
körperchen ihre  Anhäufang  in  der  Wandschicht  bedinge. 

Später  hat  aber  Schklabewsky*  durch  Versuche  über  die  Strö- 
mung von  Suspensionsflttssigkeiten  in  Glascapillaren,  welche  er  unter 
dem  Microscope  beobachtete,  erwiesen,  dass  in  einer  strömenden 
Flüssigkeit  suspendirte  Körperchen  wegen  des  in  der  Richtung  zur 
Axe  abnehmenden  Druckes  das  Bestreben  haben,  sich  von  der  Wand 
zu  entfernen  und  dass  die  Differenz  des  specifischen  Gewichtes  der 
rothen  und  weissen  Blutkörperchen  das  wichtigste  Moment  fttr  ihre 
Sonderung  im  Blutstrome  ist. 

Lässt  man  Graphit-  und  Carminkörnchen  in  Wasser  suspendirt 
durch  ein  Haarröhrchen  strömen,  so  befindet  sich  der  Graphit  in  den 
Axen-,  der  Carmin  in  den  Wandschichten.  Suspensionen  von  Carmin- 
und  Colophoniumkörnchen  zeigen  dagegen  den  Carmin  in  den  Axen-,  das 
Colophonium  in  den  Wandschichten.  Vergleicht  man  Blut  mit  Suspen- 
sfonen  von  weissen  Blutkörperchen  (Eiterkörperchen)  und  Milchkügelchei;!, 
so  erscheinen  im  zweiten  Falle  die  weissen  Blutkörperchen  anstatt  in  der 
Wand  in  den  Axenströmen,  während  die  Milchkügelchen  sich  in  den  Wand- 
strömen bewegen. 

Immer  gehen  die  schneller  fallenden  Körperchen  in  der  Mitte  und 
ihre  Anhäufung  daselbst  und  die  Verdichtung  der  Flüssigkeit  an  ihrer 
Oberfläche  bewirkt,  dass  die  specifisch  leichteren  Körperchen  aus 
dem  Axenstrome  durch  den  Auftrieb  entfernt  werden. 

Fttr  die  rothen  Blutkörperchen  ist  es  leicht  einzusehen,  dass  sie 
einmal  in  den  rascher  bewegten  Axenströmen  fortschreitend  sich 
diesen  mit  dem  schmalen  Rand  der  Scheibe  entgegenstellen  werden, 
weil  sich  dann  die  auf  beide  Flächen  wirkenden  Stosskräfte  mög- 
lichst nahe  im  Gleichgewichte  befinden  werden. 

Y.  Die  Form  der  Blutbewegnng  In  den  Capillaren. 

E^  wurde  schon  früher  auseinandergesetzt,  dass  die  von  der 
Systole  und  Diastole  des  Herzens  abhängigen  Maxima  und  Minima 
1  ScHKLABBwsKY,  Aich.  f.  d.  gcs.  Physiol.  I.  S.  601. 657.  1868. 
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der  Druck-  und  Geschwindigkeitswerthe  sich  mit  der  Entfernung  vom 
Herzen  immer  mehr  nähern.  In  den  Oapillaren  macht  sich  der  Ein- 
flnsB  der  Systole  und  Diastole  in  der  Regel  nicht  mehr  geltend,  man 
sieht  die  Blutkörperchen  im  Axenstrome  mit  gleichmässiger  Geschwin- 
digkeit fortschreiten,  und  wenn  in  den  engsten  Capillaren  in  Folge 
des  Widerstandes,  welchen  sie  dem  Durchtritt  der  Blutkörperchen 
entgegenstellen,  sich  Störungen  dieser  Gleichmässigkeit  ereignen,  so 
ist  deren  Periode  eine  ganz  andere,  als  die  von  Systole  und  Diastole. 
Dagegen  lassen  sich  die  letzteren  bei  der  microscopischen  Beobachtung 
des  Kreislaufes  auch  in  sehr  kleinen  Arterien  noch  deutlich  erkennen. 
Nur  ausnahmsweise  und  unter  ganz  bestimmten  Bedingungen 
bemerkt  man  auch  in  den  Capillaren  ein  abwechselnd  beschleunigtes 
und  verzögertes  Fliessen,  dessen  Perioden  mit  den  Perioden  der  Sy- 
stole und  Diastole  des  Herzens  zusammenfallen. 

Die  Bedingungen,  unter  welchen  das  geschieht,  sind  aber  zahlreich 
und  sehr  yerschiedenartig. 

Ein  stossweises,  synchron  mit  der  Systole  beschleunigtes  Fliessen 
wird  beobachtet,  wenn  bei  sinkender  Herztbätigkeit  die  Herzschläge  so 
langsam  aufeinanderfolgen,  dass  es  zwischen  zwei  Herzschlägen  zum  völ- 
ligen Ausgleich  der  Druckdifferenz  zwischen  Arterien  und  Veuen  kommt 
Das  ist  der  Fall  beim  Absterben  eines  Thieres.  Die  Erscheinung  tritt 
um  so  eher  auf,  wenn  es  dabei  zu  grösseren  Blutverlusten  gekommen  war. 

Bei  starker  venöser  Stauung  oder  wenn  der  Abfluss  des  Blutes  aus 
den  Venen  eines  bestimmten  Gefässbezirkes  ganz  behindert  wird,  sieht 
man  in  den  Capillaren  dieses  Bezirkes,  welche  dann  einen  blinden  An- 
hang des  die  Arterie  dieses  Gefässbezirkes  abgebenden  Stammes  bilden, 
ein  mit  der  Systole  und  Diastole  des  Herzens  synchrones  Oscilliren  der 
Blntsäule.  Poiseuille^  beobachtete  diese  Erscheinung  nach  Unterbrechung 
des  Blutlaufes  in  den  Venen  des  Schenkels  an  der  Schwimmhaut  des 
Frosches.  Hierher  gehört  auch  die  Erscheinung  der  synchron  mit  dem 
Puls  auftretenden  stärkeren  Röthung  von  Gliedmassen,  in  welchen  man 
den  Rückflnss  des  venösen  Blutes  durch  Umschnttrung  gehemmt  hat. 

Endlich  haben  wir  früher  gesehen,  dass  Umfang  und  Anzahl  der  Pumpen- 
stösse,  die  elastische  Gegenwirkung  der  Wandung  und  die  Widerstände  in 
einem  bestimmten  Verhältnisse  zu  einander  stehen  müssen,  wenn  bei  elasti- 
schen Schläuchen  trotz  periodischen  Einfliessens  ein  oontinuirliches  Ausflies- 
sen  zu  Stande  kommen  soll  (oben  S.  212).  Die  Folge  eines  solchen  Gleich- 
gewichtsznstandes ist  auch  das  continuirliche  Fliessen  des  Blutes  in  den 
Capillaren.  Dieses  Gleichgewicht  kann  aber  durch  nervöse  Einwirkungen 
auf  das  Herz  oder  die  Arterienwände  oder  durch  pathologische  Procease 
gestört  werden  und  kann  in  Folge  davon  das  Auftreten  eines  CapUlar- 
pulses  beobachtet  werden.    So  sa]b  Bernard^  nach  Durchschneidung  des 

1  PoisEXJiLLE,  Beck.  Bor  les  causes  du  moav.  da  sang  dans  les  vaiss.  capill.  p.  18. 
Paris  1835. 

2  BsiufAiu),  Joum.  de  la  physiol.  I.  p.  649. 1858 ;  Le^ns  sar  les  proprio  pby- 
siol.  et  les  alt  pathol.  des  Uqaid.  de  roiganisme.  11.  Paris  1859. 
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SymptthiciiB  und  Reizung  des  Ram;  Ungualis  n.  trig.,  wodurch  die  arte- 
riellen Oeftobahnen  der  UnterkteferspeicheldrUse  im  Maximum  erweitert 
werden,  das  Blut  noch  pulsirend  aus  der  Drüsenvene  strömen.  Sehr  aufge- 
regte Hersthätigkeit,  z.  B.  in  Folge  rascher  Körperbewegungen,  oder  Herz- 
hypertrophie und  gleichzeitige  Arterienerweiterung,  fahren  zum  Auftreten 
von  Capiliarpuls.  Quincke  ^  beobachtete  in  einer  an  den  Fingernägeln 
im  dritten  Viertel  von  hinten  bei  den  meisten  Menschen  vorkommenden 
blasseren  Zone  schon  im  normalen  Zustande,  namentlich  aber  bei  geringer 
Compression  oder  Erhebung  des  Armes  eine  systolische  Verkleinerung 
durch  Verrflcken  der  daranstossenden  rothen  Partien;  ausgeprägter  fand 
er  das  Phänomen  bei  Insufficienz  der  Aortenklappen.  Einen  durch  die 
Capillaren  bis  in  die  Venen  sich  fortpflanzenden  Puls  sah  er  bei  grosser 
Hitze  an  seinen  geschwollenen  Handvenen,  an  den  Handvenen  einer  Frau, 
die  eine  geringe  Hypertrophie  des  linken  Ventrikels  zu  haben  schien, 
ond  bei  einem  Manne  mit  Wirbelfractur  und  Quetschung  des  Halsmarkes, 
bei  dem  also  wahrscheinlich  eine  vasomotorische  Lähmung  vorhanden  war. 


YI.  Fortdauer  der  Blatbewefpmg  In  den  Capillaren  nach 
Anfhebnng  der  Herzthltlgkeit. 

Die  Bewegung  des  Blutes  in  den  Capillaren  hört  nicht  sofort 
auf,  wenn  die  Thätigkeit  des  Herzens  durch  Unterbindung  desselben 
oder  durch  Reizung  der  N.  vagi  unterbrochen  wird.  Man  sieht  viel- 
mehr unter  dem  Microscope  die  Strömung  in  den  Capillaren  noch 
einige  Zeit  (eine  halbe  Stunde  und  länger)  fortdauern  und  endlich 
mit  immer  mehr  abnehmender  Geschwindigkeit  zur  Ruhe  kommen. 
Diese  Erscheinung,  welche  in  früherer  Zeit  mehrfach  als  Beweis  einer 
vom  Herzen  unabhängigen  Triebkraft  des  Blutes  angesehen  wurde, 
ist  nach  unseren  S.  223  angestellten  Betrachtungen  nichts  anderes, 
als  der  Strom,  welcher  zum  Ausgleich  der  durch  die  vorausgegangene 
fierzthfttigkeit  erzeugten  Druckdifferenz  zwischen  Arterien  und  Venen 
ftthrt*. 

yn.  Geschwindigkeit  der  Blatbewegnng  in  den  Capillaren. 

Die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  die  rothen  Blutkörperchen  sich 
durch  die  Capillaren  bewegen,  kann  unter  dem  Microscop  gemessen 
werden. 

Hales  hat  in  seiner  Hämostatik  zuerst  versucht,  bestimmte  Weg- 
lingen  der  Blutkörper  mittelst  einer  Uhr,  die  16000  Schläge  in  der  Stunde 

1  QuorcKE,  Beri.  klin.  Woeh.  1868. 

2  Vgl.  FoisBuiLLB  a.  a.  0. ;  Joum.  univers.  de  mäd.  Xu.  p.  365.  —  Volkkasn, 
Himodvnamik.  8. 331.  Leipzig  1850  —  £.  H.  Wbbsb,  Arch.  f.  Anat.  u.  FhyaioL  1851. 
S.497. 
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gab;  anf  die  Zeit  zu  beziehen.  Die  von  ihm  ermittelten  Werthe  führen 
auf  die  Geschwindigkeit  von  0.28  Mm.  in  der  Secunde  für  die  Gapillarai 
in  den  geraden  Banchmnskeln  des  Frosches.  In  den  Capillaren  der  Lfum^e 
des  Frosches  fand  er  die  Oeschwindigkeit  43 mal  grösser,  was  offenbar 
anf  einem  Beobachtnngsfehler  beruht 

Nach  E.  H.  Webern  bedient  man  sich  eines  fOr  ein  conventionelles 
Haass  ausgewertheten  OcnlarmicrometerS;  welches  genau  über  dem  Ge« 
fäss  orientirt  sein  mnss.  Die  Zeit,  während  ein  Blutkörperchen  eine  be- 
stimmte Strecke  desselben  durchläuft ,  bestimmt  man  durch  Zählen  der 
Schläge  einer  Taschenuhr  (gewöhnlich  V&  Secunde  entsprechend). 

Anf  diese  Weise  fand  E.  H.  Webeb  in  den  Capillaren  des  Froscb- 
larvenschwanzes  die  Geschwindigkeit  0.573  Mm.  in  der  Secunde; 
Valentin^  in  der  Schwimmhaut  des  Frosches  0.51 ;  Volkmahn'  in 
den  Kiemen  von  Salamanderlaryen  0.245,  im  Schwanz  Yon  Frosch- 
laryen  0.4,  in  der  Sehwanzflosse  eines  kleinen  Fisches  0.12,  bei  einem 
jungen  Hunde  im  Gekröse  ungefähr  0.8. 

ViEBORDT^  versuchte  die  Messung  auch  auf  atrohoseopischem  Wege, 
indem  er  die  Oeschwindigkeit  der  stroboscopischen  Scheibe  bestimmte, 
bei  welcher  der  Blutlauf  eben  stille  zu  stehen  schien  und  fand  dabd  in 
der  Schwimmhaut  des  Frosches  0.36  Mm.  in  der  Secunde. 

Eine  Messung  der  Oeschwindigkeit  der  peripheren  Stromfäden  ist 
wegen  der  unregelmässigen  Bewegung  der  in  denselben  befindlichen  weissen 
Blutkörperchen  nicht  ausführbar. 

In  Bezug  auf  die  Geschwindigkeit,  die  wir  durch  das  Fort- 
schreiten der  in  den  Axenfäden  befindlichen  rothen  Blutkörperch^ 
ermitteln,  ist  noch  zu  bemerken,  dass  dieselbe  viel  langsamer  sich 
ergiebt,  ahs  sie  nach  der  unmittelbaren  Beobachtung  unter  dem  Micro- 
scope  zu  sein  scheint.  Die  scheinbar  grosse  Geschwindigkeit  des 
Blutlaufes  unter  dem  Microscope  kommt  aber,  wie  leicht  ersichtlich, 
daher,  dass  das  Microscop  den  Weg  yergrössert,  die  Zeit  dagegennicht 

Nach  dem  Gesetze  von  Poiseuille  (s.  oben  S.  203)  für  die  Aos- 
flussmenge  aus  Capillarröhren 

ergiebt  sich  für  jede  Flüssigkeit  eine  von  dem  Materiale  unabhängige 
und  nur  yon  der  Natur  der  Flüssigkeit  und  der  Temperatur  abhängige 
Gonstante  Ar,  welche  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  die  Durch- 
flussgeschwindigkeit bestimmt.  Poiseuille  hat  diese  Gonstante  als 
Maass  der  Fluidität  der  bestimmten  Flüssigkeit  bezeichnet  und  seit 

1  E.  H.  Webbb,  Arch.  f.  Anat  u.  Fhysiol.  1838.  S.  465. 

2  Valentin,  Lehrb.  d.  Physiol.  L  S.  481.  Braunschweig  1847. 

3  Volkmann,  H&modynamik.  S.  184.  Leipzig  1850. 

4  ViBBOBDT,  Erscheinungen  und  Gesetze  der  Stromgeachwindigkeit  des  Blatea. 
S.  35  u.  f.  Frankfurt  a.M.  1858. 
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Graham^  die  Bezeichnung  Trsmsspiration  ftir  das  Darchströmen  von 
Flüssigkeiten  dnrch  sehr  enge  Röhren  eingeführt  hat,  nennt  man  sie 
anch  die  Transspirationsconstante. 

Wir  haben  auch  bereits  gesehen ,  dass  sich  aas  derselben  die 
Constante  der  inneren  Reibung  der  Flüssigkeiten  leicht  berechnen 
Iftsst  Die  numerischen  Werthe  beider  sind  vergleichbare  Ausdrücke 
für  eine  Eigenschaft  der  Flüssigkeiten  ^  welche  man  auch  als  speci- 
fische  Zähigkeit  derselben  bezeichnet  hat.  Es  ist  daraus  ohne  Wei- 
teres zu  entnehmen,  dass  die  Transspirationsconstante  des  Blutes 
einen  wichtigen  Einfluss  auf  die  Blutbewegung  in  den  Gapillaren 
ausüben  muss.  Für  das  Blut  wird  aber  die  Frage  der  Transspirations- 
constante namentlich  deswegen  von  grosser  Wichtigkeit  sein,  weil 
das  Blut  wegen  der  Aufnahme  und  Abgabe  von  Stoffen  und  den  Um- 
setzungen,  welche  in  demselben  stattfinden ,  einem  fortwührenden 
Wechsel  seiner  Constitution  unterliegt.  Es  scheint  nun  wegen  der 
Unabhängigkeit  der  Transspirationsconstante  von  dem  Materiale  der 
Rohrwand,  dass  es  leicht  sein  müsse ,  für  die  Verhältnisse  im  Or- 
ganismus eine  experimentelle  Grundlage  durch  künstliche  Durch- 
strümm^sversuche  von  Blut  durch  Glascapillaren  zu  schaffen.  In 
der  That  nahm  schon  Poiseuille^  diesen  Gegenstand  auf.  Die 
Schwierigkeiten,  auf  welche  er  bei  der  Durchströmung  von  defibri- 
nirtem  Blut  stiess,  brachten  ihn  aber  auf  die  Idee,  dass  nur  vor  der 
Ausscheidung  des  Fibrin  eine  das  Strömen  des  Blutes  ermöglichende 
gleichmässige  Vertheilung  der  Blutkörperchen  in  demselben  vorhanden 
sei  und  damit  schien  weiteren  Studien  auf  dem  angedeuteten  Wege 
der  Boden  entzogen  zu  sein. 

Erst  spät  wurden  die  Versuche  über  Transspiration  des  Blutes 
(Abonheim^,  Hako*,  C.  A.  Ewald*)  wieder  mit  Erfolg  aufgenommen, 
uacfadem  inzwischen  die  wichtigen  Untersuchungen  über  die  Bezie- 
hungen der  Transspiration  zu  den  physikalischen  und  molecular- 
chemischen  Eigenschaften  anderer  Flüssigkeiten,  die  ebenfalls  von 
PoisEuiLLE  begonnen  wurden ,  namentlich  auf  Graham's*  neue  An- 
regung eifrig  fortgesetzt  worden  waren''. 

1  G2AHAx,Fldlo8.Tran8act.  CLL p.  373. 1861 ;  Chemie,  and physicalresearches. 
£dinlrarah1876. 

2  PouBUiLLEjAnn.  d.  chim.  et phys.  3.  s^.  XXI.  p.  76.  t847. 

3  Abomhbim,  Hoppe-Seyler's  med.-chem.  Unters.  S.  265.  Berlin  1 866— 187 1. 

4  HABO^ompt.  rend.  LXXXIII.  p.  696.  1876;  Gaz.  hebd.  1876.  Nr.  27. 

5  C.  A.  EwAU),  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1 877.  8.  208 ;  1878.  8. 536. 

6  Gbahax  a.  a.  0. 

7  Vgl.  Scm.iB,  Unters,  üb.  d.  Beweg,  v.  Flüss.  in  Capillarr.  Rostock  1869.  — 
HüBBHSB,  Ann.  d.  Physik.  CL.  8.  248. 1873.  —  Bübxhabdt,  lieber  d.  Transpir.  reiner 
n.  m.Ter8chied.  Salzen  versetzter  Zuckerlös.  Berlin  1873.  —  Gbotian,  Ann.  d.  Physik. 
CLyn.  S.  130. 1874;  CLX.  8. 338. 1877.  —  8pbüho,  Ebenda.  GLIX.  1876  (sftmmtl.  be- 
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Für  das  Blut  ergab  sich,  dass  der  TranBspirationsco^f&cient  za- 
Dimmt  mit  wachsender  Temperatur.  Mit  der  Zeit  nach  der  Entfernung 
ans  den  Gefässen  nimmt  der  Transspirationsco^fficient  ftir  defibrinirtes 
Blut  ab,  nicht  aber  für  Serum  allein;  er  nimmt  femer  ab,  wenn  das 
specifische  Gewicht  zunimmt,  bei  dem  specifischen  Gewicht  1044  be- 
trug er  421.4,  bei  dem  specifischen  Gewicht  von  1064  dagegen  352.8. 
Menschliches  Blut  hat  einen  höheren  Trahsspirationsco^fficienten  als 
Hundeblut,  wird  der  des  Wassers  gleich  1  gesetzt,  so  ergiebt  sich 
für  den  Hund  0.27,  für  den  Menschen  0.41  (C.  A.  Ewald).  COt  setzt 
den  Transspirationscoöfficienten  fttr  Blut  herab,  nicht  für  Serum  (Haeo, 
C.  A.  Ewald),  dasselbe  gilt  für  Zumischung  von  Aether,  Chloroform, 
Chloral  (Hako,  C.  A.  Ewald),  für  Zusatz  von  Nicotin  (C.  A.  Ewald). 
Zusatz  von  gallensauren  Salzen  setzt  ihn  in  geringen  Mengen  herab 
(Haro,  C.  A.  Ewald),  von  grossen  Mengen  wird  er  erhöht  (C.  A. 
Ewald),  desgleichen  ist  er  erhöht  in  durch  Frieren  und  Wiederaaf- 
thauen  verändertem  Blute  (C.  A.  Ewald).  Die  Versuche  mit  Salzen 
sind  noch  nicht  genug  vervielfältigt.  Kali-  und  Natronsalze  erwiesen 
sich  als  herabsetzend,  Ammoniaksalze  als  steigernd  auf  die  Trans- 
spiration  (Aronheim),  es  muss  dabei  im  Auge  behalten  werden,  dass 
der  Reibungscoefficient  von  verschiedenen  Salzlösungen  bald  grösser, 
bald  kleiner  gefunden  wird  als  der  des  Wassers  (0.  E.  Meter').  Bei 
Durchströmungsversuchen  Überlebender  Organe  muss  ebensowohl  der 
Einfluss  von  Zusätzen  zum  Blut  auf  die  Gerässwand  (Mosso)  als  die 
Wirkung  auf  den  Transspirationsco^f&cienten  des  Blutes  (C.  A.  Ewald) 
in  Betracht  gezogen  werden. 

YUI.  Der  Blutdruck  In  den  Caplllaren. 

Der  Blutdruck  in  den  Gapillaren  kann  selbstverständlich  nicht 
so  wie  in  den  Arterien  und  Venen  manometrisch  bestimmt  werden. 
Man  war  bis  vor  nicht  gar  langer  Zeit  ausschliesslich  darauf  ange- 
wiesen, in  bestimmten  und  passenden  Fällen  Aenderungen  des  Blut- 
druckes in  den  Gapillaren  aus  der  vermehrten  oder  verminderten 
Röthung  oder  Spannung  der  von  den  Gefässen  versorgten  Gewebe 
oder  besondere  locale  Verhältnisse  des  capillaren  Blutdruckes  aus 
dem  anatomischen  Befunde  über  die  Anordnung  und  Vertheilung  der 
Gefässe  in  bestimmten  Organen  zu  erschliessen. 

treff.  Salzlösangen).  —  Rbllstab  ,  lieber  Transpir.  homologer  Flüssigkeiten.  Bonn 
1868.  —  GuBRONT,  Compt.  wnd.  LXXXI.  p.  1025. 1875.  LXäXUI.  p.  1291.  1876,  — 
Pbibram  u.  Hahdl,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  IjXXVm.  (2)  S.  1 13. 1878;  LXXX.  (2) 
S.  17. 1879  (sämmtl.  betreff.  Alkohole,  Aether,  org.  Säure  etc.). 
1  0.  E.  Mbtbk,  Ann.  d.  Physik.  CXUI.  S.  383. 1861. 
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Erst  N.  Ekobs'  hat  uns  mit  einer  ihm  von  Ludwig  empfohlenen 
Methode  y  den  Blntdrnck  in  den  Oapillaren  indirect  znlmessen,  he*- 
kaimt  gemacht. 

Er  legte  an  passenden  Orten  auf  die  Haut  des  Menschen  (am  letzten 
Fingergliedei  ttber  der  Ohrmuschel),  beim  Kaninchen  auf  das  Zahnfleisch 
GUsplättohen  von  2.5 — 5  QMm.  Fläche,  welche  mit  kleinen  Oewieht- 
schälchen  verbunden  waren  und  belastete  dieselben  so  stark,  dass  eben 
ein  Blasserwerden  der  Haut  unter  dem  Plättchen  eintrat.  Es  ist  anzu- 
nehmen, dass  dann  eben  die  in  den  Geftsspapillen  der  Haut  liegenden 
Capillaren  entleert  wurden.    Das  auf  die  Fläche  (f)  bezogene  Gewicht  (g) 

giebt  in  hydrostatischen  Druck  (h  =  -~]  umgerechnet  in  Höhen  einer 

Wasser-  oder  Quecksilbersäule  den  capillaren  Blutdruck.  Da  erst  ein 
Gewichtszuwachs  von  0.25  Orm.  bei  diesem  Verfahren  merklich  wird  und 
das  bei  den  kleinsten  Platten  99  Mm.,  bei  den  grössten  55  Mm.  Wasser 
entsprach,  sind  die  Fehlergrenzen  des  Verüahrens  ziemlich  weit  Rot  & 
Obaiuji  Bbown^  suchen  darum  an  transparenten  Eörpertheilen  (Schwimm- 
haut, Lunge  oder  Mesenterium  vom  Frosch ;  Schwanzfloasenmembran  eine« 
Fisches  n.  dgL)  direot  den  hydrostatischen  Druck  auf,  welcher  die  Ge- 
isse derselben  eben  versehliesst.  Zu  dem  Ende  wird  der  betreffeade 
Theil  von  unten  her  an  ein  festliegendes  Deckgläschen  angepreast  durch 
eine  durehsichtige  feine  Membran,  welche  die  obere  Wand  einer  unten 
von  einer  Glasplatte  verachloaaenen  Kapael  bildet,  mit  deren  Inneifem  ein 
Wasaermanometer  communicirt.  Der  Druck  im  Innern  der  Kapsel  kann 
beliebig  gross  gemacht  und  am  Manometer  abgelesen  werden. 

Rot  nnd  Graham -Brown  sahen  in  den  Capillaren  und  Venen 
der  Froschschwimmhant  den  Kreislauf  bei  einem  Druck  von  100  bis 
150  Mm.  Wasser^  aufgehoben  werden ;  in  den  Arterien  bei  200  -  350  Mm. 
Der  zum  Verschluaa  nOthige  Wasserdruck  wuchs  mit  der  Erweiterung 
der  Gefässe.  In  3—4  Minuten  dauernden  Perioden  zeigte  der  Druck 
Schwankungen  um  20 — 30  Mm.  Beim  GoLTz'schen  Klopfversuch 
sank  der  Druck  auf  0,  häufig  folgte  darauf  venöse  Rttckstäuung, 
welche  70—100  Mm.  Wasser  überwand.  Temporäre  Anämie  liess  die 
Gefiteae  sich  erweitem,  in  welche  das  wieder  zugelassene  Blut  unter 
erhöhtem  Drucke  einströmt  Btlekeinmarksreizung  erhöht,  Durch- 
schneidung der  Nerven  erniedrigt  den  Druck.  (S.  Wirk,  der  Vasomot., 
Lehre  v.  d.  Innerv.  d.  Gefässe.) 

Ejkies  fand  beim  Mensehen  auf  der  Rückseite  des  Nagelgliedes 
des  Fingers,  wenn  die  Hand  490  Mm.  unter  dem  Scheitel  lag,  fttr 
den  Capillardruck  37.7  Mm.  Quecksilber  im  Mittel.    Der  Mitteldruek 

1  K.  Kbibs,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  Math.-physiol.  El.  XXYII.  S.  149. 1875. 

2  Rot  u.  GaAnjiM-BEOwir,  Arch.  f.  Physiol.  1878.  8. 158. 

3  Entsprechend  7.35 — 11.03  Mm.  Quecksilber.  Im  linken  Aortenbogen  d.  Fro- 
sches bestimmte  Yolkkanh  (Hftmodynamik.  S.  178)  den  Druck  zu  22—29  Mm.  Queck- 
silber, der  Capillardruck  ist  also  '/s-- V*  ^^  arteriellen. 
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sank  bei  Erhebung  der  Hand  bis  znm  Abstand  205  Mm.  Yom  Scheitel 
auf  29,  bis  zur  Scheitelhöhe  auf  24.  Er  stieg  auf  54,  wenn  der 
Abstand  der  Hand  yom  Scheitel  840  Mm.  betrug.  Massig  starke 
arterielle  Hyperämie ,  durch  Hautreize  hervorgebracht ,  ergab  keine, 
nach  Kbies'  Methode  nachweisbare  Drucksteigerung,  dagegen  ergab 
Verschluss  der  Venen  durch  Umschnttrung  des  Fingers,  wobei  der 
Capillardruck  auf  die  Hohe  des  Druckes  in  den  Arterien  des  Fingers 
ansteigen  muss,  ein  Anwachsen  des  Druckes  auf  11 4-— 143  Mm.  Queck- 
silber ^  Damach  betragen  die  oben  angeführten  Capillardrücke  Vt  bis 
V5  des  arteriellen  Druckes.  Am  Ohre  feuid  Ebies  den  Mitteldruok  von 
20  Mm.    Am  Zahnfleisch  des  Kaninchen  33  Mm. 

Nimmt  man  an,  dass  der  von  Kbies  bestimmte  Druck  der  Mitte  de« 
Gapillarsystemes  entspricht,  so  muss  derselbe  sich  nach  der  einen  Seite 
wachsend  dem  Druck  in  den  kleinen  Arterien  nach  der  anderen  Seite 
sinkend  dem  Druck  in  den  kleinen  Venen  anschliessen.  Welchen  Werth 
und  welche  Form  das  Drnckgef^Ue  von  den  Arterien  durch  die  Gapillareo 
zu  den  Venen  besitzt,  ist  nicht  genau  ermittelt;  wegen  der  grossen  Wider- 
stände in  den  Capillaren  muss  die  Druckdifferenz  am  Anfang  und  am 
Ende  der  Capillaren  eine  beträchtliche  sein,  die  yom  Herzen  aufgebrachte 
Kraft  wird  vorzugsweise  zur  Ueberwindung  der  Widerstände  in  den  Ca- 
pillaren verwendet  und  die  vorliegenden  Bestimmungen  .des  Blutdruckes 
in  kleinen  Arterien,  Capillaren  und  Venen  sprechen  dafür,  dass  der  Droek 
vom  Anfang  der  Capillaren  bis  zur  Mitte  rascher  sinkt,  als  von  da  tu 
den  Venen.  An  einzelnen  Orten  hat  das  aus  den  Capillaren  fliessende 
Blut  den  Widerstand  eines  zweitei^  Capillarnetzes  zu  überwinden,  z.  B. 
das  Blut,  welches  in  den  abführenden  Gefässen  der  MALPiGHi^schen  Knäuel 
der  Niere,  oder  das  Blut,  welches  in  den  Venen  der  Darmzotten  zurUck- 
fliesst.  In  diesen  Fällen 'sind  dem  ausnehmend  hohen  Capillardruck  in 
den  MALPiGHi*schen  Knäueln  (Ludwig^)  und  in  den  Zotten  (Brücke^)  be- 
sondere physiologische  Leistungen  Übertragen. 

Was  wir  ttber  die  Beziehungen  des  Blutdruckes  in  den  Capillaren 
zur  Ernährung  der  Gewebe  und  zur  Bildung  und  Bewegung  der  Lymphe 
wissen,  muss  in  anderen  Abschnitten  dieses  Handbuches  besprochen  wer- 
den. Nur  ein  Vorgang  im  Gebiete  des  capillaren  Blntstromes  muss  uns 
noch  beschäftigen.  Es  ist  der  Austritt  der  weissen  und  rothen  Blut- 
körperchen durch  die  Wand  der  Capillaren. 

IX.  Die  Eigenschaften  der  CaplUarwand. 

Bis  znm  Jahre  1865  wurde  auf  Grund  der  microscopischen  Be- 
funde frischer  Capillargefilsse  und  der  eigenthttmlichen  Vorg^üige  bei 
der  Entwicklung  der  Capillaren  gelehrt,  dass  die  Wand  der  Capillaren 

1  Faiyss  bestimmte  den  Druck  in  der  Armarterie  des  Menschen  an  HO— 120 
Mm.  Quecksilber;  vgl.  S. 243. 

2  Ludwig, Waffner^s Handwörterb. II. S. 628. Braun8cliweigl844. 

3  Bbücke,  Denkschrift  d.  Wiener  Acad.  Math.-naturw.  Kl.  Vi.  S.  99.  1854. 
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Ton  einer  mit  Kernen  besetzten  stmctnrlosen  Hant  gebildet  werde. 
Im  genannten  Jahre  wiesen  aber  fast  gleichzeitig  Hoter  >,  Aueb- 
BACH^,  Ebbrth^  und  Aeby^  die  Znsammensetznng  der  Capillarwand 
ans  Zellen  nach. 

Sie  bedienten  sich  dazu  der  anfänglich  stark  angefochtenen,  jetzt 
allgemein  als  zuverlttssig  anerkannten  Methode  von  v.  Recklinohaussn^^ 
die  darin  besteht ,  die  mit  NAgO^  imprägnirte  Capillarwand  dem  Lichte 
auszusetzen.  Üabei  werden  die  Zellgrenzen  durch  die  zwischen  den  Zellen 
hinlaufenden,  vom  ausgeschiedenen  Silber  schwarz  gefärbten  Eittlinien 
Biehtbar. 

Die  plattenförmigen  Zellen,  welche  die  Capillargefässwand  zusammen- 
setzen, können  aber  unter  gewissen  Umständen  auch  ohne  Silberwirkung 
beim  Absterben  (Oolubew^),  durch  Abscheidung  von  Indigo  in  die  Eitt- 
linien (Thoma'O,  durch  Fixirung  von  Zinnober-  oder  Tuschekörnchen  in 
denselben  (Foa^)  gesehen  und  mittelst  35  V  Kalilauge  von  einander  isolirt 
werden  (Eaebth*,  Aeby^oj, 

Daa  die  Capillarwand  bildende  Endothel  ist  die  directe  Fort* 
Setzung  der  endothelialen  Auskleidung  der  Arterien  und  Venen  und 
in  der  Regel  der  einzige  Bestandtheil  der  Capillarwand. 

Die  Angaben  von  Chbzonszgzewsky^^  und  Leqbos*^,  dass  das  Endothel 
nur  die  Auskleidung  eines  structurlosen  Rohres  bildet,  haben  sich  nicht 
bestätigt.  Dagegen  tritt  an  einzelnen  Stellen  eine  bindegewebige  Adven- 
titia^^  als  äussere  Belegmasse  zu  dem  Endothelrohre. 

Nachdem  die  Zusammensetzung  der  Capillarwand  aus  Zellen  er* 
wiesen  war,  hat  die  gleich  zu  behandelnde  Durchgängigkeit  der  Ca- 
pillarwand fttr  weisse  und  rothe  Blutkörperchen  die  Veranlassung  zu 
weiteren  Untersuchungen  der  Beschaffenheit  der  Capillarwand  ge- 
geben. 

In  den  Silberlinien  von  Endothelien  fanden  His^^  und  Obdmamsson^^ 
kleine  rundliche,  ungefärbte  Feldchen,  welche  sie  ftlr  Oeffnungen  hielten 
und  mit  den  von  v.  Recklinohausen^^^  zuerst  in  dem  Endothel  der  Serosa 

i  HoTSB,  Aich.  f.  Anat  u.  Physiol.  1865.  S.  243. 

2  AuxsBACH,  Oentralbl.  f.  d.  med.  Wies.  1865.  S.  177. 

3  Ebebth,  Ebenda.  1865.  S.  196;  WOrzb.  naturw.  Ztschr.  VI.  S.  27.  84.  1866. 

4  AsBT,  Centralbl.  f.  d.  med.  WIbs.  1865.  S.  209. 

5  V.  Rbcklinohausbn,  Die  Lympbgefitose  und  ihre  Beziehung  zum  Bindegewebe. 
8. 5  u.  fg.  Berlin  1862. 

6  OoLCBsw,  Arch.  f.  microsc.  Anat.  V.  S.  49. 1869. 

7  Thoma,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1875.  S.  17. 

8  FoA,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  LXV.  S.  295. 1875. 

9  Ebbath  a.  a.  ö. 

10  AsBT  a.  a.  0. 

1 1  Ghbzokszczewskt,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXXV.  S.  169. 1866. 

12  Lbobos,  Joum.  de  ranat.  et  de  la  physiol.  1 868.  p.  275. 

13  YgL  Ebsbth,  Strick6r*B  Gewebelehre.  I.  B.  206.  Leipzig  1871. 

14  ms,  Ztschr.  f.  wiss.  Zool.  XRI.  S.  455. 1863. 

15  OBDMAiresoN,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXYIII.  S.  361. 1863. 

16  V.  Rbcklinohausbv,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXYI.  S.  172. 1863. 
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des  Centrum  tendinemn  anfgeftindenen  LOehem  auf  eine  Stufe  stellen  zv 
k((nneQ  glaubten.  Obwohl  nun  die  letzteren,  durch  die  üntersachangeD 
Ton  LuDwiQ  &  Sghweiooeb-Seidel^  und  die  Beobachtungen  von  Dtbkowskt^ 
an  der  Pleura  bald  als  besondere  Bildungen  nachgewiesen  wurden ,  mit 
welchen  die  OEDMANSsoN'schen  Stomata  nicht  mehr  zu  analogisiren  waren, 
so  hielt  doch  Cohnheim^  an  dei*  Existenz  solcher  Stomata  in  dem  Endo- 
thelium  der  Oapillaren  zur  Erklärung  der  von  ihm  beobachteten  Permea- 
bilität der  Oef^wände  für  Blutkörper  einige  Zeit  fest  .und  hat  diese 
Anschauung  erst  in  späterer  Zeit^  wieder  verlassen. 

Die  Untersuchungen  von  J.  Arnold^  ergaben,  dass  die  fragliehen 
Feldchen  in  den  Silberlinien,  deren  er  grössere  (Stomata)  und  kleinere 
(Stigmata)  unterscheidet,  erst  dann  in  grösserer  Anzahl  am  Oeftoendothel 
vorkommen,  wenn  einmal,  sei  es  in  Folge  von  venöser  Stauung,  sei  ei  * 
in  Folge  von  entzündlicher  Stase,  schon  eine  reichliche  Auswandenug 
von  rothen  oder  weissen  Blutkörperchen  stattgefunden  hat  Die  Austritts- 
stellen der  Blutkörperchen  nnd  die  Oeffnungen  der  Capillargefässe  in  die 
in  Form  der  v.  RscKiJNOHAUSEN'schen  Saftcanälchen  vorliegenden  piäfor- 
mirten  Verbindungsw^e  zwischen  Blut-  und  Lymphcapillaren  sollen  dann 
in  dieser  Weise  gekennzeichnet  sein.  Ganz  abgesehen  von  der  letzteren 
noch  unsicheren  Deutung  muss  man  nach  Arkold's  Beobachtungen  an- 
nehmen, dass  die  fraglichen  Feldchen  in  den  Silberlinien  erst  mit  den 
anatomisch  noch  sehr  wenig  aufgeklärten,  nach  Kreislaufstörungen,  na- 
mentlich in  entzündeten  Theilen  auftretenden  Veränderungen  der  Geft» 
wand  (GoHNHEiM<^,  Wikiwabter")  hervortreten.  Das  ist  aber  nicht  immer 
der  Fall,  denn  aus  den  Untersuchungen  von  Pobvbs^,  Alfebow^,  Taboia- 
NOFF^^,  nnd  FoA^i  ergab  sich,  dass  die  auf  Stomata  oder  Stigmata  belo- 
gene Zeichnung  des  Endothels  eine  oft  vollständig  fehlende  oder  sehr 
inconstant  sich  einfindende  Erscheinung  ist,  und  dass  Blutkörperchen  so- 
wohl als  colloide  Massen  auch  bei  gänzlichem  Mangel  jener  Feldchen  dnrdi 
die  Kittleisten  nach  aussen  gelangen,  während  man  sie  memals  durch  die 
Substanz  der  Endothelspindeln  selbst  hindurchtreten  sieht. 

Die  Weite  der  CapiUaren  ist  eine  wechselnde.  Sie  haben  in 
einzelnen  Organen  ihrer  Anlage  nach  einen  verschiedenen  Durch- 
messer, wie  am  besten  aus  der  Anordnung  der  Endothelzellen  her- 
vorgeht.   Oft  bilden  lange  mit  ihren  Spitzen  in  einandergreifende 

1  Ludwig  u.  Schwbigobb-Sbidel,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  Math.-natnnr. 
Gl.  1866.  8.  362. 

2  Dtbkowbkt,  Ebenda.  S.  191. 

3  CoHNHEDC,  Arch.  path.  Anat.  XL.  S.  1 . 1 867 ;  XLI.  S.  224. 1867. 

4  ComfHBiM,  Neue  Üntersuchongen  über  die  Entsflnduug.  Beriin  1S73. 

5  J.  Abnold,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  LYin.  S.  203.  1873;  LXH.  S.  157.  487: 
1875;  LXXn.S.  245. 1878. 

6  CoHNHBiM  a.  a.  0. ;  üntersachungen  über  die  embolischen  Processe.  S.  2S. 
Berlin  1872. 

7  WnawAETBB,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXVm.  (3)  S.  30. 1873. 

8  Pubve's  Onderzoek.  ged.  i.  h.  physiol.  Labor,  d.  Utrecht.  HoogeschooL  mtg. 
d.  Donders  en  Engelmann.  III.  II.  S.  251 .  1873. 

9  Alfbbow,  Arch.  de  physiol.  2.  s^.  I.  p.  694. 1874. 

10  Tabohanoff,  Ebenda.  2.  s^.  II.  S.  281 .  1875.  1 

1 1  FoA,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  LXV.  S.  284.  1875.  | 
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Zellen^  yon  welchen  nur  je  zwei  im  Umkreise  der  Röhre  liegen, 
daim  wieder  ktbrzere  gednmgene  Zellen,  von  welchen  S^A  um  da» 
Lamen  henimliegen,  das  Oapillarrohr. 

In  Folge  bestimmter  äusserer  EinMsse  sieht  man  die  Endothelspin- 
defai  in  ihrem  mittleren  Tbeile  sich  beträchtlich  verdicken,  so  dass  sie 
dann  weit  in  das  Lumen  prominlrende  Bäuche  besitzen*  Trifft  diese  Ver- 
ändening  gegenüberstehende  Spindeln,  so  kann  dadurch  das  Lumen  so 
verengt  werden,  dass  Blutkörperchen  in  dem  Engpässe  wie  eingeklemmt 
fbst^halten  werden.  Die  Verdickung  der  Spindeln  kann  wieder  ver- 
sehwinden,  um  bei  erneuter  Wirkung  der  berührten  Einflflsse  wieder  her- 
?onntrelen.  Auf  diese  Veränderung  der  Spindeln  haben  Oolubew^  und 
TABCHAiraFF^  die  zuerst  von  Stbigkek-*  beobachtete  Verengerung  des  Lu- 
mens der  Gapillargefässe  in  Folge  von  electrischen  Schlägen  und  chemi« 
sehen  Agentien  zurückgeführt.  Ob  und  inwieweit  diese  als  Contractilität 
bezeichnete  Veränderlichkeit  der  Capiilarwand  während  der  normalen  Le- 
bensvorgänge  eine  Rolle  spielt,  ist  noch  nicht  näher  aufgeklärt. 

Von  den  Nerren  aus  werden  die  Capillaren  nur  indlrect  beeinflusst. 
So  erweitern  sie  sich  z.  B.  beträchtlich  nach  der  Durchsohneidung  der 
vasomorischen  Nerven  oder  auf  Reizung  der  gefässerweiternden  Nerven  in 
Folge  der  vermehrten  Blutzufuhr. 

Wir  haben  damit  zugleich  auf  den  wichtigsten  Factor  hinge- 
wiesen, welcher  auf  die  Weite  der  Capillaren  im  Leben  bestimmend 
wirkt,  nämlich  auf  die  Blutmenge,  welche  in  Folge  der  besonderen 
Verhältnisse  des  Blutstromes  in  dieselben  eingetrieben  wird.  Von 
der  Blutmenge,  von  der  Elasticität  und  Dehnbarkeit  der  Capiilar- 
wand und  von  der  Spannung  im  umgebenden  Gewebe  ist  die  Weite 
des  Rohres  im  gegebenen  Falle  abhängig  und  darum  während  des 
Lebens  begreiflicher  Weise  mannigfachem  Wechsel  unterworfen. 

X«  Der  Austritt  yon  weissen  und  rothen  BlatkSrperchen 
durch  die  Gefässwand  (Diapedesis). 

Bei  der  Beobachtung  des  Kreislaufes  unter  dem  Microscope  kann 
man  schon  unter  ganz  normalen  Verhältnissen  sehen,  dass  weisse  Blut- 
körperchen, welche  durch  längere  Zeit  an  der  Wand  der  Gefässe 
ruhig  liegen  blieben,  endlich  ihre  Hasse  in  Form  eines  dünnen  Fort- 
satzes durch  die  Wand  hindnrchschieben.  Die  Spitze  des  nach  aussen 
gelangten  Theiles  schwillt  dann  bald  zu  einem  kleinen  Knöspchen 
an,  welches  langsam  immer  weiter  wächst,  während  die  an  der  in- 
neren Seite  der  Wand  liegende  Masse  in   demselben  Verhältnisse 

i  GoLUBKW,  Arch.  f.  microBC.  Anat.  V.  S.  48.  1869. 

2  Tabchanoff,  Arch.  f.  d.  ffes.  Physiol.  IX.  S.  407. 1874. 

3  SraicxKB,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-natiirw.  Kl.  LI.  (2)  S.  16. 1865; 
UL  (2)  S.  379. 1866;  LXXIV.  (3)  S.  313. 1877. 
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kleiner  wird.  In  einem  vorübergehenden  Stadium  hängen  dann  zwei 
gleiche  Hälften  des  Blntkörperchens  mittelst  eines  engen,  in  der  Wand 
steckenden  Halses  zusammen.  Dann  kehrt  sich  das  Verhältniss  der 
Grösse  des  herausgetretenen  and  des  noch  im  Innern  des  Gefiisses 
befindlichen  Theiles  um.  Der  letztere  reducirt  sich  auf  ein  kleines 
Enöspchen,  bis  auch  dieses  verschwindet  und  bald  die  ganze  Masse 
des  Eörperchens  ausserhalb  des  Gefässes  angelangt  ist.  Während 
sich  dieses  Auswandern  vollzieht ,  kann  man  sowohl  an  dem  nach 
aussen  gelangten  Theile  als  auch  an  dem  noch  im  Gefässe  befind- 
lichen Theile  des  Blutkörperchens  das  Austreiben  und  Wiederein- 
ziehen von  Fortsätzen  beobachten.  Das  letztere  besonders  bei  ver- 
langsamtem Blutstrome. 

Nach  dem  Vorgange  Stbicker's^  bezeichnet  man  diesen  Durch- 
tritt der  Blutkörperchen  durch  die  unverletzte  lebende  Oe&sswand 
als  Diapedesis.  Ein  Ausdruck,  der  schon  bei  älteren  Aerzten  ge- 
bräuchlich war,  wegen  der  Vorstellung,  welche  sich  dieselben  über 
die  Natur  gewisser  Blutungen  machten. 

Zu  einer  massenhaften  Auswanderung  weisser  Blutkörperchen  kommt 
es  bei  der  Entzündung  und  wurde  gerade  dieser  Vorgang  zuerst  von 
Walleb  2  beschrieben  aber  von  anderer  Seite  wenig  beachtet,  bis  Cohn- 
HEIM  3  denselben  wieder  beobachtete  und  als  die  Ursache  der  eitrigen  In- 
filtration der  Gewebe  bei  der  Entzündung  darstellte.  Schon  etwas  früher 
hatte  aber  Stricker^  in  die  Gef^sswand  eingeklemmte  und  schliesslich 
durch  dieselbe  nach  aussen  geschlüpfte  rothe  Blutkörperchen  beobachtet 
Diesen  Austritt  rother  Blutkörperchen  sah  dann  Prussak^  nach  Einspritzen 
einer  iO^/oigen  Lösung  von  ClNa  in  die  Lymphsäcke  beim  Frosch  sehr 
reichlich  auftreten. 

Hering^  beobachtete  zuerst  die  Auswanderung  der  weissen  Blut- 
körperchen unter  normalen  Verhältnissen  und  sah  dieselben  in  die 
Lymphgefässe  überwandem,  was  von  Heller'',  Thoma®  u.  A.  bestätigt 
wurde. 

Der  Austritt  rother  Blutkörperchen  ist  unter  normalen  Verhältnissen 
sehr  selten,  wird  aber  ausser  nach  dem  schon  erwähnten  Einflüsse  reich- 
licher bei  der  Entzündung,  namentlich  aber  bei  venöser  Stauung  beob- 
achtet (CoHNHEiM»,  Arnold  lö). 

1  Strickbb,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-naturw.  a.  LII.  (2)  S.  379. 1666. 

2  Wallbb,  Phüos.  Magaz.  XXIX.  S.  271.  397. 1846. 

3  CoHNHEiM,  Arch.  f.  path.  Anat.  XL.  S.  1. 1867. 

4  Stbicksb  a.  a.  0. 

5  Prussak,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-naturw.  Cl.  LVI.  (2)  S.  13.  1867. 

6  HEBiNa,  Ebenda.  S.  691. 

7  Hbllbb,  Unters,  üb.  d.  feineren  Vorgänge,  bei  d.  Entzünd.  etc.  Erlangen  1S69. 

8  Thoma,  Die  üeberwand.  farbl.  Blutkörper  von  dem  Blut  in  das  Lymphgefiiss- 
system.  Heidelberg  1873. 

9  CoHNHBDff,  Arch.  f.  patbol.  Anat.  XLI.  S.  224. 1867. 
10  Arnold,  Ebenda.  LVIII.  S.  203. 1873. 
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Es  wurde  schon  oben  darauf  hingewiesen,  dass  die  Diapedesis 
zur  Discussion  der  Existenz  oder  Niehtexistenz  präformirter  Oeff- 
nungen  im  Gefässendothel  Veranlassung  gab  und  dass  diese  Frage 
im  letzteren  Sinne  entschieden  worden  ist.  Hering^  hat  die  hohe 
Dehnbarkeit  und  vollkommene  Elasticität  der  Blutkörpercjien  als 
erklärende  Momente  ihres  Durchtrittes  durch  die  nnversehrte  Ge- 
fässwand  hervorgehoben  und  darauf  aufmerksam  gemacht ,  dass 
die  Gefässwand  nach  Art  eines  Filter  fttr  coUoide  Substanzen  jed- 
weder Art  durchgängig  ist  und  dass  der  Durchtritt  coUoider  Injections- 
massen  nicht  so  sehr  von  der  Höhe  als  von  der  Dauer  des  Druckes 
im  Qefilsse  abhängig  ist  Fttr  die  weissen  Blutkörperchen  kommt 
dabei  noch  Überdies  ihre  Elebrigkeit,  der  zu  Folge  sie  an  der  Wand 
des  Gefässes  festhaften,  in  Betracht. 

Für  die  massenhafte  Extravasation  der  weissen  Blutkörperchen  bei 
der  Entzündung  hat  Sohklarewskt  ^  hervorgehoben,  dass  nicht  die  Er- 
böhuDg  des  Blutdruckes  überhaupt  zur  reichlicheren  Filtration  der  weissen 
Blutkörperchen  ftthrt.  Druckerhöhung  bringt,  wie  Cohnheim^  bei  der 
venösen  Stauung  beobachtete,  Diapedesis  der  rothen  Blutkörperchen  her* 
For.  Bei  der  Entzündung  komme  vielmehr  die  Anhäufung  der  rothen 
Blutkörperchen  im  Axenstrom  in  Betracht,  die  bedingt,  dass  die  Grenze 
der  in  Folge  der  Anwesenheit  der  rothen  Blutkörperchen  verdichteten 
Flüssigkeit^  von  der  Axe  gegen  die  Wand  vorrückt,  wobei  die  in  den 
peripheren  Flüssigkeitsschichten  befindlichen  weissen  Blutkörperchen  mit 
jenen  selbst  nach  Aussen  gepresst  werden. 

Die  Bedeutung  des  fttr  die  Blutkörper  durchgängigen  Filters 
kommt  nach  den  früher  mitgetheilten  Thatsachen^  den  die  Endothel- 
zellen  scheidenden  Eittlinien  zu. 

i'Hbring,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-naturw.  Cl.  LVO.  (I)  S.  170. 1868. 

2  ScHKLABBwsKY,  Arch.  f.  d.  ges.  Physlol.  I.  S.  657. 1868. 

3  CoHHHBiM  a.  a.  0. 

4  S.  oben  S.  10  u.  315. 

5  S.  oben  S.  324. 
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SIEBENTES  CAPITEL, 

Die  Blutbewegung  in  den  Yenen, 


I.  Bau  und  Eigenschaften  der  Yenenwandnng« 

Die  Wand  der  Venen  besitzt  einen  gescliiehteten  Bau,  ähnlich 
wie  die  der  Arterien.  Die  innerste  Lage  bildet  wieder  das  Endothel- 
röhr.  Die  Belegmassen  desselben  enthalten  in  den  Venen  viel  we- 
niger elastische  Elemente  als  in  den  Arterien,  auch  die  Muskeln  sind 
in  geringerer  Menge  vorhanden,  dafür  aber  das  Bindegewebe  über- 
wiegend. Mit  der  Zunahme  des  Durchmessers  der  Venen  nimmt  im 
Allgemeinen  auch  die  Dicke  der  Wand  zu^  sie  bleibt  aber  auch  m 
den  grossen  Venen  weit  hinter  der  Dicke  der  Wand  der  entsprechen- 
den Arterien  znrtlck. 

In  Bezug  auf  die  Menge,  Vertheilung  und  Anordnung  der  Mus- 
keln herrschen  zwischen  verschiedenen,  gleich  grossen  Venen  noch 
viel  grössere  Unterschiede  als  bei  den  Arterien.  Eine  EintheiloDg 
nach  dem  Caliber  ist  auch  hier  nicht  durchführbar. 

Von  den  tiefen  zu  den  oberflächlichen  Venen  nimmt  die  Menge 
der  elastischen  und  musculösen  Elemente  zu;  sie  ist  kleiner  in  ab- 
steigend als  in  den  aufsteigend  verlaufenen  Venen;  die  in  den  Mus- 
keln und  Knochen  enthaltenen  Venen  besitzen  keine  Muskeln  (Ba&de- 

LEBEN*). 

Was  die  elastischen  Eigenschaften  der  Venen  betrifft,x8o  fand  man 
fttr  sehr  kleine  Gewichte  die  Dehnungen  wie  die  Gewichte  (Braune^ 
darüber  hinaus  weniger  rasch  als  die  Gewichte'CBRAui^E,  Bardeleben') 
wachsen.  Für  mittlere  Belastungen  soll  das  Dehnungsgesetz  -durch  eine 
Parabel  dargestellt  sein  (Bardeleben).  Die  sehr  beträchtliche  elas- 
tische Nachwirkung  verläuft^bei  den  Venen  sehr  langsam ;  sie  müssten 
während  des  Lebens  übermässig  gedehnt  werden,  wenn  nicht  die  Mus- 
keln der  bleibenden  Dehnung  entgegenwirkten  (Bardeleben^),  Der 
Zerreissungswiderstand  der  Venenwand  ist  grösser  befunden  worden 

t  Babdelkben,  Sitzgsber.  d.  Jenaischen  Ges.  f.  Med.  u.  Naturwiss.  1877.  p.YU. 

2  Braukb,  Beitr.  z.  Anat.  u.  Fhvsiol.  Festgabe  f.  C.  Ludwig.  I.  Leipzig  1875. 

3  Basdeleben  a.  a.  0. ;  Jenaische  Ztschr.  f.  Naturw.  XII.  S.  21 .  1878. 

4  Babdelebsn  a.  a.  0. 
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als  jener  der  Arterien  (Wimtbingham*,  Wertheim');  scheinbar  wider- 
sprechende Resultate  sind  wahrscheinlich  aof  die  Vernachlässigung 
der  relativen  Dicken  von  Arterien-  und  Venenwand  znrttckznfbhren. 

Eine  wichtige  Einrichtung  an  den  Venen  sind  die  in  denselben 
Yorhandenen  Klappen. 

Es  sind  Ventile,  nach  dem  Principe  der  Semilunarklappen  an  den 
arteriellen  Ostien  des  Herzens  wirkend.  Die  Taschen  entleeren  sich 
in  der  Richtung  zum  Herzen,  während  sie  die  rückläufige  Flüssigkeit 
anffitngen  und  im  angefüllten  Zustande  das  Lumen  des  Gefässes  ver- 
schliessen.  Die  Venenklappen  enthalten  viele  Muskelfasern  (Wahl- 
qren',  Bardeleben^).  Die  Klappen  beginnen  in  Zweigen  von  weniger 
als  2  Mm.  Durchmesser  und  folgen  in  den  einzelnen  Venen  mehr  oder 
weniger  dicht  aufeinander. 

n.  Die  ErBfte,  welche  auf  die  Fortbewegung  des  Blutes 
In  den  Yenen  wirken. 

Auf  die  Fortbewegung  des  Blutes  in  den  Venen  wirkt  die  nach 
dem  Durchtritt  des  Blutes  durch  die  Gapillaren  noch  disponible  Trieb- 
kraft, welche  vom  Herzen  aufgebracht  wird. 

Sie  sollte  uns  einen  Strom  besorgen,,  der  durch  jeden  Quer- 
schnitt der  venösen  Blutbahn  zeitlich  mit  sehr  gleichmässiger  Ge- 
schwindigkeit hindurchtreten  sollte ;  räumlich  müsste  aber  die  6e- 
schwindigkdt  dieses  Stromes  in  der  Richtung  von  den  capillaren 
Anlangen  des  Venenwerkes  zu  den  grossen  Venen  hin  wegen  der 
Verengerung  der  Strombahn  von  Querschnitt  zu  Querschnitt  zuneh- 
men. Auch  der  Abfall  des  Druckes  müsste  sich  sehr  regelmässig  ge- 
stalten. Diese  Folgerungen  ergeben  sich  unmittelbar,  wenn  man  be- 
denkt, dass  die  Schwankungen  des  Blutdruckes  und  der  Geschwin- 
digkeit J  welche  wir  im  arteriellen  Systeme  beobachtet  haben,  sich 
nicht  in  die  Venen  hinein  fortpflanzen. 

In  der  That  ist  aber  eine  so  regelmässige  Fortbewegung  des 
Blutes  in  den  Venen  höchstens  vorübergehend  vorhanden  und  das  ist 
einer  Reihe  von  Einflüssen  zuzuschreiben,  welche  neben  der  Herz- 
kraft auf  die  Fortbewegung  des  Venenblutes  sich  geltend  machen. 

Dahin  gehören: 

1  WoTTBiNGHAJi,  Experimental  Inqniry  on  sume  parts  of  animal  struct.  p.  100. 
London  1740. 

2  Wbbthbdc  a.  &.  0. 

3  Wahlorbn  Kort  fromstallning  af  vensystemets  alm&nna  anatomi  Ak.  Afhand. 
Land  1851  dtirt  nach  Hbmls,  Jahresber.  1851.  S.  31. 

4  Babdxlebbn,  Sitzgsber.  d.  Jenaischen  Ges.  f.  Med.  a.  Naturwiss.  1877.  S.  Vin. 
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L  Die  Aspiration  durch  den  Brustraum. 

Das  An-  und  Abschwellen  der  blossgelegten  Halsvenen  des  Hun- 
des in  Folge  der  respiratorischen  Bewegungen  des  Thorax  war  nach 
dem  Zeugnisse  Morgagi^i's  '  schon  Valsalya  bekannt.  Später  bildete 
der  Einfluss  der  Athembewegungen  auf  den  Blutlauf  in  den  Venen 
den  Gegenstand  vielfacher  Experimente  Poiseuille's',  wozu  sich  der- 
selbe des  von  ihm  eingeführten  Manometers  bediente. 

Geläuterte  Anschauungen  darüber  eröffnete  uns  aber  erst  Don- 
DERS  durch  seine  Studien  flber  den  intrathoracischen  Druck.  Don- 
DERs'  Nachweis  des  negativen  Druckes  in  der  Brusthöhle  wurde 
schon  oben  (S.  274)  dargestellt.  Als  Grund  für  denselben  haben  wir 
die  relative  Unnachgiebigkeit  der  Brustwand  und  die  elastische  Kraft 
der  Lunge  kennen  gelernt. 

Dagegen  lastet  auf  der  äusseren  Oberfläche  der  ausserhalb  des 
Brustkastens  gelegenen  Venen  der  Atmosphärendruck  oder  ein  noch 
etwas  grösserer,  da  sich  zu  jenem  die  Spannung  der  Gewebe  addirt, 
durch  welche  die  Venen  verlaufen. 

Das  Blut  wird  also  in  jedem  Moment  gegen  die  Brusthöhle  hin 
beschleunigt.  Wir  haben  ferner  gesehen ,  dass  die  respiratorischen 
Schwankungen  des  intrathoracischen  Druckes  beim  ruhigen  Athmen 
nur  gering  sind  und  erst  grösser  werden ,  wenn  die  Athmung  sich 
vertieft  oder  behindert  ist.  Das  inspiratorische  Ab-  und  exspirato- 
rische  Anschwellen  blossgelegter  Halsvenen  tritt  in  erhöhtem  Haasse 
auf y  so  wie  man  durch  Zuhalten  der  Luftröhre  die  Schwankungen 
des  intrathoracischen  Druckes  vergrössert;  die  Erscheinung  ist  eben 
so  an  der  unteren  Hohlvene  nach  Eröffnung  der  Bauchhöhle  zu  sehen. 
In  peripherischen  Venen  ist  der  Einfluss  der  Athembewegungen  nicht 
in  derselben  Weise  wahrzunehmen.  Bei  ruhigem  und  seichtem  Ath- 
men wegen  des  geringen  Umfanges  der  Schwankung;  bei  tiefem  und 
behindertem  Athmen,  bei  der  Inspiration  wegen  der  raschen  Ent- 
leerung der  dem  Brustkasten  zunächst  liegenden  Venen,  die  ein  Zu- 
klappen der  Venen  zur  Folge  hat,  bei  der  Exspiration  aber  hindern 
die  Klappen  die  Wirkung  der  Pressung  auf  die  peripheren  Venen, 

Das  Anschwellen  der  Halsvenen  beim  Schreien,  kräftigen  Blasen, 
Singen  fällt  in  die  Reihe  der  besprochenen  Erscheinungen. 

Endlich  sei  noch  gedacht  des  Lufteintrittes  in  geöffnete  Venen 

1  MoBOAGHiy  De  sedibus  et  causis  morborum.  Epist.  XIX. 

2  PoisEuiLLB ,  Becherch.  sur  la  cause  des  mouvem.  du  sang  dans  les 
Paris  1830. 
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in  der  N&he  des  Bmsfkastens.  Eine  Erscheinung,  welche  sich  ans 
dem  n^ativen  intrathoracischen  Dmck  erklärt  Nachdem  sie  bei 
chirurgischen  Operationen  beim  Menschen  beobachtet  nnd  ihre  lethale 
Wirkmig^  erkannt  worden  war,  ist  sie  der  Gegenstand  einer  sehr 
nmfiingreichen  Literator^  geworden. 


2,  Die  Aspiration  durch  das  Her». 

In  einer  gebogenen  OlasrOhre,  welche  mit  einem  Ende  in  die 
Jogularvene  des  Pferdes  eingeführt,  mit  dem  anderen  Ende  unter 
Wasser  getaucht  war,  beobachteten  Wedemeteb^  und  Gqntheb  ausser 
dem  respiratorischen  Ansaugen  ein  in  kürzeren  Perioden  synchron  mit 
den  Herzschlägen,  und  zwar,  wie  sie  meinten,  mit  der  Diastole  des 
Herzens  erfolgendes  Ansaugen. 

Wetbigh^  wiederholte  denselben  Versuch  beim  Hund  und  fügte 
kjmographische  Messungen  dazu,  auf  welche  wir  noch  später  yer* 
weisen  werden.  Auch  Wetbich  findet  .eine  doppelte  Aspiration.  Die 
mit  den  Herzschlägen  synchrone  bezeichnet  er  als  Vorhofsaspiration. 
Man  vergleiche,  was  otMeAS.  174  über  die  Saugwirkung  des  Herzens 
gesagt  wurde. 

3.  Bewegungen  der  willkürlichen  Muskeln. 

Venen,  die  eingebettet  zwischen  Muskeln  verlaufen,  werden  bei 
der  Contraction  der  letzteren  wegen  der  Nachgiebigkeit  ihrer  Wan- 
dungen leicht  zusammengedrückt  Die  Bichtung,  in  welcher  der  In- 
halt dabei  entweicht,  ist  die  nach  den  grösseren  Venen  und  dem 
Herzen  hin.  Das  Ausweichen  in  der  entgegengesetzten  Bichtung  ist 
durch  die  Klappen  gehindert.  Von  dieser  Seite  her  wird  sich  aber 
das  durch  die  vis  a  tergo  vor  der  zusammengedrückten  Stelle  ge- 
staute Blut  in  die  entleerte  Vene  ergiessen,  wenn  der  Druck  wie- 
der aufgehoben  wird.  Wiederholte  Contractionen  der  Muskeln,  wie 
sie  bei  körperlichen  Bewegungen  vorkommen,  werden  also  im  Zu- 
sammenhange mit  den  Klappen,  die  den  Bttckfluss  hindern,  einen 
wesentlich  fördernden  Einfluss  auf  die  Bewegung  des  Blutes  in  den 
Venen  ausüben.    Bei  länger  währendem  Verschluss  einer  Vene  an 

1  Maoekdib,  Joum.  de  physiol.  I.  p.  190. 1821. 

2  VgL  Milkx-£dwards ,  Le^ons  sur  la  physiol.  et  Tanat.  comp.  lY.  p.  319. 
Paris  1859. 

3  Wbdbmbtxb,  Unten,  üb.  d.  Erelslanf  des  Blutes  etc.  Hannover  1828. 

4  Wbybich,  De  cordis  aspiratione  ezperimenta.  Dorpatl  1853. 
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bestimmter  Stelle  kann  in  dem  von  der  Verschhissstelle  gegen,  die 
Peripherie  hin  liegenden  Theile  durch  Pressung  yoh  Seite  def  Mm- 
kein  ein  abnorm  hoher  Druck  dadurch  erzeugt  werden^  da«8  das 
wegen  der  Klappen  immer  wieder  in  derselben  Richtung  zum  Heizen 
hin  entleerte  Blut  sich  unterhalb  der  yerschlossenen  Stelle  ansammelt 
Diese  Thatsache  erklärt  auch  die  abnorm  hohen  Zahlen,  welche  mit 
central  in  der  Eichtung  gegen  die  Peripherie  in  die  Venen  einge- 
fügten Manometern  flir  den  Blutdruck  in  den  Venen  (s.  unten)  ge- 
funden werden,  wenn  die  Thiere  sich  heftig  bewegen. 

4.  Die  Lageveränderung  der  GUedmassen  in  den  Gelenken, 

Braune^  sah  die  unter  dem  Lig.  Poupartii  in  der  Foss.  oysI. 
liegende  Schenkelvene  zusammenfallen,  wenn  der  Schenkel  nlEu^h 
aussen  gerollt  und  nach  hinten  gestreckt  wurde.  Dagegen  fiUlte  sie 
sich  strotzend,  wenn  der  Sehenkel  in  seine  frtthere  Lage  zurückge- 
bracht wurde.  Das  Manometer  zeigte  im  ersteren  Falle  einen  negativen, 
im  letzteren  Falle  einen  positiven  Druck  an.  Alle  in  die  V.  femoralis 
mündenden  Venen  besitzen  an  ihren  Eintrittsstellen  Klappen,  welche 
den  Durchtritt  des  Blutes  in  die  Schenkelvene  aber  nicht  umgekehrt 
gestatten.  In  geringem  Grade  kommt  die  obige  Bewegung  bei  jedem 
Schritte  vor,  und  wirkt  die  Einrichtung  wie  ein  Saug-  und  Druck- 
apparat fördernd  auf  die  Bewegung  des  Venenblutes. 

Femer  zeigte  Braune^,  dass  bei  gewissen  Eörperstellungen  die 
Venen  so  gespannt  werden,  dass  ihre  Wände  dem  äusseren  Druck  einen 
Widerstand  entgegensetzen  und  eine  Volumsvergrösserung  auftritt, 
welche  eine  Ansaugung  bewirkt.  Ein  mit  Ventilen  versehenes  Kant- 
schukmodell  liess  die  Wirkung  nachahmen.  Die  Hauptvenenstämme 
des  Körpers  befinden  sich  im  Zustande  höchster  Spannung  bei  Sprei- 
zung der  im  Knie  gestreckten  Beine,  Ueberstreckung  des  RumpC» 
und  Streckung  der  horizontal  gehaltenen  Arme  mit  geballter  Faust. 
Dagegen  zeigen  sie  die  grOsste  Erchlaffung  in  hockender  Stellung. 
Durch  die  Spannung  der  Venen  bei  gewissen  Körperstellungen  und 
Erschlaffung  bei  anderen  ist  im  Zusammenwirken  mit  den  Klappen 
ein  beschleunigendes  Moment  für  den  Blutlauf  in  den  Venen  gegeben. 

5.  Die  Schwere. 

Wegen  der  grossen  Dehnbarkeit  der  Venen  wird  die  Schwere 
auf  den  venösen  Blutlauf  einen  grösseren  Einfluss  gewinnejn  als  auf 

1  Braukb,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  XXU.  S.  261. 1870. 

2  Dersdbe,£eitr.z.Anat.ii.Phy8iol.  Festgabe  f.  C.  Ludwig.  S.I.  Leip2i«1875. 
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den  Blntlauf  in  den  Arterien.  Sie  kann  zwar  zunächst  auf  die  Be* 
wegang  des  Blutes  keine  Wirkung  ausüben,  wohl  aber  auf  die  Yer- 
theilnng  und  dadurch  mittelbar  auf  die  Bewegung. 

Sie  begünstigt  die  Entleerung  absteigend  und  beeinträchtigt  die 
Entleerung  au&teigend  verlaufender  Venen.  Unter  sonst  gleichen 
Umständen  werden  darum  die  ersteren  weniger,  die  letzteren  mehr 
mit  Blut  erfüllt  sein;  der  Druck  wird  in  den  ersteren  geringer  als 
in  den  letzteren  sein.  Tritt  aber  nun  ein  Wechsel  der  Lage  ein,  so 
dass  früher  absteigend  verlaufende  Venen  jetzt  aufsteigend  verlaufen 
nnd  umgekehrt,  so  wird  beim  Uebergang  in  die  aufsteigende  Lage 
der  Zufluss  vermehrt,  der  Abfluss  verringert  und  umgekehrt  beim 
Uebergang  in  die  absteigende  Lage.  Damit  stimmen  die  Versuche 
Ton  Paschutin*  überein. 

Die  Venen,  in  welchen  während  des  Lebens  gewöhnlich  die  Be- 
wegung der  Schwere  entgegen  geschieht,  sind  mit  einer  grösseren  Menge 
Muskeln  ausgestattet  (Babdeleben^).  Für  diese  Venen  sind  die  Klappen 
noch  von  der  besonderen  Bedeutung,  dass  sie  compensirend  auf  den  hydro- 
statischen Druck  wirken.  In  solchen  Venen  kommt  es,  wenn  die  Muskeln 
nicht  genügend  entgegenwirken,  am  leichtesten  zu  bleibenden  Dehnungen 
(Vsrices  an  den  unteren  Extremitäten). 


ni.  Blutdruck  und  Stromgesehwlndlgkelt  in  den  Venen. 

Bestimmungen  des  Blutdruckes  in  den  Venen  haben  mit  grossen 
Schwierigkeiten  zu  kämpfen  und  müssen  sehr  vorsichtig  ausgeführt 
werden. 

EndstXndiges  Einbinden  des  Manometers  führt,  wie  Poiseuille^s'  Ver- 
suche ergaben,  eu  Drucken,  welche  die  Höhe  des  arteriellen  Blutdruckes 
erreichen;  die  durch  das  Manometer  verschlossene  Vene  verh&lt  sich  in 
diesem  Falle  nur  wie  eine  Verlängerung  des  Manometerschenkels  selbst, 
der  mittelst  der  Capillaren  in  die  Arterien  eingesetzt  ist.  Was  gemessen 
wird  ist  in  diesem  Falle  der  Arteriendruck  selbst;  aber  es  können,  wie 
sehen  früher  bemerkt,  noch  viel  höhere  Drucke  in  der  Vene  beobachtet 
werden,  wenn  in  Folge  ausgiebiger  Muskelcontractionen  das  Blut  in  die 
Tom  Manometer  verschlossene  Vene  hineingepresst  wurde. 

Bei  seitlichem  Einsatz  des  Manometers,  welchen  Mook^  zuerst  in  An- 
wendung brachte,  muss  man  sich  gegen  ein  Zusammendrücken  der  Vene 
durch  den  Manometereinsatz  selbst,  gegen  störende  Bewegungen  des  Thieres 

1  Paschütin,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1879.  S.  625. 641. 

2  Babdeleben  a.  a.  0. 

3  P018EÜILLE ,  Recherch.  sur  les  caus.  du  mouv.  du  sang  dans  les  vein.  Paris 
(830. 

4  MooK,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  IH.  S.  33. 1844. 
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und  gegen  äusseren' Druck  und  straffe  Spannung  der  thierischen  Theile  sorg» 
ftltig  schtttxen;  wir  haben  gesehen  wie  wesentlich  solche  Einflttsse  auf  den 
Blutstrom  in  den  klappenflihrenden  Venen  sich  geltend  machen.  Diesen 
Umständen  ist  es  auch  zuzuschreiben,  dass  eine  Reihe  vorliegender  Bestim- 
mungen des  venösen  Blutdruckes  ^  nur  mit  Vorsicht  aufzunehmen  sind. 

Ludwig  und  Volkmann  2  fanden  den  Mitteldruck  in  der  oberen 
Hohlvene  des  Hundes  negativ. 

Wetrigh^  fand  mittelst  des  QuecksilbermanoineterSy  wenn  das 
Verbindungsstück  desselben  tief  in  die  Jngularvene  (bis  an  den  Vor- 
hof) eingeschoben  wurde,  einen  negativen  Druck  und  Schwankungen 
von  2—^3  Mm.,  welche  den  Herzschlägen  synchron  waren  und  solche 
von  5—8  Mm.,  die  der  Respiration  entsprachen.  Die  Schwankungen 
hörten  auf  so  wie  die  Manometercanüle  bis  über  die  Klappen  der 
Jugularis  zurückgezogen  wurde. 

Jacobson^,  welcher  sich  des  SPENOLER'schen  Manometereinsatzes 
bediente,  fand  unter  möglichst  geringer  Störung  der  normalen  Ver- 
hältnisse negative  Drucke  beim  Schaf  in  der  Vena  anon.  sinist 
( —  0.1.  Mm.),  subclav.  dextr.  (—  0.1  Mm.),  jug.  sin,  (—  0.6  Mm.); 
in  einer  Armvene  ( —  O.l  Mm.);  positive  Drucke  in  der  Vena  jug. 
dext.  (-f  0.2  Mm.),  fac.  ext.  (+  0,3  Mm.),  fac.  int.  (+  5,2  Mm.), 
brachial.  (+  4.1  Mm.),  in  einem  Zweig  der  Vena  brachial.  (+  9.0  Mm.), 
in  der  Vena  crur.  {+11A  Mm.).  Bei  einem  rasch  athmenden  Hunde 
fand  sich  ein  positiver  Druck  in  der  Vena  anon.  dext.  {+  1.5  Mm.). 
Die  Athembewegungen  bewirkten  nur  in  den  dem  Herzen  näheren 
Venen  (V.  jug.  und  subd.)  Schwankungen  (von  etwa  0.9  Mm.),  in 
den  V.  facial.  waren  sie  nur  mehr  schwach  zu  sehen. 

Der  Blutdruck  nimmt  also  in  den  Venen  von  den  Zweigen  gegen 
die  Stämme  hin  ab.  Er  ist  in  den  Venen  um  vieles  niedriger  als  in 
den  Arterien. 

Wir  haben  früher  als  die  eigentliche  Ursache  der  Strombewegung 
des  Blutes  die  vom  Herzen  unterhaltene  Druckdifferenz  zwischen  Ar- 
terien und  Venen  kennen  gelernt.  Die  Stroml^ewegung  des  Blutes 
entspricht  der  fortwährenden  Tendenz  der  Flüssigkeitetheilchen,  sich 
ins  Gleichgewicht  der  Spannung  zu  setzen. 

Es  ist  darum  von  Interesse,  zu  untersuchen,  welche  Zunahme 
der  Blutdruck  in  den  Venen  erfährt,  wenn  der  Blutdruck  in  den  Ar- 
terien um  ein  bestimmtes  Maass  sinkt  und  umgekehrt 

1  YoLKMANN,  HAmodynamik.  S.  171  u.  S.  356,  wo  sich  Bemerkungen  Ober  die 
Bestimmungen  Ton  Mogk  finden. 

2  YoLKicAim  a.  a.  0. 1850.  S.  355. 

3  Wetbioh,  De  cordis  aspiratione  erperim.  Dorpati  1853. 

4  Jaoobsok,  Arch.  f.  pathol.  Anat  XXXYI.  S.  80. 1866. 
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Bbükner's  schon  frtther^  erwähnte  Versuche  haben  ergeben,  dass 
der  Blatdmck  in  den  Venen  nnr  onbetrftchtlich  steigt,  wenn  er  in  den 
Arterien  sehr  beträchtlich  sinkt.  So  kam  es  vor,  dass  nach  30  Se- 
conden  danemder  Sistirnng  der  Herz-  und  Athembewegangen  der 
BlQtdmck  in  der  Carotis  38— 57  mal  mehr  gesanken  war  als  er  gleich- 
zeitig in  der  Jagularvene  stieg. 

Diese  Thatsache  erklärt  sich  ans  der  verschiedenen  Geräumig- 
keit der  Arterien  und  Venen,  die  eine  Folge  der  grossen  Nachgiebig- 
keit der  Venenwände  im  Vergleich  zu  den  Arterienwänden  ist;  eine 
Quantität  Blut,  welche  einen  grossen  Bruchtheil  des  Inhaltes  der 
Arterien  vorstellt,  ist  ein  sehr  kleiner  Bruchtheil  des  Veneninhaltes. 
Die  Venen  können  aber  wegen  der  Dehnbarkeit  ihrer  Wandungen 
eine  grosse  Menge  von  Flüssigkeit  fassen,  ehe  die  Spannung  in  den- 
selben merklich  wächst,  während  die  nur  wenig  dehnbare  Arterien- 
wand bedingt,  dass  selbst  durch  geringe  Herabsetzung  des  Inhaltes 
schon  eine  beträchtliche  Entspannung  eintritt. 

Es  ergiebt  sich  leicht,  dass  die  mittlere  Spannung  im  Gefäss- 
sjBteme  ftir  den  Fall  als  die  Sistirung  der  Herzthätigkeit  so  lange 
währt,  dass  die  Druckdifferenz  zwischen  Arterien  und  Venen  völlig 
abgeglichen  ist  (Spannung  des  ruhenden  Blutes),  nicht  das  Mittel 
zwischen  dem  anfänglichen  Druck  in  Arterien  und  Venen  sein  kann, 
sondern  kleiner  sein  muss.  Das  Herz  erhöht  also  die  mittlere  Span- 
JDong  der  das  Gefässsystem  erfüllenden  Flüssigkeit,  wie  auch  Don- 
DEBS*  entgegen  E.  H.  Weber*  vertheidigte. 

lieber  Venenpuls  vergleiche  noch  S.  178  oben  und  Bamberger^, 
Geiqel^  und  Friedreich«. 

Bestimmungen  der  Stromgeschwindigkeit  in  den  Venen  hat  Volk- 
MAim'  mittelst  seines  Hämodromometers  am  Hunde  ausgeflihrt.  Aus 
den  sehr  spärlichen  Versuchen  folgerte  Volkmann  eine  Geschwin- 
digkeit, welche  bedeutend  kleiner  ist,  als  die  in  der  betreffenden 
Arterie,  das  konnten  Cton  &  Steinmann^,  nach  Versuchen  die  an 
mit  Opium  oder  Curare  vergifteten  Hunden  mit  Ludwig's  Stromuhr 
ausgeÄihrt  wurden,  nicht  bestätigen.    Sie  fanden  vielmehr  die  öe- 

1  8.obaiS.247. 

2  DoKDBBs,  IMeA.  Lancet.  3.  s^.  in.  p.  627.  Arch.  f.  Anat.  n.  Physiol.  1856. 
S.456. 

3  E.  H.  WsBBBj^rch.  f.  Anat.  u.  Phygiol.  1S51.  S.  524. 

4  Baxbsbosb,  Würzb.  med.  Zt8€hr.  lY.  S.  232. 1863. 

5  Geigkl,  Ebenda.  S.  332. 

6  FiusDBBiCH^eiitsch.  Arch.  f.  klin.  Med.  I.  S.  241. 1865. 

7  YoLSMuns,  HAmodynamik.  S.  195. 

8  Cyoh  n.  Stsinmash,  M61ang.  biolog.  tir.  da  BoU.  de  Tacad.  imp^r.  de  St.  Pe- 
tenbmg.  Till.  p.  53. 1871. 
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schwindigkeit  in  den  Venen  nicht  viel  verschieden  von  der  in  den 
entsprechenden  Arterien;  sie  £Guiden  femer ^  dass  die  Geschwiadig- 
keit  ähnlichen  Schwankungen  unterliegt  wie  in  den  entsprechenden 
Arterien  and  erörtern  eine  Reihe  von  Fällen  ttber  den  Einfluss,  wel- 
chen vasomotorische  Wirkungen  auf  die  Arterien  auf  die  Geschwin- 
digkeit des  Blutstromes  in  den  Venen  ausüben. 


ACHTES  CAPITEL. 

Die  Dauer  des  Kreislaufes. 


Unter  der  Dauer  eines  Kreislaufes  mttssen  wir  die  Zeit  ver- 
stehen, welche  ein  Bluttheilchen  braucht,  um  von  einem  Orte  der 
Kreislaufsbahn,  an  welchem  wir  es  zuerst  beobachtet  haben,  naek 
Durchlaufnng  der  ganzen  Kreislaufsbahn  wieder  an  den  Ort  zarflek 
zu  gelangen,  von  welchem  es  ausgegangen  ist. 

Bei  den  Verhältnissen,  wie  sie  ftlr  die  Strömung  des  Blutes  im 
lebenden  Organismus  vorliegen,  ist  es  klar,  dass  die  mit  einer  Systole 
z.  B.  des  linken  Ventrikels  entleerten  Bluttheilchen  der  Fordenmg 
einen  Kreislauf  zu  vollenden  d.  h.  aus  dem  linken  Ventrikel  dureh  die 
Körperschlagadern,  die  Körpercapillaren,  die  KOrpervenen,  das  rechte 
Herz,  die  Lungenschlagadem,  die  Lungencapillaren,  die  Long^h 
venen,  den  linken  Vorhof  wieder  zurtick  in  den  linken  Ventrikel 
zu  gelangen,  nur  in  sehr  verschiedenen  Zeiten  werden  genügen 
können.  Denn  die  Bluttheilchen  werden  je  nachdem  sie  in  eine  der 
conaxialen  Schichten  des  Stromes  gelangen,  die  mit  verschiedener 
Geschwindigkeit  behaftet  sind,  mit  der  grössten  in  der  Axe  herrschen- 
den Geschwindigkeit  oder  mit  einer  der  gegen  die  Peripherie  hin 
abnehmenden  Geschwindigkeiten  sich  vorwärts  bewegen. 

Es  kommt  femer  in  Betracht,  dass  die  aus  dem  Herzen  entleerte 
Blutmenge  auf  die  einzelnen  Arme  des  verzweigten  Stromes  vertheilt 
wird;  diese  Stromarme  haben  aber  eine  verschiedene  Länge  und  die 
mittlere  Geschwindigkeit  ist  in  denselben  verschieden,  je  nach  den 
Widerständen,  welche  auf  der  Bahn  des  Stromarmes  herrschen^  endlich 
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wechselt  die  Geschwindigkeit  in  jedem  Stromarm  mit  dem  Wechsel 
der  Qaerschnitte  der  Strombahn.  Nach  allem,  was  wir  so  eben  vor- 
gebracht haben,  muss  es  aber  scheinen,  dass  die  Frage  nach  der 
Daner  eines  Kreislaufes  einer  präcisen  Beantwortung  überhanpt  nicht 
fähig  ist. 

Das  ist  aber  nur  so  lange  der  Fall,  als  wir  sie  ganz  uneinge- 
Bchiilnkt  anfwerfen.  Unter  gewissen  Einschränkungen  kann  sie  ge- 
stellt und  auch  mit  einiger  Sicherheit  und  in  einer  practischen  Be- 
dUrfiiissen  genügenden  Weise  beantwortet  werden. 

Es  handelt  sich  nun  darum,  dass  wir  uns  diese  Einschränkung 
uiiserer  Frage  klar  machen. 

Wir  stellen  uns  zu  dem  Ende  vor,  dass  es  uns  möglich  wäre, 
alle  rothen  Blutkörperchen,  welche  in  der  mit  einer  Systole  des 
linken  Ventrikels  entleerten  Blutmenge  enthalten  sind,  rasch  mit 
Merkzeichen  zu  versehen,  an  welchen  wir  sie,  wenn  sie  nach  Durch- 
laofung  der  ganzen  Ereislaufsbahn  wieder  in  den  linken  Ventrikel 
anlangen,  leicht  wieder  erkennen  könnten,  dann  würden  bei  der  all- 
gemeinen Begünstigung,  welche  die  rothen  Blutkörperchen  erfahren, 
dadurch,  dass  sie  in  den  rasch  bewegten  Axenfäden  vorwärts  ge- 
trieben werden,  offenbar  diejenigen  rothen  Blutkörperchen  am  ehesten 
in  dem  linken  Ventrikel  wieder  anlangen,  welche  in  den  Stromarmen, 
in  die  sie  gelangten,  die  günstigsten  Bedingungen  für  die  Ueber- 
tragung  vorfanden.  Würden  wir  aber  die  Zeit  von  der  stattgehabten 
Merkung  der  Blutkörperchen  bis  zum  Anlangen  der  ersten  gemerkten 
Blutkörperehen  an  dem  Ort,  wo  die  Merkung  stattgefunden  hat,  mes- 
sen, so  würden  wir  erfahren  die  kürzeste  Zeit,  die  überhaupt  noth- 
wendig  ist,  damit  ein  Bluttheilchen  einmal  den  Kreislauf  voll- 
enden kann.  Was  wir  hier  für  einen  bestimmten  Ausgangspunct 
entwickelt  haben,  lässt  sich,  wie  man  leicht  finden  wird,  für  jeden 
beliebigen  Ausgangsort  auf  der  Kreislaufsbahn  in  ähnlicher  Weise 
überlegen. 

Was  wir  aber  an  den  Blutkörperchen  nicht  auszuführen  im  Stande 
sind,  kann  nun  ersetzt  werden  dadurch,  dass  wir  an  einem  bestimmten 
Orte  der  Kreislaufsbahn  eine  Flüssigkeit  ins  Blut  bringen,  von  der 
wir  annehmen  können,  dass  ihre  Anwesenheit  im  Blute  keine  Stö- 
rungen hervorbringt,  dass  dieselbe  nur  die  Geschwindigkeiten  des 
Blutes  und  keine  davon  unabhängige  oder  doch  nur  zu  vernachläs- 
sigende Eigengeschwindigkeit  durch  Diffusion  annimmt ,  und  dass 
sich  die  geringsten  Mengen  derselben  mit  Sicherheit  wieder  auffin- 
den lassen. 

Eine  Flüssigkeit,  welche  diese  Bedingungen  am  besten  erfüllt 

Hiu&dlraoh  der  Physiologie.  Bd.  IV.  22 
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nnd  unter  deren  Anwendung  wir  die  oben  näher  präcisirte  Zeit  zn 
messen  im  Stande  sind,  ist  eine  Lösung  von  gelbem  BluÜaugensalz, 
welche  Hering*  zu  dem  Zwecke  der  Bestimmung  der  Schnelligkeit 
des  Blutlaufes  zuerst  benutzt  hat. 

Hering  spritzte  nach  Blosslegung  der  beiden  Jugularvenen  beim 
Pferde  in  die  eine  derselben  eine  kleine  Menge  reiner  1 2  ^/o  enthalten- 
der Lösung  von  Ferrocyankalium  und  öfihete  gleichzeitig  die  Jugnlar- 
vene  der  anderen  Seite,  um  das  Blut  derselben  in  Olüsem  aufzufangen, 
die  von  5  zu  5  Secunden  während  eines  50  bis  60  Secunden  andauern- 
den Versuches  gewechselt  wurden. 

Später  änderte  Herino  sein  Verfahren  im  Hinblick  auf  eine  von 
Volkmann  2  angedeutete,  aber  von  diesem  selbst  als  äusserst  geriogf&gig 
bezeichnete  Fehlerquelle  dahin  ab,  dass  er  die  Jugularvene  der  anderen 
Seite  20  bis  30  Secunden  nach  der  Injection  öffnete,  um  so  die  mit  der 
Eröffnung  der  Vene  einhergehende  Beschleunigung  des  Blutlaufes  mög- 
lichst auszuschliessen.  Die  in  den  Gläsern  aufgefangenen  Blutproben 
blieben  bis  zur  Bildung  des  Kuchens  und  Ausscheidung  des  Serum  stehen, 
das  letztere  wurde  mittelst  Eisenchlorid  auf  die  Anwesenheit  von  Blnt- 
laugensalz  geprüft. 

ViERORDT^  verbesserte  die  Methode  namentlich  in  Bezug  auf  die  Zeit- 
bestimmung, indem  er  Sammelgefässe  aus  Porcellan  auf  einer  rotirenden 
Scheibe  anbrachte,  die  je  eines  derselben  in  circa  V2  Secunde  an  dem  Ans- 
flussrobre  des  Gefässes  vorüberführte.  Die  Methode  kann  dann  auch  bei 
kleineren  Thieren  als  das  Pferd  benutzt  werden.  Ausserdem  bindet  Vier- 
ORDT  di^  Spritze  mit  der  Salzlösung  geftillt  in  die  eine  der  blossgelegtea 
Venen,  in  die  andere  aber  ein  mit  Hahn  versehenes  Röhrchen,  dessen  Mün- 
dung über  die  Sammelgefässe  gestellt  wird.  Auf  ein  gegebenes  Zeichen 
beginnt  die  Injection  und  fängt  das  Uhrwerk  an  sich  zu  bewegen,  nach 
einigen  Secunden  wird  der  Hahn  im  AusflussgefUss  geöffnet  Die  Zahl 
des  Tiegelchens  lässt  die  Zeit,  zu  welcher  das  betreffende  Tiegelchen 
nach  der  Injection  gefüllt  wurde,  leicht  finden.  Auch  verschärfte  Vrr- 
OKDT  die  Empfindlichkeit  der  Reaction  mit  Eisenchlorid. 

So  wie  die  Jugularvene  der  gegenüberliegenden  Seite  kann  man  auch 
eine  beliebige  andere  zugängliche  Vene  als  Ausflussgefäss  verwenden  und 
so  die  Abhängigkeit  der  Uebertragungszeit  von  der  Länge  der  Bahnen 
Studiren. 

Hering  erhielt  bei  gesunden  Pferden  im  Mittel  ftir  die  kürzeste 
Uebertragungszeit  (Kreislaufsdauer)  31.5  Secunden;  Vierordt^  ftir  den 
Hund  16.7  Secunden,  für  das  Kaninchen  7.46,  die  Ziege  14.14. 

Beim  Hund  fand  Vierordt^  für  die  Uebertragungszeit  nach  der 

1  Heking,  Tiedemann  u.  Treviranus'  Ztschr.  f.PhysioL  m.  S.  85. 1829 ;  V.  S.58. 
1833;  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  Xu.  S.  112. 1853. 

2  VoLKHANN,  Hämodynamik.  S.  254. 

3  ViEROBDT,  Erscheinungen  u.  Gesetze  d.  Stromgeschwindigkeit.  S.  55. 

4  ViKROBDT  a.  a.  0.  S.  128. 

5  Ibid.  S.  118. 
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Jogularvene  der  entgegengesetzten  Seite  verglichen  mit  der  lieber- 
traguDgszeit  von  der  Jugalarvene  nach  der  GruraWene 


Von  der  einen 

Jugnlaris  auf 

die  andere 

Von  der 
Jugnlaris  auf 
die  Cruralis 

See. 

See. 

1. 

18.92 

21.76 

2. 

17.98 

20.45 

3. 

14.95 

16.65 

4. 

13.46 

13.46 

Mittel 

16.32 

18.08 

Dass  fHr  die  lange  Bahn  keine  auffallend  grössere  Uebertragungs- 
zeit  gefunden  wird  als  flir  die  kürzere,  erklärt  sich  aus  der  verhält- 
nissmässig  grossen  Geschwindigkeit,  mit  welcher  das  Blut  die  Arterien 
mid  Venen  durchläuft,  in  Vergleich  mit  der  geringen  Geschwindig- 
keit, welche  es  in  den  Capillaren  besitzt  und  welche  Verzögerung 
fdr  alle  Bahnen  gleich  ist. 

PoiSEuiLLE^,  der  Hering's  Versuche  bald  wiederholte  und  seine 
fiesaltate  im  Allgemeinen  bestätigte,  fand,  dass  essigsaures  Ammoniak 
und  salpetersaures  Kali,  dem  Blute  in  sehr  verdünnter  Lösung  zu- 
gesetzt, die  Uebertragungszeit  kürzer  macht,  Zusatz  von  Alkohol  sie 
verlängert,  was  in  Uebereinstimmung  mit  seinen  Versuchen  über 
die  Wirkung  der  genannten  Salze  und  des  Alkohol  auf  den  AusHuss 
des  Wassers  aus  Capillarröhren  stand.  Das  eingeführte  Blutlaugen- 
salz wird  bei  der  geringen  Menge,  in  der  es  nach  Yierordt  ange- 
wendet wird,  kaum  einen  Einfluss  auf  die  Transspirationszeit  des 
Blutes  ausüben,  was  übrigens  jetzt  experimentell  geprüft  werden 
könnte  (s.  o.  S.  319). 

Aus  einer  grossen  an  verschiedenen  Thieren  angestellten  Ver- 
SQchsreihe  entnimmt  Yierordt,  dass  die  mittlere  Kreislaufszeit  mit 
der  Zeit  von  27^ Herzschlägen  übereinstimmt,  und  darnach  schätzt 
er  die  Kreislaufsdauer  des  Menschen  bei  einer  mittleren  Pulsfrequenz 
von  72  in  der  Minute  zu  23.1  Secunde.  Näheres  über  den  Zusammen- 
hang der  Kreislaufszeit  mit  Pulsfrequenz,  Körpergewicht  u.  s.  w.  bei 

ViERORDT,    AlNSBR  &  LOHE^. 

1  PoiSEUiLLB,  Ann.  des  scienc.  natur.  2.  s^r.  Zool.  XIX.  p.  30. 1843. 

2  AiNBBB  u.  LoHB,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  XXXI.  (3)  S.  186. 
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Die  Kürze  der  Uebertragangszeit  erklärt  es,  dass  Substanzen, 
welche  an  einem  bestimmten  Orte  ins  Blut  angenommen  werden, 
ihre  Wirkung  aber  an  entlegenen  Orten  des  Organismns  ansttben 
(Gifte),  so  rasch  nach  der  Einverleibung  ihre  Wirkung  entfalten 
können  und  ebenso  erklärt  sich  daraus  die  rasche  Ausscheidung  be- 
stimmter Substanzen  durch  vom  Einverleibungsorte  entlegene  Secre- 
tionsorgane. 


Druckfehler. 

Seite  8  letzte  Zeile  lies  1842  statt  1844. 
r,   1 1  dritte  Zeile  v.  u.  lies  2  Dooibl,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1879.  S.  22. 
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EINLEITUNG. 


Die  JSewegnng  des  Blutes  ist  in  erster  Linie  bedingt  durch  die 
Bewegungen  des  Herzens  ^  welche  in  ganz  bestimmter  Ordnung  er- 
folgen müssen  y  um  den  Eintritt  des  Blutes  in  die  Herzhöhlen  und 
seinen  Austritt  aus  denselben  in  regelmässiger  Folge  geschehen  zu 
lassen.  Die  Regulirung  dieser  Bewegungen  erfordert  ein  Centralor- 
gan^  welches  den  Wechsel  der  Erschlaffung  und  der  Contraetion  der 
Herzmuskulatur  beherrscht  und  eine  bestimmte  Aufeinanderfolge  der 
Hnskelthätigkeit  dir  die  einzelnen  Abtheilungen  des  Herzens  und  fUr 
jede  einzelne  Muskelfaser  des  Herzens  bewirkt  Ein  derartiges  Cen- 
tralorgan  muss  nach  den  jetzigen  Anschauungen  aus  Nervenfasern  und 
Ganglien  bestehen.  Da  diese  regelmässige  Aufeinanderfolge  der  Herz- 
bewegungeuy  welche  als  Systole  (Contraetion)  und  Diastole  (Erschlaf* 
Aing)  bezeichnet  werden  ^  auch  an  dem  von  dem  übrigen  Körper 
getrennten,  isolirten  Herzen  stattfindet,  so  muss  das  regulirende  Ner- 
Tencentrnm  in  dem  Herzen  selbst  gelegen  sein:  es  wird  als  inter- 
cardiales  Nervencentrum  des  Herzens  bezeichnet 

Da  aber  die  Bewegungen  des  Herzens  durch  psychische  Thätig- 
keiten,  durch  die  Athmung,  durch  verschiedene  Empfindungen,  über- 
haupt durch  Erregungen  vieler  Theile  des  Nervensystems  beeinflusst 
werden,  so  muss  das  intercardiale  Nervencentrum  auch  mit  anderen 
Theilen  des  Nervensystems  in  Verbindung  stehen.  Die  Nerven,  welche 
diese  Verbindung  vermitteln,  bezeichnet  man  als  extracardiale 
Herznerven,  und  da  sie  wesentlich  nur  die  Frequenz  der  Herz- 
contractionen  beeinflussen,  als  Hemmungsnerven  und  als  Be- 
jBchlennigungs nerven.  Die  extracardialen  Herznerven  erhalten 
ihre  Erregung  von  einem  in  deni  verlängerten  Marke  gelegenen  Gen- 
tralorgane,  welches  extracardiales  Herznervencentrumheisst> 
aneh  regulatorisches  Herzcentrum  oder  Hemmungscentrum  des  Her- 
zens genannt  wird.. 

In  zweiter  Linie  ist  die  Bewegung  des  Blutes  abhängig  von  der 
Weite  der  Blutgefässe,  beziehungsweise  von  dem  Grade  der  Span- 
nung ihrer  Wandungen.  Je  enger  die  Gefässe  werden,  um  so  grösser 
muss  der  Widerstand  sein,  welcher  sich  dem  Fliessen  des  Blutes  ent- 
gegenstellt und  umgekehrt;  je  nachdem  also  die  Muskeln  in  den  Blut- 
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gofässwandongen  contrahirt  oder  erschlafft  Bind,  muss  in  der  Zeitein- 
heit eine  kleinere  oder  grössere  Menge  Blut  durch  die  Gefässe  strömen. 
Befindet  sich  eine  Arterie  in  dem  Znstande  der  Gontraction,  so  wird 
zu  dem  von  ihr  versorgten  Gefässbezirke  weniger  Blut  strömen,  als 
wenn  die  Wandungen  derselben  erschlafft,  und  damit  dehnbarer  sind: 
im  letzteren  Falle  muss  die  Füllung  der  Gefässe  mit  Blut  stärker 
sein  und  das  Organ  blutreicher  und  röther  erscheinen  als  im  ersteren 
Falle,  und  es  muss  die  Menge  des  Blutes,  welches  durch -die  Vene 
des  Organes  abfliesst  oder  aus  der  angeschnittenen  Vene  ausfliegst, 
eine  grössere  sein.  Da  mit  der  Erweiterung  der  Blutgefässe  die  Wider- 
stände gegen  die  Strömung  abnehmen,  so  muss  damit  auch  der  Druck 
des  Blutes  in  dem  gesammten  Gefässgebiete  vermindert  werden  — 
und  umgekehrt  bei  Verengerung  der  Blutgefässe  der  Gesammtblnt- 
druck  zunehmen. 

Der  Gontractionszustand  der  Muskeln  in  den  Gefässwandungen 
wird  beherrscht  von  den  Gefässnerven  oder  vasomotorischen 
Nerven:  er  kann  in  einem  ganz  beschränkten  Bezirke  des  Körpers 
in  höherem  oder  geringerem  Grade  vorhanden  sein,  oder  sich  aof 
einen  grossen  Bezirk,  vielleicht  auf  die  Arterien  des  gesammten  Kör- 
pers erstrecken.    Nerven,  durch  deren  Reizung  eine  Gontraction  der 
Gefässmuskeln  herbeigeflihrt  wird,  nennt  man  daher  gefäss ver- 
engende oder  auch  pressorische  Nerven;  Nerven,  deren  Rei- 
zung eine  Erschlaffung  der  Gefässmuskeln  bewirkt,  gefässerwei- 
ternde  oder  depressorische  Nerven.   Die  Erfahrung,  dass  psy- 
chische  Einflüsse,   Reizung  sensibler  Nerven,   Empfindungen  eine 
Veränderung  in  dem  Gontractionszustande  der  Gefässe  hervorbringen, 
dass  also  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  ein  gewisser  mittlerer 
Gontractionszustand  der  Blutgefässe  vorhanden  sein  muss,  erfordert 
die  Annahme  eines  gemeinsamen  Organes,  von  welchem  die  Erregung 
der  Gefässnerven  regulirt  und  beherrscht  wird:  dieses  regulatorische 
Organ  wird  Gefässnervencentrum   oder   vasomotorisches 
Gentrum  genannt.    Insofern  es  Erregungen  sensibler  und  anderer 
Nerven  auf  Gefässnerven  überträgt,  ist  es  ein  reflectorisches, 
insofern  es  einen  fortdauernden  Einfluss  auf  den  Erregungsznstand 
der  Gefässnerven  ausübt,  ist  es  ein  tonisches  Gentrum. 

Die  Nerven,  welche  die  Herzthätigkeit  beherrschen  und  die  vaso- 
motorischen Nerven  sind  unabhängig  von  einander  —  beiderlei  Ner- 
ven können  unter  Umständen  in  gleichem  Sinne  auf  den  Blutdruck 
einwirken,  aber  die  Wege,  auf  welchen  sie  wirken,  und  die  Mecha- 
nismen, durch  welche  sie  gelegentlich  in  gleichem  Sinne  wirken,  sind 
durchaus  verschieden. 
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ERSTE  ABTHEILUNG. 

DIE  INNERYATION  DES  HERZENS. 


Ein  Pumpwerk^  welches  von  den  ersten  Anfängen  bis  znm  Ende 
des  Lebens  in  wesentlich  gleicher  Weise  eine  an  Masse  und  Beschaf- 
fenheit wenig  veränderliche  Flüssigkeit  in  Bewegung  erhalten  muss, 
wenn  nicht  das  Leben  bedroht  werden  soll;  bedarf  eines  in  der  Haupt- 
sache selbstständigen  und  unabhängigen  Regulators.  Dieser  Anfor- 
derung an  das  Herz  wird  öenttge  geleistet  1 .  durch  den  Rhythmus  ab- 
wechselnder Contraction  und  Erschlaffung  der  Herzmuskulatar,  2.  durch 
die  jedesmal  kurze  Dauer  der  Contraction  aller  Herzmuskeln,  nach 
deren  Beendigung  die  ganze  Muskulatur  erschlafft  und  für  eine  neue 
Contraction  disponibel  wird,  3.  durch  die  jedesmal  ad  maximum  er- 
folgende Contraction  und  Erschlaffung  der  Muskulatur. 

Der  Regulator  flir  diese  Bewegungen  befindet  sich  im  Herzen 
selbst  und  wirkt  unabhängig  von  dem  ganzen  übrigen  Organismus, 
Dämlich  an  dem  ausgeschnittenen  und  möglichst  blutleeren  Herzen 
—  in  wie  weit  sich  an  seiner  Zusammensetzung  Nerven  und  Gan- 
glien, in  wie  weit  sich  die  Muskeln  selbst  daran  betheiligen,  lässt 
sich  nicht  sicher  begrenzen  und  wird  später  zu  besprechen  sein  auf 
Grund  anatomischer  und  physiologischer  Untersuchungen. 


ERSTES  CAPITEL. 

Die  intracardialen  Nervencentra. 


Die  an  den  Herzen  aller  Thiere  beobachtete  Erscheinung,  dass 
das  ausgeschnittene  möglichst  blutleere  Herz  seine  rhythmischen  Be- 
wegungen eine  Zeit  lang  fortsetzt,  dass  directe  Reizung  seiner  Ober- 
flächen Contractionen  der  ganzen  Herzmuskulatur  hervorruft,  fordern 
die  Annahme,  dass  innerhalb  des  Herzens  automatische  oder  reflec- 
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torische  Nervenapparate  gelegen  sind,  welche  bestimmend  nnd  regn- 
lirend  auf  die  Thätigkeit  der  Herzmusknlatnr  einwirken.  Diese  An- 
nahme stützt  sich  ferner  auf  die  Beobachtung,  dass  Verletzung  oder 
Zerstörung  gewisser  Theile  des  Herzens  ein  vollständiges  Aufhören 
oder  eine  längere  Unterbrechung  der  rhythmischen  Herzpnlsationen 
zur  Folge  hat,  dass  andere  Eingriffe  eine  Beschleunigung  der  Schlag- 
folge veranlassen,  dass  Reizung  extracardialer,  zum  Herzen  gehender 
Nervenstümpfe  nicht  die  Wirkung  einer  Contraction  der  Muskeln  des 
Herzens,  wie  bei  den  motorischen  Nerven  des  übrigen  Körpers  hat, 
sondern  vielmehr  die  Wirkung  des  Aufhörens  der  Herzpulsationen 
während  der  Reizung,  oder  die  Wirkung  einer  Beschleunigung  der 
Schlagfolge.  —  Da  sich  nun  in  den  Herzen  aller  Thiere  Nervenfiwera 
und  Ganglien  nachweisen  lassen,  so  sieht  man  diese  als  die  inter- 
cardialen  Nervencentren  an,  welche  die  Bewegungen  des  Heraens 
reguliren. 

I.  Anaiomlsehe  Data. 

Die  anatomischen  Befunde  von  intercardialen  Nervenelementen 
genügen  bis  jetzt  nicht  zur  Erklärung  der  physiologischen  Erschei- 
nungen, da  weder  in  allen  Herzstücken,  welche  reflectorisch  erregbar 
sind,  Ganglien  nachgewiesen  werden  können,  noch  ein  Zusammen- 
hang der  Ganglien  mit  den  Muskeln  durch  Nervenfasern  nachgewiesen 
ist.  Allerdings  sind  aber  Ganglien  und  Nervenfasern  an  ein* 
zelnen  Stellen  des  Herzens  sowohl  bei  Warmblütern  als  bei  Kalt- 
blütern vorhanden  und  bei  den  Fröschen  sind  es  ganz  bestimmte 
Haufen  von  Ganglien,  welche  an  bestimmten  Stellen  des  Herzens 
constant  gefunden  werden,  namentlich  da,  wo  die  Vagusäste  auf  die 
Scheidewand  des  Vorhofes  gehen  und  an  der  Grenze  von 
Vorhof  und  Kammer,  also  an  Stellen  von  ganz  besonderer  phy- 
siologischer Dignität. 

Bei  Warmblütern  finden  sich  Ganglien  an  den  vom  Plexus  car- 
diacus  abgehenden  Nervenfäden,  welche  theils  in  die  Scheidewand 
der  Ventrikel,  theils  an  der  Oberfläche  des  Herzens  unter  dem  Peri- 
cardium  sich  verbreiten. 

Die  erste  Beobachtung  über  die  Verbreitung  der  Nerven  im  Säuge- 
thierherzen  und  das  Vorkommen  von  Oanglienhaufen  wurde  von  Remak 
am  Kalbsherzen  gemacht  i,  dann  gab  Robert  Lee^  detaillirtere  Abbil- 


1  Kbmak,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1S44.  S.  463.  —  Man  vergleiche  dazu  aber 
die  Bemerkungen  von  Dogibl  im  Arch.  f.  mikroskop.  Anat.  XIV.  S.  470. 1877. 

2  RoBBBT  Lee,  Pbilos.  Transact.  I.  p.  43, 47. 1849. 
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dangen  von  dem  Verlaufe  der  Herznerven  im  Septum  und  an  der  Ober- 
fläche des  Herzens  einer  jungen  Kuh  (heifer)  mit  eingelagerten  Ganglien. 
Diese  Untersuchungen  bestätigten  Cloetta^  und  Sghweigger-Seidel^;  und 
ScHKLAREwsKT^  erweiterte  dieselben  an  verschiedenen  Säugethieren  und 
fand  bei  Vögeln  eine  im  Ganzen  ähnliche  Anordnung.  ]^7ach  Schklarewsky 
bilden  die  durch  Nervenfaserstränge  zu  Ketten  verbundenen  Herzganglien 
geschlossene  Ringe^  deren  einer  in  dem  Umfange  der  Vorhofsscheidewand, 
deren  zweiter  in  der  Atrioventriculargränze  verläuft;  von  ihnen  gehen 
geflechtartig  dünnere  Zweige  mit  kleinen  Ganglien  in  die  Muskulatur, 
ansehnlichere  Zweige  steigen  an  der  Wand  der  Ventrikel  herab;  bei 
Vögeln  liegt  ein  mit  blossem  Auge  erkennbares  Ganglion  hinten  am  Con- 
flux  der  beiden  Ganglienringe,  bei  Säugern  war  ein  Analogon  zu  dem- 
selben nicht  zu  finden.  Nach  IXooiel^  liegen  die  Herzganglien  an  den 
Einmtlndungsstellen  der  grossen  Venen  in  das  Herz  und  an  der  Grenze 
zwischen  Vorhof  und  Ventrikel.  —  In  der  Kammerwand  von  Säugethieren 
konnte  Schweigger-Seidel  zahlreiche  Nervenfasern  mit  Kernanschwellun- 
gen (Endigung?)  nachweisen. 

Zu  dem  Herzen  des  Frosches  gehen  nur  Aeste  des  N.  vagus  und 
zwar  von  jedem  der  beiderseitigen  Vagi  ein  Ast;  diese  beiden  Aeste 
gehen  mit  den  Jugularvenen  bis  in  den  Vereinigungswinkel  derselben, 
wo  sie  zu  einem  Plexus  und  Ganglion,  dem  Vorhofsganglion  zu- 
sammentreten, dessen  Zellen  eine  makroskopische  Anschwellung  bil- 
den. Von  hier  aus  verlaufen  sie  getrennt  auf  der  Scheidewand  des 
Vorhofes  als  hinterer  und  vorderer  Scheidewandnerv.  Der  Faseraus- 
tausch in  dem  Plexus  ist  derartig,  dass  die  beiden  im  Septum  ver- 
laufenden Nerven  aus  beiden  Rami  cardiaci  Fasern  beziehen,  meistens 
aber  der  hintere  Scheidewandnerv  mehr  von  dem  linken,  der  vordere 
mehr  von  dem  rechten  Herznervenaste  versorgt  wird.  Die  beiden 
Soheidewandnerven  sind  mit  Ganglien  durchsetzt,  welche  bald  ver- 
emzelt  liegen,  bald  kleinere  oder  grössere  Gruppen  bilden  mit  da- 
zwischen liegenden  ganglienlosen  Parthieen.  An  der  Atrioventricular- 
klappe  bildet  jeder  der  beiden  Scheidewandnerven  eine  durch  Ein- 
bigerung  zahlreicher  Ganglienzellen  entstehende  Anschwellung,  die 
Atrioventricularganglien  oder  Kammerganglien.  —  Von 
den  Scheidewandnerven  gehen  Zweige  nach  der  Wand  der  Vorhöfe 
ab,  welche  vielfach  mit  einander  anastomosirend  einen  Nervenplexus 
bilden  und  sich  dann  weiter  auf  der  Vorhofswand  verästeln.  Von 
den  Kammerganglien  dringen  Fasern  in  die  Substanz  des  Ventrikels 


1  Clobtta,  Verhandl.  d.  phyg.-med.  Ges.  zu  Würzburg  DI.  S.  64. 1852. 

2  Schwsxoger-Skidbl  ,  Das  Herz,  in  Stricker^s  Handb.  d.  Lehre  v.  d.  Geweben 
1S71.S.  186, 

3  ScHKLABBWSKY,  Göttinger  Nachrichten  1872.  S.  426. 

4  DoonjL,  Arch.  f.  mikroskop.  Anat.  XIV.  S.  470.^1877.  Taf.  23. 
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ein,  lassen  sich  aber  nur  eine  kurze  Strecke  weit  verfolgen,  so  im 
sich  in  dem  bei  weitem  grOssten  Theile  des  Ventrikels 
weder  Nervenfasern,  noch  Ganglien  nachweisen  lassen.  Die 
Verbindung  der  Nerven  mit  den  Muskeln  scheint  für  die  Vorhofe- 
muskeln  derart  zu  sein,  dass  am  Ende  der  Nervenfaser  ein  dreiwink- 
liger Kern  auftritt,  von  welchem  feine  Felden  in  das  Innere  des  Mns- 
kelbttndels  eindringen. 

Eine  eingehende  Untersuchung  der  intracardialen  Nervengebilde  beim 
Frosche  wurde  zuerst  von  Ludwig  i,  bald  darauf  von  Biddeb  &  Rosek- 
BERGEB  2  angestellt.  Leo  Gerlach  ^  beschrieb  dann  die  Nervenplexos  der 
Scheidewand^erven  in  dem  Vorhofe.  Bezüglich  des  Verhaltens  der  Ner- 
venfasern zu  den  Ganglien  glaubte  Bldder^  beweisen  zu  können,  dass 
alle  in  das  Herz  eintretenden  Nervenfasern  sich  zunächst  in  die  Ganglien 
begeben  und  von  diesen  abgehende  Fasern  die  Muskeln  innerviren.  — 
Das  Vorkommen  von  Nerven  und  Ganglien  in  der  Muskelmasse  des  Ven- 
trikels in  so  grosser  Ausbreitung,  dass  sie  in  noch  so  kleinen  vorher 
pulsirenden  Präparaten  nicht  fehlten,  hat  nur  Friedläkder^  behauptet 
Für  das  Gegentheil  sprechen  die  Beobachtungen  von  Biddee^  Schweiooer- 
Seidel,  Engelmann ^,  Leo  Gerlach,  welcher  letztere  einen  dem  Vorhof- 
nervenplexus  ähnlichen  Plexus  auch  im  Ventrikel  vermuthet,  aber  wegen 
der  Dicke  des  Ventrikels  den  Nachweis  eines  solchen  fUr  sehr  schwierig 
hält,  und  DoGiEL.  —  Ueber  die  letzten  Endignngen  der  Nerven  in  den 
Herzmuskeln  verweisen  wir  auf  die  Arbeiten  von  Schweigoer- Seidel, 
Langerhans''  und  Leo  Gerlach. 

Bei  «diesem  Resultate  der  anatomischen  Untersuchung  über  die 
Nerven  des  Herzens  wird  die  Annahme  nothwendig,  dass  die  Mns- 
kelfäden  oder  Muskelzellen  des  Herzens  zugleich  die 
Funktion  von  Nervenfasern  ttbemehmen,  indem  sie  die  von 
nervösen  Gebilden  ausgehende  und  durch  Reizung  herrorgemfene 
Erregung  zu  den  benachbarten  Zellen  fortleiten.  Das  von  dem  der 
Skeletmuskeln  sehr  bedeutend  verschiedene  anatomische  Verhalten 
der  Herzmuskeln  würde  die  Annahme  untersttltzen,  dass  auch  die 
Funktionen  der  Herzmuskulatur  andere  seien,  als  die  der  flbrigen 
quergestreiften  Muskeln.  Wir  werden  diese  Frage  wieder  aufnehmen, 
nachdem  wir  die  physiologischen  Beobachtungen,  welche  zu  derselben 
veranlasst  haben,  besprochen  haben  werden. 


1  Ludwig,  Arch.  f.  Anat  u.  Physiol.  1848.  S.  139. 

2  BiDBER,  Arch.  f.  Auat.  u.  Physiol.  1852.  S.  163  und  Rosenbebgbr,  De  centiis 
motnom  cordiB  disqaisitiones  anatomico-paUiologicae.  Inaug.-DiBS.  Dorpat  1850. 

3  Lbo  Gerlach,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  LXVI.  S.  187. 1876. 

4  BiDDEK,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1868.  S.  1. 

5  Fbiedländbb,  Unters,  a.  d.  physiol.  Labor,  in  WOrzburg  U.  S.  159. 1S67. 

6  Engelmann,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XI.  S.  465. 1875. 

7  Langerhans,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  LYIII.  S.  65. 1873. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


Die  rhythnilächen  Bewegungen  des  Herzens.  349 

II.  Die  rhytlunlBelieii  Bewegungen  des  Herzens. 

Das  Herz  zeigt  einen  fortwährenden  Wechsel  von  Contraction 
(Systole)  und  Erschlaffung  (Diastole).  Die  Contraction  beginnt, 
wie  schon  Habyey^  beobachtete,  an  den  Venen,  schreitet  zu  den  Vor- 
höfen  und  dann  zu  den  Kammern  fort.  Die  Contraction  ist  immer 
eine  maximale,  indem,  soweit  man  es  beobachten  kann,  der  Yor- 
hof  bezw.  die  Kammer  bei  ihrer  Systole  alles  in  ihr  enthaltene  Blut 
heraustreibt,  also  blutleer  wird;  die  Verktirzung  der  Muskeln  ist, 
unabhängig  von  der  Menge  des  Vorhof-  oder  Kammerinhaltes,  immer 
so  stark,  dass  die  Höhle  derselben  leer  wird,  womit  das  Maximum 
erreicht  ist  —  sie  betrifft  ferner  die  sämmtlichen  Muskeln  eines  Herz- 
abschnittes und  ist  also  auch  total;  endlich  findet  die  Contraction 
aller  Fasern  des  Ventrikels  gleichzeitig  statt,  oder  innerhalb  einer 
80  minimalen  Zeit,  dass  diese  Zeit  unmessbar- klein  für  die  jetzigen 
Httlfsmittel  ist.  Auch  die  Dauer  einer  Systole  an  einem  Abschnitte 
oder  einer  einzelnen  Stelle  des  Herzens  ist  sehr  kurz  —  es  ist  daher 
wahrscheinlich,  dass  die  Systole  als  eine  einfache  Zuckung,  nicht 
als  eine  aus  Zuckungen  zusammengesetzte  Contraction  aufzufassen  ist. 
Dagegen  vergeht  von  der  Contraction  der  Vorhöfe  bis  zur  Contrac- 
tion der  Kammern  eine  messbare  Zeit. 

Der  systolischen  Zusammenziehung  der  Herzmuskeln  folgt  sofort 
die  diastolische  Erschlaffung,  welche  nur  wenig  mehr  Zeit 
erfordert,  als  die  Verkürzung.  An  sie  schliesst  sich  ein  mehr  oder 
weniger  langes  Verharren  in  Erschlaffung,  die  Herzpause,  früher 
Perisystole  genannt^. 

Dass  bei  dem  biosgelegten  oder  ausgeschnittenen  Herzen  die 
Systole  an  den  in  die  Vorhöfe  eintretenden  Venen  beginnt,  dann  die 
Vorhöfe  und  zuletzt  die  Kammern  sich  contrahiren,  ist  in  alter  und 
neuer  Zeit  beobachtet  worden  an  den  Herzen  von  Warmblütern  und 
Kaltblütern^.  An  absterbenden  Herzen  werden  allerdings  die  Be- 
wegungen unregelmässig^.  Beim  Frosche  folgt  der  Zusammenziehung 
der  Hohlvenen  erst  die  der  Venensinus,  darauf  die  des  Vorhofes, 
dann  die  des  Ventrikels,  endlich  die  des  Bulbus. 

Die  häufig  erwähnte  Annahme,  dass  die  Systole  eine  maximale  Con- 
traction sei,  auf  welche  man  geführt  wurde  durch  das  völlige  Erblassen 

1  HAavEY,  Exercitationes  anatomicae  de  motu  cordis  et  sanguinis  circulatione 
p.  as.  Botterdam  1660. 

2  RiOLANi,  Encheiridiam  anatomicum  1649.  p.  219. 

3  Vgl.  z.  B.  Hallbb,  Elementa  physiologiae  i.  p.  399. 1757  und  Dondebs,  Phy- 
siologie des  Menschen  1856.  S.  25.  . 

4  VoLKMAKK.  Die  Haemodynamik  S.  387. 1850. 
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des  Vorhofes  bei  verschiedenen  Thieren  and  des  Ventrikels  beim  Frosche, 
durch  die  grosse  Härte  des  systolischen  Ventrikels,  hat  eine  exacte  Be- 
stätigung gefunden  durch  die  Versuche  von  Bowditch  und  seiner  Nach- 
folger in  Ludwig's  Laboratorium  '.  Bowditch  fand,  wenn  er  den  für  sich 
bewegungslosen  Froschventrikel  durch  Inductionsströme  von  minimaler 
Stärke  bis  zu  erheblicher  Stärke  reizte,  dass  die  Zuckung  entweder 
maximal  war  oder  gar  nicht  stattfand,  dass  sie  keineswegs  mit  der  In- 
tensität des  Stromes  an  Umfang  zunahm;  die  Zuckungsgrösse  ändert  sich 
allerdings  mit  der  Leistungsfähigkeit  der  Herzmuskulatur,  aber 
jeder  Strom  löst  nur  die  durch  die  Umstände  gegebene  umfangsreichste 
Zuckung  oder  gar  keine  Zuckung  aus.  Die  Formveiilnderung  und  die 
gleichmässige  Härte  des  Herzens  in  der  Systole  fordern  ferner  die  An- 
nahme, dass  sich  gleichzeitig  sämmtliche  Fasern  des  Vorhofes  oder  des 
Ventrikels  zusammenziehen. 

Die  Frage,  ob  der  Ventrikel  von  der  Basis  nach  der  Spitze  hin  sieh 
zusammenzieht,  oder  ob  die  gesammte  Muskulatur  des  Ventrikels  sich 
gleichzeitig  zusammenzieht,  ist  seit  langer  Zeit  ventilirt  worden';  die 
Versuche,  welche  in  neuester  Zeit  darüber  von  Marchand^  angestellt 
worden  sind,  ergeben,  dass  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Con- 
tractionswelle  grösser  als  100  Mm.  in  1  Sekunde  sein  muss,  alle  Fasern 
also  fast  gleichzeitig  die  Contraction  beginnen. 

An  die  Untersuchung  über  die  Dauer  einer  Systole  schliesst  sich  die 
wichtige  Frage,  ob  die  Systole  eine  einfache  Zuckung  oder  eine  Contrac- 
tion sei?  Die  Dauer  einer  Systole  ist  beim  Menschen  von  Landois^  flir 
den  Vorhof  zu  0,17  Sekunde,  für  den  Ventrikel  zu  0,26''  bestimmt  wor- 
den, wenn  60  Pulsationen  in  der  Minute  waren.  Marey^  hatte  für  die 
Vorhofscontraction  ungefähr  0,1",  für  die  Ventrikelcontraction  (von  An- 
fang bis  zum  Ende  der  Systole)  0,4"  gefunden.  Für  das  Froschherz 
beträgt  nach  Marchand  die  Curve  für  die  Ventrikelcontraction  vom  Be- 
ginn der  Zusammenziehung  bis  zur  Erschlaffung  2 — 3  Sekunden,  wovon 
die  kleinere  Zeithälfte  auf  das  Ansteigen  der  Curve  bis  zum  Gipfel  fällt, 
es  würde  also  für  die  Contraction  bis  ziun  Maximum  etwa  1  Sekunde  zn 
rechnen  sein.  Dass  diese  Zeit  durch  die  Temperatur  des  Ventrikels  sehr 
bedeutend  verändert  wird,  hat  schon  Cyon  ^  ermittelt ;  er  giebt  aber  keine 
Zahlen  an.  —  Immerhin  ist  die  Dauer  einer  systolischen  Muskel- 
zusammenziehung erheblich  (lOmal)  länger  als  die  Dauer 
einer  Skeletmuskelzuckung,  wenn  der  Nerv  electrisch  gereizt  wird. 

Bei  der  anatomischen  Verschiedenheit  des  Herzmuskels  von  den  Ske« 
letmuskeln  kann  aber  die  längere  Dauer  nicht  beweisend  dafür  sein,  dass 
die  Systole  nicht  als  eine  einfache  Zuckung  anzusehen  sei.    Marey'  fasst 

1  Bowditch,  Leipziger  Berichte  1871.  S.  652.  —  Luioi  Lügiani,  Ebenda  1873. 
S.  11. 

2  KüRscHNEB,  Art.  „Herzthätigkeit"  in  Wagner's  HandwÖrterb.  d.  Physiol.  ü. 
S.  35. 1844. 

3  Marchakd,  Arch  f.  d.  ges.  Physiol.  XV.  S.  511. 1877. 

4  Landois,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1 866.  S.  1 77  und  Die  Lehre  vom  Arterien- 
puls 1872.  S.  307. 

5  Marey,  Circulation  du  sang  1863.  p.  72. 

6  Cyon,  Leipziger  Berichte  1 866.  S.  256. 

7  Marby,  Joum.  d*anat.  et  de  physiol.  1866.  p.  403. 
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die  Systole  trotzdem  als  eine  einfache  Maakelzncknng  auf,  weil  die  Form 
der  Herzconre  and  der  Muskelznckungscurve  dieselben  wesentlichen  Eigen- 
thtlmlicbkeiten  des  Ansteigens,  des  Gipfels,  des  Abfallens  darbieten.  Wie 
zuerst  Eöluker  &  H.  Müller  ^,  später  Maret  nachwiesen,  findet  an  dem 
an  das  Herz  angelegten  Ischiadicns  des  stromprtifenden  Froschschenkels 
niu'  eine  einfache  secnndäre  Znckung,  keine  tetanische  Contraction  statt. 
Cton  macht  geltend,  dass  ein  momentaner  electrischer  Reiz  eine  ebenso 
beschaffene  Systole  hervorruft,  wie  die  darch  den  normalen  inneren  Reiz 
hervorgerufene,  wenn  das  Herz  sich  in  gewöhnlicher  Temperatur  befindet, 
dass  dagegen  danemde  Reizung  eines  in  der  Wärme  stillstehenden  Frosch- 
herzens einen  Tetanus  hervorbringt.  Auch  Marghand  schliesst  auf  Grund 
seiner  Versuche,  in  denen  er  die  eleetromotorischen  Schwankungen  des 
Herzens  während  der  Systole  benutzte,  nm  den  Verlauf  der  Gontractions* 
welle  zu  ermitteln,  dass  die  Systole  eine  einfache,  aber  allerdings  sehr 
verlängerte  Zucknng  ist,  sich  der  Bewegungsart  der  glatten  Muskeln  an- 
Dähernd. 

Wenn  also  die  Systole  eine  einfache  Zuckung  der  Herzmuskeln 
ist,  so  erhebt  sich  die  Frage,  ob  es  beim  Herzen  einen  den  Skelet- 
muskehi  analogen  Tetanus  giebt?  und  weiter,  unter  welcher  Form 
wir  einen  Herztetanns  zu  erwarten  haben?  Versteht  man  mit  Weber, 
Dübois-Retmond,  Helmholtz  unter  Tetanus  eine  dauernde  Contrac- 
tion des  Muskels,  welche  sich  aus  einer  Reihe  so  schnell  auf  ein- 
ander folgender  einfacher  Zuckungen  zusammensetzt,  dass  jede  vor- 
hergehende beim  Eintritt  der  folgenden  noch  nicht  erheblich  nach- 
gelassen hat%  so  mnss  das  Herz  eine  dauernde  Zusammenziehung, 
welche  sich  aus  discontinnirlichen  Systolen  zusammengesetzt  ergiebt, 
zeigen. 

Es  sind  verschiedene  Erscheinungen  am  Herzen,  namentlich  am  Her- 
zen des  Frosches  als  Herztetanus  angesprochen  worden:  eine  partielle 
andanemde  Zusammenziehung  wurde  bei  Reizung  des  Froschherzens  mit 
starken  electromagnetischen  Wechselströmen  in  der  nächsten  Umgebung 
der  Electroden  schon  von  Eduard  Weber  ^  bemerkt  und  dasselbe  sahen 
auch  LüDWia  &  Hoffa*,  aber  diese  Forscher  heben  hervor,  dass  auch 
durch  die  kräftigsten  electrischen  Reize  das  Herz  nicht  in  allgemeinen 
Tetanus  gesetzt  werden  könne,  dass  vielmehr  nur  ein  Wirrwarr  von 
raschen,  unregelmässigen  Bewegungen  mit  gleichzeitiger  Vergrösserung 
und  starker  Füllung  des  Herzens  mit  Blut  eintrete.  Wenn  Heidenhain  ^ 
diese  Bewegungen  „  als  einen  tumultuarischen  Tetanus  ^  bezeichnet,  so  ist 
damit  durchaus  kein  wirklicher  Tetanus  nachgewiesen,   wie  Goltz <^  an- 


1  EöLLiKEB  &  Müller,  Würzburger  Verhandl.  VI.  S.  528. 1 856. 

2  Helmholtz,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1S50.  S.  276. 

3  Ed.  Wbbbs,  Art.  „Muakelbewegung^*  in  Wagner's  HandwiSrterb.  d.  Physiol. 
in.  2.  S.  36.  1846. 

4  Ludwig  &  Hofpa,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  IX.  S.  107. 1850. 

5  Heidenbain,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1858.  S.  479. 

6  Goltz,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXIÜ.  S.  493. 1861. 
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nimmt,  und  wenn  Heidenhaim  „in  manchen  Fällen  den  Ventrikel  in  eine 
vollkommen  stetige,  tonische  Gontraction  gerathen  sah**,  so  steht  diese 
Angabe  bis  jetzt  völlig  isolirt.  —  Goltz  hat  durch  plötzliche  starke 
FttUnng  des  Ventrikels  mit  Blut  eine  längere  Zeit  dauernde  Systole 
des  Frosch  Ventrikels  erzeugt,  welche  er  als  abhängig  von  den  venösen 
Apparaten  des  Herzens  ansieht  —  er  läset  nämlich  das  Blut  in  eine  in 
die  Aorta  eingebundene  Glasröhre  fliessen,  und  wenn  der  grösste  TheU 
des  Blutes  in  die  Röhre  geflossen  ist,  so  treibt  er  durch  starkes  Blasen 
in  die  Röhre,  den  Widerstand  der  Klappen  überwindend,  alles  Blut  in 
den  Ventrikel,  welcher  nun  stark  ausgedehnt  wird ;  der  Übermässig  aus- 
gedehnte Ventrikel  zieht  sich  kräftig  zusammen  und  bleibt  zusammenge' 
zogen,  während  Vorhof  und  Sinus  weiter  pulsiren.  Nachgewiesen 
hat  Goltz  einen  wirklichen  Tetanus  nicht,  und  es  muss  wohl 
als  wahrscheinlich  angesehen  werden,  dass  es  sich  hier  um  eine  protn- 
hirte  Zuckung  der  Muskeln,  hervorgebracht  durch  starke  Zerrung  der- 
selben handelt.  Nach  Marey  '  dauert  auch  die  einfache  Zuckung  emes 
gezerrten  Skeletmuskels  viel  länger  als  die  des  normalen  und  anderer- 
seits kann  man  durch  Drücken  und  Kneifen  einer  Stelle  des  Ventrikels 
gleichfalls  eine  dauernde,  örtliche  Contraction  bewirken,  wie  Goltz  selbst 
anfuhrt.  Endlich  spricht  der  von  Goltz  angegebene  umstand,  dass,  wenn 
der  Ventrikel  wieder  zu  pulsiren  beginnt,  derselbe  auch  während  der 
Diastole  tonisch  zusammengezogen  bleibt  und  nur  wenig  Blut  in  seine 
Höhle  lässt,  für  eine  Affection'der  Muskelsubstanz  des  Herzens. 
Seitdem  Ludwig  einen  Apparat  construirt  hat,  mittelst  dessen  der 
Druck,  welchen  das  Froschherz  auf  seinen  Inhalt  bei  Ausschluss  der 
Blutcirculation  austtbt,  aufgezeichnet  wird  —  gewöhnlich  als  „Frosch- 
manometer'' bezeichnet  (s.  Fig.  1  und  die  Beschreibung  dazu  S.  359)  — 
ist  von  Oton  und  von  Luigi  Lügiani  ein  Tetanus  des  Herzens  statoirt 
worden.  —  Cton^  brachte  das  mit  dem  Manometer  in  Verbindung  stehende 
Herz  aus  einer.  Umgebung  von  0^  plötzlich  in  eine  Umgebung  von  40^ 
und  sah  das  Herz  eine  Reihe  von  so  rasch  aufeinanderfolgenden  Schlägen 
ausführen,  dass  es  schliesslich  in  einen  Tetanus  verfiel,  welcher  hödistens 
15  bis  30  Sekunden  andauerte.  Cton  denkt  sich  diesen  Tetanus  dadurch 
zu  Stande  kommend,  dass  der  jedesmal  folgende  Reiz  früher  erscheint 
bevor  die  dem  vorhergehenden  Reize  entsprechende  Zuckung  abgelaufen 
ist.  Bei  allmählicher  Erwärmung  des  Herzens  auf  40^  kommt  dieser 
Tetanus  nicht  zu  Stande.  Die  Excursionen  der  Herzschläge  sind  aber 
bei  dieser  Temperatur  und  überhaupt  bei  Temperaturen  über  30 <^  sehr 
niedrig.  So  hatte  z.  B.  ein  Herz  bei  19^  40  Pulsationen  in  t  Ifinnte 
und  eine  Excursionshöhe  von  4  Mm.,  nach  allmählicher  Erwärmung  bis 
34^  aber  130  Pulsationen  pro  1  Min.  mit  einer  Excursion  von  0,5  Mm. 
—  An  mehreren  Stellen  seiner  Arbeit  spricht  sich  Cton  über  diesen 
Tetanus  der  Art  aus,  dass  man  zweifelhaft  wird,  ob  es  sich  hier  um 
einen  allgemeinen  Tetanus  des  Ventrikels  oder  um  das  unregelmässige 
Wogen,  welches  schon  Weber  beobachtet  hatte,  handelt:  „bei  einer  der 
Grenzwärme  nahen  Temperatur  sieht   man  das  Herz  noch  in  lebhaften 

1  Mabby,  Du  mouYement  dans  les  fonetions  de  la  vie  1S68.  p.  363. 

2  Cyon,  Leipziger  Berichte  1866.  S.  256. 


Digitized  by  VjÖOQ  IC 


Tetanus  des  Herzens  ?  353 

Gontractionen  begrift&n,  trotzdem  aber  treibt  es  keine  Spnr  seines  Inhalts 
in  das  Manometer  hinein.  Eine  genauere  Beachtung  der  Herzcontraction 
itot  alsbald  erkennen^  dass  diese  Erscheinung  in  einer  peristalti* 
sehen  Znsammenziehnng  des  Mnskelfleisches  begrflndet  sei^  die  von 
der  Vorhofsgrenze  gegen  die  Spitze  fortschreitet. '^  Und  bei  Besprechung 
des  Yersnches  von  S€helske  \  welcher  bei  Reizung  des  Vagus  an  dem 
erwXnnten  Herzen  den  Ventrikel  in  wogender  Zusammenziehung  (Tetanus 
mit  Intermissionen)  begriffen  sah,  bemerkt  Gyon,  es  sei  dabei  wohl  nicht 
der  Vagos  allein,  sondern  das  Herz  selbst  electrisch  gereizt  worden,  so 
dass  dieser  Versuch  nur  eine  Wiederholung  des  WEBEB*schen  und  Hoffa- 
LüDwio'schen  Versuches  zu  sein  scheint  Hoffmann  2  fand  Stillstand  des 
Herzens  bei  höherer  Temperatur,  aber  die  von  Sghblske  angegebene  Folge 
der  Tetanisirung  des  Vagus  nicht  constant. 

Endlich  hat  Litgiaki  ^  mit  dem  inzwischen  weiter  ausgebildeten  und 
venrollkommneten  LüDwia'schen  Apparate  einen  Tetanus  oder  tetani- 
sehen  Anfall  des  Froschherzens  zu  beobachten  geglaubt;  indess 
Kbonscker  und  STiuLma^  haben  es  wahrscheinlicher  gemacht,  dass  es 
sich  dabei  um  ein  durch  die  Versuchsanordnung  bedingtes  Artefact  han- 
delt LüCiANi  fand  nämlich,  dass,  wenn  man  an  dem  auf  die  Ganttle  des 
Apparates  aufgebundenen,  mit  Eaninchensemm  gefüllten  Froschherzen 
eme  neue  Ligatur  um  dessen  Vorhöfe  legt,  dne  sofortige  Erhebung  des 
Schwimmers  eintritt,  welcher  nun  anfangs  sehr  frequente  und  kleine 
Palse  verzeichnet,  welche  unter  Absinken  des  Druckes  aUmählich  seltner 
und  grösser  werden.  Lugiani  beobachtete  auch,  dass  dieser  Tetanus 
schwindet,  sobald  die  Unterbindung  gelöst  wird.  Kbonegker  erklärt  das 
Angteigen  der  Manometerflttssigkeit  durch  ein  üebertreten  des  Herzinhaltes 
aus  dem  durch  die  Ligatur  verkleinerten  Herzräume  in  das  Manometer, 
ans  welchem  die  Flüssigkeit  nicht  sogleich  entweichen  kann  —  wird 
letzteres  durch  eine  Abänderung  der  Vorrichtung  ermöglicht,  so  sinkt  der 
Dmck  sofort  auf  die  ursprüngliche  Höhe.  Die  vermehrte  Frequenz  der 
Pnlsationeii  wtlrde  aus  der  veränderten  Füllung  des  Herzens  zu  erklären 
Min  —  sie  erhält  sich  nach  Lösung  der  Umschnürung  einige  Zeit. 

Ein  den  Skeletmuskeln  analoger  Tetanus  des  Herzens, 
welcher  gleichzeitig  das  Oesammtorgan  erfasst,  wie  es 
doch  beim  Skeletmuskel  der  Fall  ist,  scheint  also  bis  jetzt 
nicht  beobachtet  zu  sein. 

Die  Zeit,  welche  vom  Beginne  der  Zusammenziehung  des  Vorhofes 
bto  zu  der  des  Ventrikels  vergeht,  ist  von  Masey  ^  zu  beinahe  0,2  Sek. 
fllr  das  Herz  des  Pferdes  bestimmt  worden.  Haaey  erhielt  diese  Be- 
stimmung, indem  er  einen  Eautschukballon  in  den  rechten  Ventrikel, 
emen  zweiten  in  den  Vorhof  mittelst  einer  Bohre  durch  die  Jugularvene 

1  ScHBLSEB,  Ueber  die  Veränderungen  der  Erregbarkeit  durch  die  Wärme. 
Heidelberg  1860. 

2  Hofvhann,  Beiträge  zur  Anatomie  und  Physiologie  des  N.  vagus  bei  Fischen. 
Giessen  1860. 

3  Lttioi  Luciani,  Leipziger  Berichte  1873,  S.  1. 

4  Ebohbcksb  (und  Stiblino).  Beiträge  zur  Anatomie  und  Physiologie,  als  Fest- 
gabe Gasl  Ludwig.  1874.  S.  CLXXm. 

5  Masst,  Physiologie  mödicale  de  la  curculation  du  sai^  1863.  p.  70.  Fig.  8. 

Hudboeli  der  Physiologie.   Bd.  lY.  23 
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dniUhrte;  jeder  der  beiden  Balloiia  commnnieirte  mittelst  einer  Kantaehuk« 
rdhre  mit  einem  MAKET^sehen  regiatrirenden  Ftthlhebel,  welcher  die  von 
dem  Yorhofe  and  von  dem  Ventrikel  auf  die  in  ihnen  enthaltenen  Ballons 
anggettbten  Dmeke  der  Intensitilt  nnd  der  Zeit  naeh  anfseichnet.  Beim 
Froschherzen  dürfte  nach  den  Untersnchnngen  von  Mabchakd  ^  die  Zäi 
zwischen  Vorhofis-  nnd  Yentrikeleontraction  0,38  —  0,6  Sek,  betragen. 
Maschand  bestimmte  an  Froschherzen,  welche  ans  Vorhof  nnd  Kammer 
bestanden,  am  Sinns  abgeschnitten  waren,  nnd  daher  keine  spontanes 
Bewegungen  machen,  die  Zeit,  welche  vergeht  von  dem  Momente  der 
Reizung  des  Ventrikels  bis  zur  Gontraction  desselben  nnd  die  Zeit  zwi- 
schen der  Reizung  des  Vorhofes  bis  znr  Oontraction  des  Ventrikels,  also 
die  Dauer  der  Uebertragung  des  ErregungsTorganges  vom  Vorfaof  auf 
den  Ventrikel.  Will  man  daraus  auf  die  Zeit  zwischen  Vorhofiieontrte- 
tion  und  Ventrikelcontraction  schliessen,  so  muss  man  die  Hypothese  zo 
Hülfe  nehmen,  dass  die  Latenzdauer  der  Ventrikelcontraction  derjenigen 
der  Vorhofscontraction  gleich  gross  ist.  —  Die  Anordnung  der  Versnebe 
ist  folgende:  das  durch  Thonbäusche  in  seiner  Lage  fixirte  Herz  liegi 
mit  einer  bestimmten  Stelle  des  Ventrikels  auf  dem  einen  Electrodenpaar 
und  mit  dem  Vorhofe  nahe  der  Atrioventrikulargrenze  auf  einem  zweiten 
Electrodenpaare;  genau  über  dem  ersten  Electrodenpaare  trilgt  der  Ven* 
trikel  den  kürzeren  Arm  eines  sehr  leichten  Hebels,  dessen  längerer  Arm 
die  Bewegungen  an  einem  rotirenden  Oylmder  aufzeichnet  Durch  die 
Electrodenpaare  kann  der  erregende  Inductionsschlag  mittelst  einer  Wippe 
abwechselnd  gesandt  werden. 

Die  Fortpflanzung  der  Erregung  vom  Vorhof  zum  Ventrikel  bedarf 
also  nach  Mabchand's  Beobachtungen  einer  sehr  langen  Zeit,  einer  viel 
längeren  Zeit  als  die  Muskelleitung  in  Anspruch  nehmen  kann.  Nach 
den  Bestimmungen  Enoelmann's  ^  beträgt  die  Fortpflanzungsgeschwindig* 
keit  der  Erregung  im  Herzmuskel  wahrscheinlich  viel  mehr,  aber  gewiss 
nicht  weniger  als  20  Mm.  in  t  Sek.,  was  Maboband  aus  eigenen  Ver- 
suchen gleichfalls  schliesst  —  durch  Muskelleitung  würde  aber  in  Mar- 
chand's  Versuchen  höchstens  0,1  Sek.  verbraucht  worden  sein  —  an  eine 
Leitung  durch  Nervenfasern  kann  überhaupt  nicht  gedacht  werden  und 
sie  würde  unzweifelhaft  noch  viel  schneller  gehen:  es  bleibt  also  nur 
die  Annahme  übrig,  dass  der  Weg  der  Erregung  von  dem  Vor- 
hofe zur  Kammer  durch  die  gangliösen  Apparate  an  der 
Atrioventrikulargrenze  führt.  Diese  Annahme  ist  schon  von  H. 
MuNK  3  gemacht  worden,  indem  er  am  sinuslosen  Froschherzen  die  Reihen- 
folge der  Bewegungen  sich  umkehren  sah,  wenn  der  Bulbus  gereizt  wurde^ 
wSl^rend  bei  Reizung  der  Vorhofeganglien  der  gewöhnliche  Ablauf  der 
Herzperiode  erfolgte.  —  Die  willkürliche  Bestinunung  von  Punkten  am 
Herzen,  von  denen  die  Oontractionen  ihren  Anfang  nehmen  sollen,  ist  in 
grosser  Ausdehnung  von  Panüm^  ausgeführt  worden.    Eckhard^  hat  nach 

1  Mabchand,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVU.  S.  137. 1878. 

2  Engblmakk,  Arch.  £.  d.  ges.  Physiol.  XI.  8. 465. 1875  und  Onderzoekingen  te 
Utrechtm.3.p.79. 1875. 

3  H.  MuNK,  Arch.  f.  (Anat.  u.jPhyaioL  1878.  8. 569. 

4  Pahtjv,  Bibliothek  for  Laeger  X.  p.  46. 1 858.  Auszug  in  Schmidt^s  Jahrbüchem 
C.  8. 148.  

5  EcKHABD,  Beitrftge  zur  Anatomie  und  Physiologie  Vn.  S.  191 .  1873. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


Bedingungen  für  die  Henrhythmik.  355 

Exstiipation  der  AtrioventriknUrganglien  ein  Stilistehen  des  Ventrikels  bis 
zn  10  Ifinnten,  Marchand  aber  ein  Stillstehen  während  vieler  Stunden 
bei  Fortdaner  der  Pnlsationen  von  Atrien  und  Sinus  und  erhaltener  Reiz- 
barkeit des  Ventrikels  beobachtet.  Diese  Versuche  würden  bestätigend 
fttr  die  obige  Annahme  eintreten. 

Die  Dauer  der  Diastole  beträgt  nach  Landois  beim  Menschen 
etwa  0,2  See.,  beim  Pferde  nach  der  von  Maeby  erhaltenen  Curve  wenig 
mehr  als  0,1  See,  sie  entspricht  wahrscheinlich  der  Dauer  der  Ausdeh- 
nnng  der  erschlaffenden  Muskelfasern,  was  auch  aus  Marghand's  Ver- 
glichen am  Froschherzen  hervorzugehen  scheint,  welcher  die  Gestalt  der 
OuTe  eines  Herzschlages  ähnlich  der  Ourve  einer  Muskelzuckung  fand. 
Eme  Einwirkung  von  Nerven  findet  hier  also  wohl  nicht  statt. 

Von  der  eigentlichen  Diastole  ist  aber  zu  unterscheiden  die  Ruhe* 
zeit  des  erschlafften  Herzens,  die  sogenannte  Herzpause.  Von  ihrer 
Dauer  ist  die  Frequenz  der  Herzpulsationen  bedingt  und  sie  ist  gleich 
diesen  vielen  Schwankungen  unterworfen  und  von  den  Einflüssen  der 
intracardialen  und  extracardialen  Nerven  abhängig.  Die  Dauer  der  Herz- 
pause  beim  normalen  Menschen  beträgt  nach  Landois  0,4  See.  bei  60  Pulsen 
in  der  Minute,  nach  Maret*s  Gurve  vom  Pferde  0,6  See,  wenn  die  ganze 
Herzrevolution  1,2  See.  ausmacht. 

In  wie  weit  die  Dauer  der  Herzpause  von  den  Nerven  des  Herzens^ 
in  vie  weit  sie  von  anderen  Einflüssen  beherrscht  wird,  ist  im  folgenden 
Abaehnitt  erörtert. 


ni.  Bedfngniigeii  für  die  rhythmischen  Bewegungen  des 

Herzens. 

Das  aus  dem  Körper  ausgeschnittene  Herz  setzt  seine  rhythmi- 
schen Bewegungen  eine  Zeit  lang  fort,  dann  werden  seine  Bewegun- 
gen nnregelm&ssig,  indem  die  Vorhöfe  öfter  pulsiren,  als  die  Ventrikel^ 
darauf  pulsiren  einige  Zeit  die  Vorhöfe  allein  und  endlich  hören  die 
Bewegungen  ganz  auf,  können  auch  durch  äussere  Reize  nicht  mehr 
bervorgerufen  werden- 

Für  das  ausgeschnittene  Herz  des  Kaninchens  fanden  Czbbmak  und 
PiOTBowsKY^die  Dauer  der  Bewegungen  sehr  verschieden:  von  60  Her- 
HA  ergab  sich  die  geringste  Dauer  zu  3  Min.  15  See,  die  längste  zu 
36  Minuten,  das  Mittel  aus  allen  60  Versuchen  zu  11  MLn.  46  See,  und 
es  betrug  die  Zahl  der  Pulsationen  des  ausgeschnittenen  Herzens  86  bis 
700,  Bei  einem  grossen  weiblichen  Kaninchen  schlugen  die  Ventrikel 
noch  9  Min.  30  See,  die  Vorhöfe  über  1  Stunde  und  18  Min.  Die  Ur- 
itehe  dieser  grossen  Differenzen  ist  unbekannt  Panüm^  beobachtete  noch 
15  Stunden  nach  dem  Tode  eines  Kaninchens  rhythmische  Contractionen 

1  Czbbmak  &  y.  Piotbowbkt,  Sitzungsber.  d.  Wiener  Aead.  XXV.  S.  431. 
1857. 

2  Pahüm,  Bibliothek  for  Laeger  X.  p.  46. 1 858.  Auszug  in  Schmidt's  Jahrbüchern 

CS.  148. 
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am  rechten  Vorhofe.  —  Fttr  das  Froschherz  giebt  Budge^  an,  dass  bei 
einer  Temperatur  von  12 — 14<)  0.  dasselbe  0;5— 23  Stunden  geschlagen 
habe  nnd  die  Reizbarkeit  desselben  etwas  frtlher  erloschen  sei  als  die 
der  Nn.  ischiadici  desselben  Thieres.  Valentin^  giebt  die  Zeit,  während 
welcher  ein  herausgeschnittenes  Froschherz  schlftgt,  auf  im  Mazimam  bei- 
nahe 2V2  Tage  (52  Standen)  an.  Anch  ich  habe  bei  130  C.  Pnlsatio- 
nen  über  48  Standen  lang  beobachtet 

Beim  Froschherzen  sind  eine  Anzahl  von  Bedingungen  ermittelt 
worden,  welche  die  Dauer  der  Schlagfähigkeit  des  Herzens  bestim- 
men. Sie  beziehen  sich  theils  auf  das  ganze  Herz,  theils  auf  ein- 
zelne Herzabschnitte  nach  Trennung  des  Znsammenhanges  derselben. 
Da  unter  den  anzugebenden  Bedingungen  nicht  nur  die  Dauer  der 
Schlagfähigkeit,  sondern  auch  die  Schlagfolge  und  die  Qualität  der 
Pulsationen  geändert  wird,  so  werden  alle  diese  Veränderungen  zu 
besprechen  sein. 

1.  Die  Einwirkung  von  Gasarten 

auf  das  Herz  ist  bestimmend  sowohl  fttr  die  Dauer  der  Schlagfähig- 
keit und  Reizbarkeit  des  Herzens,  als  auch  fttr  die  Frequenz  und  In- 
tensität seiner  Pulsationen. 

Bei  starker  LuftYerdttnnung,  unter  dem  Recipienten  der  Luft- 
pumpe, hören  die  Pulsationen  des  H6rzens  nach  etwa  einer  Stande 
auf  und  das  Herz  verliert  seine  Reizbarkeit  gegen  mechanische  und 
electrische  Reize.  Nach  Zutritt  von  Luft  beginnen  die  Pulsationen 
bald  wieder.  Aehnlich  verhält  sich  ein  Herz,  welches  auf  andere 
Weise  der  Luft  beraubt  ist.  Wesentlichen  Einfluss  auf  die  Dauer  der 
Bewegungen  hat  der  Sauerstoff  der  Luft,  während  Eohlen^ure  die 
Dauer  vermindert.  Mangel  an  Sauerstoff  macht  also  das 
Herz  schein^todt. 

Die  Zeit,  während  welcher  das  Herz  des  Frosches  im  luftverdUnnten 
Räume  noch  schlägt,  wird  von  Tiedemakn^  zu  etwa  30  See,  von  Oastell^ 
auf  etwa  eben  so  viele  Minuten  angegeben.  Die  Differenz  rührt,  wie 
Bernstein^  wahrscheinlich  gemacht  hat,  davon  her,  dass  in  Tiedemann's 
Versuchen  das  Herz  in  Folge  der  Luftänderung  rasch  austrocknete.  Bebk- 
STEiN  fand,  dass  unter  dieser  Bedingung  ein  Froschherz  allerdings  sehr 
bald  zu  pulsiren  aafhört,  dass  es  aber  bei  einer  Temperatur  von  22  bis 
24 <^  ungefähr  eine  Stunde  lang  pulsirt. 

1  BuDGB,  Art.  „Sympathischer  Ner?  mit  besonderer  Rücksicht  auf  die  Hert- 
bewegunff*'  in  Wagner's  Handwörterb.  d.  Physiol.  m.  1.  S.438. 1846. 

2  VALENTIN,  Lehrbuch  der  Physiologie  des  Menschen  n*".  S.  613. 1848. 

3  TiEDEMANK,  Arch.  f.  Anat.  u.Thysiol.  1847.  S.  490.  Daselbst  ist  auch  die  ftltere 
Literatur  (Caldani,  Wernlein,  Fontana)  angegeben, 

4  Gastbll,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1854.  S.  226. 

5  J.  Bbenstbik,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1860.  S.  527. 
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Dass  das  freihängende  Herz  in  gewöhnlicher  Luft  3 — 4  mal  länger 
pnldrt,  als  das  anf  einer  Glasplatte  liegende,  hat  schon  Alexander  von 
Humboldt^  beobachtet  —  die  Wirkung  des  Lnftmangels  wird  auf  das 
frei  hängende  Herz  eine  umfassendere  sein.  Die  grossen  Differenzen, 
welche  Gaule-  im  Verhalten  der  Herzen  von  in  der  Kälte  gegen  in  der 
Wärme  aufbewahrte  FrOsche  fand,  dürften  sich  auch  für  das  Verhalten  im 
Inftverdflnnten  Räume  geltend  machen,  —  Brachte  Gastell  das  Herz  in 
Inftireies  Wasser,  so  hörten  die  Pulsationen  nach  20  Min.  auf,  begannen 
aber  nach  Herausnahme  aus  demselben  nach  15  Min.  wieder  und  dauerten 
Ober  2  Stunden.  —  Dagegen  beobachtete  Goltz  ^  noch  längere  Zeit  Pul- 
sationen an  Froschherzen,  welche  er  unter  Gel  gebracht  hatte;  nur  wenn 
das  Herz  unter  Gel  durch  besondere  Eingriffe  zum  Stillstand  in  Diastole 
gebracht  worden  war,  blieb  es  pulslos  bis  zum  Tode. 

Dass  der  Sauerstoff  der  Luft  es  ist,  welcher  die  Dauer  der  Herz- 
bewegungen verlängert,  hat  schon  von  Humboldt  aus  seinen  Versuchen 
geschlossen.  Gastell  fand  unter  gleichen  Versuchsbedingungen,  dass  ein 
Froschherz  in  reinem  Sauerstoffgase  12  Stunden  mit  erhöhter  Lebhaftig- 
keit pulslrt,  in  Stickstoff  nur  1  Stunde,  in  Wasserstoff  1  Stunde  25  Min. 
In  Kohlensäure  stand  aber  das  Herz  nach  10  Min.  still,  in  Stttckoxydal- 
gas  nach  5 — 6  Mm.,  in  Kohlenozydgas  nach  40  Min.,  in  Chlorgas  nach 
2  Min.,  und  kam  auch,  wenn  es  nachher  wieder  in  gewöhnliche  Luft  ge- 
bracht wurde,  nach  Einwirkung  der  drei  letzten  Gasarten  nicht  wieder 
in  Thätigkeit.  —  In  exacter  Weise  hat  Cton^  die  Abhängigkeit  der  Herz- 
bewegung von  der  Anwesenheit  des  Sauerstoffs  am  Froschherzen  mittelst 
des  Froschmanometers  nachgewiesen,  indem  er  0-haltiges  Serum  einfüllte 
and  dasselbe  mit  Serum  vertauschte,  welches  mit  Kohlensäure  gesättigt 
war:  nur  bei  Anwesenheit  von  Sauerstoff  waren  regelmässige  Pulsatio- 
nen zu  beobachten,  während  sie  bei  Einführung  von  mit  Kohlensäure  ge- 
dittigtem  Serum  aufhörten. 

Es  geht  aus  diesen  Versuchen  nicht  hervor,  ob  der  Scheintod 
des  Herzens,  welcher  bei  Sauerstoffmangel  und  noch  schneller  durch 
Kohlensäure  eintritt,  von  den  Nerven  des  Herzens  oder  von  den  Mus- 
keln desselben  ausgeht,  doch  ist  wahrscheinlich  das  letztere  der  Fall, 
da  die  Pulsationen  keineswegs  plötzlich  bei  voller  Intensität  der  Con- 
tractionen  aufhören,  sondern  die  Znsammenziehungen  allmählich  bis 
znr  Unmerklichkeit  schwächer  werden. 

2,  Die  Einwirkung  von  Flüssigkeilen, 

Nach  den  Vorstellungen,  welche  sich  HallerJ^  von  der  rhythmi- 
schen Bewegung  des  Herzens  gebildet  hatte,  sollte  das  venöse  Blut 

1  A.  VON  Humboldt  ,  Versuche  über  die  gereizte  Muskel-  und  Nervenfaser  11. 
S.  273. 1797. 

2  Gaule,  Arch.  f.  (Anat  u.)  PhysioL  1878.  S.  291. 

3  Goltz,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXm.  S.  493. 1862. 

4  Cyon,  Compt.  rend.  I.  p.  1049.  1867. 

5  Hallxb,  Elementa  physiologiae  I.  p.  493.  1757;  causa,  quae  cor  in  motum 
eiet,  omnüio  sanguis  venosus  est. 
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der  Beiz  sein,  welcher  die  Contraction  der  Herzmusknlatar  auslöste 
und  indem  die  Contraction  das  Blut  ans  dem  Herzen  entfernte,  der 
Beiz  anfhören  und  das  Herz  erschlaffen.  Diese  Vorstellung  ist  völlig 
unhaltbar,  da  das  ganze  blufleere  Herz  seine  rhythmischen  Bewegun- 
gen fortsetzt,  und  ausserdem  das  mit  gewissen  Flüssigkeiten  gefüllte 
Herz  dieselben  bald  austreibt,  bald  nicht.  Das  Blut  und  die  andern 
Flüssigkeiten,  in  welchen  das  Herz  schlägt,  können  nicht  die  Ur- 
sache der  rhythmischen  Bewegungen  sein,  sondern  nur  die  Bedin- 
gung fttr  die  Erhaltung  der  Gontractilität  und  Beizbarkeit  der  Mus- 
keln und  ftlr  die  Erzeugung  der  Inneren  Herzreize,  welche  in  gewisser 
Beziehung  zu  den  Nervenelementen  im  Herzen  stehen.  Es  kann  näm- 
lich ein  Froschherz,  oder  ein  Theil  eines  Froschherzens  seine  voll- 
ständige Bewegungsfähigkeit  und  Beizbarkeit  haben,  ohne  dass  eine 
Bewegung  ausgelöst  wird:  das  Herz  contrahirt  sich  also  nur,  wenn 
ein  äusserer  Beiz,  z.  B.  ein  Inductionsschlag,  dasselbe  trifft,  ohne 
denselben  verharrt  es  in  diastolischer  Buhe.  Eine  Substanz,  welche 
der  das  Herz  fttUenden  Flüssigkeit  hinzugesetzt  wird,  z.  B.  Delphinin, 
bewirkt  aber  die  Wiederkehr  der  rhythmischen  Pulsationen.  In  einem 
anderen  Falle  kann  ein  Herz  sich  in  seiner  Fähigkeit  zu  Pulsationen 
erschöpfen,  indem  die  Contractionen  immer  schwächer  werden  und 
endlich  ganz  aufhören:  durch  Zusatz  einer  Eiweisslösnng  tritt  aber 
wieder  eine  energische  Pulsation  des  erschöpft  gewesenen  Herzens 
ein.  In  beiden  Fällen  ist  die  eingeftthrte  Substanz  nicht  die  Ursache 
der  rhythmischen  Thätigkeit,  sondern  nur  eine  Bedingung  für  das  Her- 
vortreten dner  im  Herzen  vorhandenen  Mechanik,  welche  latent  ge- 
worden war. 

Das  Blut,  wie  es  im  Körper  circulirt,  enthält  offenbar  sämmt- 
liche  Stoffe ,  welche  für  die  Gontractilität,  Irritabilität  und  Bhythmi- 
cität  des  ganzen  Herzens  erfordert  werden.  Eingriffe  in  die  Mechanik 
oder  in  den  Mechanismus  des  Herzens  können,  ohne  Veränderungen 
in  der  Beschaffenheit  des  Blutes  zu  setzen,  den  Bhythmus  latent  werden 
lassen  —  andrerseits  können  Substanzen,  welche  dem  durch  solche 
Eingriffe  in  seiner  Bhythmicität  gestörten  Herzen  oder  Herztheile  zu- 
geführt werden,  die  Bhythmicität  wieder  hervorbringen  —  endlich  kann 
an  einem  der  Bhythmicität  trotz  Eingriffen  in  den  Zusammenhang  seiner 
Theile  und  Wegschaffung  des  Blutes  nicht  beraubten  Herzen  durch 
Zuführung  von  Blut  oder  anderen  Flüssigkeiten  die  Pulsation  des  Her- 
zens in  allen  Beziehungen  längere  Zeit  erhalten  bleiben,  oder  in  der 
einen  oder  anderen  Beziehung  verändert  werden. 

Die  Einwirkung  von  Flüssigkeiten  auf  ein  seiner  rhythmischen  Thätig- 
keit beraubtes,  sowie  auf  ein  rhythmisch  fortpulsirendes  Stück  des  Frosch- 
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herzens  ist  vod  Lüdwiq  und  seinen  Schülern ^  mittelst  des  Froschherz- 
manometers nntersacht  worden.  Dasselbe  ist  in  Fig.  1  dargestellt 
nnd  besteht  aus  folgenden  Theilen: 


Flg.  1. 

1.  einer  Canttle,  auf  welche  das  Froschherz  aufgebunden  wird;  2.  ein 
mit  der  Canttle  in  Verbindung  stehendes  registrirendes  Manometer;  3.  ein 
Klappenventil,  welches  einerseits  mit  dem  Manometer,  andererseits  mit 
einer  MARionE'schen  Flasche,  in  welcher  sich  die  anzuwendende  Flüs- 
sigkeit befindet,  communicirt. 

Die  Canttle  ist  durch  die  Hohlrene  bis  in  den  Ventrikel  geschoben 
^d  die  Herzwand  an  dem  Sinus  oder  weiter  abwärts  nach  dem  Ven- 
trikel hin  auf  die  Canttle  festgebunden,  die  Aorta  ist  unterbunden.  Die 
Herzcanttle  steht  mit  dem  Manometer  mittelst  des  gebogenen  Rohres  t 
in  Verbindung,  so  dass  der  Oehalt  des  Ventrikels  bei  der  Systole  in  das 
Manometer  gepresst  wird,  dessen  Stand  der  Schreibapparat  g^  auf  die 
rotirende  Trommel  des  Kymographions  5  registrirt  Der  St(5p8el  bei  A* 
dient  dazu,  die  eine  Electrode  einzuführen,  wenn  man  das  Herz  electrisch 
reisen  will.  Das  H^^  wird  in  das  mit  Serum  gefüllte  Gefäss  /  gesenkt, 
welches  mittelst  des  Führungsstabes  m  so  verstellt  werden  kann,  dass 

l  E.  Cton,  Ber.  d.  Leipziger  Acad.  1866.  S.  256.  —  Coats,  Ebenda  1869.  S.  360. 
—  BowniTCH,  Ebenda  1871.  S.  653.  —  Lxnoi  Luoiaki,  Ebenda  1872.  S.  113.  —  Ross- 
bach, Ebenda  1874.  S.  193.  —  Mxbukowicz,  Ebenda  1875.  S.  252.  —  Eboneckxr, 
Beitr.  z.  Anat.  u.  Physiol.  Festgabe  fftr  C.  Ludwig.  1874.  S.  173.  —  Gaule,  Arch.  f. 
(AnaC.  u.)  Physiol.  1878. 8. 291.  —  STUbroN,  Ebenda  S.  263. 
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das  Herz  von  der  Flttssigkeit  bedeckt  und  vor  der  umgebenden  Lnft  ge- 
schützt ist.  In  dieses  Gefliss  kann  die  zweite  Electrode  eingelassen  wer« 
den.  Das  Manometer  nnd  zugleich  die  Herzhöhle  steht  durch  die  Itöh- 
renleitang  efc  mit  dem  Klappenventil  2  nnd  der  MARioTTs'schen  Flasche  t 
in  Communication,  welche  dnrch  den  Hahn  /'aufgehoben  werden  kann« 
Das  Elappenventil  2  besteht  aus  einem  Olascylinder  a,  welcher  mit  der 
MAsioTTE'schen  Flasche  1  durch  das  kleine  Rohr  h  communicirt  nnd  ans 
einem  Trichter  Cy  welcher  mit  Ooldschlägerhaut  überspannt  das  Rohr  6 
unten  verschliesst,  wenn  sich  das  Herz  contrahirt;  eine  feine  Durchboh- 
rung der  Goldschlttgerhaut  am  Rande  des  Trichtei:s  setzt  die  Flüssigkeit 
in  a  mit  der  in  c  in  Verbindung  —  während  der  Ruhe  oder  Diastole  des 
Herzens  wird  die  Ooldschlilgerhaut  von  der  Flüssigkeit  in  der  Ma&iotte'- 
schen  Flasche  niedergehalten,  so  dass  freier  Zufluss  zum  Herzen  besteht 
und  die  Quecksilbersäule  im  offenen  Schenkel  des  Manometers  der  Semm- 
säule  in  der  MAKioTTB'schen  Flasche  das  Oleichgewicht  hält.  Da  bei  Be- 
ginn der  Systole  die  Ventilmembran  gehoben  und  damit  die  Communica- 
tion  zwischen  Herz  und  Serumbehälter  unterbrochen  wird,  so  muss  das 
vom  Herzen  ausgetriebene  Serum  vollständig  in  das  Manometerrohr  treten, 
und  somit  der  Herzdruck  aufgeschrieben  werden  —  bei  der  Diastole  öfihet 
sich  aber  das  Ventil. 

J^ine  wesentiiche  Modification  der  Canüle  ist  dieser  Anordnung  des 
Apparates  in  Lüciani's  Versuchsreihe  hinzugefügt  worden  durch  Kro- 
NEGKER,  indem  er  eine  ^iDoppelwegcanüle**  construirte,  welche  gestattet, 
den  Ventrikel  bequem  und  vollkommen  mit  den  gewünschten  Flüssigkeiten 
durchspülen  zu  können,  welche  daher  auch  als  ^yPerfusionscanüIe**  be- 
zeichnet wird.  Ein  an  die  neusilberne  Canüle  angelötheter  Draht  dient 
als  die  eine  Electrode,  das  Oefäss  /  aus  Messing,  innen  vergoldet,  als  die 
andere  Electrode  der  Inductionsstrtfme ,  welche  auf  das  Herz  einwirken 
sollen. 

Der  Apparat  ermöglicht  nun  eine  Untersuchung  der  Herzbewe- 
gungen in  vielen  Beziehungen,  von  denen  wir  hervorheben:  1.  eine 
Bestimmung  der  Energie,  mit  vrelcher  das  Herz  sich  zusammenzieht, 
gemessen  an  der  Menge  der  Flüssigkeit,  welche  in  das  Manometer 
getrieben  wird,  2.  eine  Veränderung  des  Druckes,  unter  welchem  das 
Herz  arbeitet,  3.  den  Einflnss  der  Abbindung  von  HerztheUen  in  ver- 
schiedener Höhe  über  der  Herzspitze,  4.  den  Einfluss  der  Flüssig- 
keiten, welche  das  Herz  umgeben  und  füllen  und  den  Einfluss,  wel- 
cher eine  Veränderung  derselben  bewirkt,  5,  die  Bestimmung  der 
Zeitfolge  nnd  des  Verlaufes  der  Contractionen,  6.  den  Einfluss  der 
Temperatur,  7.  den  Einfluss  der  electrischen  Reizung. 

Die  LuDwio'sche  Anordnung  der  Versuclie  macht  es  nun  mög- 
lich, die  Einwirkung  von  Flüssigkeiten  in  Bezug  1.  auf  die  Contrac- 
tilität  des  Herzens,  oder  den  Umfang  der  Zusammenziehung,  2.  auf 
die  Reizbarkeit  und  auf  Entwickelung  der  inneren  Reize  znr  Gon- 
traction,  3.  auf  die  Periodicität  zu  untershchen. 

Es  sind  zweierlei  Herzpräparate  zu  unterscheiden,  welche  zu  die- 
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Ben  UntersnchoDgen  benalzt  worden  sind,  und  welche  sich  wesentlich 
in  Bezog  auf  die  Anwesenheit  von  Herzganglien  nnd  die,  so  viel  man 
gehen  kann,  voIlstSndige  Abwesenheit  derselben  unterscheiden.  Das 
eine  Präparat  ist  so  auf  die  Canttle  gebunden,  dass  die  Ligatur  um 
die  Vorhöfe  oder  auch  um  den  Venensinus  fest  zusammengeschntirt 
igt,  jedenÜEdls  also  die  Eammerganglien,  oder  sowohl  die  Vorhofs-  als 
die  Kammerganglien  intact  in  dem  Präparate  enthalten  sind.  Dieses 
von  LuciANi,  Rossbach  u.  A.  angewendete  Präparat  wird  kurzweg 
das  »Herz *"  genannt  Das  andere  Präparat  ist  so  auf  die  Canttle 
gebonden,  dass  die  Ligatur  um  die  Herzkammer  einige  Millimeter 
unterhalb  der  Atrioventricularfurche  festgebunden  und  alle  darttber- 
liegenden  Theile  des  Herzens  weggeschnitten  sind,  die  Kammergan- 
glien also  weggeschafft  sind  —  dieses  von  Bowditgh,  Merunowigz 
u.  A.  Terwendete  Präparat  wird  die  „Herzspitze**  genannt. 

Beide  Präparate  bleiben,  worauf  wir  später  (HI,  3)  näher  ein- 
gehen werden,  einige  Zeit  in  Diastole  ruhend  —  beide  aber  fangen 
nach  kürzerer  oder  längerer  Pause  wieder  an  zu  pulsiren,  und  zwar 
die  Herzspitze  erst  nach  sehr,  langer  (10  bis  90  Minuten)  Pause,  das 
Herz  schon  nach  wenigen  Minuten.  Wir  betrachten  zunächst  das  Ver- 
halten der  Herzspitze  gegen  verschiedene  Flüssigkeiten. 

Wird  die  Herzspitze  mit  0,6procentiger  Kochsalzlösung  gefüllt 
und  in  ein  Bad  derselben  Flüssigkeit  eingetaucht,  so  nehmen  die  Zu- 
gammenziehnngen  des  Herzens  bald  an  UmSemg  ab,  und  auch  nach 
wiederholter  Erneuerung  der  Kochsalzlösung  tritt  endlich  ein  Zustand 
der  Erschöpfung  ein,  in  welchem  gar  keine  Spur  von  Contraction 
mehr  beobachtet  werden  kann,  und  in  welchem  auch  electrische  oder 
mechanische  Reizung  keine  Contraction  mehr  auslöst.  Diese  Wirkung 
einprocentiger  Kochsalzlösung  hat  schon  Vulpian^  beobachtet.  Ist  die 
Herzspitze  in  diesen  Scheintod  durch  Kochsalzlösung  versetzt,  so  kann 
sie  durch  eine  grosse  Anzahl  von  Lösungen,  welche  einen  der  Be- 
standtheile  des  Blutes  enthalten,  wieder  zu  Pulsationen  und  zwar 
ram  Theil  zu  sehr  kräftigen  und  häufigen  Pulsationen  gebracht  wer- 
den, so  z.  B.  bei  Zusatz  von  1—10  o/o  Blut  zu  der  Kochsalzlösung 
(Kbonbckbr-Mbrunowicz).  Die  Zeit,  welche  eine  Herzspitze  ohne 
Pulsationen  zubringt  —  die  „Stille"  von  Merunowigz  genannt,  kann 
aber  sehr  lang  seih:  so  dauerte  sie  fttr  eine  Herzspitze  in  derselben 
Kochsalzlösung  90  Minuten,  nach  Ersetzen  der  Kochsalzlösung  durch 
eentrifugirtes  Kaninchenserum  weitere  42  Minuten,  fing  dann  an,  um- 
fängliche Puhsationen  in  uugleichen  Intervallen  zu  machen,  blieb  dann 

1  YüLPiAK,  Gaz.  m^.  de  Paris.  1859.  Nr.  25. 
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viele  Minaten  in  Diastole^  zog  sich  aber  auf  Bertthrang  seiner  Ober- 
fläche zosammen  —  nach  Einführung  eines  mit  etwas  Delphinin  ver- 
mischten Serums  begannen  die  selbstständigen  Pulsationen  innerhalb 
einer  Minute  wieder  und  dauerten  etwa  100  Sekunden,  dann  hörten 
sie  30  Minuten  lang  auf,  begannen  sogleich  nach  Zusatz  von  mit  Blot 
gemischter  Eochsalztösung.  Bowditch  hatte  schon  beobachtet,  dagg 
eine  in  Serum  bewegungslos  verharrende  Herzspitze  bei  Delphinin- 
Zusatz  spontane  Pulsationen  von  erheblichem  Um&nge  macht  In 
gleichem  Sinne  wirkt,  wie  Sghtschepotjew^  fand,  das  Chinin,  und 
nach  V.  Basch^  auch  das  mit  Muscarin  zusammen  injicirte  Alropin. 

Wenn  man  mit  Kronecker  auf  Grund  der  an  der  Herzspitze  ge- 
machten Beobachtungen  zu  dem  Resultate  kommt,  „dass  der  Orund,  wes- 
halb die  Herzspitze  in  verschiedenem  Umfange  zuckt,  in  den  veränder- 
lichen Eigenschaften  ihrer  Muskulatur  zu  suchen  ist%  so  wird  man 
ausserdem  der  Herzspitze  die  Fähigkeit  zuschreiben  müssen,  die  für  die 
Systole  erforderlichen  Reize  selbst  zu  entwickeln.  Die  Zeit, 
welche  fQr  die  Entwickelung  des  inneren  Reizes  erfordert  wird,  ist  nach 
der  Zusammensetzung  der  Flüssigkeit  sehr  verschieden  und  offenbar  von 
derselben  abhängig,  ob  aber  die  gelösten  Stoffe  einen  directen  Einfloss 
auf  die  Umsetzungen  im  Muskel  haben,  welche  schliesslich  zu  einer  Zu- 
sammenziehung  führen,  oder  ob  irgendwelche  Organe  (nervöser  Natnr) 
in  der  Herzspitze  vorhanden  sind,  welche  durch  die  flüssigen  Stoffe  so 
erregt  werden,  dass  sie  in  den  Muskeln  eine  Znsammenziehung  auslösen, 
ist  für  jetzt  nicht  zu  entscheiden.  Wenn  die  Herzspitze  wirklich  nerven- 
und  ganglienlos  ist,  so  muss  die  erstere  Alternative  Geltung  haben  and 
der  Herzmuskulatur  eine  Fähigkeit  zugeschrieben  werden,  welche  wir 
uns  gewöhnt  haben,  den  Ganglien  als  Monopol  zu  vindiciren:  die  Fähig- 
keit, automatischer  Erreger  für  die  eigene  Znsammenziehung  zu  sein. 

Die  Untersuchungen,  welche  mit  dem  im  Bereiche  des  Vorhofes 
auf  die  Ganüle  aufgebundenen  Herzen,  in  welchem  also  jedenfalls 
die  Eammerganglien  intact  sind,  angestellt  wurden,  haben  gegen 
0,6procentige  Kochsalzlösungen  dasselbe  Verhalten,  wie  die  Herz- 
spitze, nämlich  eine  vollständige  Erschöpfung  bei  längerer  Durch- 
spülung und  eine  Wiederkehr  spontaner  Pulsationen  bei  Anwendung 
eiweisshaltiger  Flüssigkeiten  ergeben.  Ausser  bluthaltiger  Kochsalz- 
lösung wirken  auf  das  Herz  regenerirend  centrifiigirtes  Kaninchen- 
serum, Lösung  der  Asche  des  Serums,  Zusatz  einer  sehr  geringen 
Menge  kohlensauren  Natrons  (Kronegkeb-Mebunowicz  und  Sxienon), 
oder  einer  noch  geringeren  Menge  (0,005  ^o)  kaustischen  Natrons 
(Gaule),  endlich  einer  geringen  Menge  von  Pepton  zu  der  0,6 pro- 
centigen  Kochsalzlösung  (Gaule). 


1  ScHTscHEPOTjBw,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XIX.  S.  53. 1878. 

2  VON  Basch,  Ber.  d.  Wiener  Acad.  LXXIX.  (3)  1879.  Sep.-Abdr. 
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Das  Herz  zeigt  aber  gegen  diese  Lösungen  ein  anderes  Verhalten 
als  die  Herzspitze  in  Bezug  auf  die  Periodicitftt  der  Pulsationen,  d.  h. 
auf  die  Periodicität  der  Entwickelung  der  inneren 
flerzreize.  Luciani  hat  nämlich  entdeckt,  dass 
ein  mit  oentrifugirtem  Serum  geftUltes  Herz  Grup- 
pen von  Pulsationen  produdrt,  zwischen  wel- 
che sich  lange  diastolische  Pausen  einschie- 
ben. In  Figur  2  ist  eine  Darstellung  dieser  „perio- 
dischen Function''  des  Herzens  nach  Lugiani 
gegeben. 

Diese  periodischen  Gruppen,  welche,  wie  wir 
sehen  werden,  manche  Veränderungen  zeigen,  treten 
aber  nur  bei  FflUung  des  Herzens  mit  reinem,  blut- 
kdrperchenfreiem  Serum  auf  —  sie  erscheinen  nicht 
und  machen  regelmässigen  Pulsationen  Platz,  wenn 
defibrinirtes  Blut  oder  rothes  Serum  angewendet,  bezw. 
das  reine  Serum  durch  rothes  (hämoglobinhaltiges) 
Serum  oder  defibrinirtes  Blut  ersetzt  wird,  ebenso  wenn 
das  Serum  durch  0,6procentige  Kochsalzlösung  ersetzt 
wird  (Bossbach).  Andererseits  tritt  nach  Bossbaoh  die 
Gruppenbildung  auf,  wenn  das  Blut  durch  längeres 
Verweilen  im  Herzen  dunkel  geworden  ist,  also  sei- 
nes Sauerstoffes  beraubt  ist,  und  die  Pausen  werden 
immer  länger,  die  Zahl  der  Schläge,  welche  eine 
Gruppe  bilden,  immer  geringer,  je  länger  das  dunkle 
Blut  im  Herzen  weilt  —  die  Gruppenbildung  tritt  fer- 
ner auf,  wenn  dem  hellrothen  Blute  eine  schwache 
Veratrinltfsung  zugeftlhrt  wird.  Wie  Luciani 
beobachtete,  werden  durch  Erneuerung  des  Serums 
die  Pulse  innerhalb  der  Gruppen  einer  Periode  zahl- 
reicher und  häufiger,  die  Pulsexcursionen  höher  und 
die  Pausen  der  Perioden  kürzer.  —  Dass  die  periodi- 
sche Function  nicht  auf  eine  Wirkung  des  Serums 
auf  die  Muskulatur  des  Herzens,  etwa  eine  zeltweise 
Ermüdung  derselben  bezogen  werden  kann,  ist  wohl 
zweifellos,  auf  welche  Nerven  aber  und  auf  welchem 
\f ege  die  erwähnten  Substanzen  einwirken,  ist  ganz 
unklar. 

3,  Reizung  und  Trennung  einzelner  Herztheüe* 

Wird  die  Stelle  des  Froschherzens  zwischen 
Venensinus  und  Vorhof  mit  einem  Faden  fest  um- 
schnürt, oder  diese  Stelle  durchschnitten,  so  steht 
das  Herz  eine  Zeit  lang  in  Diastole  still,  während  Venen  und  der 
zurückgebliebene  Sinusrest  weiter   pulsiren.     Wird   die  Oberfläche 
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des  Herzens  berührt,  so  erfolgt  eine  Systole  sämmtlicher  Absehnitte 
des  Herzens  y  dann  tritt  wieder  die  diastolische  Buhe  ein,  welche 
eine  Zeit  lang  anhält  Ein  Einstich  in  der  Mitte  des  oberen  Yen- 
trikelrandes  mft  eine  Reihe  von  Polsationen  hervor,  welchen  die 
diastolische  Ruhe  folgt.  Wird  an  dem  sinnslosen  mhenden  Herzen 
eine  Ligatnr  in  der  Atrioyentriculargrenze  fest  nmgeschnttrt,  oder  in 
dieser  Gegend  durch  einen  Schnitt  der  Ventrikel  von  dem  Atrium 
abgetrennt,  so  beginnen  entweder  Atrium  und  Ventrikel,  oder  das 
Atrium  allein,  oder  der  Ventrikel  allein  wieder  rhythmisch  zu  pul- 
siren;  wenn  Atrium  und  Ventrikel  pulsiren,  dann  bewegen  sie  sich 
mit  verschiedener  Frequenz.  Der  Erfolg  dieser  Eingriffe  ist  aber 
mancherlei  Variationen  unterworfen,  welche  näher  zu  er()rtem  sind, 
um  die  Frage  zu  beantworten,  in  wie  weit  die  Reizung  oder  Aus- 
schaltung von  Herzganglien  die  Erscheinung  des  Herzstillstandes  be- 
dingt. 

VoLKHANN^  beobachtete  zuerst,  dass,  nachdem  er  Vorhtffe  und  Kam- 
mer eines  ausgeschnittenen,  lebhaft  pulsirenden  Froschherzens  durch  einen 
Schnitt  von  einander  getrennt  hatte,  die  Vorhöfe  weiter  polsirten,  die 
Kammer  aber  nicht;  auf  eine  leise  Berührung  der  Elammer  erfolgte  eine 
einmalige  Contraction  derselben.  Diese  Beobachtung  wurde  später  von 
BiDDER'^  und  RosENBSBOEB  bestätigt,  aber  erst  die  Versuche  von  Stan- 
Nius^  regten  zu  zahlreichen  weiteren  Untersuchungen  an.  Stanmius 
fand,  dass,  wenn  genau  diejenige  Stelle,  wo  der  Hohlvenenainus  in  den 
rechten  Vorhof  mündet,  unterbunden  wird,  das  ganze  Herz  im  Zustande 
der  Diastole  anhaltend  stille  stehe.  Dass  der  Stillstand  indess  kein  an- 
dauernder sei,  wurde  demnächst  von  Volkmann  und  Heidenhain^  fest- 
gestellt, dass  er  vielmehr  eine  verschieden  lange  2^it,  1^/4 — 25  Min. 
anhalte.  Heidenhain  glaubte  femer  die  Wirkung  der  Ligatur  als  eine 
Reizung  (des  N.  vagus)  auffassen  zu  müssen,  nicht  als  eine  Trennung 
des  Zusammenhanges  von  Sinus  und  Vorhof.  Obgleich  Eckhard^  und 
VON  Bezold^  zeigten,  dass  ein  Schnitt  an  der  Stelle,  wo  der  Hohlvenen- 
Sinus  in  den  Vorhof  übergeht,  ebenso  wirkt,  wie  die  SrANNius'sche  Li- 
gatur, und  Heidenhain  ^  selbst  die  Unhaltbarkeit  seiner  Annahme  erkannte, 
obgleich  Goltz  ^  zeigte,  dass  die  Ligatur  wesentlich  trennend  wirke,  wie 
ein  Schnitt  und  etwaige  Differenzen  zwischen  den  Resultaten  beim  Schnitt 
von  denen  bei  der  Ligatur  nur  auf  Nebenumständen  (dem  verschiedenen 
Blutgehalt  des  Herzens  und  der  Einwirkung  der  atmosphärischen  Luft) 

1  VoLKMAirai.  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1844.  S.  419. 

2  BiDDEB,  Ebenda.  1852.  S.  163.  (Gf.  Bosbnbbrgeb,  De  centris  motaum  cordis 
disquisitiones  anatomico-physiologicae.  Dorpat  1 850.) 

3  Stannius,  Arch.  t  Anat.  u.  Physiol.  1852.  S.  85. 

4  B.  HxmBMHAiN,  Disquisitiones  de  nerris  organisve  centralibus  cordis  etc.  Diss. 
inaug.  p.  52.  Berolini  1854. 

5  EcKHABD,  Beitr.  z.  Anat.  u.  Physiol.  I.  S.  147. 1858. 

6  TON  BszoLD,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XIY.  S.  282. 1858. 

7  B.  Heidenhaik,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1858.  S.  479. 

8  Goltz,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXI.  S.  191. 1861. 
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henhtf  —  so  ist  doch  wieder  von  LuciAKi  ^  die  Meinung  begründet  wor- 
den, dass  die  Ligatur  der  Vorhöfe  nicht  nur  ein  Trennungsmittel ,  son- 
dern auch  geeignet  sei,  die  geschnürten  Theile  zu  reizen.  Indess  der 
„tetanische  Anfall^  Luciani^s,  welcher  nach  Anlegung  einer  neuen  Liga- 
tur auftritt  und  mit  der  Lösung  derselben  sofort  aufhört,  ist,  wie  Kro- 
NECKEB^  nachgewiesen  hat,  in  der  Einrichtung  des  Apparates  begründet 
und  tritt,  wie  Lugiahi  selbst  angiebt,  bei  Erneuerung  des  Serums  ein, 
wenn  der  traumatische  Einflnss  der  Ligatur  vordbergegangen  ist.  Somit 
würde  nach  dem  jetzigen  Stande  der  Frage  anzunehmen  sein,  dass  die 
STANNius'sche  Ligatur  wesentlich  trennend,  wie  ein  Schnitt 
wirkt. 

Eine  von  dem  Orte,  wo  der  Vorhof  unterbunden  oder  durch- 
schnitten wird,  abhängige  Verschiedenheit  der  Dauer  des  diastolischen 
Stillstandes  ist  nicht  mit  Sicherheit  nachweisbar,  da  der  Erfolg  der 
Trennung  offenbar  noch  anderen  bisher  nicht  klargelegten  Bedingun- 
gen unterworfen  ist.  Glaubt  man  genau  dieselbe  Stelle  zwischen  Ven- 
tricularfiirche  und  Sinnsgrenze  getroffen  zu  haben,  so  tritt  doch  nach 
sehr  verschieden  langer  Pause  die  Pulsation  wieder  auf,  und  offen- 
bar verschiedene  Stellen  der  Trennung  geben  ein  fast  gleiches  Be- 
saltat 

EcKHABD^  fand  im  Widerspruch  mit  Heidenhain  die  längste  Dauer 
der  Ruhe  bei  möglichst  nahe  der  Atrioventriculargrenze  gelegtem  Schnitt. 
Der  Erfolg  kann,  wie  Eckhard  fand,  in  folgender  Weise  variiren:  Es 
folgt  sofort  Stillstand,  es  folgen  1—7  Schläge,  dann  Stillstand,  der  Still- 
stand dauert  1  Minute  bis  1  Stunde,  oder  endlich  es  erfolgt  überhaupt 
kein  Stillstand,  sondern  nur  eine  Verminderung  der  Frequenz.  Nicht 
selten  ist  es  mir  begegnet,  dass  nach  der  Ligatur  sofort  Stillstand  er- 
folgte, nach  Berfihrung  der  Herzoberfläche  an  der  Herzspitze  aber  nicht 
eine  einzelne  Pulsation,  sondern  em  minutenlanges  Weiterpulsiren  eintrat. 
Bei  Durchschneidung  des  Froschherzens  unter  Oel  fand  Goltz  meist  blei- 
benden Stillstand  des  Herzens  —  im  Gegensatze  dazu  Lugiani,  Ross- 
bach, Mebunowigz,  Gaule  niemals  dauernden  Stillstand  bei  Beobachtung 
des  mit  dem  Vorhofe  auf  die  Canüle  des  LuDwia'schen  Froschmanometers 
aufgebundenen  Herzens,  sondern  Weiterpulsiren  oder  die  erwähnten  perio- 
dischen Pausen  Lugiani's,  und  dauernden  Stillstand  nur  nach  Anlegung 
der  Ligatur  um  den  Ventrikel  unterhalb  der  Atrioventricularfnrche  (Bow- 
nrrcH'sche  Herzspitze).  Aber  auch  bei  dem  BowDiTcn'schen  Herzpräpa- 
rate.  kann,  wie  oben  besprochen  wurde,  die  ins  Herz  gebrachte  Flüssig- 
keit Wiederbeginn  der  Pulsationen  bewirken.  Auch  auf  die  periodische 
Omppenbildung  ist  nach  Lugiani's  Beobachtungen  der  Ort  der  Unter- 
bindung nicht  von  wesentlichem  Einflüsse,  nur  ganz  im  Allgemeinen  schei- 
nen die  Gruppen  länger,  die  Pausen  desto  kürzer  zu  werden,  je  höher 
über  der  Atrioventricularfiirche  die  Ligatur  angelegt  wird  —  erst  mit 

1  L.  LuoiAKi,  Ber.  d.  eftchs.  Ges.  d.  Wiss.  1873.  S.  11. 

2  EBONECKBB.Beitr.z.  Anat.  u.Physiol.  als  Festgabe  für  C.Lüdwio.  1874.  S.  173. 

3  Eckhard,  Beitr.  z.  Anat.  u.  Fhysiol.  11.  S.  125. 1860. 
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der  Unterbindiing  unterhalb  des  Sulcos  hört  die  periodische  Thätigkeit 
des  Herzens  anf. 

Der  zweite  Theil  des  STANNius'schen  Versuches  besteht  in  der 
Umlegung  einer  zweiten  Ligatur,  nachdem  das  Herz  zum  Stillstände 
gebracht  ist^  um  die  Grenze  zwischen  Elammer  und  Vorhöfen,  worauf 
sich  der  Ventrikel  wieder  rhythmisch  lange  Zeit  hindurch  zusammen- 
zieht, wahrend  die  Vorhöfe  in  Ruhe  verharren,  oder  einzelne  seltene 
Contractionen  zeigen.  Femer  beobachtete  schon  Stanious,  dass  Bei- 
zung der  Grenze  zwischen  Ventrikel  und  Vorhöfen  8-10  mal  aufein- 
ander folgende  rhythmische  Contractionen  von  Ventrikel  und  Vorböfen 
nach  sich  zieht. 

Dieser  letztere  Versuch  ist  von  Münk^  dahin  modificirt  worden,  dasB 
er  eine  Nadel  in  die  Atrioventriculargrenze  des  stillstehenden  Herzens 
einsticht,  und  so  die  Eammerganglien  reizt,  dass  er  die  Vorhofsganglien 
an  der  Scheidewand  und  Bulbusgangllen  (?)  in  der  unteren  Hälfte  des 
Bulbus  reizt,  worauf  dann  jedesmal  eine  ganze  Reihe  yon  Pulsationen 
folgt.  Nach  MuNK  ändert  sich  damit  die  Reihenfolge,  in  welcher  die 
Herztheile  puldren.  Es  folgen  bei  Reizung  der  Ventrikelganglien :  Ven- 
trikel, Vorhöfe,  Bulbus  —  bei  Reizung  der  Vorhofsganglien:  Vorhöfe, 
Ventrikel,  Bulbus,  —  bei  Reizung  der  Bulbusganglien :  Bulbus,  Ventrikel, 
Vorhöfe.  —  Dass  nach  Reizung  des  Bulbus  durch  einen  Nadelstich  Reihen 
von  Pulsationen,  in  welchen  der  Ventrikel  auf  den  Bulbus  folgt,  ausge- 
löst werden,  hat  auch  Mabchand^  beobachtet.  (Bulbusganglien  sind 
bis  jetzt  anatomisch  nicht  bekannt.)  Schon  Stanniüs  sah,  dass  bis- 
weilen bei  Reizung  des  Ventrikels  die  Contraction  des  Ventrikels  and 
des  Bulbus  derjenigen  der  Vorhöfe  rorangeht,  so  wie  dass  eine  BerOh- 
rung  des  Vorhofes  leichter  Contractionen  auslöst,  als  eine  Bertihmng  des 
Ventrikels. 

Bei  der  von  Ludwig  und  seinen  Schfllern  angewendeten  Beobach- 
tungsmethode, bei  welcher  das  Herz  möglichst  empfindlich  gegen  die  Ein- 
drücke der  Ligatur  gemacht  wird,  zeigte  sich  aber,  abweichend  von  den 
Mheren  Beobachtungen,  dass  die  Umlegung  einer  neuen  Ligatur  eine 
sehr  grosse  Frequenz  der  Pulsationen  zur  Folge  hat,  welche  Lvgiani  als 
tetanischen  Anfall  bezeichnet.  Sehen  wir  von  der  darch  die  Ver- 
suchsanordnung erzeugten  Erhebung  der  Curve  ab,  so  bleibt  immer  noch 
eine  grosse  Frequenzzunahme  übrig,  welche  auch  nach  Lösung  der  fest 
zugezogenen  Schlinge  bestehen  bleibt  und  dann  allmählich  abnimmt.  Viel- 
leicht ist  die  Frequenzzunahme  als  ein  Analogen  der  STAMNius'schen  zwei- 
ten Ligaturwirkung  au&ufassen,  indess  sind  gerade  ttber  die  Freqneni- 
zunahme  keine  ausftihrlichen  Mittheilungen  von  Lugiani  gemacht  worden. 

Da  nach  der  Entdeckung  von  Bowditch  der  unterhalb  des  Atruh 
ventricularsulcus  umschnürte  Ventrikel  bei  Füllung  mit  centrifngirtem 
Kaninchenserum  sehr  lange  Zeit  in  diastoliaefaer  Ruhe  verharrt^  so  ist 

1  H.  MüNK,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  PhyBiol.  1878.  S.  569;  Verh.  d.  Berliner  physioL 
Ges.  1876. 25.  Febr. 

2  Mabchand,  Arch.  f.  d.  ges.  PhysioL  XVH.  S.  151. 1878. 
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djeses  Präparat  von  Bowditoh  imd  Kbonbcbübr  zur  üntenniohang  der  Wir- 
kung electrischer  Reize  benntst  worden.  Es  ergiebt  sich  aus  diesen  Dnter- 
suebuflgen^  dass  Oeffnongsindactionsschiäge  von  bestimmter  Intensität  eine 
nofehlbare,   maximale  Contraction    des  Ventrikels  hervorbringen;    dass 
schwächere  Reize  gar  keine  Wirkung  haben;  stärkere  Reize  keinen  an- 
deren Erfolg;  als  die  schwächsten  wirksamen  Reize  erzeugen:  mini- 
male Beize  sind  daher,  wie  Krombckeb  es  auBdrfickt;  zugleich  maxi- 
male.   Die  Grenze  der  wirksamen  minimalen  Schläge  ist  aber  verschie- 
den: die  Erregbarkeit  des  Herzens  wird  durch  seine  Bewegung  selbst 
g^teigert;  denn  bei  einem  ruhenden  Herzen  ist  eine  grössere  Strom- 
Intensität  (200  Stromeinheiten)  erforderlich;  als  bei  einem  Herzeu;  wel- 
ches eben  pulsirt  hat  (es  genügen  dann  20  Stromeinheiten).  —  Die  Er- 
regbarkeit des  Herzens  wird  durch  Erwärmung  bis  auf  etwa  25  ^  C.  ge- 
steigert; durch  Abktthlung  im  Allgemeinen  vermindert  —  die  Erregbarkeit 
des  Herzens  bedarf  aber  einer  gewissen  Zeit;  um  sich  zu  entwickeln  (um 
pnlsbereit  zu  werden):  Je  kühler  das  Herz  wird;  um  so  geringer  ist 
seine  Frequenz;  nun  fand  EroneokeR;  dass  verhältnissmässig  schwache 
Reize  unfehlbare  Zusammenziehungen  auslösen,  wenn  die  Reizungen  in 
Zeitintervallen  «rfolgeu;  welche  grOsser  sind  als  die  dem  jeweiligen  Be- 
weglichkeitszustande entsprechenden  Pulsperioden ;  dass  dieselben  aber 
effectlos  sind;  wenn  sie  das  Herz  vor  Beendigung  seiner  Pnlsperiode  treffen; 
starke  Reize  bringen  aber  jederzeit  die  isolirte  Herzkammer  zur  Contrac- 
tion.   Die  Resultate  von  Kronegker  sind  kürzlich  durch  Versuche  von 
▼onBasch^  indirect  bestätigt  worden;  indem  derselbe  nachwies;  dass  die 
Erhaltung  einer  niederen  Pulsfrequenz  durch  einzelne  zeitlich  distante 
Reize  grössere  Stromstärken  erfordert;  als  die  Erhaltung  einer  minde- 
stens eben  so  grossen  Pulsfrequenz  durch  rasch  aufeinanderfolgende  ReizC; 
—  dass  also  die  Reize  vom  Herzen  summirt  werden.  —  Ausserdem  zeigen 
sich  individuelle  Erregbarkeiten  bei  den  verschiedenen  Herzen.  —  Eck- 
HABD  hat  zuerst  die  Beobachtung  gemacht;  dass  der  Ventrikel  nach  Ent- 
fernung der  Atrioventricularganglien  in  rhythmische  Contractionen 
verfällt;  wenn  er  von  constanten  Strömen  durchflössen  wird  und  postulirt 
Ar  diese  Erscheinung  „neue  Oentralorgane**  oder  eine  andere  „Ursache 
ihrer  Vermittelung^.    Diese  Beobachtung  hat  Nawrooki^  im  wesentlichen 
bestätigt;  obgleich  er  den  Ventrikel  nach  Entfernung  der  Atrioventricu- 
larganglien nicht  fOr  ganglienlos  gelten  lassen  will;  —  nachgewiesen  hat 
Nawrocki  die  postulirten  Ganglien  aber  nicht. 

Ausser  der  vollkommenen  Trennung  von  Herztheilen  durch  Li- 
gatur oder  Schnitt  sind  auch  Versuche  mit  unvollkommener  Trennung 
von  Herztheilen  angestellt  worden.  Stannius  l)eobachtete;  dasS;  wenn 
die  Vorhöfe  an  der  Furche  durch  einen  unvollständigen  Querschnitt 
nnvollkommen  von  dem  Ventrikel  getrennt,  also  noch  durch  eine  Brücke 
mit  ihm  in  Verbindung  erhalten  werden,  sowohl  Vorhöfe  als  Ventrikel 
noch  längere  Zeit  hindurch  rhythmische  Contractionen  machen.  Engel- 

1  YON  Basch,  Sitzffsber.  d.  Wiener  Acad.  LXXIX.  (3)  1879.  Sep.-Abdr. 

2  Nawbocki,  Studien  d.  pbysiol.  Inst,  zu  Breslau.  I.  S.  110. 1861. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


368    AüBEBT,  Innerration  des  Herzens.  1 .  Gap.  Die  intracardiAlen  Nervencentn. 

MANN^  zerschneidet  die  Herzkammer  eines  eben  getödteten  Frosches 
in  zwei  oder  mehr,  jedesmal  nur  durch  eine  ganz  schmale  Brttcke 
von  Muskelsabstanz  noch  zusammenhängende  Stückchen ,  und  fand, 
1.  dass  sich  nach  einiger  Zeit  auf  Beizung  irgend  eines  dieser  Stück- 
chen nach  einander  auch  die  andern  contrahiren;  2.  dass  wenn  ein 
Stttck  der  Kammer  noch  mit  dem  pulsirenden  Vorhofe  zusammen- 
hängt, sich  nach  jeder  Vorhofesystole  zuerst  dieses  Stttck,  darnach 
das  hieran  grenzende  u.  s.  f.  zusammenzieht  bis  zur  Spitze  hin;  3.  dass, 
wenn  keine  spontanen  Bewegungen  vorhanden  sind,  die  Gontraction 
von  demjenigen  Stücke,  welches  zuerst  gereizt  wird,  auf  alle  andern 
nach  einander  fortschreitet;  4.  dass  die  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit der  Erregung  etwa  30  Mm.  pro  1  Seounde  beträgt,  unter  normalen 
Bedingungen  aber  wohl  viel  grösser  ist. 

Nachdem  von  der  Wirkung  starker  Inductionswechselströme  auf  das 
Herz  unter  2.  Erwähnung  geschehen,  würde  in  Bezug  auf  mechanische 
Reizung  des  Herzens  noch  der  Angabe  Pagliany's^  zu  gedenken  ein,  daas 
nur  Beizung  der  häutigen  Oberfläche  des  Herzens,  nicht  Reizung  des  ent- 
blössten  Muskelgewebes  eine  Contraction  an  dem  unter  der  Furche  ab- 
geschnittenen Ventrikel  bewirke.  Dieser  Angabe  widerspricht  Enoel- 
MAioi  nach  beiden  Richtungen,  indem  er  durch  heftiges  Kneipen  des  Ekto- 
kards  keine  Zusammenziehung  an  frischen,  sehr  empfindlichen  Ventrikeln 
erhalten  habe  —  andererseits  eine  Reizung  entblösster  Muskeln  ohne  Endo- 
kard wohl  überhaupt  nicht  ausführbar  sei. 

Alle  diese  Versuche  sind  meistens  am  Froschherzen  gemacht  worden, 
Indess  haben  verschiedene  Forscher,  z.  B.  Eckhard,  Ebonegkeb  auch  das 
Schildkrötenherz  benutzt,  von  Wittich  ^  hat  auch  an  Herzen  junger 
Eulen  und  junger  Säugethiere  seine  Versuche  angestellt;  es  haben  sich 
indess  bei  diesen  Thieren  keine  nennenswerthen  Differenzen  von  den  Be- 
obachtungen am  Froschherzen  gezeigt. 

Die  hier  besprochenen  Trennungen  des  Zusammenhanges  der 
Herztheile  sind  seit  Volkmann  und  Stanniüs  in  Beziehung  zu  den 
Ganglien  des  Herzens  gebracht  worden,  welche  als  die  Cefttralorgane 
für  die  Bewegungen  des  Herzens  angesehen  werden.  Dieser  Annahme 
liegt  die  Vorstellung  zu  Grunde,  dass  die  Herzmuskeln  zu  den  Herz- 
nerven sich  ebenso  verhalten,  wie  die  Skeletmuskeln  zu  dem  Rücken- 
mark und  Gehirn,  dass  also  die  Herzganglien  bestimmend  sind  für 
Erschlaffung  und  Contraction  der  Herzmuskeln,  dass  Reize  auf  Ner- 
venfasern wirken,  welche  die  Erregung  zu  den  Ganglien  fortleiten 
und  von  diesen  die  Erregung  durch  Nerven  zu  den  Muskeln  fortpflan- 
zen.   Die  anatomischen  Befunde  der  Herznerven  entsprechen  dieser 

1  ENaBLMAUK.  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XI.  S.  465. 1875. 

2  Pagliani,  Molesch.  Unters.  XI.  S.  358. 1876. 

3  VON  Wittich,  Königsberger  med.  Jahrb.  I.  S.  15. 1859. 
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YorstellaDg  nicht:  abgeschnittene  Stücke  des  Ventrikels^  in  welchen 
keine  Spur  von  Nerven  oder  Ganglien  nachgewiesen  werden  kann, 
contrahiren  sich  auf  mechanische  oder  electrische  Beizung  —  der 
2  Mm.  unter  dem  Sulcus  umschnürte  Ventrikel  (die  BowDircH^sche 
Herzspitze),  in  welchem  Ganglien  nicht  nachweisbar  sind,  kann  voll- 
ständig  rhythmische  Palsationen  ausführen  und  contrahirt  sich  ebenso, 
wie  ein  mit  dem  übrigen  Herzen  in  Verbindung  gelassener  Ventrikel 
auf  electrische  und  mechanische  Beize. 

Der  Vorstellung,  dass  der  Bewegungs-  und  Innervationsmecha- 
nismus  des  Herzens  dem  des  Körpers  analog  sei,  findet  ferner  keine 
Stütze  in  dem  anatomischen  Bau  der  Herzmuskeln,  keine  Stütze  in 
dem  Verhalten  des  Herzens  gegen  tetanisirende  Wechselströme,  keine 
Stütze  in  den  zeitlichen  Verhältnissen  der  Muskelzusammenziehung, 
keine  Stütze  in  der  stets' maximalen  Contraction  der  Herzmuskeln. 

Es  erhebt  sich  also  die  Frage:  ist  die  Vertheilung  der  Func- 
tionen zwischen  Muskeln  und  Nerven  des  Herzens  eine 
andere,  als.bei  denen  des  Körpers? 

In  Bezug  auf  die  Leitung  der  Erregung  (zunächst  im  Ventrikel) 
muss,  wie  Engelmann  nachweist,  die  Annahme  gemacht  werden,  dass 
die  Erregung  direct  von  Zelle  zu  Zelle  im  Muskel  fort- 
sehreitet,  der  Muskel  also  die  sonst  den  Nerven  zugetheilte  Lei- 
tung der  Erregung  übernimmt.  Eiil  irgendwo  auf  eine  Stelle  der 
Hnskelsubstanz  wirkender  Beiz  würde  dann  auf  alle  Muskelzellen 
fortgepflanzt  werden  —  womit  die  stets  maximale  Contraction  der 
Kammer  erklärlich  wird.  Der  Herzmuskel  muss  femer  direct  er- 
regbar, irritabel,  sein.  —  Unter  diesen  Annahmen  würden  sich  die 
durch  Reizung  nervenloser  Herzstücke  hervorgebrachten  totalen  Con- 
tractionen  erklären.  Als  Beflexbewegungen  in  der  gebräuchlichen  Be- 
deutung des  Wortes  wird  man  diese  auf  Beizung  erfolgenden  Con- 
tractionen  nicht  ansprechen  dürfen,  da  ein  Beflex  nicht  vorhanden 
ist,  wenn  man  darunter  nicht  das  verstehen  will,  was  sonst  als  „Aus- 
lösung" der  Bewegung  bezeichnet  wird.  Die  durch  die  Muskelzellen 
fortgeleitete  Erregung  würde  die  Contraction  der  Muskeln  auslösen, 
mid  die  Contraction  nach  Ablauf  des  Latenzstadiums  perfect  werden. 

Bezüglich  der  Rhythmicität  der  Herzcontractionen  müssen  wir  an- 
nehmen, dass  dieselbe  ohne  Ganglien  in  der  BowDiTCH'schen  Herzspitze 
zu  Stande  kommen  kann,  wie  aus  Eckhard's,  sowie  aus  Bowditch's  und 
Merünovicz'  Versuchen  hervorgeht.  Aus  den  Untersuchungen  von  Kro- 
necker über  die  electrische  Reizung  der  Herzspitze  gewinnen  wir  einen 
Anhaltspunkt,  wie  wir  uns  das  Zustandekommen  einer  Rhythmicität  ohne 
Kervencentrum  würden  zu  denken  haben.  Nach  Eronecker  wirken  mini- 
male Reize  nur  in  gewissen,,  durch  Temperatur,  Ernährung  u.  s.  w.  ge- 

Haadbaeb  der  PliTsiologie.  Bd.  IT.  24 
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setzten  Zwischenzeiten  unfehlbar;  es  bedarf  also  einer  gewissen  Zeit  bis 
die  höchste  Erregbarkeit  der  Mnskalatur  sich  entwickelt;  bevor  dieser 
Zeitpunkt  erreicht  ist;  sind  nur  starke  Reize  unfehlbar.  Ande^e^ 
seits  nimmt,  wenn  die  Herzspitze  in  Ruhe  verharrt  hat,  die  Erregbarkdt 
ab.  Die  Curve  der  Erregbarkeit  erreicht  also  in  einem  bestimm- 
ten Zeitpunkte  nach  einer  Pnlsation  ihren  Gipfel  und  sinkt  dann  wieder 
ab.  Neben  dieser  Erregbarkeitscurve  und  unabhängig  von  ihr  verläoft 
aber,  wie  aus  Luciaxi'S;  Rossbach'S;  Mebunowigz's^  Gaulb's,  Hildebrand's 
und  von  Basgh's  Versuchen  hervorgeht,  eine  Curve  der  Entwicke- 
lung  der  inneren  Herzreize,  welche  bei  vorhandenen  Ganglien  auf 
diese  einwirken:  treffen  die  Gipfel  beider  Ourven  zusammen,  so  erfolgt 
auch  bei  nicht  vorhandenen  Ganglien  eine  Contraction,  da  ja  die  Muskeln 
direct  reizbar  sind.  Damit  würde  auch  die  periodische  Function  Lu-  ^ 
-  ciANi^s  ihre  Erklärung  finden,  indem  bei  einer  gewissen  Höhe  der  Cunre 
für  die  inneren  Herzreize  der  genügende  Reiz  für  die  Auslösung  einer 
Pulsation  des  in  Ruhe  befindlichen  Muskels  erreicht  würde,  mit  dem  Ab- 
sinken der  Reizcurve  aber  die  Erregbarkeitscurve  in  Folge  der  Pulsa- 
tionen anstiege,  sodass  der  geringere  Reiz  zur  Auslösung  einer  neuen 
Pulsation  genügte,  dies  auch  bei  weiterem  Abfall  der  Reizearve  noch  der 
Fall  wäre,  bis  endlich  bei  weiterem  Sinken  der  Reizcurve  dieselbe  nicht 
mehr  genügte  und  dann  die  Pause  erfolgte,  während  welcher  die  Reiz- 
curve wieder  anstiege.  Luciani's  „Erisis*'  würde  diese  Vorstellung  unter- 
stützen. 

In  BowDiTCH*8  Untersuchungen  wäre  das  Delphinin  eine  Substanz, 
welche  die  Entwickelung  der  inneren  Herzreize  begünstigte  oder  die  Er- 
regbarkeit-vermehrte,  bei  Merünowioz's  Untersuchungen  würde  das  Blut 
oder  der  Sauerstoff  des  Blutes  diese  Wirkung  haben. 

Es  v^ttrde  dann  die  an  sich  sehr  wahrscheinliche  Annahme  zu 
machen  sein,  dass  ein  stärkerer  Reiz  erforderlich  ist,  um  die  Mus- 
keln direct  zu  erregen,  als  er  zur  Erregung  von  Nerven  oder 
Ganglien  nothv^endig  ist,  um  die  unter  Umständen  sehr  lange  Ruhe 
der  BowDiTCH'schen  Herzspitze  zu  erklären  gegenüber  der  leichteren 
Auslösung  von  Fulsationen  in  dem  LuciAKi'schen  Präparate. 

Mit  dieser  Auffassung  sind  die  Versuche  im  Einklänge,  welche  von 
Bernstein*  und  von  Bowditch^  angestellt  worden  sind,  in  denen  der  Ven- 
trikel des  aus  der  Brust  hervorgezogenen  Forschherzens  ein  Stück  unter- 
halb der  Atrioventricularfurche  mittelst  einer  Klemme  stark  zusammen- 
gedrückt und  dann  wieder  in  die  Brusthöhle  zurückgebracht  wird:  der 
Erfolg  ist  in  den  meisten  Fällen,  dass  der  unterhalb  der  Klemmstelle 
gelegene  Theil  des  Ventrikels  sich  an  dem  überlebenden  Frosche  nicht 
mehr  zusammenzieht,  ausser  wenn  er  direct  mechanisch  oder  electriseh 
gereizt  wird.  Die  Frösche  können  mit  einem  so  zur  Passivität  gebrachten 
Ventrikel  wochenlang  leben.  Hier  ist  also  das  normale  Blut  kein 
unfehlbarer,  sondern  überhaupt  ein  ungenügender  Reiz  für  die 
Herzspitze.   Bowditch  hat  nun  in  einigen  Fällen  gefunden,  dass  die  Ven- 

1  J.  BEBNSTEnr,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1876.  S.  385. 

2  Bowditch,  Joum.  of  physiol.  I.  p.  104. 1878. 
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trikelspitze  spontan  weiter  schlag ,  dass  aber  diese  spontanen ;  rhythmi- 
seien  Bewegungen  aufhörten ,  wenn  eine  über  der  gequetschten  Linie 
gelegene  Zone  geklemmt  wurde^  und  er  schliesst  daraus,  dass  in  der  Herz- 
Bpitze  sich  kein  motorischer  Apparat  befindet;  sondern  dass  der  Wieder- 
beginn defr  Pulsationen  abhängig  ist  von  den  in  der  Ventrikelbasis  ge- 
legenen Apparaten,  deren  Verbindung  mit  dem  Ventrikel  erst  durch  die 
zweite,  der  Basis  nähere  Abklemmung  aufgehoben  werde.  —  Auch  die 
Ton  HuDEBBANi)^  an  nicht  ausgeschnittenen  Herzen  von  Aalen  und  Ka- 
ninchen, so  wie  die  von  von  Bajbch^  am  abgeklemmten  Herzen  des  Fro- 
sches ohne  Einjftihrung  einer  dem  Herzen  fremden  Flüssigkeit  führen  zu 
dem  Resultate,  dass  Reize,  welche  für  das  sinuslose  Herz  (den  „Herz- 
gtnmpf)  sich  als  ausreichende  erweisen,  der  Herzspitze  gegenüber 
och  als  unzulängliche  zeigen. 

Unbedingt  nothwendig  für  das  Zustandekommen  rhythmischer 
Herzpulsationen  sind  die  Ganglien  und  Nerven  des  Herzens  nicht, 
aber  sie  sind  erstens  leichter  erregbar,  und  damit  würde  eine  grössere 
Garantie  für  die  regelmässige  Thätigkeit  des  Herzens  gegeben  sein; 
sie  sind  femer  nothwendig,  um  die  Leitung  von  der  Erregung  des 
Sinus  auf  die  des  Vorhofes,  von  dieser  auf  die  des  Ventrikels  zu 
besorgen;  drittens  würde  die  langsame  Leitung  durch  die  Ganglien, 
welche  Marchakd  fand,  bewirken,  dass  der  Ventrikel  erst  zur  Pul- 
sation angeregt  wird,  wenn  der  Vorhof  seine  Pulsation  beinahe  be- 
endet hat,  was  für  die  regelmässige  Fortschaffung  des  Blutes  von  der 
grössten  Wichtigkeit  ist. 

Die  Hypothesen,  welche  über  die  Function  der  Herzganglien  aufge- 
stellt sind,  nehmen  keine  Rücksicht  auf  die  Pulsation  ganglienloser  Herz- 
stfieke  und  sind  fUr  die  Beobachtungen  der  LuDwio'schen  Schule  völlig 
unbefriedigend.  Stannius  wies  nur  auf  die  Wahrscheinlichkeit  zweier  ner- 
TOser  Centralorgane  hin,  von  denen  das  eine  die  Contractionen  zu  hemmen, 
das  andere  zu  fördern  scheine,  eine  Annahme,  welche  später  von  Bezold 
weiter  ausfährte  und  Friedländer^  aufrecht  zu  erhalten  suchte;  Bidoer 
erklärte  die  Ganglien  im  Septum  fUr  rhythmische  oder  automatische,  die 
m  der  Atrioventricularklappe  für  reflectorische,  eine  Annahme,  welche  von 
Eckhard  und  Heidenhain  widerlegt  wurde.  Goltz  trat  gleichfalls  gegen 
die  BiDDER^sche  Hypothese  auf,  indem  er  alle  Ganglien  des  Herzens  als 
reflectorische  ansieht  und  den  Reiz,  welcher  dieselben  erregt,  in  dem  in 
das  Herz  einströmenden  Blute  findet. 

4.  Die  Einflüsse  der  Temperatur. 

Sowohl  die  Frequenz  der  Herzpulsationen,  als  auch  die  Grösse 
der  Bewegung,  die  Dauer  der  Systole  und  Diastole,  die  Reizbarkeit 
des  Herzens  sind  abhängig  von  der  Temperatur. 

1  Hiu>XBRA]!n>,  Nordisk.  med.  Ark.  IX;  Jahresber.  d.  Anat.  u.  Physiol.  YI.  (3) 
1877.8.51. 

2  VOM  Basch,  Sitz^ber.  d.  Wiener  Acad.  LXXIX.  (3)  1879.  Sep.-Abdr. 

3  FaiKDi^AiinBB,  Unters,  a.  d.  physiol.  Lab.  in  WOrzbuiig.  1867.  IL  Heft.  S.  165. 
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Die  Frequenz  der  Pulsationen  nimmt  ab  bei  allmählicher  Vermin- 
derung der  Temperatur  und  nimmt  zu  bei  Steigerung  der  Tempera- 
tur bis  etwa  30 ^  G.  beim  Froschherzen,  dartlber  hinaus  findet  meist 
eine  Abnahme  der  Frequenz  statt.  Auch  bei  der  von  Luciani  beob- 
achteten periodischen  Function  des  Froschherzens  fand  derselbe  eine 
Zunahme  der  Frequenz  in  den  Gruppen  und  eine  Abnahme  der  Daner 
der  Pausen.  —  Die  Grösse  oder  der  Umfang  der  Bewegung  nimmt 
von  sehr  niedrigen  Temperaturen  bis  zu  einer  Temperatur  von  etwa 
15—20®  C.  zu,  von  20®  aufwärts  aber  wieder  ab.  Die  Leistung  des 
Herzens,  gemessen  an  der  Excursion  des  Quecksilbers  im  Froschherz- 
manometer,  kann  bei  sehr  hohen  Temperaturen  in  der  Höhe  von  40* 
trotz  lebhafter  Contractionen  «•  0  werden,  indem  die  Contractionen 
in  peristaltischen,  von  der.  Vorhofsgrenze  nach  der  Spitze  fortschrei- 
tenden Zusammenziehungen  bestehen,  welche  nicht  zusammenwirken 
(Cton).  —  Die  Systole  des  Herzens  erfordert  eine  sehr  lange  Zeit 
bei  niederer  Temperatur  (3—7®),  während  sie  bei  Temperaturen  über 
18®  oder  20®  nur  etwa  den  zehnten  Theil  jener  Zeit  dauert  Auch 
die  Diastole  dauert  länger  bei  niederen  Temperaturen  und  geht  bei 
höheren  Temperaturen  sehr  schnell  vorüber,  ist  auch  verbunden  mit 
einer  grösseren  Ausdehnbarkeit  der  Herzwandungen,  indem  das  Queck- 
silber des  Manometers  bei  höheren  Temperaturen  in  der  Diastole  oder 
Ruhe  tiefer  sinkt.  —  Endlich  ist  die  Reizbarkeit  des  Herzens  insofern 
geändert,  als  bei  dem  wärmeren  Herzen  schneller  folgende  Reize  un- 
fehlbar Contractionen  auslösen,  während  bei  kalten  Herzen  die  Reize  in 
grösseren  Intervallen  einander  folgen  müssen,  wenn  sie  unfehlbar  wir- 
ken sollen,  wie  wir  bereits  oben  (S.  370)  bemerkt  haben.  Nach  Cton  wir- 
ken plötzliche  Temperaturveränderungen  direct  reizend  auf  das  Herz. 

Für  die  Art  und  Weise,  wie  die  Temperatur  veiiüidemd  auf  die 
Thätigkeit  des  Herzens  einwirkt,  hat  Gaule  einen  wichtigen  Anhalts- 
punkt ermittelt,  indem  er  fand,  dass  das  Herz  eines  im  Kalten  ge- 
wesenen Frosches  weniger  leistungsfähig  ist,  als  das  eines  im  War- 
men gewesenen  Frosches,  dass  aber  das  Herz  des  ersteren  zu  gleichem 
Verhalten,  wie  das  des  letzteren  gebracht  werden  kann,  wenn  ihm 
das  Extract  eines  Herzens  von  einem  im  Warmen  gehaltenen  Frosche 
zugeführt  wird;  es  müssen  also  irgend  welche  Stoffe  sein,  welche 
unter  dem  Einflüsse  der  Wärme  gebildet  werden  und  dem  Herzen 
Spannkräfte  zuftlhren,  welche  seine  Erregbarkeit  und  Leistungsfähig- 
keit verändern. 

Schon  BuDOE^  und  Webeb^  hatten  beobachtet,   dass  Erhöhung  der 

1  BuDGB,  Wagner'8  Handwörterb.  d.  Fhysiol.  III.  S.  439. 1846. 

2  £d.  Wbbeb,  Ebenda.  III.  (2)  S.  35.  1846. 
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Temperatur  eine  Frequenzzunahme  an  dem  Herzen  des  Htihnerembryo, 
80  wie  an  ausgeschnittenen  Froschherzen  hervorruft.  CALiBüRcrfes^  beob- 
aehtete  eine  grössere  Pulsfrequenz  an  der  Schwimmhaut  des  Froschfusses, 
wenn  das  andere  Bein  des  Frosches  in  Wasser  von  35 — 7b^  0.  gebracht 
wurde  —  wie  weit  hier  Wärme  und  Schmerz  zusammen  oder  durchein- 
ander gewirkt  habeu;  bleibt  unklar.  Sohelske'^  fand;  dass  Temperaturen 
Ton  26®  bis  36^  zuerst  Beschleunigung  der  Herzpulsationen ^  dann  Auf- 
hören derselben  bewirken  und  Ruhe,  aus  welcher  das  Herz  durch  einen 
einzelnen  Inductionsschlag  zu  einmaliger  Contraction,  durch  Abkühlung 


Flg.  Sa.    FrosoUiers  bei  19 o  C. 


Flg.  8  b.    Froschhen  bei  340  C. 


Flg.  8e.    Froschhen  bei  30  C. 

auf  den  früheren  Rhythmus  gebracht  wird  —  ebenso  wirkte  eine  Tem- 
peraturerniedrigung auf  0^.  Lepine  und  Tridon^  fanden  gleichfalls  Fre- 
quenz- und  Excursionszunahme  bei  hohen  Temperaturen  am  Schildkröten- 
herzen.  Gton^  und  seine  Nachfolger  beobachteten  mittelst  des  Frosch- 
manometers  die  Veränderungen,  welche  die  Temperatur  an  dem  mit  Serum 
gefüllten  und  in  Serum  versenkten  Herzen  oder  der  Herzspitze  hervor- 
mft;  die  beistehenden  Kardiogramme  veranschaulichen  die  Einflüsse  der 
Temperatur. 

5.  Die  Einflüsse  des  Druckes 

auf  das  ausgeschnittene  Herz  sind  von  Tschirjew^»  untersucht  worden^ 
indem  er  die  Manometercanüle  durch  die  Aorta  einführte,  die  Mariotte'- 

1  Calibubc&s  bei  Bernard,  Systeme  nerveux  II.  p.  396. 1 858. 

2  ScHKLSKS,  Ueber  die  Yeränderungen  der  Erregbarkeit  durch  die  W&rme. 
S.  17.  Heidelberg  1860. 

3  L^iKB  et  Tridon,  M^moires  de  la  See.  de  Biol.  1876.  Mars  p.  1 8  des  Sep.-Abdr. 

4  E.  Cyon,  Ber.  d.  s&cbs.  Ges.  d.  Wiss.  1866.  S.  256. 

5  S.  Tschirjbw,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1877.  S.  180. 
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fiche  Flasche,  welche  den  Druck  der  ins  Herz  einzuführenden  Flüssig- 
keit  zu  yariiren  gestattete,  mit  dem  Vorhofe  verband.  Er  schliesst  aus 
seinen  Versuchen,  dass  am  isolirten  Froschherzen  in  den  meisten  Fällen 
Steigerung  des  intracardialen  Druckes  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  eine 
Beschleunigung  der  Herzschläge  erzeugt.  Mit  diesem  Resultate  stimmen 
^e  vorläufigen,  sehr  kurzen  Angaben  von  LucHSiKasB  und  J.  M.  Lud- 
wig^: „Je  höher  der  Druck,  um  so  frequenteir  die  Pulszahl;  dies  gilt 
namentlich  fttr  das  sinuslose  Herz  und  die  „ganglienfreie*'  Herzspitze; 
die  Herzspitze  beginnt  unter  hohem  Druck  eine  lange  Reihe  von  Pulsen 
zu  machen,  welche  um  so  rascher  sich  folgen,  je  höher  der  Druck,  die 
aber  augenblicklich  sistiren  mit  Nachlass  des  Druckes.  **  Diese  Angaben 
gestatten  noch  kein  Urtheil  darüber,  ob  die  von  Lucia.ni  beobachtete 
Freqnenzzunahme  in  seinem  „tetanischen  Anfall**  auf  die  zugleich  be- 
wirkte Druckerhöhung  zurückzuführen  ist,  doch  machen  sie  es  wahr- 
scheinlich, dass  der  im  STANNius'schen  Versuche  durch  die  Anlegung  der 
zweiten  Ligatur  am  Sulcus  erscheinende  Wiederbeginn  der  Vorhofspul- 
sationen  mit  der  Erhöhung  des  Druckes  im  Vorhofe  in  Verbindung  steht 


Welche  Functionen  haben  wir  nun  nach  Erörterung  aller  Bedin- 
gungen fttr  die  rhythmischen  Bewegungen  des  Herzens  den  intercar- 
dialen  Nerven  und  Ganglien  zuzuschreiben?  Rhythmische  Pulsationen 
des  Herzens  erfolgen  an  der  ganglienlosen  Herzspitze  und  werden 
durch  die  verschiedensten  Einflüsse  in  ihrer  Frequenz  und  ihrem 
Rhythmus  verändert;  von  jeder  Stelle  des  Herzens  kann  ein  Reiz 
nach  sämmtlichen  contractilen  Theilen  fortgepflanzt  werden;  AusBchnei- 
den  einzelner  Ganglienhaufen  bringt  Veränderungen  in  der  rhythmi- 
schen Bewegung,  aber  kein  absolutes  Aufhören  derselben  hervor:  die 
Bezeichnung  der  Ganglien  als  Hemmungsganglien,  oder  als  reflecto- 
rische  oder  als  automatische  Ganglien  ist  daher  nicht  begründet 

Da  die  Muskeln  des  Herzens  offenbar  Functionen  haben,  welche 
anderswo  den  Nerven  eigen  sind,  so  können  wir  einzig  die  Annahme 
machen:  1.  dass  die  Nervensubstanz  des  Herzens  von  irgend  welchen 
sich  entwickelnden  Herzreizen  leichter  angesprochen  wird,  als  die 
Muskelsubstanz ;  2.  dass  sie  die  Erregung  langsamer  fortpflanzt,  als 
die  Muskeln ;  3.  dass  sie  das  Verbindungsglied  für  die  Fortpflanzung 
der  Erregung  von  den  Sinusnerven  auf  die  Vorhofsnerven,  von  diesen 
auf  die  Ventrikelnerven  bildet 

Welche  Vorgänge  im  intacten  Herzen  und  Körper  stattfinden,  um 
die  rhythmischen  Bewegungen  des  Herzens  während  des  ganzen  Lebens 
zu  erhalten,  lässt  sich  aus  den  bisherigen  Resultaten  der  Untersucbang 
nicht  construiren. 


1  J.  M.  Ludwig  &B.  Luchsinoer,  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1879.  S.  404. 
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ZWEITES  CAPITEL. 

Die  extracardialen  Nerven. 


Die  populäre  Anschauung,  nach  welcher  dem  Herzen  psychische 
Thätigkeiten  zugeschrieben  werden,  weil  psychische  Affecte  einen  auf- 
Menden  Einfluss  auf  die  Herzbewegung  austtben,  weist  darauf  hin, 
dass  das  Herz  in  Verbindung  mit  den  Gentralorganen  des  Nerven«* 
Systems  stehen  muss  und  die  Physiologie  liefert  den  Nachweis,  dass 
nicht  nur  eine  Nervenverbindung  zwischen  dem  Herzen  und  den  cere- 
brospinalen  Gentralorganen  besteht,  sondern  dass  auch  die  Reizung 
sehr  vieler  peripherischer  Nerven  die  Herzbewegungen  beeinflusst  und 
yeränderi  Wir  behandeln  im  Folgenden  zuerst  die  Verbindungsner- 
ren  zwischen  Herz  und  Cerebrospinalcentrum,  den  Vagus  und  Sym- 
pathicus,  dann  die  MeduUa  oblongata,  endlich  die  Nerven,  von  wel- 
chen die  Erregungen  durch  Vermittelung  des  verlängerten  Markes  auf 
den  Herzvagus  oder  den  Herzsympathicus  fortgepflanzt  werden. 

I.  Anatomische  Data. 

Zu  dem  Herzen  gehen  1.  Aeste  der  vereinigten  Nn.  vagi  und 
aceessorii,  2.  Verzweigungen  des  N.  sympathicus. 

Beim  Menschen  anastomosiren  der  Vagus  und  Accessorius  mit 
einander,  bevor  der  Vagus  aus  dem  Foramen  jugulare  ausgetreten  ist, 
unmittelbar  unterhalb  des  Ganglion  jugulare  in  der  von  Willis^  als 
Plexus  ganglioformis  bezeichneten  Anschwellung,  indem  sowohl  Fa- 
sem  aus  dem  Vagus  in  den  Ramus  internus  accessorii,  als  auch  aus 
dem  letzteren  in  den  ersteren  ttbergehen.  Von  dem  vereinigten  Vagus- 
Accessoriusstamme  geht  dann  a)  ein  kleiner  Ast  durch  den  N.  laryn- 
geiis  superior  zu  den  Aesten  des  Sympathicus,  welche  den  Plexus 
cardiacus  bilden,  b)  Aeste  aus  der  Gonvexität  der  Schlinge  des  N. 
laryngeus  inferior,  die  Nn.  cardiaci  inferiores  zum  Plexus  cardiacus, 
c)  Zweige ,  welche  vom  Vagusstamme  theilweise  schon  am  Halse, 
theilweise  am  Eingange  des  Thorax  mit  Zweigen  des  Sympathicus 


1  Th.  Wilub,  Gerebri  Anatome,  cni  accessit  Nervorum  descriptio  et  usas. 
p.  320.  Amstelodami  1665.  —  Auf  Tab.  IX  a  hat  Willis  eine  höchst  detaiUirte  Abbii- 
dimg  BSmmtlicher  zum  Herzen  gehender  Gehirn-,  Bückenmarks-  und  sympathischer 
Kenrenfasem  gegeben. 
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zum  Plexus  cardiacus  gehen.  —  Von  sympathischen  Herznerven  kommt 
a)  ein  N.  cardiacus  superior  aus  dem  6gl.  cervicale  supremum  (meist 
nur  linkerseits),  b)  N.  cardiacus  medius  aus  dem  6gL  cerFic.  med., 
c)  N.  cardiacus  inferior  aus  dem  Ggl.  cery.  infimum  und  dem  Ggl, 
dorsale  primum.  —  Dieser  mit  dem  Vagus  und  Sympathicus  zusam- 
menhängende Plexus  cardiacus  bildet  eine  weitmaschige  oberfläch- 
liche und  tiefere  Schicht,  welche  beide  unter  dem  visceralen  Peri- 
eard  zur  Querfarche  des  Herzens  gelangen  und  als  Plexus  coronarios 
dexter  und  sinister,  theils  die  Art.  coronariae  umspinnend,  verlaufen, 
theils  selbstständig  von  Strecke  zu  Strecke  zur  Herzspitze  herab- 
ziehen^. 

Bei  den  zu  Versuchen  gebräuchlichen  Säugethieren,  Hund,  Katze 
und  Kaninchen,  sind  die  Verhältnisse  im  Ganzen  ähnlich,  doch  finden 
sich  einzelne  Abweichungen,  namentlich  in  dem  Verlaufe  der  Nerven 
am  Halse. 

Beim  Hunde  verlaufen  Vagus  und  Sympathicus  in  gemeinschaft- 
licher fester  Bindegewebsscheide  zusammen  vom  Ggl.  cervicaie  supremum 
bis  zum  Ggl.  cervicaie  infimum,  zuerst  von  Schiff^  als  „Vagosympa- 
thicus**  bezeichnet.  Vom  Ggl.  cerv.  infimum  gehen  ein  oder  zwei  Ver- 
bindungsäste zu  dem  Ggl.  thoracicum  primum  oder  stellatum  und  von  einem 
dieser  Verbindungsäste  oder  auch  vom  untersten  Halsganglion  entspringt 
der  Ramus  cardiacus  superior ;  das  erste  Brust gangllon  erhält  aus  den  un- 
teren Halsnerven  zwei  Rückenmarkswurzeln,  als  Nu.  vertebrales  bezeichnet. 
Aus  dem  untersten  Halsganglion  oder  unterhalb  desselben,  von  der  Fort- 
setzung des  Vagosympathicusstammes,  gehen  die  Nerven  zum  Plexus  card. 
inferior  ab.  Schhiedebero^  hat  hier  vielfache  Variationen  beobachtet  Die 
Verbindungszweige  des  ersten  Brustganglion  zum  untersten  Halsganglion 
und  zum  Vagus  werden  als  Nervi  accelerantes  bezeichnet,  da,  wie  wir 
später  besprechen  werden  (H,  2  und  HI,  2)  pulsbeschleunigende  Fasern 
in  denselben  enthalten  sind. 

Bei  der  Katze  ist  der  Verlauf  der  Vagus-  und  sympathischen  Ner- 
ven wieder  etwas  anders,  wie  aus  der  umstehenden  Figur  4  nach  Boehü^ 
sich  ergiebt. 

Beim  Kaninchen  verlaufen  die  Nerven  sehr  ähnlich  wie  bei  der 
Katze,  wie  aus  den  Untersuchungen  von  Ludwig  nnd  Thiby^,  Roevek^  u.  A. 
hervorgeht. 


1  Ausser  Willis  vergleiche  man  namentlich :  Andebsch,  Tractatio  de  Nerris. 
Regiomonti  1797. 1.  p.  148—178;  11.  p.  1—120  und  die  beigegebene  Tafel. —ROdieigbb, 
Die  Anatomie  der  menschlichen  Gehimnerven.  S.  53. 1 868.  —  Hisklb,  Handbuch^der 
Anatomie.  IE.  (2)  S.  207. 428  u.  fg.  572  u.  fg.  1871. 

2  M.  Schiff,  Untersuchungen  zur  Physiologie  des  Nervensystems.  S.  178. 1S55. 

3  0.  ScHmsDSBSBO,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  1 87 1 .  S.  149.  Taf.  IIL 

4  R.  BoEHM,  Arch.  f.  ezper.  Pathol.  u.  Pharmakol.  lY.  S.  255. 1875. 

5  G.  Ludwig  &  L.  Thibt,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XLIX.  (2)  S.  421 . 1 864. 

6  G<  RoEVBB,  Kritische  u.  exper.  Unters,  d.  Nerveneinflusses  auf  die  Erwdte- 
rung  und  Verengerung  der  Blutgefässe.  S.  63  u.  fg.  Rostock  1869.  \ 
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Wegen  des  anatomischen  Verhaltens  der  zam  Herzen  gehenden  Ner- 
ven bei  anderen  Sängethieren ;  bei  Vögeln ,  Reptilien  und  Fischen  ver- 
weisen wir  auf  die  Beschreibungen  und  Abbildungen  bei  Bischoff  i. 


««.4. 


Pl«xiia  eardUeos  and  Ganglion  stellatnm 
der  Arterien  and  Yenen 


M  =  V.  TSgOS. 

2  =  Halserranzstrmng  dea  Sympftthieos. 

V  =  Doppelter    HaJBgrenzttrang    nrifehen 

OftAfldion  eerr.  med.  o.  Gangl.  stell. 
V*  =  Brastgrenxstran^  dea  Sympatlüeaa. 

3  =  N.  reearrena  Tagi. 

4  =  N.  dapresaor,  reehta  sieh  imVagaastamm 
verUerand,  links  gesondert  xnm  Herten  Ter- 
laofend. 

5  =  Gangl.  eerr.  med. 


der  Katie.    Rechts  (B)  and  (L)^  nach  Entfemang 
(ca.  IV<  natftrL  Grdsae). 
5'  =  Yerbindangszireig  xwischen  GgL  eerv. 
med.  nnd  N.  vagna. 

6  =  GangL  thorac.  prim.  —  stellatam. 
6',  6"«  6"^  =  Bflckenmarkswarseln  dea  ( 

atellatam. 

7  =  £am.  commanic  ggL  stellati  com  Yago. 

8  =  N.  eardiacoa  e  ganglio  stellata  sea  N. 
accelerans. 

8'  8"  8'"  =  Warxeln  des  Cardiacos. 


I  Ggl. 


Zu  dem  Herzen  des  Frosches  gehen  nur  Aeste  des  Vagus  und 
zwar  von  jedem  der  beiderseitigen  Vagi  ein  Ast.  Diese  beiden  Aeste 
gehen  mit  den  Jugularvenen  bis  in  den  Vereinigungswinkel  derselben, 
wo  sie  zu  einem  Plexus  und  Ganglion  zusammentreten.  Doch  begeben 
sich  zu  dem  Vagus  auch  sympathische  Fasern  und  zwar  in  das  Ganglion 
desselben  bald  nach  dem  Ursprünge  des  Vagus  an  der  hintersten  Grenze 
des  verlängerten  Markes,  nachdem  er  die  Schädelhöhle  verlassen  hat.^ 

1  BiscHOFF,  Commentado  de  Nervi  accessorii  Willisii  anatomia  et  physiologia. 
Dannstadt  1832.  (Mit  Tafeln.) 

2  VoLKMAKir,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1838.  S.  70.  —  Büdge,  Wagner's  Hand- 
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U*  Der  Einfluss  des  Nerrus  ragus  auf  die  Herzbewegnmg. 

Da  der  N.  vagns  seine  Erregungen  sowohl  nach  seinem  centralen 
Ursprange  als  nach  dem  Herzen  bin  fortleiten  kann,  so  läast  sich  die 
Wirkung,  welche  die  zum  Herzen  leitenden  Fasern  auf  die  Herzthätig^ 
keit  austtben,  nur  nach  Durchschneidung  desselben  durch  Reizung  des 
peripherischen  Stumpfes  untersuchen.  Die  Durchschneidung  ist  aber 
an  sich  ein  bedeutender  Eingriff,  und  es  sind  daher  die  Folgen  der 
Durchschneidung  des  N.  ragus  zunächst  festzustellen.  Man  versteht 
unter  Vagus  allgemein  die  yereinigten  Vagus  und  Accessorius,  wo  nicht 
ausdrücklich  die  Trennung  beider  Nerven  hervorgehoben  wird. 

i.  Die  Durchschneiduny  eines  oder  beider  Nn.  vagi. 

Die  Durchschneidung  eines  Vagus  hat  keinen  merklichen  Ein- 
fluss  auf  die  Bewegungen  des  Herzens.  Nach  Durchschneidung  bei- 
der Vagi  tritt  gleichfalls  nicht  immer  eine  VeiUnderung  in  der  Fre- 
quenz der  Herzpulsationen  ein  —  es  kann  aber  manchmal  eine  Ver- 
mehrung der  Frequenz,  manchmal  auch  eine  Verminderung  derselben 
eintreten.  Eine  andere  Wirkung  auf  die  Herzbewegung,  als  eine  Fre- 
quenzveränderung, tritt  als  directe  Folge  der  Durchschneidung  nicht 
hervor.  Die  Bedingungen  der  verschiedenen  Wirkung  sind  nur  znm 
Theil  erforscht,  insofern  nämlich,  als  verschiedene  Erregungszustände 
der  MeduUa  oblongata  nachgewiesen  werden  können. 

Bei  Fröschen  wird  von  manchen  Autoren  keine  Veränderung  der 
Herzfrequenz,  von  anderen  eine  Vermehrung  derselben  angegeben  nach 
Durchschneidung  beider  Vagi.  Nach  Budoe^,  Einbrodt^,  von  Bezold^ 
MoREAU^  tritt  keine  Veränderung  der  Herzfrequenz  ein,  nach  Funke^, 
BiDDER®  und  Rosenthal''  eine  Zunahme  der  Frequenz  —  der  Widerspruch 
ist  bis  jetzt  unerklärt.  Bei  Schildkröten  fanden  Fasce  Luigi  und  Abrate 
ViNGENzo^  keine  Frequenzzunahme  nach  Durchschneidung  der  Vagi^  bei 
Fischen  (Karpfen)  fand  Hoffmann  ^  ein  Häufigerwerden  der  Herzpulsa- 
tionen. 

wörterb.  d.  Physiol.  IIL  (l)  S.  451.  1846;  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  V.  S.  546.  1846.— 
EoKSR,  Icones  physiologicae.  1854.  Taf.  24.  Fig.  I  u.  III.  —  DoonsL,  Arch.  f.  ndcrosc 
AnatXrV.S.  470. 1877. 

1  BüDGB,  Wamer's  Handwörterb.  d.  Physiol.  m.  (1)  S.  418. 1846. 

2  EnmRODT,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1859.  S.  546. 

3  TON  Bbzold,  Unters,  ttb.  d.  Innervation  d.  Herzens.  S.  48.  1863. 

4  MoBBAü  bei  Bebnabd,  Le^ns  sur  le  syst^e  neryenx.  11.  p.  395.  1858. 

5  FuNKB,  Lehrbuch  d.  Physiol.  4.  Aufl.  S.  647.  1864. 

6  BiDDEE,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1865.  S.  340. 

7  Rosenthal  nach  der  Angabe  von  A.  B.  Meter,  Das  HemmungsnenrensyBtem 
S.  88.Anm.  1869. 

8  Fascb  Lüioi  e  Abbatb  Yincbnzo,  Giomale  di  scienze  nat.  ed  econom.  HL 
p.  161.  Palermo  1867.  (Nach  Meissner*s  Jahresber.) 

9  Hoffmann,  Beitr.z.  Anat.  u.  Physiol.  d.N.vagusb.  Fischen.  S.  n.GieesenlseO. 
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Bei  Vögeln  fand  Einbrodt  gewöhnlich  dunernde  Vermehrang  der 
HersBchlftge  nach  Durchschneidong  beider  ^  auch  mitunter  nach  Dorch- 
Bchneidang  nnr  des  einen  Vagus,  indeas  meist  nur  eine  geringe  Zunahme : 
er  giebt  an  von  24  auf  27,  von  27  auf  30,  einmal  von  18  auf  27  in 
5  See.  —  EicHHOBST*  fand  ^e  Frequenzzunahme  viel  höher  bei  verschie- 
denen Vogelarten,  nämlich  eine  Zunahme  um  wenigstens  zwei  Drittel. 

Von  Säugethieren  sind  namentlich  an  Kaninchen  und  Hunden  Beob- 
achtungen tiber  den  ElOfect  der  Vagusdurchschneidung  gemacht  worden.  Bei 
Kaninchen  beobachtete  R.  Waoneb^  Vermehrung  der  Pulsfrequenz  nach 
Dnrehflchneidung  beider  Vagi  und  Halssympathici.  Waoneb  zählte  die  Herz- 
pulse  bei  uneröffiietem  Thorax,  indem  er  die  MiDDELDOBPF^sche  Methode,  eine 
Nadel  in  das  Herz  einzustechen  und  an  ihren  Bewegungen  die  Pulsfrequenz 
zn  bestimmen,  anwandte.  Auch  Bernstein^  fand  eine  Erhöhung  der  Fre- 
quenz nach  Dnrchschneidung  beider  Vagi,  doch  blieb  dieselbe  aus,  wenn 
vorher  das  Mark  etwas  unterhalb  des  Galamus  scriptorius  durchschnitten 
und  kfinstliche  Athmung  eingeleitet,  so  wie  wenn  das  Mark  im  7.  Hals- 
wirbel durchschnitten  und  die  beiden  Halssympathici  bis  zum  unteren  Cer- 
Tiealganglion  entfernt  waren.  Er  beobachtete  theils  das  Herz  direct  bei 
eröffnetem  Thorax,  theils  vermittelst  der  Acupuncturmethode.  —  Landois 
beobachtete  nun,  dass  bei  Kaninchen,  welche  in  Folge  mangelhafter  Respi- 
ration eine  verminderte  Pulsfrequenz  haben,  Durchschneidung  beider  Vagi 
eine  bedeutende  Vermehrung  der  Pulsfrequenz  zur  Folge  hat  —  während 
bei  lebhafter  und  gleichmässiger  künstlicher  Respiration  eine  Vermehrung 
der  (dann  sehr  hohen)  Pulsfrequenz  nicht  eintritt. 

Diesen  Einfluss  der  Respiration  auf  die  Folgen  der  Vagusdurch- 
schneidung hatte  vorher  schon  Tbaübe^  an  Hunden  beobachtet,  indem 
er  fand,  dass  an  curaresirten  Hunden  Suspension  der  künstlichen  Athmung 
eine  Abnahme  der  Pulsfrequenz  bewirkt,  wenn  die  Vagi  intact  sind,  — 
dass  aber,  wenn  im  Verlaufe  solcher  Athmungssuspensiouen  die  Vagi 
durchschnitten  werden,  Zunahme  der  Pulsfrequenz  eintritt.  Tbaübe  be- 
obachtete die  Pulsfrequenz,  indem  er  dieselbe  am  Eymographion  ver- 
zeichnen Hess.  —  TmBT^  hat  ähnliche  Resultate  erhalten. 

Der  Einfluss  der  Respiration,  bezw.  die  Kohlensäureanhäufung  oder 
der  Sauerstoffinangel  im  Blute,  welcher  eine  Wirkung  zunächst  auf  die 
Medulla  oblongata  und  von  dieser  aus  auf  das  Herz  hervorbringen  würde, 
scheint  indess  nicht  allein  bestimmend  für  den  Effect  der  Vagusdurch- 
schneidung zu  sein.  Schon  Moleschott  «  hatte  Verlangsamung  der  Pul- 
sstionen  nach  Durchschneidung  beider  Vagi  am  Kaninchen  beobachtet 
und  diese  Beobachtung  ist  bestätigt  worden  in  Untersuchungen  von  Kohts 
&  Tiegel'^,  in  welchen  wohl  die  Einflüsse  der  Athmung  als  ausgeschlossen 
anzusehen  sind  und  in  welchen  bei  Kaninchen  und  Hunden  die  Frequenz 

1  Eichhobst  ,  Die  trophischen  Beziehungen  d.  N.  vagi  zum  Herzmuskel.  S.  8. 

2  R.  Waonxb,  Göttiuffer  Nachrichten  1854.  Nr.  8.  S.  121. 

3  Bbbnstein,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1864.  Nr.  16;  Arch.  f.  Anatu.  Physiol. 
1S64. 8.  633. 

4  L.  TsAUBE,  AUgem.med.  Gentralztg.  1863.  Nr.  89;  Ges.  Beitr.  z.  Pathol.  n. 
PhvBiol.I.S.  341.1871. 

5  TmBT,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  XXI.  (3)  S.  17. 1 864. 

6  MoLBSchoTT,  Unters.  VII.  S.  4 1 5. 1 860. 

7  0.  Kohts  &  E.  Tiboel,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  Xm.  S.  84. 1876. 
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am  Kjmographion  registrirt  wurde:  von  den  38  Kaninchen  trat  bei  20 
nach  Dnrehschneidung  (oder  Unterbindung)  der  Vagi  Veriangsamung,  bei 
den  flbrigen  keine  Wirkung  oder  auch  eine  unzweifelhafte  Beschleunigung 
ein,  von  5  Hunden  bei  2  Verlangsamung.  Der  Verlauf  der  Versuche 
war  meistens  folgender:  Die  Pulse  des  zugerichteten  Thieres  werden 
20  Minuten  lang  aufgeschrieben  und  sind  sehr  regelmässig,  Durchschnei- 
dung beider  Vagi  rasch  nach  einander  mit  scharfer  Scheere:  in  den 
nächiBten  4  Minuten  keine  Veränderung  der  Pulszahl,  in  den  nächsten 
19  Minuten  Abnahme  der  Pulsfrequenz,  nach  Umschnttrung  der  periphe- 
rischen Vagusenden  noch  stärkere  Frequenzabnahme,  dann  wieder  Zn- 
nahme  der  Frequenz.  Kohts  und  Tiegel  geben  keine  Aufklärung  Aber 
die  Ursache  dieser  Differenzen  und  bemerken  nur,  dass  alle  Fälle  mit 
unzweifelhafter  Beschleunigung  auf  sehr  kalte  Tage  getroffen  seien.  Da 
für  die  einzelnen  Versuche  keine  Zahlenangaben  gemacht  worden  sind, 
so  entziehen  sich  die  Untersuchungen  einer  weiteren  Discusslon.  —  Die 
Frage^  ob  bei  natürlicher,  möglichst  wenig  beeinträchtigter  Athmung  E^ 
regungen  von  der  Medulla  durch  den  Vagus  zum  Herzen  gelangen,  welehe 
eine  Verlangsamung  der  Herzpulsationen  bewirken,  kann  nach  den  bis 
jetzt  vorliegenden  Versuchen  nicht  beantwortet  werden.  —  Eine  Be- 
schleunigung des  Herzschlages  nach  Durchschneidung  der  Vagi  ist  end- 
lich bei  atropinisirten  Kaninchen  und  Hunden  von  Rütherford ^  be- 
obachtet worden,  was  um  so  mehr  auffallend  ist,  da  durch  Atropin  der 
Herzschlag  sehr  beschleunigt  wird.  Wir  kommen  darauf  S.  383  zurfick. 
Bezüglich  der  älteren  Versuche  über  den  Effect  der  Vagusdureh- 
schneidung  von  Picolhomini  bis  Bighat  verweisen  wir  auf  Lund  -. 

2,  Die  Reizung  eines  oder  beider  Nn.  vagi.   (Peripherer  Stampf) 

Electrische,  chemische,  mechanische  Reizung  des  peripheren  Vagns. 
stumpfes  bringt  Verminderung  der  Herzfrequenz  oder  Stillstand  des 
Herzens  während  vieler  Secunden  in  Erschlaffung  hervor.  Diese 
Veränderung  in  der  Schlagfolge  besteht  theils  in  einer  Verlängerung 
der  Herzpause,  theils  aber  auch  in  einer  Verminderung  der  Zucknngs- 
grösse.  Sowohl  bei  Reizung  eines  als  bei  Reizung  beider  Vagi  tritt 
(mit  wenigen  Ausnahmen)  diese  VTirkung  ein.  Unter  besonderen  Um- 
ständen kann  Reizung  der  Vagi  Beschleunigung  der  Herzpulsationen 
bewirken.  —  Während  der  durch  Vagusreizung  verlängerten  Herz- 
pause bringt  directe  Reizung  des  Herzens  eine  einzelne  Pulsation  des- 
selben hervor. 

Dass  electrische  Wechselströme,  welche  auf  die  Nn.  vagi  appliciit 
werden,  Herzstillstand  in  Diastole  bewirken,  wurde  zuerst  von  Eduard 
und  Ernst  Heinrich  Webern)  beobachtet,  indem  sie  sich  des  electromagne- 

1  Rutherford,  Joum.  of  anat.  a.  physiol.  HI.  ^.  402. 1869. 

2  LüKD,  Physiologische  Resultate  der  Vivisectionen  neuerer  Zeit  Kopenhagen 
1 825.  (Aus  dem  Dänischen  übersetzt.) 

3  E.  H.  Weber  trug  seine  und  seines  Bruders  Eduard  Versuche  im  Sep- 
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tisehen  Rotationsapparates  bedienten,  der  karze  Zeit  vorher  von  ihnen  in 
die  phyriologische  Methodik  eingeführt  worden  war.  Offenbar  unabhängig 
FOD  Wbber's,  aber  später,  hat  Büdge^  gleichfalls  Stillstand  des  Herzens 
nach  Reizung  des  Vagus  mit  dem  electromagnetischen  Rotationsapparate 
beobachtet,  aber  ausdrücklich  unentschieden  gelassen,  ob  hierbei  das  Herz 
des  Frosches,  an  welchem  allein  er  damals  experimentirte,  in  Erschlaffung 
oder  in  Contraction  still  steht.  In  unvollkommener  Form  hatte  allerdings 
schon  früher  Volkmaivn^  beobachtet,  dass  Reizung  des  Vagus  beim  Frosche 
mit  der  galvanischen  Säule  eine  auffallende  Verlangsamung  der  Herzpul- 
satioDen  hervorbrachte  —  es  fehlte  ihm  zur  Perfection  der  Entdeckung 
nur  der  electromagnetische  Rotationsapparat.  Weber's  reizten  in  ihren 
Yersnchen  an  Fischen,  Fröschen,  Vögeln  und  Säugethieren  immer  beide 
Nn.  Vagi,  und  geben  an,  dass  Reizung  nur  eines  Vagus  beim  Frosche 
keinen  Einüuss  auf  die  Herzbewegung  habe.  Dass  indess  Reizung  nur 
eines  Vagus  genüge,  um  Herzstillstand  hervorzubringen,  hatte  schon 
BcDGE  (bei  Reizung  des  linken  Froschvagus)  beobachtet  und  wurde  in 
weiterer  Ausdehnung  von  Schiff*  und  von  Ludwig  und  Hoffa*  festge* 
stellt.  Schiff  fand  aber,  dass  der  Stillstand  des  Herzens  bei  Reizung 
beider  Vagi  länger  dauerte,  als  bei  Reizung  nur  eines  Vagus.  —  Auch 
beim  Menschen  wurde  gleich  nach  der  Enthauptung  desselben  Herzstill- 
stand bei  Reizung  des  linken  Vagus  von  Henle^  beobachtet. 

Bestimmungen  über  die  Dauer,  welche  die  Herzpause  bei  Reizung 
des  Vagus  hat,  sind  seit  Weber  bei  verschiedenen  Thieren  gemacht  wor- 
den. Während  bei  Säugethieren  der  Stillstand  des  Herzens  nur  eine  An- 
zahl von  Secunden,  immer  weniger  als  eine  llinute  dauert,  und  bei  länger 
fortgesetzter  Vagusreizung  die  Pulsationen  wieder  beginnen  und  immer 
frequenter  werden,  ohne  meistens  die  ursprüngliche  Frequenz  zu  erreichen, 
kann  bei  Kaltblütern  (Fröschen,  Schlangen,  Schildkröten)  die  Herzpanse 
eine  erhebliche  Anzahl  von  Minuten  andauern.  So  hat  A.  B.  Meyeb<^  bei 
der  Ringelnatter  (Tropidonotus  natrix)  ununterbrochene  Herzpausen  von 
12',  17',  21',  von  1*  6',  ja  in  einem  Versuche  bei  abwechselnder  Rei- 
zung des  rechten  und  linken  Vagus  von  1^  49'  beobachtet. 

Was  die  zeitlichen  Verhältnisse  der  Vagusreizung  zum  Herzstillstande 
betrifft,  so  haben  Ludwig  und  Hoffa  Fortdauer  der  Herzpause  nach  Auf- 
hdren  der  Reizung  der  Vagi  mit  Inductionsströmen  während  einiger  Secun- 
den beobachtet  und  oft  erst  mehrere  Minuten  nach  dem  Ende  der  Rei- 
zung die  ursprüngliche  Regelmässigkeit  und  Frequenz  der  Pulsationen 
▼ieder  eintreten  sehen.   Im  Anschlüsse  hieran  hat  von  Bezold'^  gefunden, 

tember  1875  auf  der  Versammlung  der  italienischen  Naturforscher  in  Neapel  vor, 
Omodei  Annali  universali  di  medicma.  CXVI.  p.  225—233 ;  Archives  d*anatomie  g6n^- 
rale  1 S46.  Jan. ;  Arch.  f.  Physiol.  u.  Anat.  1 846.  8. 483.  — -  Ed.  Wbbbb,  Wagner's  Hand- 
vörterb.  d.  Physiol.  m.  (2)  S.  42  u.  fe.  1 846. 

1  BcDGE,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1846.  S.  295;  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  V. 
S.  580. 1846 ;  Froriep's  Notizen  1846.  S.  136. 

2  VoLKMANN,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1838.  S.  70. 

3  Schipp,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  VIII.  S.  182.  1849. 

4  Ludwig  &  Hoppa,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  IX.  8. 1 1 6. 1 850. 

5  Henle.  Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  II.  8. 299.  1852. 

6  A.  B.  Meter,  Das  Hemmungsnervensystem  des  Herzens.  8. 46—58. 1869. 

7  VON  Bezold,  Arch.  f.  pathoLAnat.  XIV.  8. 297. 1858. 
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daas  die  Anzahl  der  electrischen  Stromschwankongen^  welche  für  den 
Vagus  erfordert  wird,  nm  Stillstand  des  Herzens  zu  bewirken,  in  der  Zeit- 
einheit viel  geringer  sein  kann,  als  die  Anzahl,  welche  erforderlich  ist, 
nm  durch  einen  gewöhnlichen  Muskelnenren  einen  Tetanus  des  Muskels 
zu  erzeugen.  Für  den  Vagus  genfigen  nach  von  Bezold  70 — 120  ein- 
fache Reize  von  massiger  Stärke  in  \%  oder  50  —  90  Doppelreize.  —  Nach 
Leobos  und  Onihus  ^  muss  die  Zahl  der  Reize  viel  grösser  sein,  sie  fanden 
für  Warmblüter  18—20  Unterbrechungen  in  der  Secunde,  für  Kaltblttter 
2 — B  Unterbrechungen  erforderlich,  um  Stillstand  des  Herzens  hervoran- 
bringen. 

Dass  vom  Beginn  der  Reizung  des  Vagus  bis  zum  Stillstehen  des 
Herzens  eine  merkliche  Zeit  vergeht,  hat  zuerst  E.  PflOger^  beobachtet, 
denn  er  fand,  indem  er  die  Herzpulsationen  am  Eymographion  registriren 
Hess,  dass  nach  dem  Beginn  der  Reizung  zwei  in  keiner  Weise  dureh 
den  Strom  bednflusste  Contractionen  stattfinden,  bevor  der  definitive  Herz- 
stillstand eintritt,  und  zwar  geschieht  dies  bei  Reizung  beider  Vagi  dureh 
sehr  starke  Ströme.  Donders  und  einige  Schüler  desselben^  bestimmten 
genauer  die  Zeit,  welche  vergeht,  bis  die  Reizung  des  oder  der  Vagi  eine 
Veränderung  in  der  Herzbewegung  hervorbringt  und  fanden  fttr  die  Dauer 
der  latentenReizung  nach  verschiedenen  Methoden  '/«  Secunde,  also 
eine  im  Vergleich  mit  motorischen  Nerven  ungeheuer  lange  Zeit^  In  den 
Versuchen  von  Donders  und  Place  fand  sich  ausserdem,  dass  nach  Rei- 
zung des  Vagus  durch  einen  einzigen  Inductionsschlag  die  Wirkung  des- 
selben im  Mittel  6,15  Secunden  andauerte,  d.  h.  eine  Veränderung  der 
Herzpulsation  sich  geltend  machte.  Der  Schliessungsschlag  hatte  einen 
geringeren  Einfiuss  als  der  Oeffnungsschlag  (ausser  bei  aufsteigender  Strom- 
richtung und  grosser  Stromstärke),  die  aufsteigende  Richtung  einen  schwä- 
cheren Effect,  als  die  absteigende.  —  In  späteren  Versuchen  von  Dondkbs^ 
mit  constantem  Strome  betrug  die  latente  Periode  beinahe  V&  Secunde  — 
dieselbe  war  am  längsten  bei  Oeffnung  des  absteigenden,  kürzer  für 
Schliessung  des  aufsteigenden,  noch  kürzer  fttr  Oeflfhung  des  aufoteigen- 
den,  am  kürzesten  für  Schliessung  des  absteigenden  Stromes.  —  Die  ver- 
zögernde Wirkung  machte  sich  in  folgender  Ordnung  geltend:  Sl,  S], 
0\y  Olf  und  steigerte  sich  mit  der  Stromstärke.  —  Hierbei  fand  Doh- 
DERS,  dass  bei  Reizung  des  frischen  Nerven  durch  constante  Ströme  nnr 
eine  schwache  Wirkung  zu  erzielen  ist,  dass  aber  einige  Zeit  nach  der 
Durchschneidung  schwache  Ströme  schon  sehr  deutliche  Verzögerung  geben 
und  durch  stärkere  Ströme  eine  viel  kräftigere  Wirkung  erhalten  werden 
kann,  als  bei  Reizung  des  frischdurchschnittenen  Nerven. 

Ueber  die  Frage,  ob  durch  sehr  schwache  Wechselströme,  weiche 
den  Vagus  treffen,  eine  Beschleunigung  der  Herzpulsationen  bewirkt  wer- 
den könne,  sind  lange  und  heftige  Controversen  geführt  worden,  da  diese 
Frage  mit  der  Theorie  der  Vaguswirkung  in  Beziehung  gebracht  wurde. 
Weber's  hatten  die  Wirkung  des  Vagus  auf  das  Herz  im  Gegensätze  zu 

1  LxGROs  et  Onimüs,  Joum.  d.  Tanat.  et  physiol.  norm,  et  path.  1872.  p.  561 . 

2  Pflügeb,  Unters,  aus  d.  physiol.  Labor,  zu  Bonn.  1865.  S.  29. 

3  DoNDBBS,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  331. 1868.  —  Prahl,  Onderzoek.  inhet 
Physiol.  Labor,  te  Utrecht.  2.  Reeks.  II.  p.  146.  —  DoNixBRsCand  Placb),  Ibid.  p.  2S9. 

4  DoNDKBB,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  V.  S.  1. 1872. 
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dem  Verhalten  der  Mnskelnerven  al8„Hemmang8wirknng"  bezeichnet 
Nachdem  Budoe  sich  mehr  für  die  Vorstellung  ansgesprochen  hatte,  dass 
durch  den  starken  Reiz  auf  den  Vagns  eine  momentane  Erschöpfung  ein- 
trete,  suchte  Schiff^  nachzuweisen,  dass  sehr  schwache  Wechselströme 
eine  Zunahme  der  Frequenz  bewirken,  und  hielt  später^  die  Ansicht  fest, 
dass  der  Vagus  nicht  Hemmungsnerv  ftlr  die  Herzbewegungen  wäre,  son- 
dern nur  rascher  erschöpft  würde,  als  die  übrigen  motorischen  Nerven. 
Gegen  diese  Annahme  trat  PflOgeb'  auf  —  Schiff^  replicirte  dagegen, 
und  bald  nachher  suchte  auch  Molksghott^  durch  eine  grosse  Reihe  von 
Yersnehen  den  Nachweis  zu  führen,  dass  schwache  Reizungen  des  Vagus 
sowohl  bei  Fröschen,  als  bei  Kaninchen  die  Herzfrequenz  vermehren,  und 
zwar  sowohl  schwache  electrische  Ströme,  als  auch  mechanische,  chemische 
und  thermische  Reizungen.  Die  Fortsetzung  dieser  Arbeit  mit  Hufschiiid^^ 
ergab  gleiche  Resultate  bei  Anwendung  von  unpolarisirbaren  Electroden : 
gegen  die  Angriffe  von  von  Bezold^,  Rosenthal^,  Bbown-S^uard^  und 
Kt)THE">  yertheidigte  Moleschott  »^  die  Schlussfertigkeit  seiner  Versuche. 
Indess  erhielten  in  weiteren  Untersuchungen  von  Bezold^^,  Forsblom^^, 
Pflüger »4,  Eckhard^^  u.  A.  keine  Vergrösserung  der  Herzfrequenz  bei 
Beizoog  der  Vagi  mit  schwachen  Strömen  und  PflI^oer  erklärte,  dass 
der  normale  Vagus  des  normalen  Thieres  durch  keinerlei  Stromstärke, 
wie  stark  oder  wie  schwach  sie  auch  sei,  so  gereizt  werden  könne,  dass 
die  Frequenz  des  Herzschlages  zunimmt.  Der  Satz,  dass  beim  normalen 
Tbiere  durch  Vagusreizung  immer  nur  Veriangsamung,  niemals  Zunahme 
der  Herzfrequenz  bewirkt  wird,  gilt  aber  erstens  nicht  fUr  vergiftete 
Thiere.  Bei  mit  Atropin  vergifteten  Thieren  bringt,  wie  Schiff*« 
zuerst  beobachtet  und  dann  auch  Rxttherford*^,  Keuchel^^  und  Sghmiede- 
BEBoi^  gefunden  haben,  Reizung  des  Vagus  Vermehrung  der  Herzfrequenz 
hervor;  dasselbe  ist  der  Fall  bei  mit  Nicotin  vergifteten  Thieren,  wie 
Trciiart2<^  und  ScHHiEDEBERa  entdeckt  haben.    Dass  aber  auch  in  einem 

1  Schiff,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  Vm.  S.  2 1 1. 1 849. 

2  Derselbe,  Lehrb.  d.  Physiol.  d.  Menschen.  S.  187.  1858.  —  Man  yergleiche 
weh  ScmFF,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVIII.  S.  172.  1878. 

3  PlTLüGER,  Ebenda.  1859.  S.  13. 

4  Schiff,  Molesch.  Unters.  VI.  S.  201. 1859. 

5  MoLBSCHOTT,  Ebenda.  VTI.  S.  401. 1861. 

6  HuFSCHMiD  &  MoLESGHOTT,  Molesch.  Unters.  VIII.  S.  52. 572. 1861. 

7  VON  Bbzold,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1862.  S.  143. 

8  BosEHTHAL,  Die  Athembewegungen  und  ihre  Beziehungen  z.  N.  vagus.  1 862. 
8.260. 

9  Bnowv-SiQüABD,  Joum  dephysiol.  V.p.  124.  1862. 

10  KüTHB ,  Over  den  invloed  van  den  N.  vagus  op  de  hartsbeweging.  Amsterdam 
1862. 

1 1  MouEscHOTT,  Unters.  VIII.  S.  60 1 . 

12  VON  Bbzold,  Unters,  üb.  d.  Innervation  d.  Herzens.  1863. 

13  F0B8BI.0M,  Nervus  vagus  tarnen  nervus  inhibens.  Diss.  Jena  1863. 

14  Pflüobb,  Unters,  aus  d.  physiol.  Labor,  zu  Bonn.  1865.  S.  1. 

15  Eckhard,  Experimentalphyslologie  des  Nervensystems.  S.  193. 1866. 

16  ScmvF,  Molesch.  Unters.  1 865.  S.  58 ;  1 873.  S.  1 89. 

17  Ruthbrfobd,  Joum.  of  anat.  a.  physiol.  III.  p.  408. 1869. 

18  Ebitchel,  Das  Atropin  und  die  Hemmungsnerven.  Diss.  Dorpat  1868. 

19  Schmiedbbbbg,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  1870.  S.  130. 

20  Tkuhart  {&  Schmibdbbbrg),  Ein  Beitrag  zur  Nicotinvrirkung.  Diss.  Dorpat 
1869.  ,  -o 
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gewissen  Stadium  der  Curarewirknng  bei  Fröschen  Reizung  des  Vagus 
den  Herzschlag  beschleunigt,  hat  Wundt^  festgestellt.  Diese  Verände- 
rungen in  der  Reizbarkeit  des  Vagus  haben  ein  besonderes  Interesse  da- 
durch, dass  das  Nicotin  eine  ganz  andere  Wirkung  auf  die 
Herzbewegungen  hervorbringt,  als  Atropin  und  Curare,  woraof 
ScHHiEDEBERQ  aufmcrksam  macht:  Nicotin  bewirkt,  wie  Tbaube^  fand,  in 
kleinen  Dosen  zuerst  Abnahme  der  Pulsfrequenz,  dann  diastolischen  Still- 
stand, dann  allmähliche  Vermehrung  der  Pulsationen  bis  zu  der  frttheren 
Frequenz  —  Atropin  bewirkt  eine  Zunahme  der  Herzfrequenz  und  ebenso 
Curare  in  gewisser  Dosis.  Schmiedeberg  fand  femer  bei  Nicotinvergif- 
tung  eine  sehr  verlängerte  Dauer  des  latenten  ReizungsstadJums  und  eine 
sehr  lange  Nachwirkung  auf  die  Herztbätigkeit  nach  Aufhören  des  Reizes, 
nebst  einer  Verminderung  der  Grösse  der  Zusammenziehung  des  Her- 
zens, wenn  er  das  Herz  an  einer  dem  Froschmanometer  ähnlichen  Yo^ 
richtung  arbeiten  Hess  —  er  schliesst  daraus,  dass  durch  das  Nicotin 
andere  Theile  des  Vagus  gelähmt  werden,  als  durch  das  Atropin,  ein 
Schlnss,  welcher  auch  aus  dem  Verhalten  des  Herzens,  welches  vorh^ 
durch  Muscarin  in  diastolische  Ruhe  gebracht  war,  gegen  Nicotin  und 
Atropin  von  Schhiedeberq  gezogen  wird,  da  durch  die  Wirkung  des 
Muscarin  die  des  Nicotin,  nicht  aber  die  des  Atropin  aufge- 
hoben wird. 

Es  geht  aus  diesen  Versuchen  jedenfalls  hervor,  dass  im  Vagus  so- 
wohl  Hemmungs-  als  Beschleunigungsfasern  enthalten  sein 
müssen.  Diese  Annahme  muss  auch  gemacht  werden  auf  Grund  von  Ver- 
suchen, welche  Schiff ^  an  Fröschen  angestellt  hat,  deren  Blut  durch  8tlz- 
lösung  ersetzt  war:  er  fand,  dass  bei  ihnen  Reizung  des  Vagus  Beschien- 
nigung  der  Herzpulsationen  bewirkt.  Gianuzzi^  fand,  dass  bei  ätheri- 
sirten  Kaninchen  und  Katzen,  wenn  die  Herzpulsationcn  schwach  und 
langsam  geworden  waren,  Reizung  des  Vagus  die  Herzpulsationen  fre- 
quenter  und  kräftiger  machte  —  ähnliche  Belebung  des  absterbenden 
Herzens  durch  Reizung  des  Vagus  hatte  schon  Panüm^  beobachtet. 

Dass  dagegen,  wenn  das  Herz  des  Frosches  durch  Erhöhung  der 
Temperatur  zum  Stillstand  gebracht  worden  ist,  Reizung  des  Vagus  eine 
Wiederkehr  der  Pulsationen  bewirke,  wie  Schelskeö  angiebt,  ist  von  Ec£- 


1  WuNDT  {&  ScHELSKE).  Verh.  d.  naturhi8t.-med.  Ver.  zu  Heidelberg.  1S59. 

2  Traube,  Allg.  med.  Centralztg.  1 862.  Nr.  1 03 ;  Ges.  Beitr.  z.  PathoT.  n.  Phyaiol 
I.S.  302. 1871. 

3  Schipp,  Sopra  due  nuovi  arrestatori  R.  Acad.  dei  Lincei.  Ser.  3. 1.  Sep.-Abdr. 
(Nach  Jahresber.  d.  Anat.  u.Physiol.  III.  S.  45. 1877;  in  den  Atti  der  Accad.  d.I^cei. 
habe  ich  die  Arbeit  von  Schipp  nicbt  finden  können.)  —  Schiff  hält  die  bescUen- 
nigende  Wirkung  der  Reizung  des  Vagus  mit  schwachen  Strömen  aufrecht  in 
seinen  neueren  Arbeiten:  Ccnno  suUe  ricerche  fatte  dal  Prof.  M.  ScmFP,  nel  U- 
boratorio  del  museo  di  Firence.  1872.  (Nach  Jahresber.  f.  Anat.  u.  Phrsiol.  IS71 
S.  523)  und  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVIÜ.  S.  172. 1878. 

4  GiAKuzzi,  Contribuzione  alla  conossenza  de*  nervi  motori  del  euere  in  RinsU 
ßcientif.  d.  Accad.  de  Fisiocratici.  p.  46.  Siena  1872. 

5  Panuu,  Bibliothek  for  Laeger.  X.  p.  46.  1858;  Auszug  in  Schmidt's  Jahr- 
büchern. CS.  148. 

6  Schelskb,  Ueber  die  Veränderungen  der  Erregbarkeit  durch  d.  W&rme.  S.  20. 
Heidelberg  1860. 
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HARD  und  andern  Beobachtern^  nicht  bestätigt  worden.  In  Sghelske's 
und  ebenso  in  Hoffmann's^  Versnchen  an  Froschherzen  ist  wahrschein- 
lich nach  Eckhard  nicht  der  Vagns  allein,  sondern  auch  das  Herz  selbst 
von  dem  Strome  getroffen  worden.  L£:pine  und  Tridon^  fanden  bei  er- 
wärmten Herzen  von  Schildkröten  gleichfalls  keine  Beschleunigung,  son- 
dern Verlangsamung  der  Herzpuisation  bei  Reizung  des  Vagus. 

Ausser  der  Reixung  des  Vagus  durch  Inductionswechselströme ,  In- 
ductionsschläge  und  constante  Ströme  sind  mechanische  und  chemische 
Reize  auf  denselben  applicirt  worden  und  haben  fast  sämmtlich  eine  Ver- 
langsamung der  Pulsationen  bezw.  Stillstand  des  Herzens  ergeben  — 
MoLESCHorr  hat  indess  auch  bei  Anwendung  dieser  Reize  immer  Be- 
schleunigung gefunden  (eine  mir  unerklärliche  Angabe). 

Durch  mechanische  Reizung  mittelst  schnell  auf  einander  folgender 
Sehläge  eines  Elfenbeinhämmerchens,  welche  Heidenhain^  bei  Anwendung 
seines  mechanischen  Tetanomotors  auf  den  Vagus  von  Hunden  und  Ka- 
ninchen ausübte,  erhielt  derselbe  einen  langen  (bis  35")  währenden  Still- 
stand des  Herzens  —  denselben  Erfolg  hat  Pflüger*^  beobachtet.  Ferner 
ist  es  Czbrmak^  gelungen,  durch  Druck  auf  seinen  eigenen  rechten  Vagus 
eine  Verlangsamung  des  Herzschlages  zu  bewirken  und  Conoato'^  beob- 
achtete dasselbe,  wenn  er  bei  einem  Menschen  einen  Druck  auf  den  linken 
Vagns  am  Halse  ausübte. 

Chemische  Reizung  wurde  zuerst  von  Eckhard^  angewendet:  er  be- 
obachtete, dass,  wenn  beide  Vagi  eines  Frosches  in  concentrirte  Koch- 
salzlösung tauchen,  die  Herzbewegung  immer  langsamer  und  langsamer 
wird  und  nach  4—5  Minuten  das  Herz  in  Diastole  still  steht  —  dass 
Reizung  nur  eines  Vagus  auf  diese  Weise  aber  nur  Verlangsamung  der 
Herzpulsationen  bewirkt.  Eine  Verlangsamung  der  Herzpulsationen  bei 
Eintauchen  der  Vagi  in  Kochsalzlösung  beobachtete  bei  Vögeln  Einbrodt^, 
ohne  einen  Stillstand  des  Herzens  zu  erreichen. 

Eine  Verschiedenheit  in  der  Wirksamkeit  des  rechten 
nnd  des  linken  Vagus  auf  das  Herz  hat  A.  B.  Meyer  i<>  bei  einer 
Schildkrötenart  (Emys  lutaria)  gefunden,  indem  bei  den  meisten  Exem- 
plaren Reizung  des  linken  Vagus  keine  Veränderung  in  den  Pulsationen 
des  Herzens  bewirkte,  während  der  rechte  Vagus  bei  gleicher  Reizung 
Stillstand  des  Herzens  hervorbrachte  —  nur  bei  zwei  kleinen  Exemplaren 
aas  Venedig  zeigte  sich  bei  Reizung  des  linken  Vagus  Verlangsamung 
aber  kein  Stillstand  der  Herzbewegungen.  Bei  anderen,  z.  Th.  nahe 
mit  unserer  Emys  verwandten  Schildkrötenarten,  waren  beide  Vagi  gleich 

1  Eckhard,  EzperimentalphYsiol.  d.  Nervensystems.  S.  200.  1865.  Die  übrige 
literätar  s.  bei  Eckhard,  Beitr.  z.  Anat.  u.  Physiol.  YH.  S.  3-6. 1873. 

2  HoFFMANN,  Beitr.  z.  Anat.  n.  Physiol.  des  N.  vagus  bei  Fischen.  S.  30. 1 860. 

3  LUPINE  &  Tbidon,  Memoires  de  Soci^t^  de  Biologie.  1876.  Mars.  p.  18.  S.-A. 

4  R.  Hbidenhain,  Molesch.  Unters.  IV.  S.  131. 1858. 

5  Pflügbr,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1859.  S.  24. 

6  CzEBMAK,  Jenaiscbe  Ztschr.  f.  Med.  u.  Naturwiss.  1865.  S.  384. 

7  Ck)NCATo,  Auszug  ans  Rivist.  clinic.  de  Bologna.  IX.  p.  l.  1870  inSchmidt*s 
Jahrbüchern.  CXLVI.  S.  262. 

8  Eckhard,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1851.  S.  205. 

9  EiNBRODT.  Ebenda.  1859.  S.  457. 

10  Meter,  Das  Hemmungsnerrensystem  des  Herzens.  S.  61. 1869. 
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wirksam.  Einen  derartigen  UnterBchied  zwischen  den  beiden  Vagi  glaubten 
auch  Masoin^  und  gleichzeitig  Arloinq  und  Tripieb^  bei  Kaninchen,  Hun- 
den und  Tauben  nachweisen  zu  können,  dass  nämlich  der  rechte  YaguB 
bei  gleicher  Reizstärke  und  Reizdauer  stärker  auf  das  Herz  wirke,  als 
der  linke  Vagus.  Allein  die  Wiederholung  dieser  Versuche  durch  0.  Lau- 
GENDORFF^  bestätigte  die  Angaben  jener  Autoren  nicht:  von  16  Kaninchen 
waren  bei  3  beide  Vagi  gleich  wirksam,  3  mal  tlberwog  der  rechte,  8  mal 
der  linke,  in  zwei  Versuchen  war  die  Präponderanz  altemirend,  d.  h. 
bald  der  rechte,  bald  der  linke  wirksamer.  Lakgendorff  macht  darauf 
aufmerksam,  dass  ein  und  derselbe  Vagus  auf  gleiche  Reize  keineswegs 
immer  gleich  stark  reagirt,  was  sich  sehr  wohl  daraus  erklären  Itat^ 
dass  ein  durch  Reizung  des  einen  Vagus  hervorgebrachter  Herzstillstand 
weitere  Folgen  auf  Blut,  Nerven,  Centralorgane  haben  muss,  welche  die 
Wirkung  des  anderen  Vagus  beeinflussen.  Ein  verschiedenes  Verhalten 
beider  Vagi  scheint  daher  nur  ftlr  Emys  lutaria  angenommen  werden  tu 
können. 

Eine  Abhängigkeit  der  Vagi  von  einander  der  Art,  dasB 
nach  Erschöpfung  des  einen  Vagus  das  wieder  pulsirende  Herz  durch 
Reizung  des  anderen  Vagus  nicht  mehr  zum  Stillstand  gebracht  werden 
könne,  wie  Tarchamoff  &  Püelha^  angeben,  ist  im  Widersprach  sowohl 
mit  den  Versuchen  von  A.  B.  Meyer  an  Schlangen  und  Sängethieren, 
als  auch  mit  neuerlichst  von  Eckhard^  angestellten  Control versuchen  am 
Frosche.  Tarchai^off  <^  hat  in  einer  späteren  Arbeit  die  früher  ausge- 
sprochenen Annahmen  selbst  dahin  modificirt,  dass  das  bei  Erschöpfiug 
des  einen  Vagus  wieder  pulsirende  Herz  durch  Reizung  des  anderen  zum 
Stillstand  gebracht  werde. 

Da  Vagus  und  Accessorius  vereinigt  vom  Foramen  jugulare 
oben  am  Halse  verlaufen,  so  werden  bei  der  gewöhnlichen  Anstel- 
lung des  Versuches  immer  beide  Nerven  gereizt.  Um  zn  untersuchen, 
welchem  der  beiden  Nerven  die  zum  Herzen  gehenden  Fasern  ange- 
hören, brachte  zuerst  Waller^  die  mit  dem  Vagus  am  Halse  ver- 
laufenden Accessoriusfasem  zur  Degeneration  dadurch,  dass  er  die 
Accessoriuswurzel  im  Foramen  jugulare  ausriss  —  die  Thiere  (nament- 
lich Kaninchen)  überleben  die  Operation  und  nach  10—12  Tagen  fand 
er,  dass  Reizung  desjenigen  Vagus,  dessen  zugehöriger  Accessorius 
ausgerissen  worden  war,  keine  Verlangsamung  der  Herzpolsationen 
bewirkte,  während  Reizung  des  Vagus  der  anderen  Seite  mit  unver- 
sehrtem Accessorius  Stillstand  des  Herzens  hervorbrachte. 


1  Maboin,  Bullet,  de  l'Acad.  de  Belgique.  VI.  No.  4. 1872. 

2  Abloino  &  Tbipieb,  Arch.  de  physiol.  norm,  etpathol.  IV.  p.  411.  588. 731 
V.p.  157. 1872. 

3  0.  Langbndobff,  Mittheil,  aus  d.  Königsberger  physich  Labor.  tS78.  S.  68. 

4  Tabchamoff  &PuELHA,  Arch.  de  phvsiol.  norm,  etpathol.  VII.  p.  757. 1875. 

5  C.  EcKHABD,  Beitr.  z.  Anat.  u.  PhyMol.  VIII.  S.  177. 1878. 

6  Tabchanoff,  Trav.  du  Labor,  de  Marey.  1876.  p.  289. 

7  Wallbb,  Gaz.  m^.  de  Paris.  1856.  No.  27. 
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Schiff^  bestätigte  Wallbb's  VerBuch  nnd  fügte  die  Beobachtung  hinzU; 
daw  nach  Zerstörung  der  AccesBoriuBfaaem  die  Durchschneidung  des  Vagus 
Vermehrung  der  Herzfrequenz  bewirke.  Heidenhain  (und  Daszkiewgz)^ 
bestätigte  gleichfalls  Waller's  Versuch;  fand  aber  dass  nach  vorgängiger 
Zerstörung  der  Accessoriusfasern  die  Durchschneidung  des  Vagus  keine 
Vermehrung  sondern  eine  geringe  Herabsetzung  der  Pulsfrequenz  zur 
Folge  bat.  Heidenhain  fand  femer  im  Gegensatze  zu  einer  Angabe  von 
Besnaed^,  dass  Ausrottung  des  Accessorius  eine  Vermehrung  der  Puls- 
frequenz herbeiführt:  es  ist  darnach  der  Accessorius,  welcher 
dem  N.  vagus  die  Hemmungsfasern  zuführt.  —  Gianüzzi^  hat 
mdess  gefunden,  dass  bei  Kaninchen  4  bis  14  Tage  nach  Ausreissung 
des  Accessorius  und  Degeneration  seiner  Fasern  Reizung  des  Vagus  Ver- 
langsamung der  Herzbewegungen  zur  Folge  hat. 

Für  die  Vorstellung,  welche  wir  uns  von  der  W^irkung  des  Vagus 
(cum  Accessorio)  auf  das  Herz  machen,  kommt  nun  weiter  in  Betracht 
das  Verhältniss  des  Vagus  zu  den  Herzganglien  und  zu  der  Musku- 
latur des  Herzens.  VTenn  der  anatomische  Befund,  dass  beim  Frosch 
die  Vagusfasern  sämmtlich  zu  den  intracardialen  Herzganglien  gehen 
(s.  oben  S.  348),  unzweifelhaft  wäre,  so  würden,  wie  sich  schon  W^ebek's 
vorstellten,  die  Erregungen  der  Vagi  ihren  Angriffspunkt  lediglich  in 
den  Herzganglien  finden.  Mit  dieser  Vorstellung  lassen  sich  aber  Ver- 
suche von  Eckhard^  nicht  in  Einklang  bringen,  in  welchen  nach 
Darchschneidnng  der  beiden  auf  der  Vorhofsscheidewand  des  Frosch- 
herzens yerlaufenden  Nervenbahnen  die  Beizung  eines  oder  beider 
Vagi  vor  ihrem  Eintritt  in  das  Herz  Frequenzabnahme  und  diasto- 
lischen Stillstand  hervorbringt,  so  als  wenn  die  Durchschneidung 
vorher  nicht  ausgeführt  ist,  und  zweitens  nach  Exstirpation  der  Atrio- 
ventricularganglien  der  nach  einigen  Minuten  wieder  pulsirende  Ven- 
trikel sich  nach  Reizung  der  Vagi  ausserhalb  des  Herzens  zu  diasto- 
lischer Ruhe  begiebt.  Es  muss  also  auch  Bahnen  ausserhalb  der 
Ganglien  geben,  auf  welchen  die  Erregung  des  Vagus  fortgeleitet 
wird  ~  Wenn  femer  der  Vagus  lediglich  zu  den  Ganglien  geht,  so 
ist  zu  erwarten,  dass  er  nur  die  Frequenz  der  Herzpulsationen,  nicht 
den  Umfang  der  Zuckung  beeinflussen  wird:  die  Unteruchungen  von 
CoATs®  ergeben  aber,  dass  Reizung  der  Vagi  am  Froschherzen  auch 

1  Schiff,  Lehrb.  d.  Pbysiol.  d.  Menschen.  S.  420.  1859;  Gompt.  rend.  LYIII. 
p.  619. 1864. 

2  R.  Hbidsnhain  (u.  Daszkuwicz),  Studien  d.  physiol.  Inst,  zn  Breslau.  III. 
S.  109.  1864. 

3  Gl.  Bekmabd,  Le^ns  sur  la  physiol.  et  la  pathol.  dn  syst^e  nerveuz.  p.  307. 

4  GiAHuzzi,  Riyista  scientifica  d.  R.  Accadem.  de  Fisioeristici.  p.  26—33.  Siena 
1872. 

5  C.  EcKHABD,  Beitr.  z.  Anat.  u.  Physiol.  VII.  S.  191. 1873. 

6  CoATs  (a.  Ludwig),  Ber.  d.  Sachs.  Ges.  d.  Wiss.  1869.  S.  360. 
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die  Stärke  des  einzelnen  Schlages  yerminderi  Da  Coats 
seine  Versnche  in  der  Weise  anstellte^  dass  der  Blntlanf  ausgeschlos- 
sen war  und  der  Ventrikel  seinen  Inhalt  in  das  Manometer  entleerte, 
so  liess  sich  der  Umfang  der  Zusammenziehung  genau  bestimmen: 
er  fand  bei  dieser  Methode  sowohl  eine  stärkere  Ausdehnbarkeit  des 
Herzens  während  der  diastolischen  Ruhe,  indem  das  Quecksilber  des 
Manometers  &st  bis  zum  Nullpunkte  sank,  als  auch  die  ersten  Schläge 
nach  der  vollständigen  Ruhe  von  sehr  geringer  Hubhöhe.  Reizung 
des  Vagus  beeinflusst  also  jedenfalls  die  Gontractilität  der  Musculator 
und  es  ist  wohl  wahrscheinlicher,  dass  er  diesen  Theil  des  hemmes- 
den  Einflusses  direct  auf  die  Musculatur,  als  dass  er  ihn  auf  dem 
Umwege  durch  die  Ganglien  ausübt.  Nach  derselben  Methode  Ton 
Coats  fand  ScHoiiEDEBEfiG^  nach  Zusatz  von  Nicotin  zu  dem  SenuD} 
welches  zur  FtlUung  des  Herzens  diente^i  dass  Reizung  des  Vagus  eine 
bedeutende  Abnahme  der  Excursionen,  d.  h.  einen  geringeren  Um- 
fang der  Zusammenziehung  der  Herzmuskeln  zur  Folge  hatte.  —  Ds 
sich  nun  andrerseits  durch  electrische  Reizung  des  Venensinas  am 
nicotinisirten  Froschherzen  ein  diastolischer  Stillstand  hervorrafen 
lässt  (wie  A.  B.  Metes  zuerst  beobachtete  und  ScHinEDEBEsa  be- 
stätigt), durch  Reizung  des  Vagus  aber  nicht,  diese  vielmehr  Be- 
schleunigung zur  Folge  hat,  so  tritt  diese  Erfahrung  bestätigend  fb 
die  Annahme  auf,  dass  der  Vagus  verschiedene  Endigungen  hat,  von 
denen  wir  als  die  einen  die  Herzganglien,  als  die  andern  die  Hen- 
musculatur  voraussetzen  dürfen.  Wir  machen  schon  hier  darauf  auf- 
merksam, dass  eine  Erklärung  der  Hemmungswirkung  desVagos 
ebenso  wenig  durch  die  Annahme,  dass  er  zu  den  Ganglien  geht, 
gegeben  wird,  als  durch  die  Annahme,  dass  er  direct  zu  den  Mns- 
keln  des  Herzens  geht. 

m.  Der  Einfluss  der  zum  Herzen  gehenden  sympathischen 

Nerven. 

Bei  vielen  Thieren,  namentlich  den  Warmblütern,  treten  ausser- 
halb der  Bahn  des  Vagus  besondere  sympathische  Nervenstränge  za 
dem  Herzen,  welche  Gegenstand  besonderer  Untersuchung  geworden 
sind.  Es  ist  dazu  zu  bemerken,  dass  wohl  in  jedem  Vagus  aaeh 
sympathische  Fasern  zum  Herzen  gehen  und  die  Anordnung  in  dem 
makroskopischen  Verhalten  der  zum  Herzen  gehenden  Nerven  bei 
verschiedenen  Thierarten  keinen  Anhalt  bietet  fUr  die  physiologisehe 
Bedeutung  eines  Nervenastes. 

1  0.  ScHmxDBBSBG,  Ebenda.  1870.  S.  138. 
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i.  Der  Halssympathicus, 

Man  pflegt  den  Strang,  welcher  das  Ganglion  eeryieale  supre- 
mnm  mit  dem  G.  c.  infimnm  verbindet,  als  Halssympatbicus  oder 
auch  im  Gegensatze  zum  Yagas  einfach  als  Sympathicns  zu  bezeich- 
nen. An  dem  Halssympatbicus  ist  seit  der  Entdeckung  von  Ludwig 
und  Cyon  noch  der  N.  depressor  zu  unterscheiden. 

Darcbscbneidung  des  Halssympatbicus  beim  Kaninchen  hat  yer* 
schiedene  Erfolge  ergeben:  keine  oder  zweifelhafte  Veränderung  der 
Pulsfrequenz  fanden  Weber,  Budge,  Ludwig  und  Weinmann  ^,  Hei- 
DENHAiN^  und  VON  Bezold^,  wclcber  letztere  aber  in  manchen  Fällen 
anch  Beschleunigung,  in  andern  Verlangsamung  fand,  welche  ttbrigens 
beide  immer  ziemlich  gering  waren  —  eine  Beschleunigung  fand 
Waoner\ 

Auch  bei  Reizung  des  Halssympatbicus  sind  verschiedene  Erfolge 
beobachtet  worden:  Ludwig  und  Weinmann  fanden  keine  Verände- 
nmg  bei  Reizung  des  peripheren  Stumpfes,  Wagner  fand  Vermin- 
denmg  der  Herzfrequenz,  Moleschott  und  Nauwerk^  Beschleunigung 
bei  schwacher.  Verlangsamung  bei  starker  Reizung,  vonBezold  manch- 
nud  Beschleunigung,  manchmal  Verlangsamung,  seine  Zahlenangaben 
zeigen  nur  geringfügige  Veränderungen  der  Frequenz. 

Beim  N.  depressor  haben  die  Versuche  von  Ludwig  und  Cyon«, 
Stelling'^,  Bernhardt^  und  Roeyer^  an  Kaninchen,  Hasen,  Katzen 
nnd  Igeln  übereinstimmend  ergeben,  dass  weder  Durchschneidung  des- 
selben noch  Reizung  seines  peripheren  Stumpfes  einen  Einfluss  auf 
die  Frequenz  der  Herzpulsationen  ausübt. 

2,  Der  Nervus  accelerans. 

Wie  wir  unter  U,  2  besprochen  haben,  wird  durch  Reizung  des 
Vagus  bei  atropinisirten  Thieren,  Fröschen,  Kaninchen,  Hunden  eine 
Beschleunigung  der  Herzpulsationen  hervorgerufen.    Die  isolirte  Rei- 

1  C.  Ludwig,  Lehrb.  d.  Physiol.  I.  S.  178. 1852 ;  S.  99. 1861. 

2  HxiDENHAiN,  Disquisitiones  de  nerviB  organisque  centralibus  cordis.  Dias. 
p.59.Berolinit854. 

3  VON  BszoLD,  Unters,  üb.  d.  Innerv.  d.  Herzens.  S.  112. 1863. 

4  Wagnzb,  Göttinger  Nachrichten.  1854.  S.  129. 

5  MoiiBSCHOTT  &  Nauwbbk,  Molesch.  Unters.  YIII.  S.  36. 1861. 

6  Cton  &  LuDwie,  Ber.  d.  sftchs.  Ges.  d.  Wiss.  1866.  S.  308. 

7  SxxLUNe,  Experiment.  Untersuchungen  über  den  Einfluss  des  N.  depressor. 
I)iB8.Dorpatl867. 

8  Bebhhabdt  ,  Anatomische  und  physiologische  Untersuchungen  über  den  N. 
depressor  bei  der  Katze.  Diss.  Dorpat.  1 868. 

9  RoEVEB,  Kritische  und  ezpeiimenteUe  Untersuchungen  des  Nerreneinflusses 
uf  die  Verengerung  und  Erweiterung  der  Blutgefitose.  S.  86.  Rostock  1869. 
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zung  der  anterhalb  des  GaDglion  cervicale  infimnm  zum  Herzen  gehen- 
den Nerven  hat  ergeben,  dass  bei  unvergifteten  Thieren  dnreh  Rei- 
zung von  den  Verbindungszweigen  des  Ganglion  thoracicum  primnm 
zum  Ganglion  cervicale  infimum  und  zum  Vagus  und  den  von  ihnen 
zum  Herzen  gehenden  Fasern  eine  Beschleunigung  der  Herzpnlsa- 
tionen  bewirkt  wird,  welche  30— 70-ö/o  beträgt,  ohne  dass  damit  eine 
Veränderung  in  dem  Blutdrucke  gesetzt  wird.  Die  in  diesen  Nerven 
enthaltenen  Beschleunigungs fasern  gehen  von  dem  Rflcken- 
marke  zu  dem  Ganglion  thoracicum  primum,  sind  also  wahrschem- 
lich  spinale  Fasern.  Die  Beschleunigung  der  Herzpulsationen  in  Folge 
der  Reizung  zeigt  ebenso  wie  die  nach  Vagusreizung  bei  atropinisir- 
ten  Thieren  ein  langes  Latenzstadium  und  ein  langes  Ueberdanem 
des  Reizes,  verhält  sich  also  in  dieser  Beziehung  wesentlich  anders 
als  die  Verlangsamung  in  Folge  der  Vagusreizung.  Die  beschleani- 
gende  Wirkung  des  N.  accelerans  steht  also  nicht  in  einem  directen 
Antagonismus  zu  der  hemmenden  Wirkung  des  Vagus;  es  kommt  auch 
die  Vaguswirkung  bei  gleichzeitiger  Wirkung  des  Accelerans  unge- 
schmälert zum  Vorschein,  auch  sogar  dann,  wenn  der  Vagus  sehr 
schwach,  der  Accelerans  sehr  stark  gereizt  wird.  Endlich  ist  mit  der 
Beschleunigung  der  Herzpulsationen  durch  Acceleransreizung  eine  Ver- 
kürzung der  Systoledauer  verbunden,  während  Reizung  des  Vagus 
keine  Veränderung  der  Dauer  der  Systole  bewirkt.  Zweifelhaft  ist 
es  dagegen,  ob  durch  die  Reizung  des  Accelerans  eine  directe  Ab- 
nahme der  Pulsexcursionen,  wie  sie  bei  Vagusreizung  atropinisirter 
FrOsche  nachgewiesen  werden  kann,  bewirkt  wird. 

Die  Prüfung  der  schon  von  Lboallois  und  Anderen  i,  in  neuerer  Zeit 
wieder  von  Bszold  gemachten  Angabe,  dass  Reizung  des  Rücken- 
marks eine  Vermehrung  der  Herzpulsationen  herbeiführe,  welche  ziem- 
lich gleichzeitig  von  M.  &  E.  Gyon^  an  Kaninchen  und  Hunden,  von 
Bever  und  V.  Bezold^  an  Kaninchen  unternommen  wurde,  ergab,  dass 
beschleunigende  Fasern  vom  Ggl.  thoracicum  prim.  und  vom  Gangl.  cervie. 
infim.  zum  Herzen  gehen.  Eine  eingehendere  anatomische  und  physio- 
logische Untersuchung  wurde  dann  von  Schmibdebero  ^  am  Hunde  ausge- 
führt und  alle  von  dem  Vagus  und  den  Ganglien  zum  Herzen  gehenden 
Nerven  auf  ihre  Beschleunignngswirkung  untersucht,  wobei  sich  dann 
der  von  der  Verbindung  des  Ggl.  thorac.  prim.  zum  Ggl.  ccrvic.  inf.  ab- 
gehende Ast  als  Beschleunigungsnerv  oder  N.  accelerans  herans- 

t  Leoallois,  Surle  principe  de  lavie  etc.  p.  212.  Paris  1812.  — Die  übrige  ältere 
Literatur  s.  bei  Lund,  Physiologische  Resultate  d.  Vivisectionen  neuerer  Zeit.  S.  162. 
Kopenhagen  1825. 

2  M.  &  E.  Cton,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1867.  S.  389.  403. 

3  Bbvee  &  VON  Bbzold,  Unters,  a.  d.  Würzburger  physiol.  Labor.  Heft  II.  1 867. 
S.  226.  —  Bbver,  Ebenda.  S.  235. 

4  0.  ScHMiBDBBBao,  Ber.  d.  Sachs.  Ges.  d.  Wiss.  1871.  S.  148. 
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stellte.  Die  UnterBuchangen  von  Bowditch^,  sowie  die  von  Baxt^  be- 
ziehen sich  namentlich  auf  die  Elarlegung  des  Verhältnisses  zwischen  der 
Hemmnngswirknng  des  Vagus  zu  der  Beschleunigungswirkung  des  Acce- 
lerans  und  führten  zu  der  Annahme,  dass  beiderlei  Nerven  auf  wesent- 
lich verschiedene  Angriffspunkte  im  Herzen  wirken  mttssten, 
da  der  Vagus  in  seiner  Hemmungswirkung  nicht  durch  den  AcceleranS; 
und  der  Accelerans  in  seiner  Beschleunigungswirkung  nicht  durch  den 
Vagus  beirrt  wird.  Eine  Untersuchung  von  Böhm^  bestätigte  die  von 
ScmfiEDSBxBO  und  Bowditgh  am  Hunde  gewonnenen  Resultate  an  der 
Katze  und  eine  zweite  Arbeit  von  Baxt^  erwies  die  Verktirzung  der 
Systoledauer  bei  Reizung  des  Accelerans.  Auf  die  Abflachung  der  Puls- 
wellen machten  SoHMiBDEBERa  und  Boehh  aufmerksam. 


IT.  Das  extracardiale  Herzcentrom  in  der  Mednlla  oblongata 
ond  dessen  reflectorisehe  Erregung* 

Durch  Reizung  der  MeduUa  oblongata  mit  tetanisirenden  StrOmen 
zwischen  den  Vierhttgeln  und  dem  Calamns  scriptorius  wird  Stillstand 
des  Herzens  in  Erschlaffung  bewirkt  oder  bei  schwächerer  Reizung 
eine  Verminderung  der  Herzfrequenz.  Nach  Durchschneidung  beider 
Vagi  wirkt  aber  Reizung  des  verlängerten  Markes  beschleunigend  auf 
die  Herzbewegung.  Insofern  von  dem  verlängerten  Marke  sowohl 
Verlangsamung  als  auch  Beschleunigung  der  Herzbewegongen  aus- 
gehen kann,  bezeichnet  man  dieselbe  als  regulatorisches  Nervencen- 
trum  fttr  das  Herz.  Die  Erregung  vieler  Nerven,  welche  mit  dem 
Herzen  in  keiner  nachweisbaren  Verbindung  stehen,  bewirkt  eine 
Veränderung  in  der  Frequenz  der  Herzpulsationen,  indem  die  Er- 
regung nach  der  MeduUa  oblongata  geleitet  und  von  hier  nach  dem 
Herzen  reflectirt  wird:  hierher  gehören  die  sensiblen  Nerven,  der 
Vagus,  der  Halssympathicus,  der  Splanchnicus  und  die  Muskelnerven. 

Die  Beobachtung,  dass  Reizung  des  verlängerten  Markes  mittelst 
electrischer  Wechselströme  Stillstand  des  Herzens  in  Diastole  bewirkt, 
ist  zuerst  von  Eduard  &  Ernst  Heinrich  Wbber^  gemacht  worden,  welche 

1  BowDiTCH,Ebenda.  1872.  S.  195. 

2  N.  Baxt,  Ebenda.  1875.  S.  323. 

3  R.  BosHX  (und  Nüssbaüm),  Arch.  f.  exper.  Pathol.  u.  Pharmakol.  IV.  S.  255. 

4  N.  Baxt,  Arch.  f.  Anat.  (u.  Physiol.)  1878.  S.  122. 

5  8.  d.  Literatur  unter  H.  2.  b.  S.  381.  —  Die  Behauptung  ScmvF*8  (Molcsch. 
Unters.  XI.  S.  204.  1876),  dass  bereits  Galvani  diastolischen  Stillstand  nach  Rei- 
zung der  Medolla  obloi^^ta  beobachtet  und  beschrieben  habe,  finde  ich  nicht 
bMribidet  Galvani^s  Versuch  bezieht  sich  auf  das  Rückenmark  (spinal  midolla), 
welches  er  mit  einer  Nadel  reizte.  Es  heisst  Opere  edite  ed  inedite  del  Prof. 
Lüioi  Galvani,  Bologna  1841.  p.  15:  Implantate  Tage  nel  primo  foro  (nämlich  nel 
spinal  midolla)  —  Soiito  Incantesimo,  il  quäle  h  consistito  m  tma  dlastole  di  cuore 
senza  che  perö  potesse  entrare  se  non  poco  sangue,  11  quäle  poi  entrato  final- 
mente  in  copia,  ha  prodotta  la  diastole  vera,  la  quäle  k  poi  segoita  immediata- 
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mittelst  Darchschneidang  von  Rflckenmarks-  und  Oehirnstellen  die  Grenzen 
feststellten,  innerhalb  welcher  die  MeduUa  oblongata  gereizt  werden  mnas, 
damit  Stillstand  des  Herzens  eintritt.  —  Die  Fortleitung  der  Erregung 
in  dem  verlängerten  Marke  geschieht  durch  die  Vagi;  da,  wie  von  Bezold^ 
fand,  die  Reizung  des  verlllngerten  Markes  oder  des  Halsmarkes  in  der 
Höhe  des  Atlas  nach  Durchschneidnng  beider  Vagi  keine  Verlangsamang, 
sondern  eine  Beschleunigung  der  Herzpulsationen  zur  Folge  hat.  Ludwig 
und  Thirt^  widersprachen  den  von  BEZOLD^schen  Folgerungen,  indem 
sie  zeigten,  dass  die  vermehrte  Pulsfrequenz  die  Folge  der  eingetre- 
tenen Drucksteigerung  sei,  welche  ihrerseits  durch  Contraction  eine« 
grossen  Bezirkes  kleiner  Arterien  in  Folge  der  Halsmarkreizung  hervor- 
gerufen sei  (s.  unten).  Indess  wiesen  M.  &  £.  Gyon  3,  sowie  Bbver  und 
y.  Bezold^  den  accelerirenden  Einfluss  der  MeduUa  oblongata  und  des 
Halsmarkes  auf  das  Herz^  sowie  die  Bahnen  nach,  auf  welchen  die  Er- 
regung zum  Herzen  gelangt.  Gton's  haben  es  sich  besonders  angelegen 
sein  lassen,  nachzuweisen,  dass  bei  Reizung  des  Halsmarkes  unabhängig 
von  der  Erhöhung  des  Blutdruckes  eine  Zunahme  der  Herzfrequenz  ein- 
tritt, indem  nach  Durchschneidung  der  Vagi,  Sympathie!,  Depressores 
und  Splanchnici  die  Reizung  des  Halsmarkes  keine  Blutdrucksteigerung, 
aber  eine  bedeutende  Vermehrung  der  Herzfrequenz  bewirkt  —  diese 
letztere  aber  ausbleibt,  wenn  die  vom  Rückenmarke  durch  das  erste 
Brust-  und  das  letzte  Halsganglion  zu  dem  Herzen  gehenden  Nerven, 
bezw.  die  Ganglien  selbst  exstirpirt  worden  sind. 

Mit  dem  Nachweise  pulsverlangsamender  und  pulsbeschleunigen- 
der Organe  im  Marke  verbindet  sich  nun  die  Vorstellung,  dass  Ton 
der  MeduUa  oblongata  aus  die  eine  oder  die  andere  Wirkung  auf 
das  Herz  ausgeübt  wird,  je  nachdem  die  eine  oder  die  andere  Ner- 
vengruppe erregt  wird  —  ob  aber  Beschleunigung  durch  Erregung 
der  Beschleunigungsorgane  oder  durch  Nichterregung ,  beziehungs- 
weise Lähmung  der  Hemmungsorgane  bewirkt  sei,  und  vice  versa, 
das  wird  im  gegebenen  Falle  nicht  immer  zu  entscheiden  sein. 

Das  verlängerte  Mark  ist  nun  zugleich  der  Ort,  von  wo  aus  die 
Erregungen  verschiedener  Nerven  auf  andere  Nerven  reflectirt  wer- 
den, und  so  werden  denn  hier  die  Erregungen  auch  auf  die  verlang- 
samenden und  auf  die  beschleunigenden  Herznerven  reflectirt 

1.  Reflexe  von  sensiblen  Nerven:  Bei  Reizung  sensibler 
Nerven  (Ischiadicus,  Brachialis,  Rückenmarksnerven,  Haut)  beobachtete 
VON  Bezold*^  nach  Durchschneidung  beider  Vagi  und  Sympathid  an 

mente  da  una  yera  sistola.  Impiantato  nel  secondo,  terza  foro,  lo  ateeso.  Den 
«Zauber**  des  diastolischen  Stillstandes  hat  Galtaki  gesehen,  aber  die  Methode, 
ihn  hervorzabringen,  ist  doch  gar  zu  unklar. 

1  vokBezold,  Unters,  üb.  d.  Innervation  d.  Herzens.  S.  191. 1863. 

2  LuDwio  &  Thirt,  Sitzgsber.  d.  V^iener  Acad.  XUX.  (2)  S.  421 .  1S64. 

3  M.  &  E.  Cton,  Arch.  f.  Anat  u.  Physiol.  1867.  S.  389. 

4  Bevbr  &  VON  BezoLD,  Unters,  a.  d.  Würzburger  Labor.  Heft  H.  S.  226. 1867. 

5  VON  Bbzold,  Unters,  üb.  d.  Inner?,  d.  Herzens.  S.  272. 
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cnraresirten  Kaninchen  und  Hunden  eine  Znnahme  der  Pulsfrequenz 
mit  Steigerung  des  Blutdruckes,  wenn  Gehirn  und  Rttckenmark  in- 
tact  waren;  dagegen  ein  Ausbleiben  der  Frequenzzunahme  und  der 
Blatdruckerhöhung,  wenn  die  Medulla  oblongata  durch  einen  Schnitt 
von  dem  Gehirn  oder  Rttckenmark  getrennt  war. 

Da  sich  aus  von  Bezold^s  Versuchen  nicht  ergibt,  ob  die  Frequenz- 
zunähme 7  welche  nur  etwa  4^;o  betragt,  nicht  lediglich  durch  Druck- 
erhöhung bedingt  worden  ist,  so  stellte  LovI^nI  Versuche  in  der  Weise 
an,  dass  er  die  Vagi  des  cnraresirten  Thieres  unverletzt  liess  und  zu- 
gleich die  Arterienstftmmchen  des  Ohres,  wenn  er  den  centralen  Stumpf 
des  N.  auricularis  posterior  reizte,  die  Arter.  saphena,  wenn  er  den  N. 
dorsalis  pedis  reizte,  bezüglich  ihrer  Erweiterung  und  Verengung  beob- 
achtete. Lov£n  fand  Verminderung  der  Herzfrequenz  mit  gleichzeitigem 
Steigen  des  Blutdrucks  und  Verengung  der  Arterien  bei  Reizung  der 
sensiblen  Nerven  —  und  schliesst  daraus,  dass  die  Verminderung  der 
Herzfrequenz  durch  reflectorische  Erregung  des  Vagus  zu  Stande  komme. 
Er  fand  übrigens  im  Gegensatze  zu  v.  Bezold,  dass  nach  durchschnit- 
tenem Vagus  die  Frequenz  der  Herzschläge  bei  Reizung  der  sensibeln 
Nerven  unverändert  blieb  oder  sank.  Asp  ^  fand  bei  Reizung  des  cen- 
tralen Stumpfes  vom  Plexus  ischiadicus  eine  Beschleunigung  der  Herz- 
frequenz, sowohl  vor  als  nach  Durchschneidnng  der  Vagi  —  ferner  eine 
Beschleunigung  bei  electrischer  Reizung  des  centralen  Stumpfes  des 
Lenden-  und  des  Rückenmarkes,  vor  und  nach  Durchschneidung  der  Vagi. 
Ob  die  Differenz  der  Versuchsresnltate  sich  daraus  erklärt,  dass  bei  Rei- 
zung des  Plexus  und  des  Markes  die  Reizung  der  Muskelnerven  prä- 
vallrt  habe,  ist  zweifelhaft,  wird  aber  aus  den  unter  6.  angefahrten  Ver- 
suchen wahrscheinlich. 

Den  gleichen  Erfolg,  wie  die  LoviN'schen  Versuche  ergaben  Beob- 
achtungen von  Hering  und  Eratschmer^,  bei  denen  die  Nasenschleimhaut 
durch  Tabaksrauch  und  andere  ätzende  Dämpfe  und  Gase,  oder  auch 
der  Supramaxillarast  des  Trigeminus  electrisch  gereizt  wurde :  bei  unver- 
sehrten Vagi  trat  immer  starke  Verlangsamung  der  Herzpulsationen  auf 
mit  geringer  oder  keiner  Drucksteigerung  —  bei  durchschnittenen  Vagi 
bb'eb  die  Pulsfrequenz  unverändert. 

2.  Bei  Reizung  des  centralen  Vagusstumpfes,  welcher 
wohl  nicht  als  rein  sensibler  Nerv  angesehen  werden  darf,  beob- 
achtete VON  Bezold,  wenn  beide  Vagi  des  cnraresirten  Thieres  durch- 
schnitten waren,  Beschleunigung  der  Herzpulsationen,  nach  Exstirpa- 
tion  des  Gehirns  aber  Verlangsamung  während  der  Reizung.  Aubert 
und  RoEVER*  fanden  nach  Durchschneidung  beider  Vagi  bei  Reizung 
des  einen  centralen  Vagusstumpfes  keine  Veränderung  der  Herzfre- 
quenz, dagegen  in  vielen  Versuchen  am  Hunde  (aber  nicht  constant), 

1  LoviN  (nnd  Ludwig),  Ber.  d.  sAcbs.  Ges.  d.  Wiss.  1866.  S.  85. 

2  Asp,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  1867.  S.  182. 

3  Kbatschmbb,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXn.  (2)  S.  147. 1870. 

4  Attbert  &  RoBVXB,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  L  S.  211. 1668. 
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seltener  bei  Kaninchen,  Yerminderung  der  Pnlsfreqaenz  und  Aossetzen 
des  Herzschlages,  wenn  bei  unversehrtem  einen  Yagns  der  centrale 
Stampf  des  durchschnittenen  Vagus  gereizt  wurde.  —  Reizungen  des 
centralen  Stumpfes  vom  N.  laryngeus  superior  haben  nach  Aubert's 
und  Roeyer's  Versuchen  weder  bei  intacten  noch  bei  durchschnitte- 
nen Vagi  und  Vagosjmpathici  an  curaresirten  Kaninchen,  Hunden  und 
Katzen  irgend  welchen  Einfluss  auf  die  Frequenz  des  Herzens. 

Hierher  gehören  auch  die  Beobachtungen  von  Einrodt  (und  Lud- 
wioy,  dass  stärkere  Anfallung  der  Lunge  mit  Luft  unter  hohem  Druek 
von  über  50  mm  Hg  (erhöhter  positiver  Respirationsdruck)  bei  unver- 
sehrten Vagi  eine  bedeutende  Verlangsamung  der  Herzpulsationen,  sogar 
Stillstand  des  Herzens  bewirkt,  während  bei  durchschnittenen  Vagi  die 
Herzschläge  keine  Verlangsamung  erleiden.  —  Hering^  dagegen  hat  ge- 
funden, dass  Aufblasen  der  Lunge  ohne  starken  Druck,  etwa  30  mm  Hg 
gerade  den  entgegensetzten  Einfluss  auf  die  Herzfrequenz  hat,  nämlich 
eine  sehr  bedeutende  Beschleunigung  des  Herzschlages  hervorbringt,  dass 
aber  dieselbe  nicht  eintritt,  wenn  die  Vagi  durchschnitten  sind,  selbst 
dann  nicht,  wenn  man  durch  Reizung  der  Vagi  eine  verminderte  Frequenz 
mit  gleichmässigen  Pulsationen  herbeigeführt  hat,  und  dann  die  Lungen 
aufbläst. 

3.  Reizungen  des  nach  dem  Kopfe  hingehenden  Stumpfes  des  Hals- 
sympathicus  haben  nach  Bernstein*  eine  Verminderung  der  Herz- 
frequenz zur  Folge,  wenn  die  beiden  Vagi  unversehrt  sind  —  indess 
haben  Stelling ^  bei  Kaninchen,  Bernhardt^  bei  Katzen,  Robvbr^  bei 
Kaninchen,  Katze  und  Lamm  keine  Veränderung  der  Pulsfrequenz,  Roever 
beim  Hunde  mitunter  eine  geringe  Beschleunigung  gefunden.  Auch  Naw- 
ROOKi  "f  hat  bei  Reizung  des  Halssympathicus  keine  Einwirkung  auf  die 
Häufigkeit  der  Herzschläge  eintreten  sehen. 

4.  Der  dem  Halssympathicus  sich  anschliessende  N.  depressor 
zeigte  in  den  Versuchen  von  Ludwig  und  Cyon^,  wenn  er  undurch- 
schnitten gereizt  wurde,  immer  beträchtliche  Verlangsamung  der  Herz- 
pulsationen. Dasselbe  fanden  Stelling  und  Roever.  Reizung  des 
centralen  Depressorstumpfes  ergab  in  den  Versuchen  von  allen  Beob- 
achtern gleichfalls  bei  intacten  Vagi  Verminderung  der  Pulsfrequenz 
um  20— 40<^/o  —  nach  Durchschneidung  beider  Vagi  dagegen  keine 
oder  nur  geringe  Frequenzveränderung  in  verschiedenem  Sinne.    Lüd- 

1  EiKBRODT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XL.  S.  361. 1860. 

2  E.  Hering,  Ebenda.  LXIV.  (2)  S.  333. 1871. 

3  Bebnbtein,  Arch.  f.  Anat.  u.  Phvsiol.  t864.  S.  614. 

4  Stelliiig,  Exper.  Unters,  über  d.  N.  depressor.  Diss.  S.  33.  Dorpat  1867. 

5  Berüthardt,  Anat.  u.  pbysiol.  Unters,  üb.  d.  N.  depressor  bei  der  Katze.  Diss. 
S.  20.  Dorpat  1868. 

6  Roeveb,  Untersuchung  des  Nerveneinfiusses  auf  die  Verengerung  und  Erwd- 
terung  der  Blutgefässe.  S.  53. 1869. 

7  Nawrocki,  Beitr.  z.  Anat.  u.Physiol.  als  Festoabe  für  G.  Lunwio.  1875.  S.209. 

8  E.  Cyon  &  C.  Ludwig,  Ber.  d.  sÄchs.  Ges.  d.  Wiss.  1866.  S.  307. 
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wig-Cyon  und  die  späteren  Beobachter  haben  hervorgehoben,  dass 
die  grösste  Pnlsverlangsamang  im  Beginne  der  Depressorreizung  ein- 
tritt, dass  dann,  nachdem  der  Blutdruck  auf  seine  geringste  Höhe 
henmtergegangen  ist,  eine  Zunahme  der  Pulsfrequenz  einzutreten 
pflegt.  Die  Verlangsamung  ist  als  eine  Wirkung  vom  Depressor  auf 
das  verlängerte  Mark  und  von  diesem  reflectirt  auf  den  Vagus  auf- 
za&ssen  —  ob  die  spätere  Beschleunigung  von  einer  Verminderung 
des  Blutdruckes  im  Gehirn,  wie  Ludwig  und  Cyon  annehmen,  oder 
von  der  Erniedrigung  des  Blutdruckes  an  sich  und  dadurch  bedingter 
Freqnenzzunahme,  wie  Stelling  glaubt,  abhängt,  ist  nicht  entschieden. 

5.  Auch  von  dem  N.  spl an chnicus. werden  Erregungen  durch 
die  Centralorgane  auf  den  Vagus  reflectirt  und  eine  Verlangsamung 
der  Herzpulsationen  beobachtet  und  zwar  sowohl  bei  Reizung  des 
peripheren,  als  des  centralen  Splanchnicusstumpfes. 

Asp  (und  Ludwig)^  fanden,  wenn  sie  bei  Hunden  und  Katzen  den 
peripheren  Stampf  des  Splanchnicus  reizten,   bevor  die  Nn.  vagi  durch- 
schnitten waren,  eine  starke  Abnahme  der  Herzfrequenz  - —  nach  Durch- 
schneidung  der  Vagi  eine  viel  schwächere  oder  auch  gar  keine  Abnahme ; 
Öfters  war  aber  auch  dann  noch  eine  Abnahme  um  über  200'o  vorhanden, 
welche  Asp  der  Wirkung  der  Blutdruckserhöhung  auf  die  Herzenden  des 
Vagus  zuzuschreiben  geneigt  ist.    Bei  Reizungen  des  centralen  Splanch- 
nicus und  seiner  Aeste  fand  Asp  in  den  meisten  Fällen  Verlangsamung 
der  Pulse  bei  Erhöhung  des  Blutdruckes,   aber  im  Unterschiede  gegen 
den  Erfolg  der  Reizung  des  peripheren  Splanchnicus  eine  geringere  Fre- 
quenzabnahme bei  bedeutend  höherem  Drucke.     Betrug  z.  B.  bei  peri- 
pherer Reizung  der  Druck  162  mm  Hg  die  Frequenz  52  in  der  Zeitein- 
heit, so  ergab  centrale  Reizung  226  mm  Hg-druck  und  70  Pulse.  —  Eine 
bedeutende  Abnahme  der  Herzfrequenz,  ja  Stillstand  des  Herzens  wird 
beim  Frosche   beobachtet,  wenn  der  Magen  oder  Darm  gezerrt  oder 
sonst  insultirt  wird,  wie  HErNEMANN^  und  Goltz^  beobachtet  haben.  Dieser 
Erfolg  bleibt  aus,  wie  Bbrnstein*  fand,  wenn  die  Verbindungszweige  des 
Sympathicus  zum  5.  und  6.  Spinalnerven  durchschnitten  werden.     Auch 
bei  Hunden  und  Katzen  beobachteten  Sigmund  Mabtb  und  Pbibram^  bei 
electriBcher  und  mechanischer  Reizung  des  Magens  Pulsverlangsamung 
und  Blutdruckserhöhung,  ebenso  beim  Aufblasen  des  Magens;  chemische 
Reizungen  der  Magenschleimhaut  durch  eiskaltes  Wasser  brachten  aber 
keine  Veränderung  der  Herzfrequenz  hervor,  wie  für  Wasser  von  0^  auch 
L.  Hermann  und  Ganz®  gefunden  haben. 

6.  Reflexe  von  den  centralen  Sttlmpfen  durchschnittener  Mus- 

1  Asp,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  1867.  S.  148. 

2  C.  Hbineuann,  Allgem.  med.  Centralzto.  1862.  S.  526. 

3  Goltz,  Königsberger  med.  Jahrb.  HI.  S.  Ä7 1 .  1862 ;  Arch.  f.  path.  Anat.  XXVI. 
S.  1. 1863. 

4  J.  BfRNSTBiv,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1863.  S.  52. 

5  Sigmund  Mateb  &  A.  Pbibram,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXVI.  (3)  1872. 

6  HBBMAim  &  Ganz,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  III.  S.  8.  1870. 
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kelneryen  anf  das  Herz  haben  Asp  und  Ludwig  beobachtet:  wenn 
reine  MuBkelnerven  des  Plexus  ischiadicus  gereizt  wurden,  so  trat  in 
den  meisten  Fällen  Vermehrung  der  Pulszahl  ein  und  zwar  unab- 
hängig von  dem  Steigen  oder  Sinken  des  Blutdruckes,  auch  dann 
noch,  wenn  in  Folge  der  Yagidurchschneidung  die  Frequenz  schon 
sehr  hoch  war.  Die  Beschleunigung  blieb  aber  aus,  nachdem  das 
(oberste  Brust-  und  unterste  Halsganglion  ausgerottet  worden  waren. 

Y.  Die  Erregung  des  extracardialen  Centrums  durch  die 
&ase  und  den  Druck  des  Blutes. 

Wenn  der  Sauerstoffgehalt  des  Blutes  abnimmt  und  die  Kohlen- 
säuremenge des  Blutes  zunimmt,  so  wird  dadurch  eine  Abnahme  der 
Herzjfrequenz  bewirkt,  welche  nach  Durchschneidung  beider  Vagi  anf- 
hört  und  durch  eine  sehr  grosse  Herzfrequenz  ersetzt  wird.  Bei  Sus- 
pension der  Athmung  nimmt  daher  die  Pulsfrequenz  ab.  —  Bei  Er- 
höhung des  Blutdruckes  nimmt  gleichfalls  die  Herzfrequenz  ab,  so 
lange  die  Vagi  unversehrt  sind,  werden  sie  bei  hohem  Blutdrücke 
durchschnitten,  so  nimmt  die  Frequenz  zu.  Bei  durchschnittenen  Vagi 
ist  die  Wirkung  der  Blutdruckserhöhung  auf  die  Pulsfrequenz  nicht 
constant. 

Der  £influss  der  Athmung  auf  die  Pulsfrequenz  ist  besonders  tod 
L.  Traubb  1  untersucht  worden  in  Bezug  auf  die  Funktion  des  Vagiu 
und  des  Herzcentrums  'in  der  Medulla  oblongata,  indem  er  bei  curare-* 
sirten  Hunden  die  Pulsfrequenz  am  Eymographion  verzeichnen  Hess  und 
die  künstliche  Respiration  zur  Variation  des  Lungengaswechsels  benutzte. 
Er  fand  bei  unversehrten  Vagi  eine  Verminderung  der  Pulsfrequenz  in 
um  80  höherem  Grade,  je  länger  die  Athmung  suspendirt  wurde  und 
zwar  im  Anfange  der  Suspension  ein  langsames,  nach  etwa  1  ^/s  Minuten 
ein  schnelles  Sinken  der  Frequenz,  so  dass  nach  3  Minuten  langer  Sus- 
pension der  Athmung  die  Frequenz  um  *lb  vermindert  gefunden  wurde. 
Nach  Wiederbeginn  der  Athmung  bleibt  die  Frequenz  noch  einige  Zeit 
vermindert;  wird  die  Zahl  der  Respirationen  sehr  vermehrt,  z.  B.  von  15 
in  der  Minute  auf  30  bis  60,  so  nimmt  die  Pulsfrequenz  sehr  bedeutend 
zu.  Wenn  nun  bei  einer  in  Folge  von  Athmungssuspension  vermin- 
derten Pulsfrequenz  die  Vagi  durchschnitten  werden ,  so  steigt  die  Puls- 
frequenz rasch  und  bedeutend.  Bei  durchschnittenen  Vagi  beobachtete 
Tbaube  dagegen  bei  erheblichen  Variationen  der  Athmung  keine  Ver- 
änderung der  Pulsfrequenz,  ausser  kurz  vor  dem  Zeitpunkte,  wo  der 
Druck  sein  Minimum  erreicht  —  dann  nimmt  stets  auch  die  Pulsfrequenz 
ab.  —  Die  Frage,  ob  der  Sauerstoffmangel  im  Blute  oder  die  ver- 
mehrte Kohlensäure  fUr  die  Verminderung  der  Pulsfrequenz  bestimmend 


in  Tbaube' 


1  Tkaubb,  AUgem.  med.  Centralztg.  1862.  No.  25;  1863.  No.  97.  —  Abgedruckt 
iUBB's  Ges.  Beitr.  z.  Pathol.  u.  Physiol.  I.  S.  310—358. 1871. 
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«ei,  wird  durch  Traube's  Versuche  dahin  beantwortet;  dass  die  im  Blute 
gelöste  Eohlensänre  auf  das  Herznervencentioim  wirke,  denn  bei  Oasgemen- 
geo;  welche  mehr  Sauerstoff  als  die  atmosphärische  Luft;,  aber  ausserdem 
erhebliche  Mengen  (20  bis  75%)  Kohlensäure  enthalten,  findet  nur  im 
Anfange  eine  Zunahme  bald  aber  ein  Sinken  der  Pulsfrequenz,  und  nach 
Wiederbeginn  gleicher  Einblasungen  von  atmosphärischer  Luft  erst  all- 
mählich eine  Vermehrung  der  Pulsfrequenz  statt.  Durchschneidung  der 
Vagi  hat  dann,  wenn  durch  Kohlensäureathmung  die  Pulsfrequenz  abge- 
nommen hat,  denselben  Erfolg,  wie  bei  Athmungssuspension.  —  Gleiche 
Besoltate  hatLANDOis*  in  Bezug  auf  Pulsfrequenz  und  Vagusdurchschnei- 
dimg nach  Athmungssuspension  bei  Kaninchen  erhalten. 

Bezfiglich  des  Einflusses  des  Blutdruckes  auf  die  Pulsfrequenz  hat 
zuerst  Bernstein'^  Versuche  angestellt,  aus  denen  herrorgeht,  dass  bei 
unversehrten  Vagi  Druckerhöhung  (durch  Einspritzen  von  Blut  in  das 
arterielle  System)  die  Pulsfrequenz  vermindert,  Druckverminderung  (durch 
Blutentziehung)  dagegen  die  Pulsfrequenz  vermehrt  —  dass  aber  nach 
Dnrchschneidung  der  Vagi  Erhöhung  des  Blutdruckes  durch  Blutinjection 
keine  Vermehrung  der  Pulsfrequenz  zur  Folge  hat.  Bernstein  zieht  aus 
diesen  an  Hunden  und  an  Kaninchen  angestellten  Versuchen  den  Schluss, 
dass  während  des  Lebens  der  Blutdruck  einen  Reiz  setzt,  welcher  die 
Vagi  stetig  erregt,  und  dass  durch  diese  Einrichtung  der  Blutdruck  sich 
selbst  regulirt.  Ob  die  Vagi  selbst  oder  das  Centrum  derselben  erregt 
wird,  lässt  Bernstein  unbestimmt.  Die  Pulsbeschleunigung  bei  vermin- 
dertem, die  Pulsverlangsamung  bei  erhöhtem  Blutdrucke,  wenn  die  Vagi 
mtact  sind,  ist  von  Knoll^  und  in  ausgedehnten  Versuchsreihen  an  Ka- 
ninchen, Katzen  und  Hunden  von  Nawrocki^  bestätigt  worden,  ebenso 
das  Ausbleiben  einer  irgend  erheblichen  oder  constanten  Frequenzveriln- 
derung  bei  Druckzunahme  oder  Druckabnahme,  wenn  die  Halsnerven  und 
das  Halsmark  durchschnitten  sind.  Bei  intactem  Rückenmarke  und  durch- 
schnittenen Vagi  hatte  v.  Bezold^  eine  der  Blutdruckverminderung  pa- 
rallele Zunahme  der  Pulsfrequenz  gefunden,  und  Knoll  eine  Verlang- 
samung des  Herzschlages  bei  Blutdruckssteigerung  —  Nawrogei  dagegen 
fand  die  Angabe  Bernsteines  auf  Grund  sehr  zahlreicher  und  mehrfach 
varürter  Versuche  bestätigt,  dass  bei  intactem  Halsmarke  und  durch- 
schnittenen Vagi,  Sympathici  und  Depressores  der  Blutdruck  an  und  für 
sich  keinen  Einfluss  auf  die  Pulszahl  ausübt.  —  Indess  ist  Tschirjew^ 
zu  dem  entgegengesetzten  Resultate  gekommen,  dass  nämlich  bedeutende 
und  rasche  Blutdrucksschwankungen  auf  den  Rhythmus  der  Herzcontrac- 
tionen  sowohl  nach  Durchschneidung  nur  der  Halsnerven,  als  auch  nach 
Durchschneidung  sämmtlicher  extracardialer  Nervenbahnen  wirken,  und 
zwar  Drucksteigerung  die  Pulszahl  vermindert,  Sinken  des  Druckes  die 
Frequenz  vermehrt,  wenigstens  in  den  meisten  Fällen. 

1  Laivdois,  Allg.  med.  Centrabstg.  1863.  No.  89. 

2  Bbbnstxin,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1867.  S.  1. 

3  Knoll,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXVI.  (3)  S.  195. 1872. 

4  Nawbocei,  Beitr.  z.  Anat.  u.  Physiol.  als  Festgabe  für  G.  Ludwig.  1874.  S.  205. 
(S.  daselbst  anch  die  einzelnen  Arbeiten  von  Nawbocki.) 

5  von  Bezold,  Unters,  aus  d.  Würzburger  physiol.  Labor.  1867.  S.  215. 

6  TscHiEJEW,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1877.  S.  116. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


398     AuBEBT,  Inneryation  des  Herzens.  2.  Gap.  Die  extracardialen  Nerven. 

üeberblicken  wir  die  an  den  extracardialen  Herznerven  gewon- 
nenen Resultate,  so  ergiebt  sich,  dass  von  der  Mednlla  oblongata  zum 
Herzen  verlaufen:  1.  Fasern,  deren  Reizung  die  Auslösung  einer  Sy- 
stole verzögert;  diese  im  Vagus  verlaufenden  Fasern  werden  seit 
Weber  als  Hemmungs£Etsem  oder  Hemmungsnerven  bezeichnet; 
2.  Fasern,  deren  Reizung  die  Auslösung  der  Systole  beschlennigt, 
welche  theils  im  Vagus  und  Vagosympathicus,  theils  in  Nervenzwei- 
gen, welche  vom  Halsmarke  durch  die  Grenzstrangganglien  zum  Her- 
zen treten,  verlaufen,  welche  von  Ludwig  und  seinen  Schttlem  als 
Beschleunigungs fasern  oder  accelerirende  Fasern  bezeichnet 
werden.  Sowohl  die  Hemmungsnerven  als  die  Beschleunigungsnenen 
werden  von  dem  verlängerten  und  dem  Halsmarke  aus  in  Erregung 
Versetzt,  und  die  Erregung,  welche  von  diesen  Centralorganen  aus- 
geht, wird  bestimmt  theils  durch  den  Erregungszustand  der  verscliie- 
denen  Nerven  des  Körpers,  theils  durch  den  Gasgehalt  und  den  Druck 
des  Blutes,  theils  durch  Gifte,  welche  dem  Blute  einverleibt  werden. 
In  welcher  Weise  die  extracardialen  Nerven  mit  den  intracardialen 
Nerven  und  der  Musculatur  des  Herzens  in  Verbindung  stehen,  ebenso 
wie  der  Vorgang  in  den  Nerven  und  im  Herzen,  durch  welchen  sie 
den  Einfluss  auf  die  Bewegungen  des  Herzens  ausüben,  kurz,  eine 
Theorie  der  Herzinnervation,  ergiebt  sich  aus  den  bisherigen 
Versuchen  nicht. 
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ZWEITE  ABTHEILUNG. 

DIE  INNERVATION  DER  BLUTGEFÄSSE. 


Sowohl  durch  directe  Einwirkungen  auf  die  Blutgefässe,  als  durch 
die  Einwirkung  auf  yerschiedene  Nerven  wird  eine  Veränderung  des 
Lumens  der  Blutgefässe  hervorgebracht  und  damit  der  Blutstrom, 
unabhängig  von  der  Thätigkeit  des  Herzens,  beeinflusst.  Diese  Ver- 
änderungen lassen  sich  sowohl  an  den  Arterien,  wie  an  den  Venen 
nachweisen  —  sie  bestehen  theils  in  einer  Verengerung,  theils  in 
einer  Erweiterung  der  Blutgefässe,  welche  von  der  Zusammenziehung 
oder  der  Erschlaffung  der  in  der  Gefässwand  enthaltenen  glatten  Mus- 
kelfasern abhängt.  Der  Gontractionszustand  der  Gefässmuskeln  steht 
nnter  der  Herrschaft  von  Nerven,  welche  als  Gefässnerven  oder 
vasomotorische  Nerven  bezeichnet  werden.  Eine  gewisse  mittlere 
CoDtraction  oder  überhaupt  den  Gontractionsgrad  der  Gefässmuskeln 
bezeichnet  man  als  Gefässtonus.  Da.  die  Ausdehnung  der  Blut- 
gefässe nicht  von  dem  Gontractionszustande  der  Muskeln  allein,  son- 
dern auch  von  dem  Drucke  des  Blutes,  welcher  durch  die  Thätigkeit 
des  Herzens  gesetzt  wird,  abhängig  ist,  so  sind  bei  einer  vorliegen- 
den Beobachtung  von  Gefässerweiterung  oder  Verengerung  beide  Mo- 
mente sorgfältig  von  einander  zu  unterscheiden. 

Die  Methoden  zur  Beobachtung  von  Gefässverengerung  und  Ge- 
fässerweiterung beruhen  daher  entweder  auf  der  Vergleichung  der 
Füllung  oder  Weite  von  zwei  verschiedenen,  womöglich  symmetri- 
schen Gefässbezirken  oder  auf  der  Vergleichung  ein  und  desselben 
Cef ässes  oder  Gefässbezirkes  nach  einander  unter  Umständen,  welche 
einen  Einfluss  der  Herzthätigkeit  auszuschliessen  gestatten.  In  vielen 
Fällen  kann  die  directe  Beobachtung  der  vermehrten  oder  ver- 
minderten Gef  ässftlile  völlig  zuverlässige  Resultate  über  die  Wirkung 
eines  vasomotorischen  Nerven  liefern:  dies  ist  häufig  der  Fall  bei 
oberflächlich  gelegenen  oder  ohne  tiefere  EingriflTe  freizulegenden  Or- 
ganen und  Gefässbezirkßn,  z.  B.  Gonjunctiva  bulbi,  Schwimmhaut  von 
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Frosch,  Ente  iL  A.,  Kaninchen-  und  Hundeohr,  Fledermansflligel,  femer 
Darm,  Niere,  tlberhaupt  Baucheingeweide.  Theila  die  Intensität  der 
diffusen  Röthe,  theiis  die  Ausdehnung  einzelner  Arterien  oder  Venen 
kann  hier  ohne  Gefahr  der  Täuschung  geschätzt  werden. 

Eine  zweite  Methode  beruht  darauf,  dass  bei  Verengerung  der 
kleinen  Arterien  dem  F Hessen  des  Blutes  in  dem  arteriellen  Sy- 
steme ein  grösserer,  bei  Erweiterung  ein  geringerer  Widerstand 
gesetzt  wird,  und  dadurch  der  Druck  in  dem  arteriellen  steigt,  be- 
ziehungsweise sinkt.  Bei  diesen  Bestimmungen  am  Eymographion 
ist  aber  immer  die  Herzthätigkeit,  namentlich  die  Herzfrequenz  in 
Anschlag  zu  bringen.  Die  Anwendung  dieser  Methode  hat  zu  der 
Unterscheidung  der  vasomotorischen  Nerven  als  pressorische  und 
depressorische  Nerven  geführt,  indem  als  pressorische  Nerven 
diejenigen  bezeichnet  werden,  deren  Beizung  eine  Erhöhung,  als  de- 
pressorische diejenigen,  deren  Beizung  eine  Senkung  des  Blutdruckes 
zur  Folge  hat. 

Ihr  schliesst  sich  eine  dritte  Methode  an,  welche  die  Geschwin- 
digk  eit  der  Blutströmung  bei  vermehrtem  oder  vermindertem  Wider- 
stände in  den  Arterien  (und  Gapillaren?)  berttcksichtigt,  indem  die 
Menge  des  in  der  Zeiteinheit  aus  einer  Vene  oder  Arterie  ansflies- 
senden  Blutes  oder  die  Strömungsgeschwindigkeit  innerhalb  einer  Ar- 
terie beobachtet  wird. 

Die  vierte  Methode  grtindet  sich  darauf,  dass  die  Temperatur 
des  Blutes  im  Innern  des  Körpers  eine  höhere  ist,  als  die  Tempera- 
tur der  oberflächlich  gelegenen  Körpertheile,  an  welchen  eine  Wärme- 
abgabe von  Seiten  des  Blutes  stattfindet  und  dass,  je  mehr  Blut  in 
einer  gegebenen  Zeit  die  Körpertheile  durchströmt,  um  so  mehr  Yon 
ihm  Wärme  an  diese  Körpertheile  abgegeben  wird.  Die  sich  er- 
gebenden Temperaturdifferenzen  können  daher  als  Symptom 
der  Erweiterung  oder  Verengerung  des  Strombettes  fttr  das  circu- 
lirende  Blut  betrachtet  werden.  Diese  Bestimmung  kann  nur  unter 
der  Annahme  als  Ausdruck  der  Gefässerweiterung  oder  Verengerung 
gelten,  dass  eine  Temperaturveränderung  durch  Nerveneinfluss  auf 
andere  Vorgänge  nicht  stattfindet,  dass  es  also  keine  direct  tempe- 
raturverändemde  Nerven  giebt,  und  dass  die  Temperatur  des  Blutes 
constant  bleibt,  beziehungsweise  die  Aendernng  derselben  in  Anschlag 
gebracht  wird. 

Nachdem  Henle  i  zuerst  glatte  Muskelfasern  in  den  Geflisshäuten 
nachgewiesen  hatte,   statuirte  er  für  deren  Gontraction  besondere  6e- 

1  J.  Henle,  Pathol.  Unters.  t840.  S.  105 ;  Allgemeine  Anatomie  1841. 8. 525. 690. 
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fässnerven,  gestützt  an  eine  Beobachtung  von  Valentin  i.  Oleich* 
leitig  stellte  Stillino^  die  Theorie  anf,  dass  es  gefässbewegende  Nerven 
gebe,  welche  er  von  den  sensiblen  nnd  mnsculomotorischen  als  ^^vaso* 
■otorisehe*^  nnterschied,  nnd  anatomisch  charakterisirte  als  die  bis  dahin 
„sympathische''  genannten  Nerven  (eine  Bezeichnung;  die  er  verwarf); 
welche  ihren  Ursprung  vom  Rückenmark  haben;  physiologisch  charakte- 
risirte er  sie  als  Nerven ;  welche  „die  Bewegungen;  den  Tonus ;  die 
lebendige  Zusammenziehnng  der  Gapillargefilsse  und  Ciettsse  überhaupt; 
arterieller  wie  venöser  zu  erhalten  haben  **  —  er  wies  auch  auf  die  Ab- 
hängigkeit der  Temperatur  eines  Theiles  von  dem  Blutstrome  hin.  Die 
Bezeichnung  vasomotorische  Nerven  ist  seitdem  allgemein  gebräuchlich 
—  der  Versuch  Ostbumoff's  (und  Heidenhain's)^;  unter  vasomotorischen 
Nerven  nur  gefilssverengende  zu  verstehen  und  davon  gefässerweiternde 
zu  unterscheiden;  kann  nur  zu  Verwirrung  führen  und  scheint  keinen 
Anklang  gefunden  zu  haben. 

Der  Ausdruck  „pressorische'^  oder  „depressorische'^  Nerven  ist  gleich- 
bedeutend mit  „gefässverengende**  und  „gefässerweiternde*' 
Nerven  —  es  sind  also  Nerven;  deren  Reizung  eine  Gefilsserweiterung 
hervorbringt.  Nachdem  Ludwig  &  Cyon^  den  Nervus  depressor  entdeckt 
hatten;  wurde  die  Benennung  „ pressorische  und  depressorische  Nerven** 
von  Dresghfeld  (und  von  Bezold)^  eingeführt. 

Die  Untersuchung  der  Oef ttssinnervation  hat  sich  zu  erstrecken: 
1.  auf  die  Folgen,  welche  die  Durchschneidung  und  die  Reizung  der 
%a  einem  Oef ässe  oder  einem  Gef&ssbezirk  gehenden  Nerven  hervor- 
bringt; 2.  auf  die  Ermittelung  der  Centralorgane;  von  welchen  die 
Oefllasnerven  in  unversehrtem  Zustande  innervirt  werden;  3.  auf  die 
Einflüsse;  durch  welche  die  Innervation  der  Gefässnerven  von  den 
Centralorganen  aus  verändert  wird;  also  namentlich  auf  die  reflec- 
torische  Erregung  vasomotorischer  Gentra. 

Die  erste  Beobachtung  über  die  Erweiterung  von  Blutgefl&ssen  nach 
Nervendurchschneidung  scheint  Poübpour  du  P£Trr<^  gemacht  zu  habeu; 
indem  er  bei  Hunden  den  Halssympathicus  (und  Vagus?)  durchschnitt 
imd  Röthung  der  Conjunctiva  und  Schwellung  der  GefUsse  derselben  ein- 
treten sah.  —  Der  Einfluss  der  Gettssnerven  auf  den  arteriellen  Blut- 
druck ist  erst  von  Ludwig  &  Thirt^  von  dem  Einflüsse  der  Herzthätig- 
keit  auf  den  Blutdruck  klar  unterschieden  worden  —  die  Methode;  das 
sehnellere  oder  langsamere  Ausfliessen  von  Blut  aus  Gefässeu;  deren 
Nerven  durchschnitten  waren;  zu  beobachten;  scheint  Bbrnabd^  zuerst 

1  Valbhtim,  De  functionibus  nervomm  cerebnüium.  p.  62. 1839. 

2  Stiluno,  Physiol.  u.  s.  w.  Unters,  über  d.  Spinalirritation.  S.  163. 275. 1840. 

3  OsTBOUMOPF,  Arch.  f.  d.  ges.  PhysioL  Xu.  S.  219. 1876. 

4  Cton  &  LuBwiOj  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  1866.  S.  307. 

5  Drsschfkld,  Unters,  a.  d.  Würzburger  physiol.  Labor.  1867.  S.  326. 

6  PouBvouB  du  Pbtit,  Mem.  de  TAcad.  des  sciences.  1727.  p.  1 . 

7  Ludwig  &  Thibt,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XLIX.  (2)  S.  421. 1864. 

8  Ci«.  Bbbnard,  Gompt.  rend.  XLYI.  p.  159. 1 858. ;  Joum.  de  physiol.  de  Thomme 
et  des  animanx.  I.  p.  233. 649. 1858. 
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angewendet  zn  haben  —  von  Besnasd  ^  ist  wohl  auch  zuerst  die  Tein- 
peraturbestimmang  zum  Nachweise  der  Oeftsserweitenmg  benutzt  wo^ 
den^  obgleich  Düpüy^  schon  viel  früher  Temperaturerhöhung  nach  Aus- 
schneiden des  Ganglion  cervicale  infimum  beim  Pferde  („Stirn  und  Ohren 
wurden  heiss^)  bemerkt  hat;  und  auch  von  M.  Schiff^  die  Erhöhung  der 
Temperatur  von  der  neuroparalytischen  Lähmung  abgeleitet  worden  ist. 
—  Gefässverengerung  in  Folge  von  Nervenreizung  scheint  zuerst  Bbowic- 
SiauARD^;  kurze  Zeit  vor  Bernabd  beobachtet  zu  haben. 


ERSTES  CAPITEL. 

Die  Innervation  der  Arterien. 


I.  Anatomische  Bata. 

Nerven,  welche  zu  den  Arterien  and  Venen  gehen ,  lassen  sich 
durch  Präparation  mittelst  des  Skalpells  nachweisen  und  stammen  ilir 
die  Arterien  und  die  sie  begleitenden  Venen  in  der  Begel  von  dem 
ihnen  zunächst  liegenden  Nervenstamm.  Mit  dem  Mikroskop  lassen 
sich  nach  erforderlicher  Färbung  in  den  Wandungen  der  Blutgefässe 
Nervenfasern  nachweisen,  welche  theils  in  der  Adventitia ,  theils  in 
der  Mascularis  verlaufen  nnd  ein  mehr  oder  weniger  weitmaschiges 
Netz  bilden.  Ganglienzellen  sind  bis  jetzt  in  den  Gefässwandnngen 
nicht  mit  Sicherheit  nachgewiesen,  ausser  in  der  nnteren  Hohlvene 
des  Frosches  und  vielleicht  in  der  Bauchvene  des  Frosches.  Weder 
eine  freie  Nervenendigung  noch  Endplexus  sind  an  den  Arterien  oder 
Venen  nachweisbar.  Die  Capillaren  werden  beim  Frosche  von  weit- 
maschigen Endneteen  umsponnen,  deren  Fäserchen  sich  der  Capillar- 
wand  innig  anlegen. 

Die  an  die  Arterien  und  Venen  tretenden  Nervenästchen  sind  früher 
von  LucAE^  in  neuester  Zeit  von  H.  Fret^  präparirt  worden,  Vorzugs- 

1  Ci..  Bebnabd,  Oomptrend.  XXXIY.  p,472. 1852.  Die  Prioritätsbestimmang 
ergiebt  sich  für  Gl.  Bebnabd  gegen  Bbown-S^quard  aus  dem  Aufsatze  von  Bes- 
KABD  in  Annales  des  sciences  nat.  4.  s^r.  I.  p.  176.  1854  und  der  Schrift  Bbow5- 
S£quabd*s,  Lebens  sur  les  nerfs  yasomoteurs.  p.  2. 1872. 

2  DupuY,  Joum.  de  medic.  de  Leroux.  t816.  p.  340.  Uebersetzt  in  MeckeVs 
Deutsch.  Arch.  f.  d.  Physiol.  IV.  S.  105.  1818. 

3  M.  Schiff,  Unters,  üb.  d.  Physiol.  d,  Nervensystems.  S.  138.  t855. 

4  Bbown-S^qüabd,  Philadelphia  medical  Examiner.  1852.  p.  489  (citirt  nach 
der  unter  Note  1  genannten  Schrift).  Bebnabd  machte  die  erste  Mittheilung  in 
der  Sociätö  de  Biologie  October  1852  (s.  die  Schrift  Bebnabd*s  unter  1). 

5  LvcAE,  Arch.  f.  d.  Physiol.  (Beil  &  Autenrieth)  1809.  S.  485. 

6  H.  Fbey,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1874.  S.  633. 
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weise  an  den  GefUssen  des  Armes.  —  lieber  das  mikroskopische  Yer* 
halten  der  Gefässnerven  weichen  die  Angaben  der  Beobachter  sehr  von 
einander  ab :  Ganglien  sind  namentlich  von  Beale  ^  gesehen  wordeu;  von 
späteren  Beobachtern  gibt  nur  Lehmann^  Ganglien  ausschliesslich  in  der 
Hohlvene  des  Frosches  an  —  Nervenplexus  in  der  Muscularis  einer  klei- 
nen Arterie  mit  Kernen  und  Endknötchen  hat  Arnold  3  abgebildet 
nod  mehrere  Plexus  in  der  Arterienwand  hat  Henocque^  beschrieben^ 
nämlich  einen  Grundplexns  nach  aussen  von  der  Tunica  externa  ^  einen 
intermediären  Plexus  in  der  Tunica  externa,  dessen  Zweige  von  dem 
Gnmdplexus  stammen ,  mit  Kernen  an  den  Theilungsstellen ,  Knötchen 
and  gangliösen  Anschwellungen ,  einen  intramusculären  Plexus,  dessen 
sehr  dflnne  Fasern  von  dem  intermediären  Plexus  ausgehen  und  in  den 
Muskeln  endigen.  Gonjaew^  dagegen,  dem  sich  Gscheidlek^  anschliesst, 
fand  in  den  Arterien  nur  ein  in  der  Adventitia  gelegenes  und  ein  mit 
diesem  zusammenhängendes  in  der  Muscularis  gelegenes  Netz  —  Gan- 
glien konnte  Gscheidlen,  ausser  an  Ganglienzeilen  erinnernden  Bildungen 
in  der  Bauchvene  des  Frosches,  nicht  finden  nach  besonderer  Nachfor- 
achong  nach  denselben  im  physiologischen  Interesse.  Die  Endnetze  der 
Capillaren  hat  Gonjaew  beschrieben.  —  Zu  ähnlichen  Resultaten  kommt 
Legbos'. 


II.  Darehselmeldniig  und  Relznng  der  zu  den  Blatgef&ssen 
gellenden  Nerven. 

Die  Untersuchung  des  Einflusses  der  Nerven  auf  die  Blutgefässe 
lässt  sich  nur  in  der  Weise  ausführen,  dass  Nervenstämme  oder  Ner- 
venäste durchschnitten  oder  gereizt  werden,  welche  ausser  vasomo- 
torischen Nerven  auch  noch  sensible  oder  musculomotorische  oder 
beiderlei  Fasern  enthalten,  so  dass  mit  der  Durchschneidung  auch 
noch  sensible  und  motorische  Lähmungen  in  den  von  dem  Nerven* 
aste  versorgten  Theilen  gesetzt  werden.   Die  Durchschneidung  eines 
Nerven  wird  nur  dann  Veränderungen  in  den  Gefässen  hervorbrin- 
gen, wenn  durch  den  unversehrten  Nerven  Erregungen  von  irgend 
einem  Centralorgane  aus  zu  den  Gefässmuskeln  geleitet  wurden  — 
wird  nach  der  Durchschneidung  eines  Nerven  keine  Veränderung  in 
dem  zugehörigen  Gefässgebiete  gefunden,  so  kann  erst  die  Reizung 
des  peripherischen  Nervenstumpfes  Auskunft  dartlber  geben,  ob  in 
dem  Nerven  vasomotorische  Fasern  vorhanden  sind ;  wird  eine  Ver- 

1  BeaIsE,  Philos.  Transact.  1864.  p.  562. 

2  Lbhmann,  Ztschr.  f.  wiss.  Zeel.  ÄlV.  S.  346. 1864. 

3  Arnold,  Stricker's  Gewebelehre.  I.  S.  142. 1871. 

4  Henocque,  Arch.  d.  physiol.  norm,  et  pathol.  lU.  p.  401.  1870 ;  Th^se  inaugu- 
rale  de  Paris  1870. 

5  GoKJA£w,  Arch.  f.  microsc.  Anat.  XI.  S.  479. 1875. 

6  GscHErDLBN,  Ebenda.  XIV.  S.  327. 1877. 

7  Ch.  Lbgbos,  Des  nerfs  Tasomoteurs.  These  de  Concours.  p.  21.  Paris  1873. 
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ändernng  gefunden,  so  ist  damit  keineswegs  die  Voraussetzung  ge- 
rechtfertigt, dass  Reizung  in  dem  entgegengesetzten  Sinne,  wie  die 
Durchschneidung  wirke.  Fast  bei  allen  Nerven  treten  aber  nach  der 
Durchschneidung  Veränderungen  und  zwar  Erweiterungen  der  Blut- 
gefässe unter  gewissen  äusseren  Bedingungen,  namentlich  bei  ziem- 
lich niedriger  Temperatur  der  Umgebung,  ein  und  es  lassen  sich  da- 
her meistens  die  Oefässbezirke,  welche  von  den  in  einem  gegebenen 
Nerven  enthaltenen  vasomotorischen  Fasern  versorgt  werden,  ziem- 
lich genau  bestimmen  und  begrenzen.  Wir  behandeln  im  Folgenden 
die  an  den  einzelnen  Nerven  gemachten  Erfahrungen  im  Besonderen, 
da  die  Erfolge  der  Durchschneidung  und  Reizung  qualitativ  und  quan- 
titativ bei  den  einzelnen  Nerven  differiren. 

1.  Durehschneidung  des  N.  trigeminus 
hat  eine  Erweiterung  der  Blutgefässe  der  Iris,  Gonjunctiva  und  Skle- 
rotica,  femer  der  Nasenschleimhaut  und  des  Zahnfleisches  zur  Folge. 
Nachdem  FodAra^,  Herbert  Mayo^  und  Magendie^  die  Durehschnei- 
dung des  Trigeminus  ausgeführt  und  darauf  trophische  Veränderungen 
am  Augapfel  beobachtet  hatten,  scheint  zuerst  Valentin^  die  Erweiterung 
der  Blutgefässe  des  Auges  beachtet  zu  haben,  welche  er  16  Stunden 
nach  der  Operation  auftreten  sah.  Derselbe^  sah  bald  nach  der  Opera- 
tion die  Blutgefässe  der  Iris  an  albinotischen  Kaninchen  mit  Blut  Über- 
füllt zum  Vorschein  kommen,  von  Obaefe^^  hat  eine  besonders  genaue 
Schilderung  von  den  Veränderungen  der  Blutgefässerweitemng  gegeben: 
er  sah  12 — 18  Stunden  nach  der  Operation  einzelne  Oefässe  des  Con- 
junctivalnetzes  sich  entwickeln,  dann  eine  Injection  der  subcoigunctivalen 
radiären  Gefässstämmchen  sich  hinzugesellen  und  bis  an  die  Hornhaut* 
grenze  verlängern,  wodurch  ein  rother  Ring  um  die  Cornea  gebildet  wird. 
Schiff'',  die  Beobachtungen  von  Graefe's  im  Ganzen  bestätigend,  bemerkte 
eine  Erweiterung  einzelner  Gefässe  in  der  oberen  Hälfte  der  Coigunctiva 
schon  nach  V2 — 2V2  Stunden,  die  umfangreichere  Gefässerweiterung  aber 
auch  erst  12 — 16  Stunden  nach  der  Operation.  Er  findet  femer,  wie 
Valentin,  eine  stärkere  Fttllung  der  Irisge^lsse  schon  wenige  Minuten 
nach  der  Operation,  namentlich  an  Albinokaninchen  sehr  auffallend  und 
endlich  eine  stärkere  Erweiterung  der  Netzhautgefitese ,  welche  schon 
zwei  Stunden  nach  der  Operation  deutlich  wird,  so  wie  eine  stärkere 
Pulsation  der  Netzhautgefässe  auf  der  operirten  Seite  bei  Anwendung 
von  Druck  auf  die  Bulbi.    Auch  Snellen*»  beobachtete  die  Erweiterung 

1  FodAra,  Joum.  de  physiol.  EL  p.  207. 1 823. 

2  Hbbbbbt  Mayo,  (Extrait  de:  Anatomical  and  physiological  conunentaries, 
London  1 823),  ibid.  p.  348. 

3  MAGBKDiE,lbid.  IV.  p.  176. 1824. 

4  Valentin.  De  functionibas  nerrorum  cerebralium.  p.  23. 144. 157. 1839. 

5  Derselbe,  Lehrb.  d.  Phydol.  11.  (2)  S.  438. 1848. 

6  A.  von  Gbaefb,  Arch.  r.  Ophthalmologie.  I.  S.  306. 1854. 

7  M.  Schiff,  Unters,  z.  Physiol.  d.  Nervensystems.  1855.  S.  31. 

8  Snbllbn,  Arch.  f.  d.  hoU&nd.  Beitr.  2.  Natur-  u.  Heilk.  I.  S.  224. 185S. 
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der  IrisgefiLase  gleich  nach  der  Operation.  —  Qb  und  in  wie  weit  diese 
Veränderongen  von  der  Darchschneidung  des  Trigeminns  abhängig  sind 
—  ob  sie  gleich  den  weiteren  Folgeerscheinungen  nur  von  den  durch 
die  Unempfindlichkeit  der  betreffenden  Kopfseite  veranlassten  Insulten 
abzuleiten  sind,  darüber  ist  bis  jetzt  trotz  der  Versuche  von  Büttnub^, 
Rollett'^  und  Eckhard^  keine  bestimmte  Entscheidung  geliefert  worden. 
Ebenso  ist  die  Frage  noch  controvers,  ob  die  Geftssnerven  vor  oder  in 
dem  Ganglion  Oasseri  zum  Trigeminns  treten  4.  Nachdem  schon  Magbndib 
trophische  Störungen  in  der  Nasen-  und  Mundschleimhaut  in  Folge  von 
Trigeminusdurchschneidnng  bemerkt  hatte,  beobachtete  Schiff  eine  stär- 
kere Injection  der  Nasenschleimhaut,  des  Zahnfleisches  und  der  zunächst- 
gelegenen  Theile  der  Mundhöhle  bis  zum  Zungenbändchen  hin  bei  Hunden, 
Kaninchen  und  Meerschweinchen.  —  Die  weiteren  trophischen  Verände- 
rangen  stehen  wohl  mit  der  Gefässerweiterung  in  keinem  Zusammenhange. 

Auch  die  Gefässe  der  Zunge  stehen  unter  dem  Einflüsse  von 
Tasomotorischen  Fasern,  welche  im  Lingualaste  des  Trigeminns  ver- 
laufen, aber  die  Verhältnisse  sind  hier  etwas  complicirter. 

Nach  Beobachtungen  von  Schiff  &  bringt  Durchschneidung  des  Tri- 
geminns allein  keine  directen  Veränderungen  der  Zungengefässe  hervor, 
sondern  nur  eine  combinirte  Durchschneidung  des  Trigeminns  und  Hypo- 
glossus.  VüLPiAN<^  dagegen  hat  auch  nach  Durchschneidung  des  Lingualis 
allein  stärkere  Röthung  der  Zunge  mit  heller  rothem  Blute  in  den  klei- 
nen Venen  (in  Folge  des  schnelleren  Strömens)  beobachtet,  welche  aller- 
dings durch  die  Durchschneidung  des  Hypoglossus  verstärkt  wird.  Von 
besonderem  Interesse  ist  aber  die  weitere  Beobachtung  Vulpian's,  dass 
Beizung  des  peripheren  Lingualisstumpfes  nicht,  wie  man  erwarten 
sollte,  eine  Verengerung  der  Blutgefässe,  sondern  eine  noch  stärkere 
Erweiterung  derselben  zur  Folge  hat  —  während  Reizung  des  Hypo- 
glossus mit  denselben  Wechselströmen  eine  Verengerung  der  Zungen- 
gefässe hervorbringt.  Es  sind  also  im  Ram.  lingualis  ge fässerwei- 
te rnde  Nervenfasern  enthalten,  während  im  Hypoglossus  gefässver- 
engernde  Fasern  enthalten  sind.  Dem  N.  lingualis  mischen  sich  nun, 
wie  VuLPiAN  gefunden  und  Pr^vost'^  bestätigt  hat,  Fasern  der  Chorda 
tympani  bei  und  diese  sind  es,  auf  denen  die  gefässerweitemde  Wirkung 
des  Lingualis  beruht.  Dass  Fasern  der  Chorda  tympani  nicht  nur  zur 
Bubmaxillardrüse  gehen,  sondern  auch  ausserdem  mit  dem  Lingualis  weiter 
gehen,  ergab  sich  aus  den  Resultaten  der  WALLEB*schen  Degenerations- 
methode nach  Durchschneidung  der  Chorda  in  der  Trommelhöhle.    Vül- 

1  BCttnbb,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  (3)  XV.  S.  254.  1862. 

2  RoLLBTT,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LI.  (2)  S.  513. 1865. 

3  C.  Eckhard,  Experimentalphysiol.  d.  Nervensystems.  S.  184. 1866;  Beitr.z, 
Anat.  u.  PhysioL  VE.  8. 145. 1873. 

4  Cl.IBebnabd,  Lebens  sur  le  svst^e  nerveux.  TL.  p.  60. 1858. 

5  M.  Schipp,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  1853.  S.  377. 

6  VuLPiAN,  Le^ons  sur  Tappareil  vasomoteur.  L  p.  102. 154. 184. 1875;  Compt. 
rend.  LXXVI.  p.  622. 1873. 

7  VuLPiAN,  Arch.  de  physiol.  norm,  et  pathol.  1 869.  p.  209.  —  Prävost,  Compt. 
rend.  1872.  p.  1828. 
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piAN  fand  aber  auch,  daas  nach  erfolgter  Degeneration  der  Chordafluern 
Reizung  des  Lingnalis  keine  Qefitoserweitemng  bewirkte,  und  aosBerdem 
glückte  es  ihm  auch  einige  Male,  gleich  bei  ihrem  Austritt  aus  dem  Schä- 
del die  Chorda  zu  reizen,  also  Tor  ihrer  Anastomose  mit  dem  Trigeminiu, 
und  Erweiterung  der  Zungengefisse  zu  beobachten.  —  Aus  Vulpuk's 
Versuchen  folgt  aber  weiter^  dass  im  Lingualis  sowohl  gefässver- 
engende  Fasern,  als  auch  gefässerweiternde  Fasern  vorhanden 
sind.  Nach  der  Beobachtung  von  L^pike^  sind  beim  Frosche  die  geftn- 
erweitemden  Fasern  ftir  die  Zunge  im  N.  h3rpoglossus  enthalten,  mit 
dessen  Tetanisirung  stärkere  Röthung  der  entsprechenden  Zungenhälfte 
eintrat.  Wir  fanden  ein  solches  Verhalten  auch  noch  bei  anderen  Nerven 
und  kommen  später  (S.  413)  auf  die  Erklärungsversuche  dieser  Beobach- 
tungen. 

Die  vasomotorischen  Nerven  der  Submaxillardrttse  stehen 
vielleicht  nur  ganz  äusserlich  in  Beziehung  zu  dem  Linguaiaste  des 
Trigeminus,  da  die  zu  ihr  verlaufenden  Gef  ässnerven  wesentlich  von 
der  Chorda  tympani  und  aus  dem  Ganglion  cervicale  supremnm 
stammen.  —  Durchschneidung  des  die  Ghordafasem  enthaltenden  Lin- 
gualästchens  bringt  ein  Erblassen  der  Drüse  und  Verminderung  des 
Blutdruckes  in  der  Drüsenvene  hervor  —  Reizung  des  Tympanico- 
lingualis  dagegen  bewirkt  ein  Hellrothwerden  der  Drüse,  einen  stär- 
keren Blutausfluss  aus  der  Drüsenvene,  welcher  zu  einem  förmlichen 
rhythmischen  Spritzen  sich  steigern  kann,  verbunden  mit  einem  Hell- 
rothwerden des  aus  der  Vene  ausfliessenden,  ohne  Reizung  ganz  dun- 
keln Blutes.  Der  von  dem  Lingualis  zur  Submaxillardrüse  gehende 
Nervenast,  der  Tympanico-lingualis  enthält  also  gefässer- 
weitern de  Fasern.  Er  geht  bevor  er  in  die  Drüse  eintritt  und 
in  der  Drüse  selbst  wahrscheinlich  Verbindungen  mit  Ganglien  ein. 

Die  gefässerweiternde  Wirkung  des  Submaxillardrüsenastes 
vom  Lingualisnerven  ist  von  Bebnabd^  entdeckt  worden:  er  beobachtete 
zuerst  ein  Hellerwerden  des  aus  der  Submaxillardrttsenvene  ausfliessenden 
Blutes,  wenn  durch  Reizung  der  Mundschleimhaut  die  Secretion  der  Drttse 
angeregt  wurde,  und  noch  stärker  wurde  das  Ausfliessen  hellrothen  Blutes, 
wenn  nach  Freilegung  der  Drttse  der  Lingualast,  welcher  zur  Drttse  gebt, 
galvanisch  gereizt  wurde,  so  dass  es  aus  der  Vene  ausfloss  mit  einem  jet 
saccadd  comme  s'il  s'agissait  d^une  veritable  artöre.  Er  schloss  daraus, 
dass  der  Nerv  eine  Erweiterung  der  Drttsengefässe  bewirke,  in  Folge 
deren  das  Blut  in  die  Vene  gelange  ohne  an  seinem  von  der  Herzreaction 
herrührenden  Impulse  zu  verlieren  —  er  bezeichnete  ihn  als  nerf  di- 
latateur,  im  Gegensatze  zu  dem  Sympathicusaste  der  Drttse,  welcher 
gefiUsverengend  als  nerf  constricteur  wirke.     Bebnard  fand  auch,  dass 

1  LipiNE,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  t870.  S.  322. 

2  Cl.  Bebnabd,  Compt.  rend.  1858.  p.  159;  ü.  p.  393.  1858.  Abgedruckt  im 
Joum.  de  physiol.  I.  p.  233.  649.  Der  zweite  Aufsatz  ist  übersetzt  im  Arch.  f.  Anat 
u.Physiol.  1859.S.  90. 
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Btth  Dnrchschneidnng  des  Tympanico-liDgualis  das  Venenblnt  dunkel 
bleibt.  Dass  es  die  Chorda  tympani  ist,  welche  die  zur  Snbmaxillardrttse 
gehenden  Nervenfasern  liefert ,  bewies  Bernardi  dadorch,  dass  nach 
Durchschneidang  der  Chorda  in  der  Paukenhöhle  auf  Reizung  der  Mund- 
schleimhaut keine  Tennehrte  Speichelsecretion  der  Submaxillardrttse  er- 
folgte —  Reizung  der  zum  Trigeminus  gehenden  Fasern  der  Chorda  aber 
die  Secretion  herrorrief.  Reizung  der  Chorda  in  der  Paukenhöhle  zum 
Beweise ;  dass  die  gefilsserweitemden  Fasern  der  Drttse  gleichfalls  von 
ihr  stammen,  scheint  indess  bisher  nicht  ausgeführt  worden  zu  sein. 

Ob  die  gef ässerweiternden  Fasern  des  Lingualastes  fßr  die  Drüse 
in  einer  Beziehung  zu  dem  Ganglion  submaxillare  oder  mit  in  der 
Drflse  enthaltenen  Ganglien  stehen,  ist  unbekannt  und  wenn  Bebnabd 
nebst  anderen  Forschem  zu  dieser  Ansicht  geneigt  ist,  so  ist  damit 
i^nd  einBeweis  ftir  die  Annahme,  dass  die  gefässerweiternde 
Wirkung  des  Nerven  durch  sein  Uebergehen  in  Ganglien  oder  durch 
die  Anwesenheit  der  Ganglien  bedingt  werde,  nicht  geliefert; 
und  da  an  andern  Orten  Gefässerweiterupgen  vorkommen  durch  Ner- 
yenreizung,  wo  bis  jetzt  Ganglien  nicht  haben  gefunden  werden 
können,  so  ist  es  eben  so  gut  möglich,  dass  auch  in  der  Submaxillar- 
drfise  die  Ganglien  in  Beziehung  zu  den  Secretionsnerven,  aber  in 
keiner  Beziehung  zu  den  Gefässnerven  stehen;  nur  ttber  die  Bezie- 
hung der  Ganglien  zur  Secretion  hat  Bernard^  nähere  Angaben  ge- 
macht. 

Die  Beobachtungen  Bernakd's  wurden  von  anderen  Beobachtern  all- 
gemein bestätigt,  Bidder'  und  Hildebrand ^  bestimmten  die  Blntmengen, 
welche  in  der  Zeiteinheit  aus  der  Drttsenvene  ohne  Reizung  und  während 
der  Reizung  des  Lingualis  ausflössen,  indem  sie  mittelst  einer  in  die 
Drttsenvene  eingebundenen  Cantile  das  Blut  auffingen,  und  fanden  bei 
Reizung  etwa  die  3  bis  4  fache  Menge  von  dem  bei  Rahe  ausfliessenden 
Blute.  Sie  mifasen  femer  den  Blutdruck  in  der  Vene  und  sahen  ihn 
von  dem  Stande  in  der  Ruhe  auf  15  bis  20  Mm.  während  der  Reizung 
des  Nerven  auf  eine  Höhe  von  30  bis  37  Mm.  steigen  und  bald  nach 
dem  Ende  der  Reizung  wieder  auf  den  früheren  Stand  sinken.  —  Die 
Farbenveränderung  ist  nur  von  Gluoe  &  TmERNEssE^  in  Abrede  gestellt 
Verden,  welche  Übrigens  nicht  die  Nerven  direct  reizten,  sondern  nur 
auf  reflectorischem  Wege  durch  Einbringen  von  angesäuertem  Wasser 
oder  Salzlösung  in  die  Mundhöhle  eine  Erregung  der  Drttse  und  ihrer 
Gefllsse  hervorbrachten  —  eine  allerdings  unsichere  Methode  der  Reizung 

1  Gl«.  Bbbnabd,  Le^ons  sur  1.  physlol.  et  1.  pathol.  du  systtoe  nerveux.  U.  p.  148. 
lo58. 

2  Derselbe,  Compt.  rend.  IIjp.  347. 1862. 

3  BmDSB,  Arch.f.  Anat.  u.  Physlol.  1866.  S.  321. 

4  HiDBBBAKD,  Versuche  aber  <ue  Innervation  der  Qlandolasubmaxillaris.  Diss. 


I>oipatl86ö. 

5  Gluob  &  TnisainsssB,  Bull.  deTAcad.  Belgique.  Juin  1858.  (Nach  Bibrnabd 
dtirt) 
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—  alle  anderen  Beobachter  haben  die  Böthang  des  w&hrend  der  Nerven« 
reizung  anBfliessenden  Blutes  bestätigt  Dass  diese  Rdthnng  des  Blatee 
nicht  von  einer  besonderen  chemischen  Verttndenug^  sondern  nur  von 
einer  wegen  des  schnellen  Hindnrchfliessens  nnToUkommenen  Desoxyda- 
tion herrührt^  geht  theils  ans  Bestimmungen  des  Sauerstoffgehalts  der  ab- 
fliessenden  Blutarten  von  BbbnabdI,  theils  aus  Versuchen  von  Heiden- 
hain ^  hervor^  in  denen  die  künstliche  Respiration  der  curaresirten  Thiere 
so  vermindert  wurde^  dass  das  arterielle  Biut  auch  dunkel  wurde:  dann 
erschien  auch  das  aus  der  Submaxillardrfisenvane  bei  Ghordareizung  aus- 
strömende Blut  dunkel.  —  Bernard^  fand  femjer  die  Temperatur  des 
während  der  Reizung  aus  der  Vene  ausfliessenden  Blutes  erhöht,  wenn 
er  ein  kleines  Thermometer  in  die  Jugularvene  einfflhrte  und  seine  Kugel 
an  diejenige  Stelle  brachte,  wo  die  Drttsenvene  in  die  Jugularvene  ein- 
mündet. 

Da  bei  den  Reizungen  des  Tympanico-lingualis  die  stärkere  Durch* 
blutung  mit  der  stärkeren  Speichelabsonderung  der  Drüse  coincidirt,  so 
entstand  die  Frage,  ob  Oefässerweiterung  und  Secretion  in 
einem  directen  oder  nahen  Zusammenhange  stünden.  Gia- 
Nuzzi  und  Ludwig 4  fanden,  dass  nach  Injection  einer  Lösung  von  Salz- 
säure oder  kohlensaurem  Natron  in  den  AusfUhrungsgang  der  Submaiü- 
lardrüse  Reizung  des  Nerven  Beschleunigung  des  Blutstromes  in  dem- 
selben Maasse  wie  vor  der  Injection  hervorruft,  die  Secretion  aber  nicht 
mehr  vor  sich  geht.  Nachdem  Eeüchel^  beobachtet  hatte,  dass  nach 
Vergiftung  des  Hundes  mit  Atropin  die  Reizung  des  Lingualastes  keine 
Secretion  von  Speichel  mehr  bewirkt,  bestätigte  Hbidenhain^^  diese  That- 
sache  und  stellte  ausserdem  fest,  dass  die  Blutdurchströmung  in  der  Drüse 
dieselbe  ist,  wie  ohne  Atropinisirung  des  Thieres,  die  gefässerweitemden 
Fasern  des  Lingualis  also  nicht  durch  Atropin  gelähmt  werden,  dass  also 
der  Nerv  Fasern  führt,  welche  die  Secretion  beherrschen,  und  andere 
Fasern,  welche  die  Blutgefässe  innerviren,  also  Secretions fasern  und 
vasomotorische  Fasern.  Vulpian'  hat  die  Versuche  Heedenhaim's 
durchaus  bestätigt.  Diese  Unterscheidung  der  Nerven  bekräftigte  Hei- 
denhain durch  die  Anwendung  eines  Giftes,  welches  für  die  Herznerven 
ein  Antagonist  des  Atropin  ist,  nämlich  des  Calabarextractes  oder  des 
Physostigmin:  dieses  lähmt  die  vasomotorischen  Fasern  des  Tympa- 
nico-lingualis,  nicht  aber  die  Secretionsfasem.  Die  Durchblutung  der 
Drüse  wird  vermindert  durch  Vergiftung  des  Thieres  mit  Physostigmin 
und  Reizung  des  Nerven  vermag  den  Blutstrom  bei  grösseren  Galabar- 
dosen gar  nicht  zu  beschleunigen.  Die  durch  Atropin  erzeugte  Lähmung 
der  Secretionsnerven  kann  durch  Physostigmin  wieder  aufgehoben  werden. 

Die  Submaxillardrüse  erhält  ausserdem  vasomotorische  Fa- 

1  Gl.Bbrnabd,  Lecons  sorles  Liquides  derOrganisme.  1859.  Lp.  306.  H.  p.435. 

2  R.  Hbidbnhain,  Studien  d.  physiol.  Inst,  zu  Breslau.  IV.  S.  199. 1868.  Anm. 

3  Gl.  Bbbnard,  Legonssarla  chaleur  animale.  üebersetzang:  Gl.  Bemard*B 
Vorlesongen  über  die  thierische  Wärme.  S.  166. 1876. 

4  GiAioizzi,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  1865.  S.  68. 

5  Kbuchbl,  Das  Atropin  und  die  Henmiungsnerven.  S.  32.  Diss.  Dorpat  1868. 

6  Hbidenhain,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  V.  8. 309. 1872 ;  IX.  S.  335. 1874. 

7  VxTLPiAN,  Lebens  sur  Tappareil  vasomoteur.  I.  p.  1 74. 1 875. 
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gern,  welche  als  sympathische  Fasern  bezeichnet  zn  werden  pfle- 
gen, nnd  von  dem  Ganglion  ceryic.  saprem.  stammend,  mit  der  Arterie 
za  der  Submaxillardrttse  gehen.  Diese  sympathischen  Fasern  sind 
gefässerregende,  da  die  Dnrchschneidnng  des  Halssympathicns 
unterhalb  des  Ganglion  cervic.  snprem.  ein  stärkeres  Ansfliessen  hellen 
rothen  Blntes  aus  der  Drüsenvene  zur  Folge  hat,  die  Reizung  des 
Sympathicns  dagegen  eine  Verminderung  des  Blntansflusses  bis  zum 
YöIIigen  Stocken  desselben,  verbunden  mit  einer  noch  stärkeren  Ver- 
dunkelung des  Blutes.  Die  sympathischen  vasomotorischen  Fasern 
der  Sabmaxillardrttse  sind  also  Antagonisten  der  im  Lingualis  ver- 
laofenden  vasomotorischen  Fasern. 

Auch  diese  Thatsache  ist  von  Bernard  zugleich  mit  der  Wirkung 
des  Lingualis  entdeckt  und  allgemein  bestätigt  worden.  Die  Sympathi- 
cufasern  werden  durch  Physostigmin  nicht,  oder  nur  bei  sehr  grossen 
Dosen  gelähmt,  da,  wie  HsiDEzmAiN  fand,  nach  massigen  Dosen  die  Durch- 
schneidnng  des  Halssympathicns  den  Blntstrom  lebhafter  werden  lässt, 
nach  grossen  Dosen  aber  der  Blntstrom  ganz  stockt  und  auch  nach  Tren- 
nung des  Sympathicus  nicht  wieder  eintritt.  —  Durch  die  Untersuchun- 
gen von  VON  Frey^  ist  der  Antagonismus  der  Ghordafasern  und 
der  Sympathicusfasern  in  Bezug  auf  die  Blutgefässe  genauer  be- 
stimmt worden,  von  Frey  kommt  zu  dem  Resultate,  dass  der  N.  sym- 
pathicus die  von  der  Chorda  bedingte  Erweiterung  der  Gefässe  bewäl- 
tigt, die  Ausbildung  und  den  zeitlichen  Ablauf  des  erweiterten  Zustandes 
vermag  er  dagegen  nicht  zu  beeinträchtigen. 

In  welcher  Weise  wir  uns  die  antagonistische  Wirkung  der  beiden 
Faserarten  auf  die  Musculatur  der  Gefässe  vorzustellen  haben,  ist  nicht 
klar:  entweder  treten  beide  Faserarten  direct  zu  den  Muskeln  und  wir- 
ken, die  einen  zur  Oontraction,  die  anderen  zur  ErschlafPiing  erregend  (eine 
Wirkung,  die  sonst  nicht  bekannt  ist)  —  oder  die  sympathischen  Fasern 
sbd  die  alleinigen  Erreger  der  Gontraction,  und  die  Chordafasern  wir- 
ken hemmend  auf  den  Einfluss  der  Sympathicusfasern,  wie  Bernard'^  das 
Verhältnisfl  auffasst  —  oder  endlich,  es  treten  die  Ghordafasern  mit  den 
sympathischen  Fasern  in  den  Ganglien  zusammen,  tauschen  hier  ihre  Er- 
regungen gegeneinander  aus  und  es  treten  dann  von  den  Ganglien  die 
ans  dem  Austausche  resultirenden  Erregungen  zu  den  Muskeln  und  be- 
stimmen den  Gontractionsgrad  derselben  —  so  etwa  ist  die  Vorstellung, 
welche  Bidder  sich  macht.  —  Wie  dieser  Mechanismus  auch  sein  möge, 
wir  werden  uns  immer  zu  denken  haben,  dass  bei  unversehrten  Nerven 
▼on  irgend  welchen  Centralorganen  aus  Erregungen  zu  den  gef^sserwei- 
temden  nnd  zu  den  gefässverengenden  Nerven  gelangen,  welche  je  nach 
dem  stärkeren  Impulse  des  einen  oder  anderen  Centralorganes  den  Gon- 
traetionsgrad  der  Gefässmuskeln  nnd  damit  die  Menge  des  Blutes  be- 
stimmen, welches  die  Submaxillardrttse  durchströmt. 

Die  Gefässinnervation  der  Parotis  verhält  sich  ebenso,  wie  die 

1  M.  VON  Fbet,  Arbeiten  d.  physiol.  Anstalt  zu  Leipzig.  XI.  S.  89. 1876. 

2  Gl.  Bbbnasd,  Joum.  de  Tanat.  et  d.  1.  physiol.  I.  p.  507. 1865. 
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der'Sabmaxillardrüse,  indem  der  Sympathicns  f&r  sie  der  gefässTer- 
engernde,  der  Ramus  tympanicus  glQ880-pharyngei  der  gefässerwei- 
ternde  Nerv  ist. 

Die  anatomiBchen  Verhältnisse  der  Parotisnerven  sind  besonders  ge- 
nau von  LoEB^  (and  Eckhard)^  die  physiologischen  von  Heidemhaik^  unter- 
sucht worden. 

2,  Das  Gebiet  des  Halssympaihictis. 

Die  Durchschneidnng  des  Halssympathicns  hat  bei  Kanin- 
chen und  Hunden  eine  dauernde  Erweiterung  der  (xefässe  des 
Ohres  zur  Folge,  und  ein  Aufhören  der  abwechselnden  st^keren  und 
schwächeren  Blutftlllung  der  Ohrgefässe,  welche  bei  Elaninchen  oft 
in  einem  bestimmten  Rhythmus  erfolgt  Mit  der  Erweiterung  der 
Gefässe  ist  eine  bedeutende  Steigerung  der  Temperatur  des  Ohres 
und  der  ganzen  Kopf  hälfte  verbunden.  Häufig  tritt  eine  Erweiterung 
der  Blutgefässe  auf  der  Gehirnhälfte  der  entsprechenden  Seite  ein, 
dagegen  keine  Veränderung  in  den  Gefässen  des  Auges.  Die  glei- 
chen Erscheinungen  beobachtet  man  nach  Exstirpation  des  Ganglion 
cervicale  supremum. 

Beizung  des  nach  dem  Kopfe  verlaufenden  Stumpfes  des  Hals- 
sympathicns hat  eine  Verengerung  der  Gefässe  in  den  genannten 
Theilen  zur  Folge,  welchen  eine  stärkere  Erweiterung  folgt, 
als  die  Durchschneidung  bewirkte. 

Die  Erweiterung  der  Blutgefässe  des  Ohres  nach  Durchschneidung 
des  Halssympathicns,  so  wie  die  Erhöhung  der  Temperatur  nach  Durdi- 
schneidung  dieses  Nerven  ist  erst  von  Ol.  Bernard  ISSP  beobachtet 
und  deutlich  beschrieben  worden,  nachdem  allerdings  schon  Düpuv  1816 
bemerkt  hatte,  dass  Kopf  und  Gesicht  nach  Durchschneidung  des  Sym- 
pathicns heiss  wurden.  Die  rhythmische  Erweiterung  und  Verengerung 
der  Ohrgeftlsse  beim  Kaninchen  hat  Schiff*  entdeckt  (s.  unter  VI).  Stär- 
kere Füllung  der  Gehirngef^sse  nach  Durchschneidung  des  Vagosympa- 
thicus  beim  Hunde  hat  Brächet  ^  zuerst  beobachtet,  —  Verengerung  der 
Blutgef^se  des  Ohrs  nach  Reizung  des  Kopfendes  des  durchschnittenen 
Halssympathicns  hat  zuerst  Brown-S£quard®  und  wenig  später,  unab- 
hängig von  ihm,  Waller"  beobachtet. 

1  S.  LoEB,  Eckhard's  Beitr.  z.  Anat.  u.  Physiol.  V.  S.  1. 1869. 

2  R.  Heidenhain,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVE.  S.  18. 1878. 

3  Cl.Bebnabb,  Comptrend.  d.  1.  soc.  d.  hiologie.  1851.  p.  163;  Gaz.  m4d.d^ 
Paris  1852.  p.  74 ;  Compt.  rend.  XXXIV.  p.  472. 1852. 

4  M.  Schiff,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  Xm.  S.  523. 1854. 

5  Brächet,  Recherches  experimentales  sur  les  fonctions  du  systäae  nerrenx 
ganglionnaire  1837.  p.  431. 

6  BsowN-S^QUABD,  Philadelphia  med.  Examiner.  1852.  p.  489;  abgedruckt  in 
Experim.  Research,  applied  to  physiol.  p.  9.  New- York  1853. 

7  Wallee,  Compt.  rend.  XXXVI.  p.  378. 1 853. 
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Die  weiteren  Untermichungen  über  den  Eintritt  der  Gefässerweite- 
ruDg  nach  Dorchschneidung  des  Halssympathicus  von  Bernasd^^  Schiff  ^^ 
Bbown-Säquard',  van  der  Begke  Callenfels^;  Vüjlpian^,  Voit»,  Roever^, 
MoBEAü^  haben  ergeben,    dass  in  den  ersten  Stunden  nach  der  Durch- 
schneidung  bei  den  meisten  Kaninchen  eine  starke  Erweiterung  der  Ohr- 
gefüsse  eintritt  und  die  Temperatur  des  Ohres  sowohl  im  äusseren  6e- 
börgange  als  an  der  Ohrmuschel  sehr  bedeutend  erhöht  ist  und  gegen 
die  Temperatur  des  Ohrs  der  nichtoperirten  Seite  bis  \i^  C.  diflferirt. 
Diese  Grösse  der  Temperaturdifferenz  ist  wesentlich  bedingt  durch  die 
Temperatur  der  umgebenden  Luft:  je  höher  die  Temperatur  ist,  um  so 
geringer  ist  die  Temperaturdifferenz,  je  niedriger  die  Temperatur  der 
Umgebung,  um  so  grösser  die  Temperaturdifferenz;  so  fand  Waller  bei 
0^  der  Umgebung   14  ^  Differenz,    bei  gewöhnlicher  Stubentemperatur 
(tob  16®  C.)  beträgt  die  Differenz  meist  40— 6^     Die  Temperaturdiffe- 
lenz  nimmt  aber  im  Verlaufe  der  nächsten  Tage  sehr  bedeutend  ab; 
Schiff  fand  am  Tage  nach  der  Operation  4,5 <)  Differenz,  am  zweiten 
Tage  1,75<>,  am  dritten  Tage  1^,  van  der  Begke  Gallenfels  hat  das- 
selbe auch  bei  Hunden  mit  durchschnittenem  Vagosympathicus  beobachtet. 
Die  Temperaturdifferenz  scheint  aber  bei  manchen  Thieren  dauernd  sich 
20  erhalten,  während  sie  bei  anderen  Individuen  wieder  ganz  oder  fast 
ganz  verschwindet:   Schiff  beobachtete  noch  nach  IV2  Jahren,  Callen- 
niA  noch  nach  126  und  155  Tagen.     Vorr,  Roever,  Vulpian  fanden, 
dass  der  rhythmische  Wechsel  in   der  FttUung  der  Arterien  nach  Ver- 
lauf mehrerer  Tage  wieder  beginnt.  —  Nach  Durchschneidung  des  Sym- 
pathicus  am  Halse  sind  die  Erscheinungen  qualitativ  und  grösstentheils 
auch  quantitativ  dieselben,  wie  nach  Ezstirpation  des  obersten  Halsgang- 
üon  —  dies  ergaben  gegen  Bernard  die  Beobachtungen  von  van  der 
Begke  Callenfei^,  Lüssana  und  Ambrosoli'^,  Snellen^o. 

Die  Frage,  ob  die  Temperaturdifferenz  bedingt  sei  nur  durch  die 
verschiedene  Weite  der  Blutgefässe  und  die  damit  verbundene  stärkere 
Blutdurchströmung  war  von  Bernard  unentschieden  gelassen  und  mehr 
In  dem  Sinne  besprochen  worden,  dass  die  Temperatur  nicht  allein  von 
der  Gef^lsserweiterung  abhängig  sei,  sondern  dass  auch  hohe  Temperatur 
hei  geringer  Gefässerweiterung  und  umgekehrt  zur  Beobachtung  komme. 
BacwK-SiarARD  dagegen  war  von  Anfang  an  der  Meinung,  dass  die  Tem- 
peraturerhöhung Hand  in  Hand  gehe  mit  der  Gefässerweiterung,   und 

1  BsBNABD,  Ann.  d.  scienc.  nat.  4.  s^r.  I.  p.  176. 1854. 

2  Scmpp,  Unters,  z.  Physiol.  d.  Nervensystems.  S.  140  u.  fg.  1855. 

3  Bbowk-S^quabd  ,  Gaz.  med.  de  Paris.  1854.  p.  30 ;  Lebens  sur  les  nerfs  vaso- 
iDotenrs.  p.  3  u.  fg.  Paris  1872. 

4  VAKDXB  Bbcse  GALLEimiLS, Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  VII.  S.  157. 1855. 

5  YüLPiAN,  Gaz.  med.  de  Paris.  1857.  p.  7. 

6  VoiT,  Ber.  d.  Deutsch.  Naturf.  S.  221.  Carlsruhe  1858. 

7  RoEYER,  Untersuchung  des  Nerveneinflusses  auf  die  Blutgefässe.  S.  16  u.  fg. 
1869« 

8  MoasAu,  MÄn.  d.  Physiol.  1877.  p.  160. 

9  LussÄKA  &  Ambbosoli,  Gaz.  med.  Italiana.  1857.  No.  25—33.  Auszug  in 
Schmidt's  Jahrbüchern.  XCVI.  S.  289. 

10  Sbellek,  De  inTloed  der  zenuwen  op  de  ontsteking  proefondervindelgk  ge- 
toest  Diss.  Utrecht  1 857.  (Auszug  in  Meissner's  Jahresber.  1857.  S.  370.) 
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diese  Annahme  ist  dnrch  die  Untersuchungen  von  Schiff^  van  der  Becks 
CallenfeuS;  Kussmaul  und  Tenneb^^  Voit  u.  A.  bestätigt  und  befestigt 
worden.  Trotzdem  bat  Bsrnard^  die  Ansicht  festgehalten^  dass  unab- 
hängig von  dem  veränderten  Blutlaufe  die  Durchschneidung  des  Sympa- 
tbicus  „  beitrage  zur  Steigerung  der  Verbrennungsprocesse  oder  der  ort- 
liehen  chemischen  Umsetzungen  **.  Bernard's  Gründe  sind  indess  nicht 
triftig  genug;  um  zu  der  Annahme  von  besonderen  thermischen  oder. 
Wärme  bildenden  Nerven  zu  nöthigen,  wie  Bbrnsteik^  nachweist. 

Während  für  den  Hund  und  ^e  Katze  der  Sympathicus  der  einzige 
Oefässnerv  des  Ohres  zu  sein  scheint,  wird  beim  Kaninchen  und  Meer- 
schweinchen das  Gefässsystem  des  Ohres  ausser  vom  Sympathicus  auch 
noch  von  dem  Nervus  auricularis  cervicalis  versorgt,  wie  Scbipf 
entdeckte  und  Lov£k^  und  Moreau  später  bestätigten.  Schiff  fand,  dass 
beide  Nerven  in  gleichem  Sinne  auf  die  Ohrgefässe  wirken,  dass  nach 
der  Durchschneidnng  des  Auricularis  dieselben  Erscheinungen  der  Geftss- 
erweiterung  auftreten,  welche  sich  in  den  meisten  Fällen  nach  Durch- 
schneidung des  Halssympathicus  zeigen,  und  dass,  wenn  man  bald  nach 
der  Durchschneidung  des  Auricularis  den  Halssympathicus  durchschneidet, 
diese  zweite  Operation  keine  Vermehrung  der  Wärme  und  der  Gefäss- 
injection  bewirkt.  Aus  dem  Vorhandensein  zweier,  einander  ergänzen- 
der Gefässnerven  dürften  sich  wohl  auch  die  erheblichen  Differenzen, 
welche  man  bei  verschiedenen  Individuen  nach  Durchschneidung  der  Syra- 
pathici  in  der  Intensität  der  Gefässerweiterung  beobachtet  (seit  Browh- 
S£quard),  zum  Theil  erklären.  —  Reizungen  des  N.  auricularis  aber  er- 
gaben Schiff,  sowie  LovfeN,  welcher  Schiff's  Versuche  bestätigte,  und 
eine  genaue  Anatomie  des  Auricularis  beim  Kaninchen  gegeben  hat,  dass 
durch  die  Reizung  des  Sympathicus  andere  Stücke  der  GeHlsse  zur  Ver- 
engerung gebracht  werden,  als  bei  Reizung  des  Auricularis,  nämlich  bei 
letzterem  die  Gefässe  der  Ohrspitze,  bei  ersterem  der  an  der  Basis  des 
Ohres  befindliche  Theil  der  mittleren  Ohrarterie.  Besonders  deutlich  ist 
nach  Moreau  die  Erscheinung,  die  er  abbildet,  dann,  wenn  man  nach 
Durchschneidung  beider  Nerven  das  peripherische  Ende  des  einen  reizt 

Untersuchungen  von  Dastre  und  Morat*  an  Pferden  und  Eseln  er- 
gaben, dass  nach  der  Reizung  des  vom  Vagus  isolirten  Halssympathicus 
eine  Erweiterung  der  Arterien  auf  die  Verengerung  folgt,  welche  stärker 
ist,  als  die  Erweiterung  nach  der  Durchschneidung,  schliessen  aber  dar- 
aus nicht,  dass  im  Sympathicus  ausser  den  gefässverengernden  auch  noch 
gefässerweiternde  Fasern  enthalten  seien,  deren  Erregung  die  „surdila- 
tation"  bewirke,  sondern  dass  er  nur  Gefässverengerer  enthalte. 

Wir  würden  nun  die  sympathischen  und  Auriculamerven  der  Ohr- 
gefässe  einfach  als  gefässerregende  Nerven  ansehen  können,  wenn 
an  denselben  nicht  eine  Erscheinung  von  Schiff<^  beobachtet  worden 

i  Kussmaul  &  Tenneb,  Molesch.  Unters.  I.  S.  90. 1857. 

2  Cl.  Bbbnabd*s  Vorles.  aber  d.  thierische  Wärme  (Uebersetzung).  S.269.  tS76. 

3  Bbenbtein,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XV.  S.  592. 1877. 

4  LovÄN  (und  Ludwig),  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  1866.  S.  93. 

5  Dabtre  &  Moeat,  Compt.  rend.  LXXXVII.  p.  797. 1878. 

6  M.  Schiff,  Bemer  Schriften  1 856.  S.  69.  —  Wieder  abgedruckt  in  Schipf,  Un- 
tersuchungen über  die  Zuckerbildung  in  der  Leber.  S.  153. 1859. 
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Wäre,  welche  mit  dieser  einfachen  Vorstellung  unvereinbar  ist:  es 
kann  nämlich  bei  Hunden,  Kaninchen  oder  Katzen,  an  denen  der 
Halssympathicus  der  einen  Seite  durchschnitten  und  die  Gefässer- 
Weiterung  und  Temperaturzunahme  eingetreten  ist,  durch  lebhafte 
Bewegung  9  oder  durch  Erhiteung,  oder  durch  psychische  Einflüsse 
(bei  Hunden)  das  Verhältniss  der  Temperatur  der  beiden  Ohren  sich 
umkehren,  indem  das  Ohr  der  unverletzten  Seite  um  1 — b^  wärmer 
gefunden  wird,  als  das  Ohr  der  verletzten  Seite  und  der  Temperatur 
entsprechend  auch  die  Arterien  und  Venen  stärker  ausgedehnt  er- 
scheinen. Woher  kommt  es,  fragt  Schiff,  dass  sich  hier  gerade  die 
Gefässe,  deren  Nerven  gelähmt  sind,  weniger  erweitem?  Schiff 
macht  zur  Erklärung  dieser  Erscheinung,  f&r  die  vrir  an  andern  K5r- 
pertheilen  Änalogieen  finden  (s.  unten),  die  Annahme,  dass  eine  so- 
genannte active  Gefässerweiterung  durch  Nervenwirkung,  wie 
bei  der  Submaxillardrüse,  auch  hier  stattfände,  dass  also  ausser  den 
gefässverengemden  Nerven  auch  gefässerweitemde  zu  den  Ohrge- 
flssen  gehen,  welche  im  durchschnittenen  Sympathicus  gelähmt  sind, 
in  dem  unverletzten  aber  zur  Wirkung  kommen  können. 

Es  sind  bezüglich  der  activen  Gefässerweiterung  zweierlei 
Probleme  zu  unterscheiden:  1.  die  Frage,  ob  es  Nerven  giebt,  deren  Er- 
regung eine  Erschlaffung  der  OefUssmuskeln  zur  Folge  hat;  2.  die  Frage, 
ob  die  Erweiterung  der  Gewisse  aus  einer  Erschlaffung  ihrer  Muskeln  und 
dadurch  ermöglichten  stärkeren  Ausdehnung  ihrer  Muskeln  erklärt  wer- 
den kann,  oder  ob  ein  direct  erweiternder  Mechanismus  ange- 
nommen werden  muss? 

Die  zweite  dieser  beiden  Fragen  ist  von  verschiedenen  Forschern 
dahin  beantwortet  worden,  dass  ein  activ  erweiternder  Mechanismus  an- 
zunehmen sei:  Besnard^  und  Schiff ^  lassen  diesen  Mechanismus  in 
suspenso.  Die  Erklärung,  welche  Vulpian^  erwähnt ,  dass  eine  Zusam- 
menziehung  der  Venen  die  Erweiterung  der  Arterien  bewirke,  ist  theils 
im  Widerspruch  mit  den  Thatsachen,  theils  trifft  sie  den  eigentlichen 
Frsgepunkt  nicht.  Die  Erklärung  von  Legbos^;  ausgehend  von  einer 
autonomen  peristaltisclien  Bewegung  der  Arterien ,  ist  ganz  unverständ- 
lich; —  Schiff  und  BnowN-S^auAiiD^  neigen  der  Ansicht  zu,  dass  die 
Erweiterung  der  Arterien  nicht  durch  eine  Thätigkeit  der  OefUsswandung, 
sondern  durch  Vermittelung  der  intervasculären  Gewebe  stattfände.  Diese 
Ansiebt  hat  SEVEumi®  näher  ausgeführt,  indem  er  eine  stärkere  Eohlen- 
säureproduction  in  den  Geweben,  wenn  sie  in  Thätigkeit  sind,  als  das 

1  Gl.  Bebnabd,  Le^ons  sur  lea  liquides  de  TOrganisme.  I.  p.  230. 1859. 

2  M.  ScmFF,  Le^ns  sur  la  physiologie  de  la  digestion.  I.  p.  256. 1868. 

3  YuiiFiAN,  Lecons  bot  Tappareil  Taaomoteur.  1875.  p.  168. 

4  Ch.  Lbobos,  Des  nerfs  vasomoteun.  Th^se  de  conconrs.  p.  77.  Paris  1873. 

5  BnowK-SiQtTABD,  LeQOiLS  sur  les  nerfs  Tasomoteurs.  p.  25. 65.  Paris  1872. 

6  Seybbihi,  Ricerche  solla  innervatione  dei  vasi  sanguigni.  p.  77—140.  Perugia 
1878.  --e   ö     r 
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Primäre  ansieht  —  die  Eohlensänre  wirkt  aber  nach  seinen  Untersnchmi* 
gen  an  Capillaren  erweiternd  auf  diese^  wodurch  dann  eine  Rückwirkung 
auf  die  Arterien  stattfinden  und  diese  sich  gleichfalls  erweitem  sollen. 
Abgesehen  von  anderen  Bedenken  gegen  Severini's  Deductionen  würde 
gerade  die  Mechanik  der  Erweiterung  der  Arterien,  um  die  es  sich  zu- 
nächst handelt,  unerklärt  bleiben.  —  Die  von  Exner^  gestellte  Frage,  ob 
die  Oefifasserweiterung  durch  eine  Contraction  longitndinaler  Muskeln  er- 
klärt werden  könne,  wird  von  ihm  selbst  in  Berttcksichtigung  der  that- 
sächlichen  Erscheinungen  wesentlich  verneint. 

Die  erste  der  beiden  Fragen  ist  von  Ooltz^,  dem  sich  viele  andere 
Forscher  angeschlossen  haben,  dahin  beantwortet  worden,  dass  die  Nerven 
durch  die  Vermittelung  von  Oanglien  und  Nervenzellen  anf 
die  Muskeln  derGefässe  erschlaffend  wirkten,  worauf  wir  unten  zu- 
rückkommen werden. 

Bezüglich  der  ScHiFp^schen  Beobachtung  würden  wir  also  entweder 
die  Annahme  machen  müssen,  dass  in  dem  Sympathicüs  und  Auricnkris 
gef^serweiternde  Fasern  enthalten  sind,  aber  in  geringerer  Menge,  als 
gefässverengernde,  was  mit  den  Beobachtungen  von  Dastre  und  Morat 
völlig  in  Uebereinstimmung  ist  —  oder  wir  würden  im  Anschluss  an  eine 
von  Bernard  ausgesprochene  Hypothese,  dass  die  Temperaturerhöhnng 
gefässerweitemd  wirke,  annehmen  können,  dass  in  Folge  der  den  Thieren 
beigebrachten  Erwärmung  das  die  Oefässe  durchströmende  wärmere  Blat 
auf  die  Gefässmuskeln  erschlaffend  wirke,  dass  die  Erschlaffung  aber 
auf  der  intacten  Seite  des  Thieres  stärker  sei,  weil  hier  die  Muskeln  ihre 
normalen  Eigenschaften  besitzen,  als  auf  der  verletzten  Seite,  wo  in  Folge 
der  Nervendurchschneidung  wohl  eine  theilweise  Degeneration  der  Mus- 
keln der  Oefässe  vorausgesetzt  werden  könnte,  wodurch  ihre  Dehnbarkeit 
beeinträchtigt  wird.  Gegen  diese  Annahme  spricht  indess  ein  Versuch  von 
Schiff^,  in  welchem  die  stärkere  Erweiterung  der  GefHsse  auf  der  nicht 
operirten  Seite  schon  wenige  Stunden  nach  der  Durch  schneidung  emtrat 

Die  Beobachtung  Brachet's,  dass  nach  Durchschneidung  des  Hals- 
sympathicus  und  nach  Exstirpation  des  oberen  Halsganglion  eine  stärkere 
Injection  des  Gehirns  und  Erweiterung  der  Hirnhautgefässe  eintrete,  ist 
nach  den  Beobachtungen  von  van  der  Becke  Callenfels*  und  von  Noth- 
nagel^ nicht  ganz  constant,  wurde  aber  von  ihnen  und  ebenso  von  Gou- 
JON^  mehrere  Male  an  Kaninchen  und  Meerschweinchen  gefunden.  Ribosl 
und  JoLLY^  konnten  dagegen  nach  Durchschneidung  des  Halssympathicus 
keine  Injection  der  Piagefässe  wahrnehmen.  Bernard ^  hat  auch  eme 
Temperaturerhöhung  in  der  Schädelhöhle  und  Gehimsubstanz  nach  Durch- 
schneidung des  Sympathicus  und  in  stärkerem  Grade  nach  Exstirpation 
des  obersten  Halsganglions  gefunden. 

1  ExNKB,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXXV.  (3)  S.  6. 1877.  —  Auerbach  ist  filr 
diese  Ansicht  aufgetreten.  Jahresber.  d.  schles.  Ges.  1877.  (Nachtrag aus  1875)  S.  232a. 

2  F.  Goltz,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XI.  S.  92.  1875.  —  Vgl.  Vulpian,  Lebens 
sur  TappareU  vasomoteur.  I.  p.  177. 1875. 

3  Schiff,  Lebens  sur  la  physiologie  de  la  digestion.  I.  p.  234. 244. 1868. 

4  VAN  DEB  Becke  Callbnfels,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  Vü.  S  203. 1855. 

5  Nothnagel,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XL.  S.  203. 1867. 

6  GoujON,  Joum.  d.  Tanat.  et  d.  1.  physiol.  IV.  p.  106. 1S67. 

7  Riegel  &  Jolly,  Arch.  f ,  pathol.  Anat.  LH.  S.  2 1 8. 1 87 1 . 

8  Bebnabd,  Legons  sur  le  Systeme  nerveux.  II.  p.  493. 1 85S. 
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Beztiglich  der  Temperatur  und  Farbe  des  ans  den  erweiterten 
Oiirgefäflsen  abfliessenden  Blutes  ist  von  Bernard  und  Schiff  eine  höhere 
Temperatur  des  Blntes  in  der  Jugularvene  bei  Hunden  nnd  Kaninchen 
^fanden  worden.  Die  Farbe  des  abfliessenden  Venenblutes  ist  von  Lüs- 
SANA  und  Ambrosou  nach  Durchscbneidung  des  Vagosympathicus  bei 
Pferd,  Kalb,  Maulesel  und  Hund  dunkler^  von  Bbrnard  bei  Pferden,  von 
RoEVBS  bei  Kaninchen  aber  heller,  als  ohne  Durchschneidung  des  Sym- 
pathicns  gefunden  worden.  —  Eine  Steigerung  des  Blutdruckes  im  arte- 
riellen System  beobachteten  Schiff,  Bensen  und  von  Bezold^  und  Roever 
bei  Beizung  des  Kopfendes  des  durchschnittenen  Halssympathicus. 

Bei  Reizung  des  N.  sympathicus  an  dem  Kopfende  verengem 
sich  die  Arterien,  es  erblassen  aber  auch  die  Capillarbezirke  und  die 
aus  ihnen  hervorgehenden  Yenenwurzeln  —  die  Yenenstämme  aber 
bleiben  geftlllt. 

Dieser  seit  Brown-S£:qüard  oft  angestellte  Versuch  ist  in  Bezug  auf 
die  vom  S3rmpathicus  innervirten  Oefässe  von  von  Basch^  besonders  genau 
untersucht  worden,  indem  derselbe  das  Kaninchen  so  lagerte,  dass  der 
Kopf  nach  unten  gerichtet  und  damit  die  Entleerung  der  Venen  erschwert 
war.    Zugleich  untersuchte  von  Basch  den  Unterschied  in  der  Füllung 
der  GeÜlBse ,   wenn  die  mittlere  Ohrarterie  unterbunden  war  und  wenn 
äer  Sympathicus  direct  oder  indirect  erregt  wurde :  im  ersteren  Falle, 
und  ebenso,  wenn  die  Carotis  unterbunden  wird,  bleibt  die  mittlere  Obr- 
arterie  bis  in  die  feinsten  Verzweigungen  und  desgleichen  die  seitlichen 
Ohrvenen  deutlich  gefallt}  —  im  letzteren  Falle,  bei  Reizung  des  Sym- 
pathicus,  entleeren  sich  die  GefHsse,   mit  Ausnahme  der  Venenstämme, 
bis  zur  Todtenblässe.     Der  Blutlauf  wird  also  ein  wesentlich  anderer, 
wenn  die  Arterien  durch  Sympathicusreizung  verengert,  als  wenn  sie 
durch  Unterbindung  abgeschnürt  werden:  bei  Verengerung  dauert  der 
Blntlauf  fort  und  es  werden  in  grosser  Ausdehnung  Widersiände  für  den 
Blntstrom  gesetzt,  bei  Unterbindung  oder  Zuklemmung  wird  der  Blutlauf 
an  einer  ganz  beschränkten  Stelle  abgeschnitten  und  das  Blut  stockt  in 
nicht  verengerten  Oefössen.    von  Basch  hat  weiter  die  auffallende  Beob- 
achtung gemacht,  dass  die  abgebundene  Ohrarterie  bei  Reizung  des  Sym- 
pathicus sich  verschmälert,  aber  allerdings  nicht  blutlos  wird. 

Auch  im  Vagus  sollen  direct  zu  den  Blutgefässen  gehende  Fa- 
sern verlaufen,  und  zwar  sowohl  nach  dem  Kopfe,  als  nach  dem 
Magen  und  den  Lungen  hin.  Es  ist  theils  nach  Durchschneidnng 
eines  Yagas  Temperaturerhöhung  am  Kopfe,  theils  nach  Durch- 
»ehneidung  beider  Vagi  eine  Veränderung  des  arteriellen  Blutdruckes 
nnd  Erweiterung  der  Gefässe  der  Magenschleimhaut  und  der  Lungen 
beobachtet  worden.  Für  die  Arterien  des  Herzens  ist  der  Vagus  nicht 
vasomotorischer  Nerv. 

1  Bbnsek  &  VON  Bezold,  Neue  Würzburger  Ztg.  1866. 1.  Mai  —  abgedruckt  in 
Unters,  d.  physiol.  Lab.  z.  Würzburg  1 867.  S.  315. 

2  VON  Basch,  Ber.  d.  sächs.  Gesellsch.  d.  Wiss.  1875.  S.  373: 
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Nach  den  Mittheilnngen  von  Schiff  i  haben  schon  Düpüy  und  Mater 
nach  Vagosdarchschneidnng  bei  Pferden  und  einem  Esel  Erhöhung  der 
Temperatur  am  Kopfe  beobachtet,  doch  ist  es  fraglich,  ob  sie  den  Vagus 
allein  durchschnitten  haben ;  Colin  hat  aber  jedenfalls  den  Vagus  allein, 
ohne  Sympathicus,  durchschnitten  und  in  der  ganzen  oberhalb  des  Schnittes 
gelegenen  Hals-  und  EopfhSÜfte  eine  Vermehrung  der  Hautwärme  be- 
obachtet. 

Die  Resultate  der  Versuche  Aber  Veränderungen  des  Blutdruckes 
nach  Durchschneidung  der  Vagi  und  Vagosympathici  sind  sehr  versohie- 
den:  Aubert  &  Roeveb^  haben  bei  Kaninchen,  Hunden  und  Lämmern 
nach  Durchschneidung  des  Vagus  allein  manchmal  ein  Steigen  des  Blut- 
druckes, manchmal  keine  Veränderung  beobachtet  —  und  ziemlich  das- 
selbe fanden  sie  bei  Durchschneidungen  der  Vagosympathici.  Traube' 
hat  nach  Durchschneidung  der  Vagosympathici  bei  einem  Hunde  zuerst 
Steigen,  dann  binnen  4  Minuten  Sinken  des  Blutdruckes  —  Molebghott^ 
gleichfalls  Steigen  des  Blutdrucks  mit  nachherigem  Sinken  bei  Hunden 
und  einem  Kaninchen  gefunden  —  Latschenbe&oeb  &  Dsahna^  haben 
ein  starkes  Steigen  des  Blutdruckes  beobachtet.  Nach  Ruthebfobd<^  soll 
der  Erfolg  der  Vagusdurchschneidung  bei  Hunden  von  der  Füllung  des 
Magens  bezw.  Erweiterung  der  Magengefässe  abhängig  sein,  was  Pawlow' 
aber  nicht  bestätigt  fand,  welcher  den  Erfolg  der  Vagusdurchschneidung 
▼on  dem  vorangehenden  Stande  des  Blutdruckes  abhängig  findet 

Hyperämie  der  Magenschleimhaut  beobachteten  nach  Durchschneidnng 
beider  Vagi  (und  Vagosympathici)  Panum^  und  Pincüs^. 

Die  vielfachen  Untersuchungen  tlber  die  Veränderungen  in  der  Lunge 
nach  Vagusdurchschneidung  von  Traube  und  Schiff  bis  auf  die  jüngste 
Zeit^o  sprechen  mehr  für  einen  vasomotorischen  Einfluss  der  Vagi  auf  die 
Lungengefässe,  als  gegen  denselben. 

Nach  Durchschneidung  der  Vagi  beobachtete  Brown-S£qüa&d1^  eine 
Erweiterung  der  Coronararterien  des  Herzens  und  bei  Reizung 
des  peripherischen  Vagusstumpfes  Verengerung  derselben;  er  gründete 
darauf  seine  Hypothese  von  der  Vagus  Wirkung  auf  das  Herz.    Panum^- 

I  Schiff,  Unters,  z.  Physiol.  d.  Nervensystems.  S.  164. 1855  citirt  Duput,  Joum. 
de  m^.  XXX YII.  1816  und  Nouv.  exp^riences  sur  la  section  des  nerfis  pneumogastri- 
ques,  ibid.  LXXI.  —  Matxb,  Tiedemann  &  Treviranus*  Ztschr.  f.  Physiol.  II.  S.  65. 
1826.  —  Colin,  Physiologie  compar^  des  animanx  domestigues.  p.  121. 1854. 

2  Aubbrt&Bobvbb,  Arch.  f.  d.  ges.  Phvsiol.  I.  S.  211. 1868. 

3  Travbb,  Ges.  Beitr.  z.  Physiol.  u.  Pathol.  I.  S.  359. 1871. 

4  Molbschott,  Unters,  z.  ifatarl.  d.  Mensch.  XI.  S.  310. 1873. 

5  Latschbnbbbobb  &  Dbahna,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  Xu.  S.  196. 1876. 

6  BüTHBRFORD,  Joum.  of  auat.  a.  physiol.  2.  s^r.  tV.  p.  402. 1869. 

7  Pawlow,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  tX.  S.  210. 1879. 

8  Panum,  Bibliothek  for  Laeger.  VI.  Auszug  in  Schmidts  Jahrbüchern.  XCm. 
S. 154. 1856. 

9  PiBcus,  Ezperimenta  de  vi  nervi  vagi  et  Sympathie!  in  vasa  etc.  Diss.  Breslau 
1856. 

10  Tbaubb,  Beitr.  z.  ezper.  Pathol.  u.  Physiol.  1846.  S.68.  ~  Schiit,  Arch.  f. 
physiol.  Heilk.  Vi.  S.  690. 1847.  —  Zandbb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XIX.  S.263. 1879. 
Hier  findet  sich  der  grösste  Theil  der  Literatur  angegeben. 

I I  Brown-S^üabd,  Gaz.  mäd.  1854.  p.  135. 

12  Panum,  Bibliothek  for  Laeger  X.  p.  46.  Auszug  in  Schmidt*s  Jahrbachem.  C. 
S.  148. 1858. 
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hat  DAcbgewieeeii^  dass  es  sich  hier  nicht  um  vasomotoriflche  Wirkungen 
des  VagnB  anf  die  Kranzarterien  handelt;  sondern  nm  passiire,  durch  die 
verilnderte  Herzthätigkeit  secundär  bewirkte  Füllung  derselben. 

5.  Das  Gebiet  des  N.  splanchnicus. 

Der  grosse  Gef  ässbezirk  der  Bauchhöhle  steht  unter  dem  vaso- 
motorischen Einflüsse  der  Nn.  splanchnici  :Durchschneidung  eines 
oder  beider  Splanchnici  hat  eine  deutliche  Erweiterung  der  Mesen- 
terialgef  ässO;  der  Pfortader  und  der  Nierengef  ässe  zur  Folge.  Damit 
ist  verbunden  ein  erhebliches  Sinken  des  Blutdruckes  im  arteriellen 
Gef ässsystem ,  ohne  dass  damit  eine  Veränderung  der  Pulsfrequenz 
rerbnnden  zu  sein  braucht.  Beizung  des  peripherischen  Stumpfes 
des  Splanchnicus  bewirkt  Verengerung  der  Arterien  des  Unterleibes, 
der  Mesentericae,  Benales  u.  Ä.  und  im  Zusammenhange  damit  eine 
beträchtliche  Erhöhung  des  Blutdruckes  im  arteriellen  Systeme. 

Nachdem  0.  Nasse  ^  auf  den  Einflnss  der  Blutfallung  der  Darmge- 
fässe  auf  die  Darmbewegungen  hingewiesen  hatte,  entstand  die  Frage, 
ob  die  Hemmung  der  Darmbewegungen  durch  Beizung  des  Splanchnicus 
vai  die  vasomotorischen  Eigenschaften  dieses  Nerven  zurttckzufUhren  sei, 
welche  von  S.  Mayer  &  v.  Basch^,  von  van  Bkaam  HouckgeestJ^  positiv 
beantwortet  wurde.  Theils  von  dieser  Seite,  theils  zur  Auffindung  der 
den  Blutdruck  beeinflussenden  Nerven  sind  eine  grosse  Beihe  von  Ver- 
Sachen  über  die  vasomotorische  Funktion  des  N.  splanchnicus  angestellt 
worden,  v.  Bezold  &  Bensen^,  E.  Cyon  &  Ludwig  *,  Asp*,  v.  Basch*^ 
haben  ttbereinstimmend  gefunden,  dass  der  N.  splanchnicus  flir  den  Darm 
und  die  Niere  der  vasomotorische  gefässverengende  Nerv  ist,  dessen 
Darchschneidung  eine  stärkere  Füllung  der  Mesenterial-  und  Nieren- 
gefi&sse,  dessen  Beizung  eine  mehr  oder  weniger  bedeutende  Zusammen- 
ziehong  der  Mesenterial-  und  Nierenarterien  bewirkt,  v.  Basgh  hat  be- 
obachtet, dass  nicht  blos  die  im  Mesenterium,  sondern  auch  die  in  der 
Dannwand  verlaufenden  Arterienzweige  sich  bei  Splanchnicusreiznng  stark 
contrahiren  und  der  Darm  selbst  sehr  Mass  wird,  dass  femer  die  Menge 
des  ans  der  Pfortader  ausfliessenden  Blutes  bei  ruhendem,  durchschnit- 
tenen Nerven  etwa  fünfmal  so  gross  ist,  als  während  des  Höhestadiums 
der  Erregung  desselben,  trotzdem  dass  der  Blutdruck  (an  der  Carotis  ge- 
messen) bei  Beizung  des  Nerven  sehr  viel  höher,  bisweilen  über  das 
doppelte  höher  gefunden  wird,  als  bei  Buhe  desselben.    Dass  mit  dieser 

1  0.  Nasse,  Beitr.  z.  Physiol.  d.  Darmbewegung.  S.  29. 1866. 

2  Siomno)  Mater  &  S.  vonBasch,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXII.  S.  SU. 
1870.  —  voK  Babch,  Ebenda.  LXVin.  (3)  S.  7. 1873. 

3  VAN  Braam  Houckgkbbt,  Arch.  f.  d.  ges.  Phys,  VI.  S.  266. 1872. 

4  Bensbn  k  VON  Bbzold,  Neue  Würzburger  Ztg.  1866. 1.  Mai.  —  Abgedruckt  in 
Unters,  z.  Würzburger  Labor.  1867.  S.  315. 

5  Cton  &  Ludwig,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  1866.  S.  148. 

6  Asp,  Ebenda.  1867. 8. 159. 

7  voH  Hasch,  Ebenda.  1875.  S.  373. 
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ZaBammenziehuDg  der  Arterien  des  Unterleibes  eine  stärkere  Fttlimig  der 
ttbrigen  Körperarterien  Hand  in  Hand  geht^  war  schon  frflher  dareh 
Manometenrersnche  nachgewiesen  —  ▼.  Basch  hat  es  theils  dnrch  Be« 
obachtung  an  den  Retinagefitssen,  theils  dnrch  plethysmometrische  Be- 
stimmnngen  an  den  hinteren  Extremitäten  erwiesen,  ebenso  wie  die  Ab* 
nähme  der  Fttllnng  nach  Dorchschneidung  der  Nn.  splanchnici.  —  Ob 
nach  Dnrehscbneidnng  der  Splanchnici  die  Oeftsse  des  Unterleibes  das 
Maximum  ihrer  Erweiterung  erlangt  haben,  ist  zweifelhaft  um  so  mehr, 
als  nach  den  Beobachtungen  von  Ludwig  und  Gyon  der  Blutdruck,  wenn 
er  nach  Durchschneidung  der  Splanchnici  schon  sehr  weit  gesunken  ist, 
durch  Reizung  des  N.  depressor  noch  tiefer  sinkt.  Es  ist  hier  die  Frage, 
ob  zu  den  Unterleibsgefkssen  auch  gefässerweitemde  Nerven  gehen  oder 
ob  das  stärkere  Sinken  bei  Reizung  des  Depressor  daraus  zu  erklären 
ist,  dass  nicht  nur  im  Gebiete  des  Splanchnicus,  sondern  auch  in  anderen 
Oefässbezirken  eine  Oeftsserweiterung  eintritt. 

Dass  diejenigen  Nerven,  welche  die  Mesenterialarterien  begleiten, 
auch  Oefässverengerer  sind,  sich  also  dem  Splanchnicus  gleich  verhalten, 
hat  MoRBAu^  gezeigt,  indem  er  nach  Durchschneidung  eines  solchen  eine 
Erweiterung  eintreten  sah,  doch  ist  dabei  sorgfältig  eine  Reizung  der 
Arterie  selbst  zu  vermeiden,  da  Zerrung  oder  Quetschung  der  Arterien- 
wand eine  lokale  Verengung  bewirkt,  welche  zu  der  Täuschung  ftihren 
kann,  dass  diese  Verengung  und  das  damit  verbundene  Verschwinden  der 
Pulsationen  Von  der  Nervendurchschneidung  herrühre. 

Die  anatomischen  Verhältnisse  des  Splanchnicus  namentlich  auch  in 
Bezug  auf  die  Nierenarterie  beim  Hunde  sind  sehr  genau  beschrieben 
und  abgebildet  von  Noellneb^. 

4.  Die  Geßissnerven  der  Extremitäten. 

Zu  den  Gefässen  der  Extremitäten,  namentlich  zu  denen  der  un- 
teren Extremität  gehen  sowohl  gefäss verengernde,  als  auch  ge* 
fässerweiternde  Nerven.  Durchschneidung  des  Plexus  bra- 
chialis  ebenso  wie  Durchschneidung  des  N.  ischiadicus  oder  des  Plexus 
sacralis  hat  unmittelbar  eine  stärkere  GefässfHUung,  also  Gefäss- 
erweiterung  und  eine  Erhöhung  der  Temperatur  des  Fusses  zur 
Folge.  Reizung  des  peripherischen  Stumpfes  bald  nach  der  Dureh- 
schneidung  bewirkt  Verengerung  der  Gefässe  und  Abnahme  der 
Temperatur.  Einige  Tage  nach  der  Durchschneidung  des  Ischiadicus 
geht  aber  die  Gefässerweiterung  sehr  zurück  und  jetzt  bringt  Rei- 
zung des  peripherischen  Stumpfes  nicht  eine  Verengerung  und  Tem- 
peraturabnahme, sondern  eine  Gefässerweiterung  und  Tempera- 
turzunahme hervor  —  nur  sehr  starke  Reizung  bringt  in  einer  ge- 
wissen Zeit  nach  der  Durchschneidung  Verengerung  der  Gefässe  und 

1  MoBEAtr,  M^moires  de  physiologie.  p.  157.  Paris  IS 77. 

2  F.  NöLLNER,  Eckhardts  Beitr.  z.  Anat.  tt.  Physiol.  IV.  S.  139. 1869. 
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Temperatarabnahme  hervor,  einige  Tage  später  nur  Erweiterung  and 
Temperaturerhöhnng.  Es  müssen  also  im  Ischiadicns  sowohl  gef  äss- 
erweiternde  als  gefässverengemde  Nervenfasern  enthalten  sein;  zur 
ErkläroDg  der  wiederabnehmenden  6ef  ässerweiterung  bei  durchschnit- 
tenem Ischiadicns  und  der  unter  verschiedenen  Umständen  auftreten- 
den Veränderungen  der  Gefässe  nach  Durchschneidung  des  Ischia- 
dicns werden  regulatorische  Endapparate  angenommen  (und 
als  solche  Ganglien  der  Gefässwandungen  postnlirt  oder  auch  statuirt). 
Einen  massgebenden  Einfluss  auf  den  Erfolg  der  Beizung  des  Ischia- 
dicns fttr  die  Gefässerweiterung  und  die  Temperaturveränderung  hat 
die  dnrch  die  Umgebung  bedingte  zeitweilige  Temperatur  der  Extre- 
mität —  Auch  der  N.  cruralis  enthält  vasomotorische  Nerven. 

Die  Durchschneidung  der  Achselnerven  ist  zuerst  von  Schiff  ^  an 
Hondeu;  Fledermäusen  und  Vögeln  ausgeführt  worden  und  von  ihm  bei 
Hnoden  stärkere  Iiyection  der  Interdigitalmembran  und  Erhöhung  der 
Temperatur  des  Vorderarmes  und  der  Pfote ,  bei  Fledermäusen  stärkere 
Injection  der  Gefässe  der  Flughaut  und  Aufhören  des  Yenenpulses  be- 
obachtet worden;  bei  Vögeln  dagegen  fand  Schiff  Abnahme  der  Tem- 
peratur an  dem  gelähmten  Flügel  und  erklärt  diese  Erscheinung  aus  dem 
durch  die  Lähmuog  bedingten  Herabhängen  des  Flügels^  während  der 
nicht  gelähmte  Flügel  an  die  Brust  gedrückt  und  vor  Wärmeverlust  ge- 
kbützt  wird.  Die  Versuche  ScmFF's  sind  später  von  Bernard^  bestätigt 
worden  —  beide  Beobachter  differiren  nur  in  Beaug  auf  die  Frage  nach 
dem  Ursprünge  der  Gefässnerven  für  die  vorderen  Extremitäten,  worauf 
wir  unten  näher  eingehen  werden. 

Eine  Lähmung  der  im  N.  ulnaris  verlaufenden  GefUssnerven  erzeugte 
Wauer3  beim  Menschen  durch  Eintauchen  des  Ellenbogens  in  eine  Eis- 
miscbnng:  der  vierte  und  fünfte  Finger  wurden  stark  geröthet,  zeigten 
deutliche  Pulsation  und   eine  Temperaturerhöhung  um   mehrere  Grade. 

Ueber  die  Gefässnerven  der  hinteren  Extremitäten  sind  eine  grosse 
Menge  von  Untersuchungen  angestellt  worden.  Dass  eine  Erwärmung 
des  Hinterbeines  nach  Durchschneidung  des  N.  ischiadicns  eintrete,  ist, 
Zuerst  von  H.  Nasse-^  beobachtet,  indess  sab  er  nur  bei  Kaninchen  am 
unteren  Theile  des  Schenkels  Wärmezunahme,  am  Oberschenkel  dagegen 
Wärmeabnahme  —  beim  Hunde  aber  nach  Zerstörung  des  Lendenmarkes 
Zonahme  der  Wärme  in  den  Hinterbeinen  eintreten,  Bernard  ^  beob- 
&ehtete  später  gleichfalls  Zunahme  der  Wärme  nach  Durchschneidung 
des  Ischiadicns  und  Schiff  wies  nach,  dass  der  Dnrchschneidung  des 
lacbiadicns  so  hoch  oben  wie  möglich  sogleich  eine  Erhöhung  der  Wärme 
des  Unterschenkels,  des  Fnsses  und  der  Zehen  folgt  und  zugleich  eine 
stärkere  Gefässinjection  der  betreffenden  Theile  eintritt;   er   hat  diesen 

1  M.  ScHiFVy  Unters,  z.  Physiol.  d<  Nerrensystems.  S.  177. 1855. 

2  Cl.  Bebmabd,  Compt.  rend.  U.  p.  305. 1862. 

3  Nach  YuLPiAN,  Le^^ns  sar  Tappareil  yasomoteor.  I.  p.  247;  Proceed.  of  the 
Royal  Society  of  London.  XI.  (2)  1862. 

4  F.  &  H.  Nassb,  Unters,  z.  Phvsiol.  u.  Pathol.  II.  (l)  S.  115. 1839. 

5  Cl.  Bebnard,  Compt.  rend.  d.  1.  sog.  biologie.  4.  sä*.  I.  p.  187. 1854. 
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Erfolg  bei  Hunden,  Katzen,  Kaninchen,  Meerschweinchen,  Igeln  und  einem 
Hamster  gefunden.  Zugleich  beobachtete  Schiff,  dass  am  Oberschenkel 
nach  Durchschneidung  des  Ischiadicus  keine  Erwärmung,  sondern  eme 
durch  die  Muskellähmung  consecutiv  bedingte  Abnahme  der  Temperatur 
eintritt.  Bebnard^  fand  gleichfalls  nach  Durchschneidung  des  Plexus 
lumbosacralis  oder  auch  des  Ischiadicus  eine  Temperaturzunahme  und 
starke  Fttllung  der  Oefässe  im  Fusse. 

Merkwürdigerweise  scheint  bei  Warmblütern  eine  Reizung  des  durch- 
schnittenen Ischiadicus  an  seinem  peripherischen  Ende  fiüher  nur  wenig 
versucht  worden  zu  sein,  obgleich  beim  Sympathicus  so  grosser  Werth 
auf  die  QefiUsverengerung  nach  Reizung  desselben  von  Bbown-S£qüard 
u.  A.  gelegt  wurde.  Longet  2  erwähnt  dieselbe  in  seinem  Lehrbnche. 
Erst  Goltz  3  wurde  durch  eine  Beobachtung,  welche  schon  früher  von 
Nasse  und  von  Schiff  gemacht  worden  war  und  welche  er  bestätigte, 
dass  nämlich  nach  Durchschneidung  des  Lendenmarkes  die  Zermalmimg 
des  isolirten  hinteren  Stückes,  bezw.  die  Durchschneidung  des  Hüftnerven 
eine  Erhöhung  der  Temperatur  an  den  HinterfÜssen  hervorruft,  dazu  ver- 
anlasst bei  einem  Hunde  mit  zerstörtem  Lendenmarke  den  N.  ischiadicus 
zu  durchschneiden  und  er  fand  darnach  ein  Ansteigen  der  Temperatur 
in  dem  betreffenden  Beine  um  mehr  als  neun  Grad.  Bei  weiterer  Ver- 
folgung dieser  Erscheinung  fand  Goltz^,  dass  nicht  nur  Durchschneidnngy 
sondern  auch  mechanische,  electrische,  chemische  Reizung  des  peripheren 
Stumpfes  des  Ischiadicus  (meistens,  nachdem  bei  dem  Thiere  einige  Zeit 
vorher  das  Lendenmark  zerstört  worden  war,  aber  auch  in  einem  Falle 
ohne  vorgängige  Zerstörung  des  Markes),  Erweiterung  der  Gefässe  und 
Temperaturerhöhung  der  Pfote  bewirkte.  In  den  darauf  folgenden  Ver- 
suchen von  PuTZEYs  &  Tarchanoff»,  Ostrümoff  (und  Heidenhain ^J, 
Kendall  &  Luchsinger',  Masiüs  &  Vanlair^,  Böthling',  Stricker**, 
Lüohsinger**,  LtpiSE^^,  Bernstein  13  wurden  bezüglich  der  Gefllssverenge- 

1  Bbbnabd,  Gompt.  rend.  U.  p.  228. 1862. 

2  Longet,  Trait^  de  physiologie.  (3.  Aufl.)  HI.  p.  613.  1869. 

3  F.  Goltz,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VIII.  S.  460. 1874.  (Gl.  Bernard  hat  an 
der  Yon  Rosenthal  citirten  Stelle  etwas  ganz  anderes  untersucht  und  gefundeiL 
als  Goltz  suchte  und  fand.  Schiff  aber  hat  das  Backenmark  am  9.  Wirbel 
durchschnitten  und  nach  einiffen  Stunden,  als  die  Temperatur  an  den  Hinter- 
zehen 26  ^^  betrug,  noch  den  linken  Hüftnerven,  worauf  die  Temperatur  der  linken 
Pfote  auf  30,5®  stieg.  Unters,  z.  Physiol.  d.  Nervensystems.  1855.  S.  217,  vgl.  auch 
ebda.  S.  172. 

4  F.  Goltz  (u.  Fbsusbkbo),  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IX.  S.  174. 1874;  XI.  S.  51 
1875. 

5  F.  Putzets  &  Fürst  Tabchanoff,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1874.  S.  371. 

6  A.  Ostbouuoff  (redigirt  von  B.  Hbidbnhain),  Arch.  f  d.  ges.  Physiol.  XII. 
S.  219. 1876. 

7  J.  Kbndall  &  B.  Luchsingeb.  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XIII.  S.  197. 1876. 

8  Masius&Vanlaib,  Des  nerts  vasomoteurs  et  de  leur  action.  (Extrait  da 
Oompt.  rend.  du  Congräs  Internat,  des  sc.  mM.  Bruxelles  1875)  citirtnach  Ji^esber. 
f.  Anat.  u.  Physiol.  V.  (2)  S.  45. 1876. 

9  Böthling,  Wiener  med.  Jahrb.  1876.  S.  89. 

10  Stbiceeb,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  1876.  LXXIV.  (3)  S.  173. 1876. 

11  LucHsiNOEB,  Arch.  f.  d.  ses.  Phvsiol.  XIV.  8. 391. 1876. 

12  LUPINE,  Gompt.  rend.  d.  1.  soc.  d.  biologie.  1876.  4  mars. 

13  J.  Bebnstein  (Mabchand  &  Schoenlein)  ,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XV.  S.  575. 
1877. 
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rang  nnd  Oeftsserweiternng  nach  Darchschneidusg  und  Rekang  des 
Isohiadicus  die  von  Goltz  gefiindenen  Thatsacben  in  vielen  wesentlichen 
Punkten  bestätigt  nnd  die  Bedingungen  flir  dieselben  in  weiterer  Aus- 
dehnung ermittelt,  zum  Theil  aber  die  Angaben  von  Goltz  etwas  modi- 
ficirt.  Dass  nach  Durchschneidung  des  Lendenmarkes  und  nach  Durch- 
schneidung des  Ischiadicus  eine  Temperaturerhöhung  und  Gefässerweite- 
rang  eintritt,  welche  in  den  folgenden  Stunden  und  Tagen  sehr  zurückgeht, 
ist  von  allen  Beobachtern  bestätigt  worden;  ebenso  dass  Reizung  des 
peripheren  Stumpfes  einige  Tage  nach  der  Durchschneidung  des  Lenden- 
markes oder  des  Ischiadicus  eine  mehr '  oder  weniger  starke  Gkfäss- 
erweiterung  und  Ansteigen  der  Temperatur  zur  Folge  hat,  ist  allgemein 
bestiltigt  worden;  dass  sowohl  durch  electrische  Reizung,  als  durch 
mechanische  Reizung,  namentlich  das  mehrfache  Einschneiden  oder  n^^^' 
ben^  des  Nervenstumpfes  die  Temperatur  erhöht  wird,  ja  das  ein 
einfaches  Durchschneiden  des  schon  vorher  durchschnittenen  Nerven, 
diesen  Effect  hat,  haben  die  meisten  späteren  Beobachter  bestätigt.  Da- 
gegen ist  von  verschiedenen  Beobachtern,  namentlich  Putzets  und  Tar- 
chanoff, OsTBUMOFF,  Eendall  uud  LucHSiNGER  die  Angabe  von  Goltz 
bestritten  worden,  dass  auch  bei  Reizung  des  frisch  durchschnittenen 
Ischiadicus  am  peripherischen  Ende  keine  Gefilssverengung  und  Tempe* 
ratnrabnahme  erfolgte.  Die  Untersuchungen  von  Lupine,  besonders  aber 
die  von  Bernstein  haben  ausser  der  Vermittelung  mancher  Widersprüche 
die  wesentliche  Bedingung  für  die  von  Goltz  beobachtete  hoch- 
gradige Temperaturerhöhung  nach  Reizung  des  peripheren  Ischiadicus 
emittelt,  dass  nämlich  die  Temperatur  der  Pfote  beim  Beginne 
des  Versuches  eine  niedrige  ist.  Unter  dieser,  leicht  durch  kalte 
Wasserbäder  herzustellenden  Bedingung  wird  nach  Bernstein  durch  jede 
beliebige  wirksame  Reizung  auch  beim  frisch  durchschnittenen 
Ischiadicus  ein  bedeutendes  Steigen  der  Temperatur  (um  8^— 15<))  her- 
vorgerufen, also  sowohl  durch  tetanisirende  Ströme,  als  durch  sogenannte 
rhythmische  Reizungen,  in  denen  die  Inductionsschläge  in  Intervallen  von 
2  See.  einander  folgen,  oder  durch  Kerben  des  peripheren  Stumpfes. 
Bernstein  macht  ferner  darauf  aufmerksam,  dass  die  durch  Reizung  her- 
vorgerufene Temperatursteigerung  sehr  lange  anhält  und  oft  erst  nach 
15— -30  Min.  ihr  Maximum  erreicht.  Der  bedeutende  Einflnss  der  Tem- 
peratur, welchen  schon  Goltz  in  seiner  Bedeutung  für  die  Gefässweite 
gelähmter  Glieder  sehr  hervorgehoben  hat,  geht  auch  aus  Versuchen  von 
Lvchsinoeb  hervor,  in  denen  junge  Kätzchen,  denen  der  eine  Ischiadicus 
durchschnitten  wird,  in  einen  auf  60»  erwärmten  Brutofen  gebracht  wer- 
den: die  nicht  operirte  Pfote  wird  sehr  stark  injicirt,  die  operirte  viel 
weniger  —  kühlen  die  Thiere  ab,  so  erscheint  die  operirte  Pfote  stark 
iojicirt,  die  nicht  operirte  blass.  Der  Versuch  wurde  mit  demselben  Er- 
folge schon  von  Schiff  ^  an  dem  Halssympathicus  des  Kaninchens  ange- 
stellt —  Die  Versuche,  in  denen  die  Reizung  einige  Tage  nach  S^r- 
stömng  des  Lendenmarkes  oder  Durchschneiden  des  Ischiadicus  vorge- 
nonmien  wurde,  zeigen  also  wahrscheinlich  eine  Temperatursteigerung 
nnr  deswegen,  weil  in  Folge  der  motorischen  Lähmung  die  Pfoten  stark 

1  Schiff,  Le^ns  sur  la  Physiologie  de  la  digestion.  I.  S.  234. 244. 1868. 
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abgekühlt  waren  ^  nicht  weil  eine  Degeneration  der  gefilasverengenden 
und  keine  Degeneration  der  gefässerweiternden  Nervenfasern  einge- 
treten war. 

In  Versuchen;  welche  Dastbe  &  Morat^  an  Pferden  und  Eseln  tlber 
die  Vasomotoren  des  Ischiadicus  anstellten,  indem  sie  Druck  und  Ge- 
schwindigkeit des  Blutes  in  Arteria  und  Vena  digitalis  interna  bestimmten 
und  den  Stamm  der  Plantarnerven  durchschnitten  bezw.  reizten,  ergib 
Keizung  der  verschiedensten  Art  constant  anfangs  eine  Drucksteigenutg, 
welche  aber  nach  15 — 20  Secunden  wieder  auf  die  Höhe  vor  der  Reizung 
zurückgeht,  worauf  dann  noch  eine  Senkung  unter  dieses  Niveau  ein- 
tritt. Dem  entsprechend  folgt  der  Verengerung  der  Arterien  eine  Er- 
weiterung und  dieser  eine  „surdilatation**,  noch  stärkere  Erweiterung — 
ebenso  wie  die  Beobachter  es  bei  Reizung  des  Halssympathicus  fanden. 
Merkwürdigerweise  schliessen  sie  daraus  nicht,  dass  im  Ischiadicus  ge- 
fässerweitemde  Fasern  enthalten  seien,  sondern  verwerfen  diese  Annahme, 
indem  sie  nur  gefUssverengende  Fasern  annehmen,  welche  durch  die  Bei- 
zung ermüden  sollen  (une  phase  d'att6nuation  apr^  one  phase  d'exagg^ 
ration  de  la  fonction  du  nerf).  Eine  solche  rasche  Ermüdung  hatten  sehen 
früher  Putzets  und  Ta&ghanoff  angenommen,  doch  ist  dieselbe  von  Goltz 
als  ungenügend  für  die  Erklärung  der  Erscheinungen  erwiesen  worden. 

Goltz  stellte  nun  auf  Grund  seiner  Beobachtungen  eine  Hypothese 
auf,  welche  viele  Zustimmung  fand:  dass  im  Ischiadicus  gefässerweiternde 
Nervenfasern  enthalten  seien,  wie  schon  Sohiff  und  Bbrnard  für  andere 
Bezirke  angenommen  hatten,  konnte  nicht  weiter  zweifelhaft  sein ;  ausaer- 
dem  aber  postulirte  Goltz  wegen  der  Wiederherstellung  der  früheren  Ge- 
fässweite  nach  Durchschneidung  des  Lendenmarks  oder  des  Ischiadioos 
und  der  in  Folge  verschiedener  Einwirkungen,  namentlich  verschiedener 
Temperaturen,  wechselnden  Gefässweite  in  dem  seiiner  Verbindung  mit 
dem  Rückenmarke  beraubten  Gliede  besondere  Endvorriohtungen 
an  den  Gefässen,  welche  den  Tonus  derselben  zu  reguliren 
hätten.  Diese  postulirten  Endvorrichtungen  stellte  sich  Goltz,  indem 
er  die  Analogie  mit  dem  Herzen  herbeizog,  als  Ganglienzellen  vor,  nnd 
sprach  nun  den  Satz  aus:  die  hypothetischen  Ganglienzellen  an 
den  Gefässen  sind  die  nächsten  Oentren  für  den  Gefässtonus.  Er 
legt  auf  diese  Ganglienzellen  aber  keinen  besonderen  Nachdruck,  sondern 
würde  für  jene  selbstthätigen  Endvorrichtungen,  wenn  keine 
Ganglienzellen  gefunden  würden,  eine  andere  anatomische  Grundlage  wäh- 
len, und  etwa  dicGefässmuskeln  selbst  als  solche  ansprechen.  Ebenso 
spricht  sich  Bernstein  aus.  Doch  macht  Hüizinga^  gegen  die  Annahme, 
dass  die  Muskeln  selbst  diese  Endvorrichtungen  seien,  geltend,  dass  naeh 
localer  Application  von  Amylnitrit  auf  die  Schwimmhaut  des  Frosches, 
wodurch  die  Gefässe  derselben  stark  erweitert  werden,  auf  reflectorischem 
Wege  eine  Verengerung  der  auf  der  Höhe  der  Erweiterung  befindlichen 
Gefässe  hervorgerufen  werden  könne.  Regulatorische  Endvorrichtungen 
an  den  Gewissen  sind  von  fast  allen  Forschern  nach  Goltz  angenommen 
worden,  sie  sind  als  „peripherische  Gefäss-  oder  Nervencentra **,  „locaie 

1  Dastbe  &  Mobat.  Compt.  rend.  LXXXVII.  p.  880. 1878. 

2  HüiziNOA,  Arch.  f.  d.  ges.  PhjsioL  XI.  S.  220. 
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Central  „periphere  Gangliea  der  Gefilsse*'^  „Wandganglien'' bezeichnet 
—  £ine  von  Putzetb  und  Tabghanoff  der  GoLTz^schen  Hypothese  ent- 
gegengestellte Hypothese  einer  Erschöpfung  der  Gefässnerven  des  Ischia- 
dicos  durch  Beizung  ist  von  niemand  angenommen  worden. 

Bernstein  hat  auch  für  die  Pfote  des  Hundes  den  Nachweis  geführt, 
dsflg  die  Temperatnrveränderung  von  der  Veränderung  der  Blutlaufsver- 
hältniase  abhängig  ist  und  die  Annahme  von  „thermischen  Nerven^  nicht 
gemaeht  werden  kann.  Bernstein  weist  aber  in  Berücksichtigung  des 
langsamen  Ansteigens  und  des  langen  Anhaltens  der  Temperatur  auf  be- 
tri&chtlicher  Höhe  auf  die  Wahrscheinlichkeit  hin,  dass  eine  geringe  Tem- 
peraturerhöhung an  sich  erweiternd  auf  die  Gefksse,  diese  GeflUserwei- 
terong  wiederum  temperaturerhöhend  u.  s.  w.  wirke. 

Dass  auch  nach  Durchschneidung  des  N.  cruralis  Temperaturerhöhung, 
auf  Reizung  des  peripherischen  Stumpfes  Abnahme  der  Temperatur  an 
der  Pfote  eintritt,  hat  Lewaschow^  beobachtet. 

Ein  Hellerwerden  des  Blutes  in  den  Venen  des  Schenkels  nach  Durch- 
schneidung des  Ischiadicus  und  Oruralis,  so  wie  in  den  Armvenen  nach 
Dorchschneidung  des  Plexus  brachialis  ist  schon  1820  von  Krimer^  beob- 
aehtet  worden,  und  von  H.  Meter  bestätigt. 

Ganz  ähnliche  Innervationsverhältnisse  haben  auch  die  Beobachtungen 
Aber  Durchschneidung  und  Reizung  des  Ischiadicus  beim  Frosche  ergeben. 
Der  Dorchschneidung  folgt  unmittelbar  eine  Verengerung  der  Arterien 
in  der  Schwimmhaut,  dann  tritt  eine  Erweiterung  derselben  ein,  welche 
mehrere  Standen  andauert,  nachher  aber  (12 — 24  Stunden  später)  zu  der 
normalen  Weite,  wie  sie  vor  der  Durchschneidung  war,  zurückgeht.  Rei- 
znng  des  peripheren  Ischiadicusstumpfes  bewirkt  eine  Verengerung  der 
Ge/isse  —  eine  zweite  Durchschneidung  des  Ischiadicus  an  der  peripheren 
Seite  dagegen  bringt  sogleich  eine  lange  anhaltende  Erweiterung  der  Ge* 
ftflse  ohne  vorgängige  Verengerung  hervor. 

Hierher  gehörige  Beobachtungen  sind  von  Gunnino^,  Saviotti^,  Rie- 
OBL^,  PuTZETS  und  Tarchanoff^,  Nussbaüm'  und  Huizinoa^  gemacht  wor- 
den. Der  letztere  Forscher  hat  namentlich  Beobachtungen  gemacht,  welche 
auch  für  den  Frosch  die  Annahme  regulatorischer  Endvorrichtungen  an 
den  Gefässen  fordern :  er  fand,  dass  bei  Reizung  der  Zehen  des  Beines, 
an  weld&em  der  Ischiadicus  durchschnitten  worden  ist,  reflectorisch  Ge- 
fiisserweiterung  eintritt  —  dass  femer  die  Durchschneidung  des  peripheren 
Ischiadicusstumpfes  eine  Erweiterung  der  Arterien  hervorruft  und  zwar 
ohne  vorg^ngige  Verengerung,  wie  man  sie  bei  der  ersten  Durchschnei* 
dang  des  Ischiadicus  beobachtet,  was  ^r  gleichfalls  aus  einer  Wirkung 
anf  die  „localen  Gefässcentra''  zu  erklären  sucht. 

1  Lbwabohow  (Petersburger  med.  Woch.  1879.  Nr.  16),  Referat  im  Centralbl.  f. 
d.  med.  Wiss.  1879.  S.  509. 

2  Ebimbb,  Physiol.  Unters.  1820.  Erwähnt  von  H.  Meyeb,  Arch.  f.  Anat.  u. 
PhyrioL  1859.  S.  406. 

3  GümnNe,  Onderzoekingen  over  bloedsbeweging  en  stasii.  Utrecht  1857. 

4  Sayiotti,  Arch.  f.  patbol.  Anat  L.  S.  592.  1870. 

5  RiSGEL,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IV.  S.  350. 1871. 

6  PuTZBTS  &  Taschanoff,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1874.  S.  371. 

7  KussBATO»  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  X.  S.  374. 1875. 

8  HuiziNOA,  Ebenda.  XI.  S.  207. 1875. 
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5.  Gefässnerven  der  Muskeln. 

Die  Qefässe  der  Muskeln  yerengern  sich^  wenn  die  zn  ihnen 
gehenden  Nervenstämme  gereizt  werden,  sie  erweitern  sich,  wenn 
die  Nervenstämme  durchschnitten  werden ;  werden  einige  Tage  nach 
der  Durchschneidung  der  Nerven  die  peripheren  Stümpfe  derselben 
gereizt,  so  tritt  eine  Erweiterung  der  Gef ässe  auf;  entsprechend  diesen 
Gef  ässveränderungen  tritt  auch  in  den  Muskeln  die  Veränderung  der 
Temperatur  auf;  indess  sind  die  Temperatur-  und  die  Lumenverän- 
derungen bei  den  Muskeln  sehr  viel  geringer  als  bei  der  Haut.  Dies 
gUt  nur  flir  die  Muskeln  der  Säugethiere.  —  Bei  FrOschen  dagegen 
tritt  auf  Beizung  der  Muskelnerven  stets  nur  Erweiterung  der  Blut- 
gefässe ein,  bei  reflectorischer  Beizung  (sensibler  Nerven)  dagegen 
Verengerung  derselben. 

Nachdem  Sadler^  (und  Ludwio)  erhebliche  Veränderungen  in  der 
Menge  des  ans  den  Muskelvenen  ausfliessenden  Blutes  in  Folge  von  Bei- 
znng  der  zu  den  Muskeln  gehenden  Nerven  beobachtet  hatte,  wurde  von 
Hafiz^  (und  Ludwig)  bei  Ausschluss  der  Muskelzusammenziehung  (durch 
Curaresiren)  der  Einfluss  der  Nervenreizung  auf  den  Blutstrom  untersucht, 
die  Veränderung  desselben  aber  sehr  gering  und  rasch  vorübergehend  oder 
geradezu  gleich  Null  gefunden.  In  einer  späteren  Arbeit  von  Gaskbll' 
(und  Ludwig)  wurden  andere  Muskeln  (die  Streckmuskeln  des  Oberschen- 
kels beim  Hunde)  gewählt  und  der  N.  cruralis  gereizt;  es  fand  sich  nach 
der  Durchschneidnng  des  Nerven  eine  beträchtliche,  aber  schnell  vorüber- 
gehende Beschleunigung  des  Blutstromes  aus  der  Vene  -—  bei  tetanisiren- 
der  Beizung  anfangs  stossartige  Beschleunigung,  dann  Abnahme,  dann 
wieder  Zunahme,  welcher  allmähliches  Abschwellen  folgt.  Oaskell  schliesst 
aus  seinen  Versuchen,  indem  er  die  durch  die  Muskelzusammenziehung 
gesetzten  Einflüsse  eliminirt,  dass  zu  den  Muskelgefässen  sowohl  geftss- 
verengemde,  als  gefässerweitemde  Fasern  gehen.  Zu  diesem  Endresultate 
gelangt  auch  Heidenhaiiv^,  obwohl  er  zu  vielfach  anderen  Versuchs- 
ergebnissen gelangt,  als  Ludwig  und  seine  Schüler.  Bei  Beizung  an 
nicht  curaresirten  Thieren,  deren  Banchsympathicns  (in  welchem  die  6e- 
fässnerven  für  das  Bein  verlaufen,  s.  unten)  zwischen  die  Electroden 
gebettet  wurde,  so  wie  bei  curaresirten  Thieren,  deren  Ischiadicns  be- 
nutzt wurde,  fanden  GrOtzner  und  Hbidenhain  eine  Verminderung  der 
Temperatur,  aber  allerdings  eine  dem  Grade  nach  viel  geringere  Ver* 
minderung,  als  an  der  Haut  des  Fusses  geftinden  wird;  die  Mittheilung 
der  Wärme  von  der  Haut  aus  war  in  diesen  Versuchen  ausgeschlossen; 
die  Temperatur  wurde  theils  mittelst  des  Quecksilberthermometers,  theils 
durch  Thermoelemente  bestimmt.    Sie  fanden  dagegen  bei  Beizung  eines 

1  Sadlsr,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wies.  1869.  S.  189. 

2  Hapiz,  Ebenda.  1870.  S.  21 5. 

3  Gasksll,  Arbeiten  aus  d.  physiol.  Anst.  zn  Leipziff.  XI.  S.  45. 1876. 

4  Gbützne»  ä  HBiDBHHAm,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  äVI.  S.  1. 1877.  —  Hbidsx- 
HADT  (mit  Albxaivdbb  u.  Gottstbin),  Ebenda.  S.  31. 
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seit  einigen  Tagen  durchschnittenen  Ischiadicus  und  ebenso  bei  reflecto- 
riselier  Erregung  durch  Reizung  sensibler  Nerven  eine  Zunahme  der  Tem- 
peratur in  den  Muskeln.  Ausserdem  bestimmte  Heidenhain  (mit  Alexan- 
der und  Qottstein)  durch  manometriche  Versuche  an  den  Schenkelvenen 
die  bei  Reizung  der  Nerven  eintretende  Veränderung  des  Venendruckes 
imd  fand  der  Zunahme  der  Temperatur  entsprechende  Verminderung  be- 
ziehuDgsweise  Vermehrung  des  Venendruckes. 

Beim  Frosch  sah  Gaskell  ^  dagegen,  indem  er  den  Mylohyoideus  des- 
selben direct  beobachtete ,  eine  Erweiterung  der  Gef^sse  nach  Durch- 
scfaneidnng  des  Nerven ,  welche  rasch  ihr  Maximum  erreichte  und  dann 
ailfflithlich  zurückging,  nach  Reizung  (auch  am  curaresirten  Frosche)  be- 
deutende Erweiterung,  weiche  gleichfalls  bald  ihr  Maximum  erreicht  und 
dann  (schon  bei  noch  fortdauernder  Tetanisirung)  langsam  abnimmt,  mit- 
unter von  einer  Verengerung  gefolgt  ist;  Reizung  sensibler  Nerven  hatte 
gar  keine  Veränderung  oder  geringe  Verengerung  zur  Folge,  mit  Aus- 
nahme der  Reizung  der  Glottis,  welche  Erweiterung  bewirkte.  —  Die 
Differenzen  zwischen  Warmblütern  und  Kaltblütern  glaubt  Heidenhain  in 
der  verschiedenen  Beziehung  der  Gefässe  zur  Wärmeregulirung,  die  man 
ja  zwischen  beiderlei  Thierarten  voraussetzen  muss,  begründet.     Indess 
bat  Gaskell^  in  einer  neueren  Arbeit  diese  Annahme  Heidenhain's  nicht 
aeceptirt,   sondern  hält  die  Differenzen  mehr  durch  die  Verschiedenheit 
der  üntersnchungsmethoden  bedingt.    Gaskell  beobachtete  die  ausfiiessen- 
den  Blutmengen,  Heidenhain  die  Temperatur.     Nach  Gaskell  tritt  nun 
das  Maximum  der  GefUsserweiterung  sehr  kurze  Zeit  nach  der  Durch- 
flcbneidung  des  Muskelnerven  ein,  in  den  ersten  Minuten  nimmt  aber  die 
Erweiterung  schon  wieder  ab  —  die  Erweiterung  geht  also  zu  rasch  vor- 
fiber,  um  dnrch  das  Thermometer  angezeigt  werden  zu  können.    Gaskell 
findet  ferner  einen  grossen  Einfluss  in  der  Stärke  der  Curaresirung,  in- 
dem nach  seinen  Beobachtungen  das  Curare  nur  die  gefUsserweitemden 
Nerven  lähmt.   Er  kommt  durch  seine  neueren  Versuche  zu  dem  Resul- 
tate, dass'  die  Zunahme  des  Blutstromes  in  den  Muskeln  beim  Hunde 
ebenso  wie  beim  Frosche  durch  directe  Erregung  geßlsserweitemder 
Nerven  bewirkt  wird,  und  dass  der  Unterschied  zwischen  Muskel-  und 
HaatgeAssen  darin  besteht,  dass  in  den  MuskelgefUssen  die  erweiternden, 
in  den  Hantgef^ssen  die  verengernden  Nerven  überwiegen. 

6.  Die  Geßusnerven  des  Penis. 

Nervi  erigentes  sind  von  Eckhard^  beim  Hunde  Nerven  benannt 
worden^  welche  von  dem  Plexus  ischiadicus  zum  Plexus  hypogastri- 
cns  gehen:  werden  diese  Nerven  an  ihrem  peripherischen  Stumpfe 
gereizt^  so  tritt  eine  starke  Schwellung  des  Corpus  cavemosum  nre- 
thrae  und  gleich  daraof  auch  eine  weniger  erhebliche  Schwellung 
des  Corp.  cavem.  penis  ein;  diese  Anschwellung  wird  bewirkt  durch 

1  Gaskxll,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1876.  S.  557  und  ausführlich  Joum.  of 
anat.  and  physiol.  XL  p.  720. 1877. 

2  Gaskbij,,  Journ.  of  physiol.  I.  p.  262. 1 878. 

3  C.  EcKHABD,  Beitr.  z.  Anat.  u.  Physiol.  HI.  S.  125. 1863;  IV.  S.  69. 1867. 
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eine  Erweiterung  der  arteriellen  Gef  ässbahn  und  dadurch  vermehrteB 
Zuströmen  von  Blut  unter  stärkerem  Drucke.  Das  vermehrte  ZnstFü- 
men  bei  Reizung  der  Nn.  erigentes  ergiebt  sich  aus  dem  stärkeren 
Abfliessen  des  Blutes  aus  dem  angeschnittenen  Schwellkörper,  aus 
dem  stärkeren  Drucke  in  den  Venen,  aus  der  helleren  Farbe  des  aus 
den  Venen  ausfliessenden  Blutes.  Die  Nn.  erigentes  sind  also  ge- 
fässerweiternde  Nerven.  Ausserdem  gehen  zum  Penis  gefto- 
verengernde  Nerven  im  N.  pudendus  communis,  deren  Durchchnei- 
düng  eine  Erweiterung  bewirkt,  deren  Reizung  aber  die  Blutung 
aus  dem  angeschnittenen  Schwellkörper  vermindert 

Sowohl  die  Nerven,  durch  deren  Reizung  die  Erection  des  Penis  be- 
wirkt wird,  als  auch  den  vasomotorischen  Vorgang,  auf  welchem  die  E^e^ 
tion  beruht,  hat  Eckhard  entdeckt.  Die  anatomischen  Verhältnisse  der 
Nn.  erigentes  ergeben  sich  zum  Theil  aus  Figur  5. 


Flg.  6.  Toposrraphie  der  Nn.  oriffentes.  1.  Harnblue.  2.  HastdArm.  3.  Prostata.  4.  SameBStzm. 
5.  Yas  deferens.  6.  Yaaa  apormatlea.  7.  Harnleiter.  8.  Ende  der  Banohaorta.  d.  iuLfknc  der  HoU- 
vene.  10.  Ganglion  meeenterionm  posterins.  11.  Yerbindangsfate  desselben  mit  dem  Flexu  kypt* 
gastrlens;  o  und  b  Prostata-  nnd  Blasengefftsse:  c  Nervi  erigentes;  d  Plexus  hypogastri«»  tt 
der  Prostata  nnd  Pars  membranaeea. 

Die  Nn.  erigentes  (c)  werden  aus  zwei,  bisweilen  ans  drei  Wurzeln 
des  Sacralplexus  gebildet  und  gehen  mit  den  Oefässen  zusammen  zur 
Blase  nach  dem  Plexus  hypogastricus  (d),  zu  welchem  ein  Nerv  (1 1)  von 
dem  Ganglion  mesentericum  (10)  tritt.  In  der  von  hier  zur  Pars  mem- 
branaeea urethrae  und  von  da  zum  Bulbus  des  Corpus  cavemosum  nre- 
thrae  gehenden  und  endlich  in  dem  dichten  Bindegewebe  des  Bulbus  in 
den  Netzen,  welche  di^  lateralen  Bündel  der  Nn.  erigentes  um  die  6e- 
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fXase  an  der  Seite  des  Bulbus  bilden,  fand  Loy^n^  einzelne  und  gruppen- 
weise angeordnete  Ganglien  und  gangliöse  Gebilde,  welche  vielleicht  die 
Bedeutung  von  yasomotoriflchen  Regulationsapparaten  haben.  —  Der  N. 
pudendus  communis  kommt  gleichfalls  aus  dem  Plexus  ischiadicus  und 
giebt  unter  der  Symphyse  einen  Zweig  ab,  welcher  mit  den  Gefttssästen 
in  das  Innere  des  Corp.  cavemos.  urethrae  dringt. 

Die  Ansehwellnng  des  Penis  bei  der  Erection  beruht  nach  Eckhard 
auf  einem  stärkeren  ZustrOmen  des  Blutes  durch  die  arteriellen  GefUsse, 
wie  EoKHABD  dadurch  nachwies,  dass  er  den  Ausfluss  des  Blutes  aus  dem 
querdurchschnittenen  (mit  Ausschluss  der  Venae  dorsales  penis)  oder  an- 
geschnittenen Corpus  cavernosum  vor  der  Beizung  der  Erectionsnerven 
mit  dem  Blutausflusse  aus  demselben  während  der  Reizung  der  Nerven 
verglich :  bei  ruhenden  durchschnittenen  Nerven  war  der  Blutausfluss  sehr 
gering,  tropfenweise  —  während  der  Reizung  stürzt  das  Blut  aus  der 
Sehnittfläche  mit  grosser  Gewalt  hervor,  so  dass  es  einen  förmlichen  Blut- 
strahl bilden  kann  und  fthrt  damit  auch  nach  dem  Aufhören  der  Rei- 
zung eine  Zeit  lang  fort.  Ein  stärkeres  Zuströmen  des  Blutes  während 
der  Reizung  der  Erectionsnerven  und  der  Erection  weist  Eckhard  femer 
nach  durch  ein  verstärktes  Abfliessen  des  Blutes  aus  den  Dorsalvenen 
des  Penis:  die  Blutmengen,  welche  ohne  Reizung  der  Erectionsnerven 
aus  den  Dorsalvenen  abfliessen,  verhalten  sich  zu  den  während  der  Rei- 
zung ausfliessenden  Mengen  etwa  wie  1:15,  ja,  die  Differenz  kann  noch 
erheblich  grösser  werden  und  es  kann  das  Blut  in  einem  Strahle  her- 
ausspritzen, wie  es  sonst  nur  bei  den  Arterien  der  Fall  ist.  Endlich  hat 
Eckhard  hervorgehoben,  dass  das  während  der  Schwellung  ans  den  Dor- 
salvenen abfliessende  Blut  heller  als  das  Venenblut  ist  und  dass  dasselbe 
nicht  durch  und  durch  homogen,  sondern  mit  noch  heller  rothen  Streifen 
versehen  ist  wegen  nicht  vollständiger  Mischung.  —  Diese  Verstärkung 
der  Blutströmung  bei  Reizung  der  Erectionsnerven  kommt,  wie  Eckhard 
vermuthete,  durch  eine  Erweiterung  der  arteriellen  Gefässbahn  zu  Stande, 
indem  die  der  Blutströmung  sich  darbietenden  Widerstände  vermindert 
werden.  Lovi^  untersuchte  den  Druck  in  der  Carotis  zugleich  mit  dem 
Drucke  in  der  einen  Vena  dorsalis  penis,  während  die  andere  Vene  unter- 
bunden war,  oder  mit  dem  Drucke,  welchen  er  bei  Einbinden  der  Mano- 
metercanttle  in  die  stark,  bis  zur  Tiefe  der  Cavemen,  scarificirte  Urethra 
fand.  Der  Druck  des  Blutes  im  Penis  ist  bei  Reizung  des  N.  erigens 
der  einen  Seite  höchstens  halb  so  gross  als  der  Carotisdruck,  bei  Reizung 
der  beiderseitigen  Erectionsnerven  mehr  als  halb  so  gross:  es  werden 
also  durch  die  Reizung  der  Nerven  nicht  neue  Stromkräfte  dem  Blute 
geliefert,  sondern  nur  durch  die  Erschlafliing  oder  die  Verminderung  des 
Tonus  der  Arterienwände  die  Widerstände  vermindert. 

Als  Antagonist  der  Nn.  erigentes  ist  von  Lov^n  der  N.  pudendus 
naehgewiesen  worden,  welcher  also  Verengerer  der  Penisgeftsse  ist:  Lov^n 
eah  nach  der  Durchschneidung  desselben  den  Durchmesser  der  Art.  dor- 
salis zunehmen  und  die  Pulsationen  derselben  lebhafter  werden,  ohne  dass 
indess  Erection  eintritt  oder  der  Blutstrom  aus  dem  durchschnittenen  Corp. 
t^ivemosum  sich  mehrt.  Bei  Reizung  des  peripherischen  Pudendusstumpfes 

1  C.  LoYts,  Her.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  1866.  S.  85. 
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vermindert  sich  die  Blutung  sowohl ,  wenn  die  Nn.  erigentes  ruhen,  als 
auch  wenn  dieselben  eben  gereizt  worden  waren*  —  Die  Frage,  ob  zn 
einer  vollkommenen  Erection  noch  eine  Hemmung  des  Blutausflusses  aus 
den  Venen  hinzukommen  mtlsse,  ist  hier  nicht  zu  erörtern. 


in.  Sefleetorlsche  Erregung  der  C^efilssiierveii. 

Bei  einer  sehr  grossen  Menge  der  Nerven  des  Körpers  bewirkt 
eine  Erregung  derselben  Veränderung  der  Gefässflillung  in  Körper- 
theilen,  welche  in  keinem  directen  Zusammenhange  mit  dem  erregten 
Nerven  stehen.  Die  alltägliche  Erfahrung  lehrt,  dass  schmerzhafte 
Erregung  einer  Hautpartie  ein  Erblassen  des  Gesichtes  bewirkt,  imd 
ganz  ähnliche  Beobachtungen  lassen  sich  machen,  wenn  das  centrale 
Ende  eines  freigelegten  und  durchschnittenen  Nerven  gereizt  wird. 
Es  kann  durch  die  Erregung  von  centripetalleitenden  Nerven  aber 
auch  eine  stärkere  GefässfÜUung  in  niehr  oder  weniger  scharf  be- 
grenzten Gefässgebieten  bewirkt  werden.  Die  nach  derartigen  Er- 
regungen eintretenden  Gef ässverengerungen  oder  Gefässerweiterungen 
werden  „reflectorische''  genannt,  indem  man  sich  vorstellt,  dass 
die  Erregung  des  Nerven  zu  einem  Centralorgane  geleitet  und  von 
diesem  nach  den  Gefässnerven  hin  reflectirt  wird,  analog  den  Er- 
regungen der  motorischen  Nerven  in  Folge  einer  Erregung  oder  Rei- 
zung sensibler  Nerven.  Analog  den  Reflexbewegungen  haben  wir 
also  Gef ässreflexe.  —  Diese  Erfahrungen  postuliren  Centralorgane,  in 
welchen  die  Uebertragung  der  Erregung  von  irgend  welchen  Körper- 
nerven auf  vasomotorische  Nerven  stattfindet,  und  erfordern  die  An- 
nahme, dass  die  Gefässnerven  von  den  supponirten  Centralorganen 
entspringen  oder  wenigstens  in  einem  bestimmten  Zusammenhange 
mit  denselben  stehen.  Gefässreflexe  treten  auf  nach  Erregung  sen- 
sibler Nerven,  nach  Erregung  von  Muskelnerven,  nach  Erregung  von 
Stellen  des  Gehirns  und  Rückenmarks,  und  nach  Erregung  von  sym- 
pathischen Nerven:  die  Gefässreflexe  können  in  einer  Verengerung 
oder  in  einer  Erweiterung  der  Blutgefässe  bestehen. 

1.  Reßexe  von  sensiblen  Nerven  auf  vasomotorische  Nerven. 

Die  Erregung  von  Empfindungsnerven  an  ihrer  peripherischen 
Endigung  an  der  Haut  oder  an  Schleimhäuten  und  die  Reizung  der 
centralen  Stümpfe  durchschnittener  Empfindungsnerven  hat  unter  ge- 
wissen Bedingungen  eine  Verengerung  der  Gef  ässe  eines  bestimmten 
Bezirkes  oder  eine  Erhöhung  des  Blutdruckes  unabhängig  von  der 
Herzthätigkeit  zur  Folge,  unter  anderen  Bedingungen  aber  eine  Er- 
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weiternng  von  Blutgefässen  oder  ein  Sinken  des  Blatdrnckes.  Die 
von  vielen  Beobachtern  erhaltenen  einzelnen  Resultate  von  reflecto- 
rischen  Gef ässveränderungen  gestatten  nicht  eine  bestimmtere  allge- 
meine Formulirung,  wie  sich  aus  dem  Folgenden  ergeben  wird. 

Am  Kaninchenohre  beobachtete  van  der  Begke  Callenfels  ^  beim 
Kneifen  des  Ohrrandes  mit  einer  Pincette  eine  sofort  eintretende,  etwa 
3  Secnnden  anhaltende  Verengerung,  welcher  eine  Erweiterung  folgt,  die 
in  etwa  7  See.  ihr  Maximum  erreicht  —  zugleich  treten  dieselben  Ver- 
änderungen mit  geringer  Abweichung  am  nicht  gekniffenen  Ohr  der  an- 
dern Seite  auf.  Auch  Kneifen  der  Pfote  oder  Erschrecken  verursacht 
häufig,  aber  nicht  constant,  ein  kurzdauerndes  Erblassen.  Ist  der.  Hals- 
sympathicus  auf  einer  Seite  durchschnitten,  so  bringt  Kneifen  des  Ohr- 
randea  auf  dieser  Seite  keine  Oefilssveiänderung,  wohl  aber  in  dem  an- 
deren Ohre  hervor.  Reizung  des  centralen  Stumpfes  des  N.  auricularis 
cervicalis  hat  dieselbe  Wirkung.  Das  Erblassen,  beziehungsweise  die  Oon- 
traction  der  Gefässe  tritt  nach  den  übereinstimmenden  Beobachtungen  von 
Gallenfels,  Snellen^  und  Lov^n^  an  nicht  curaresirten  Eiininchen  nach 
wenigen  Secunden  ein,  es  folgt  ihr  eine  beträchtliche  Erweiterung  der 
Arterien  nach  etwa  20 — 30  See.  —  bei  curaresirten  Kaninchen  tritt  manch- 
mal schon  wenige,  4  —  6  See.  nach  Beginn  der  Reizung  des  centralen 
Auricularisstumpfes  Erweiterung  und  dann  15—40  See.  nach  Beginn  der 
Reizung  Verengerung  ein ;  indess  fand  LovI:n  bei  andern  curarisirten  Ka- 
ninchen dasselbe  Verhalten,  wie  bei  unvergifteten.  Starke  Verengerung 
hat  Vulpian^  an  den  Zungengeftssen  des  Hundes  auf  Reizung  des  Ischia- 
dicus  beobachtet.  Nach  den  Beobachtungen  von  Owsjannikow  und  Tschi- 
biew^  erweitem  sich  bei  curarisirten  Kaninchen  die  Ohrgefässe  bei  elec- 
trischer  Reizung  eines  Ischiadicus  und  zwar  stärker  auf  der  gleichnamigen 
Seite.  Auch  beim  Hunde  beobachtete  Vulpian  eine  stärkere  Blutung  aus 
dem  angeschnittenen  Ohre,  wenn  der  Ischiadicus  gereizt  wurde.  — 

Den  am  Kaninchenohr  bei  Reizung  des  Auricularis  ganz  analoge  Be- 
obachtungen hat  Lov^N  an  der  Arteria  saphena  gemacht,  wenn  der  cen- 
trale Stumpf  des  N.  dorsalis  pedis  gereizt  wurde,  und  mit  denselben  in- 
dividuellen Verschiedenheiten  —  femer  an  der  Art.  maxillaris  externa, 
wenn  der  N.  infraorbitalis,  supraorbitalis  oder  mentalis,  und  an  der  Arterie 
des  Vorderarmes,  wenn  die  Hautnerven  desselben  gereizt  wurden.  —  In 
Bezug  auf  die  Ausbreitung  des  Reflexes  hat  Lov^n  beobachtet,  dass  bei 
Reizung  des  centralen  Auricularis  gewähnlich  nur  die  Arterien  des  gleich- 
namigen Ohres  sich  erweitem,  mitunter  aber  auch  Röthung  des  anderen 
Ohres  eintritt,  femer  nach  Reizung  des  Infraorbitalis  Röthung  des  Ohres 
und  bei  demselben  Thiere  auch  nach  Reizung  des  Brachialplexus.  Wenn 
Lov^  aber  keine  Oefässerweiterung  des  Ohres  nach  Reizung  des  Plexus 
lombalis  beobachtet  hat,  so  befindet  er  sich  im  Widerspmche  mit  Snellen, 

1  VAN  DES  Bbckb  Gallbhfels,  Ztschf.  f.  rat.  Med.  N.  F.  VII.  p.  174. 191.  1855. 

2  H.  Skellxn,  Arch.  f.  d.  HoU&nd.  Beitr.  z.  Natorw.  u.  Heilk.  I.  S.  212. 1858. 

3  LoviN,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  1866.  S.  85. 

4  VüLFiAN,  Le^ns  sur  Fappäreil  yasomoteur.  I.  p.  242. 1 875. 

5  OwsjAmoKow  &  TscHiBiEw,  Ball,  de  TAcad.  de  St.  Petersbourg.  XYIII.  p.  18. 
1872.  —  Anszug  im  Arch.  de  physiol.  1873.  p.  90. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


430    AüBSBT,  Innerration  der  Blutgefltese.  1 .  Gap.  Die  Innervation  der  Arterien. 

OwsjANNiKow  und  VuLPiAN.  —  Die  VerengeniDg  der  Oefilgse  der  Pia 
mater  des  Gehirns,  welche  Nothnagel^  bei  Kaninchen  auf  Reizung  von 
Aesten  des  N.  cruralis  eintreten  sah,  werden  von  Riegel  und  Jollt^  als 
auf  Nebenwirkungen  (heftigen  Bewegungen  und  dergleichen)  beruhend  an- 
gesehen, da  sie  bei  curaresirten  Thieren  nicht  auftraten. 

Auf  Verengerung  der  Gef^se  in  Folge  von  Hautreizen  schlössen 
Brown-S£qüabd  und  Tholozan^  aus  der  Temperaturabnahme,  wenn  die 
eine  Hand  in  sehr  kaltes  Wasser  getaucht,  in  der  anderen  Hand  das 
Thermometer  angebracht  ist:  sie  beobachteten  ein  Sinken  der  Tempe- 
ratur um  mehrere  Grade  in  der  nicht  eingetauchten  Hand,  ohne  dass  die 
Kürpertemperatur  (im  Munde  gemessen)  merklich  sank:  sie  deuten  dies 
als  eine  Reflexwirkung  von  den  sensiblen  Nerven  der  einen  Hand  aaf 
die  vasomotorischen  der  anderen  Hand.  Vulpian  hat  indess  diesen  Ver- 
such nicht  constant  gefunden,  und  bei  Brown-S^quard  und  Tholozan  sind 
allerdings  auch  die  Schwankungen  sehr  gross,  nämlich  von  P  bis  12^ 
und  in  einem  Falle  trat  gar  keine  Wirkung  ein. 

Erweiterung  von  Blutgefilssen  ist  nach  Erregung  von  Empfindungs- 
nerven noch  in  zwei  vasomotorischen  Bezirken  nachgewiesen,  nämlich  an 
den  Geissen  der  Submaxillardrüse  und  den  Gefässen  des  Penis.  Bee- 
NARD  hat  bei  seinen  Versuchen  über  die  BlutstrOmung  in  der  Submaxil- 
lardrllse  (s.  II,  1.  S.  406)  nachgewiesen,  dass  die  gefilsserweitemden  Fa- 
sern durch  Reizung  der  Zunge!  mit  Essig  reflectorisch  erregt  werden 
können,  wenn  diese  Erregung  auch  weniger  intensiv  wirkt,  als  die  directe 
Reizung  des  Tympanico-linguaUs. 

Femer  ist  von  Eckhard  nachgewiesen  worden,  dass  reflectorisch  auf 
die  Nn.  erigentes  (s.  II,  6.  S.  425)  von  den  Empfindungsnerven  an  der 
Oberfläche  der  Eichel  gewirkt  werden  kann,  da  bei  Hunden  durch  an- 
haltendes sanftes  Reiben  der  den  Penis  bedeckenden  Haut  eine  Erection 
hervorgerufen  werden  kann.  Eckhard  vermuthet,  dass  der  N.  pudendus 
communis  der  durch  diese  Manipulation  in  Erregung  versetzte  Nerv  sei. 
Zwar  konnte  er  durch  schmerzhafte  Reizung  des  centralen  Stumpfes  dieses 
Nerven  niemals  eine  Erection  bewirken,  doch  brachte  nach  Durchschnei- 
dung dieses  Nerven  die  Reibung  der  Eichel  keine  Erectionen  mehr  her- 
vor. —  Goltz*  hat  femer  die  Erection-hemmende  Wirkung  von  Reflexen 
gefunden:  er  beobachtete,  dass  Reizung  von  sensiblen  Nerven  oder  auch 
ein  kräftiger  Druck  der  Haut  das  Auftören  der  Erection  bewirkt,  und 
zwar  unter  Umständen,  wo  diese  Reizungen  keine  Schmerzempfindung  her- 
vorrufen, nämlich  bei  Hunden  mit  querdurchschnittenem  Rückenmark. 

Ausserdem  ist  nun  durch  viele  Versuche  nachgewiesen,  dass  der 
Gesammtdruck  des  Blutes  im  arteriellen  Gebiet  durch  Reizung  der 
verschiedensten  sensiblen  Nerven,  des  Ischiadicns,  der  sensiblen  Wur- 
zeln des  Sacralplexus,  des  Brachialplexus  und  seiner  Aeste,  der  Tri- 
geminusäste  und  anderer  Nerven  bewirkt  wird,  indess  wollen  wir  hier 

1  NoTHiTAGBL,  Arch.  f.  patholog.  Anat.  XL.  S.  203. 1867. 

2  RiBGBL  &  JoLLY,  Ebenda.  LII.  S.  2t8.  t871. 

3  Tholozan  &  Brown-S^qüarb  ,  Jonm.  d.  physiol.  de  rhomme  et  des  anim.  J. 
p.  497. 1858.  • 

4  F.  Goltz,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VTH.  S.  467. 1874. 
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Dor  zwei  Eigenthttmlicbkeiten  bei  Reizung  von  EmpfindungBnerven 

henrorheben. 

Latschenbergeb  und  Dbahha^  haben  nämlich  gefunden;  dass  lange 
andauernde  Reizung  nicht  eine  andauernde  Drucksteigerung 
bewirkt,  sondern  dass  nach  einigen  Minuten  der  Druck  allmählich  absinkt 
und  endlich  die  Höhe,  welche  er  vor  der  Reizung  hatte,  erreicht,  dass 
aber  bei  viele  Minuten  oder  eine  Stunde  langer  ^  öfters  unterbrochener 
Reizung  Sinken  des  Druckes  während  der  Reizung  des  Ischiadicus  ein- 
tritt. Etwas  schneller  tritt  nach  der  Erhöhung  die  Senkung  ein  bei  ent- 
hiniten  Thieren. 

Grützner  und  Heidenhain^  haben  gefunden,  dass  verschiedene  Arten 
der  Hantreizung  einen  sehr  verschiedenen  Einfluss  auf  die  Steigerung  des 
arteriellen  Blutdruckes  ausüben :  electrische,  chemische  Reizung,  Verbren- 
nen der  Haut  hatten  oft  keine  Erhöhung  des  Blutdruckes  zur  Folge,  wäh- 
rend nach  leiser  Berührung  oder  Anblasen  einer  Hautstelle  eine  bedeu- 
tende Druckerhöhung  beobachtet  wurde.     Dies  war    bei  einer  massig 
starken  Cnraresirung  der  Thiere  der  Fall.    Es  scheinen  darnach  also 
schmerzhafte  Reizungen  ganz  anders  auf  die  vasomotorischen  Nerven 
zurückzuwirken;  als  tactile  Erregungen  der  Hautnerven,  wie  ja  auch 
n.  A.  aus  den  Versuchen  von  Eckhard  sich  ergab  (s.  S.  430).     Diese 
Beobachtungen  sind  theils  an  sich  von  grosser  Bedeutung,  namentlich 
aber  auch,   wie  GRt)TZNER  und  Heidenhain  hervorheben,  sehr  zu  be- 
achten bei  allen  hämodynamischen  Untersuchungen:  „wie- 
deriiolt,  sagen  sie,  ist  es  uns  vorgekommen,  dass  wir  bei  Reizungen  von 
Nervenstämmen  bald  Drucksteigerung  erhielten,  bald  nicht,  bis  sich  her- 
ausstellte,  dass  die  positiven  Erfolge  von  einer  zufälligen  Be- 
rührung der  Haare  bei  Annäherung  der  Electroden  an  den  zu  unter- 
gehenden Nervenstamm  herrührten.^     Diese  Wirkungen  tactiler  Reize 
sahen  GrIjtzner  und  Heidenhain  auch  nach  Entfernung  des  Grosshims 
eintreten,  wonach  eine  Intercurrenz  psychischer  Erregung  wohl  als  aus- 
geschlossen bei  diesem  Vorgange  angesehen  werden  muss. 

2.  Gefassreßexe  vom  N.  vagus  und  N.  depressor. 

Reizung  des  centralen  Stumpfes  des  N.  laryngeus  superior  be- 
wirkt eine  bedeutende  Steigerung  des  Blutdruckes  —  Reizung  des 
Vagusstammes  am  Halse  bringt  bald  Erhöbung  des  Blutdruckes,  bald 
Senkung  desselben  hervor  —  Reizung  des  N.  laryngeus  inferior  scheint 
nur  indirect  durch  Beeinflussung  der  Athmung  den  Blutdruck  zu  ver- 
ändern. Constant  bewirkt  unter  allen  Bedingungen  der  N.  depressor 
ein  Sinken  des  Blutdruckes. 

Dass  der  N.  laryngeus  superior  eine  erhebliche  Steigerung  des  Blut- 
druckes bewirkt,  wenn  der  centrale  Stumpf  desselben  gereizt  wird,  haben 


1  Latschbnberoes  &  Dbahna,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XÜ.  S.  157. 1876. 

2  P.  Gbützotr&R.  Hbidenhain,  Ehenda.  XVT.  S.  47. 1877. 
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für  das  Kaninchen  Ludwig  und  Cton^,  für  Hund,  Katze  und  Lamm  \ 
AuBERT  und  RoEVER^  nachgewiesen:  Der  Druck  steigt  bei  Kaninchen  um 
40 — 50  ^lof  bei  Hunden  auf  mehr  als  das  Doppelte,  sowohl  wenn  er  vor- 
her niedrig,  als  auch,  wenn  er  schon  hoch  war.  Da  die  Versuche  an 
curaresirten  Thieren  angestellt  wurden,  so  ist  eine  Wirkung  auf  die  Atfa- 
mung  dabei  als  ausgeschlossen  anzusehen  —  auch  die  Herzfrequenz  blieb 
unvei^ndert  oder  änderte  sich  unwesentlich. 

Bei  Reizung  des  Vagus  an  curaresirten  Kaninchen  fanden  Aübebt 
und  RoEVER  kein  constantes  Verhalten:  bei  manchen  Thieren  trat  Sinken, 
bei  anderen  Erhöhung  des  Druckes,  mitunter  auch  gar  keine  Verände- 
rung ein  —  bei  Katzen  fanden  dieselben  immer  Sinken,  beim  Hande^ 
wenn  der  Vagus  allein  nach  Ablösung  des  Sympathicus  gereizt  wurde, 
meistens  Sinken,  bei  einem  Individuum  immer  Steigen  —  bei  Lämmern 
stets  Steigen.  Sie  kommen  zu  dem  Resultate,  dass  der  N.  vagus  in  Be- 
treff pressorischer  und  depressorischer  Fasern  ungleich  zusammengesetzt 
sein  kann  bei  verschiedenen  Thierarten,  bei  verschiedenen  Individuen  der- 
selben Art  und  auf  den  beiden  Seiten  ein  und  desselben  Individuums. 
—  Zu  etwas  anderen  Resultaten  sind  Latsohenberger  und  Deahka  ge- 
kommen, doch  finden  sich  in  ihren  Curventafeln  für  die  Reizungen  des 
Kaninchenvagus  bald  Senkungen,  bald  Hebungen  des  Blutdruckes  —  ob 
sie  beim  Hunde  den  Vagus  oder  den  Vagosympathicus  gereizt  haben,  ist 
aus  ihren  Angaben  nicht  ersichtlich;  wenn  sie  den  Vagosympathicus  ge- 
reizt haben,  so  würden  ihre  Versuche,  da  sie  im  Anfange  immer  Drnck- 
steigerung  fanden,  mit  denen  von  Aubert  und  Roever  in  üebereinstim- 
mung  sein.  Latsghenberger  und  Deahna  haben  aber  auch  hier,  sowohl 
beim  Kaninchen  wie  beim  Hunde  nach  langer  Reizung  Sinken  des  Blut- 
druckes unter  die  Normalhöhe  eintreten  sehen.  —  Sie  nehmen  nach  ihren 
Versuchen  an,  dass  im  Vagus  (Vagosympathicus?)  des  Hundes  pressori- 
sche  und  depressorische  Fasern  enthalten  sind,  von  denen  die  ersteren 
rascher  ermüden.  —  Auch  Lichtheim  ^  hat  nach  Reizung  des  centralen 
Vagosympathicusstumpfes  bei  Hunden  in  manchen  Fällen  Drucksteigemng, 
in  einigen  Drucksenkung  erhalten. 

Dass  die  Reizungen  des  Laryngeus  inferior  nur  vermittelst  der  Ath- 
mungsveränderung  den  Blutdruck  beeinflussen,  bei  curaresirten  Thieren 
aber  keinen  vasomotorischen  Reflex  auslösen,  haben  Gnth'ZNER  und  Hei- 
denhain beobachtet. 

Da  der  Vagus  und  seine  Aeste  nicht  in  so  hohem  Grade  sensibel 
sind  wie  der  Ischiadicus,  so  ist  es  fraglich,  ob  hier  lediglich  eine  Er- 
regung der  darin  verlaufenden  sensiblen  Fasern  die  Veränderungen  des 
Blutdruckes  bewirkt. 

üeber  den  vom  Vagus  oder  Laryngeus  oder  von  beiden  abgehenden 
N.  depressor  stimmen  seit  Ludwig  und  Gyon  alle  Beobachter  darin  über- 
ein, dass  bei  allen  Thieren,  wo  der  Depressor  vorkommt,  Reizung  seines 
centralen  Endes  immer  nur  Sinken  des  Blutdruckes  durch  Geftoerwei- 
terung  hervorbringt.     Die  Entdecker  des  N.  depressor,  Cyon  und  Lud- 

1  £.  Cyon  &  C.  Ludwig,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  1866.  S.  322. 

2  AuBEBT  ÄRoEVER,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  211. 1868. 

3  liiCHTHEDfy  Die  Störungen  des  Lungenkreislaufes.  S.  37  u.  39. 1876. 
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wie  haben  denBelben  beschrieben  als  einen  vom  Vagus  und  Laryngens 
snperior  mit  je  einer  Wurzel  entspringenden  Nerven,  welcher  gewöhnlich 
sich  nach  innen  und  unten  zum  Halssympathicus  wendet,  ttber  diesen  weg- 
gebt und  an  dessen  innerer  Seite  sich  anlegt;  er  geht  dann  an  Nerven, 
welche  aus  dem  Ganglion  stellatum  kommen,  mit  welchen  er  hinter  der 
Aorta  in  dem  Bindegewebe  zwischen  der  Aorta  und  der  Arteria  pulmo- 
nalis  zum  Herzen  verläuft.  Verschiedene  Variationen  in  seinem  Verlaufe 
und  Ursprünge  sind  von  Roeyer^  beschrieben  worden.  Aehnlich  ist  der 
Verlauf  desselben  beim  Hasen,  der  Katze  und  dem  Igel.  Beim  Hunde 
kommt  ein  gesonderter  Depressor  nicht  vor.  Beim  Pferde  glaubte  Bern* 
HARDT^  ein  vom  Vagus  und  Laryngens  snperior  entspringendes  Fädchen 
als  Depressor  ansehen  zu  kOnnen;  E.  Cyon^  fand  gleichfalls  beim  Pferde 
einen  solchen  Nerven,  welchen  er  auch  physiologisch  als  Depressor  erkannte. 
LuDwio  und  Cton  wiesen  beim  Kaninchen  nach,  dass  Reizung  des 
centralen  Depressorstumpfes  ein  Sinken  des  Blutdruckes  im  arteriellen 
Gebiete  um  30 — 50  ^/o  bewirkt,  sie  beobachteten  ferner  direct  eine  starke 
Rdthnng  der  Niere  und  Füllung  der  Nierengeftsse,  indirect  eine  stärkere 
Erweiterung  der  Gefässe  im  Gebiete  des  Splanchnicus,  indem  nach  Durch- 
Bchneidung  der  Splanchnici  die  depressorische  Wirkung  bei  Depressor- 
reizung  in  hohem  Grade  vermindert  ist,  eine  Beobachtung,  welche  auch 
Stelukg^  bestätigte.  Dass  auch  sehr  lange  andauernde  Reizung  des  De- 
pressor keinen  anderen  Erfolg  hat,  als  Sinken  des  Blutdruckes,  ergaben 
die  Untersuchungen  von  Latschenberoer  und  Deahna.  Beim  Kaninchen 
und  Hasen  wurden  die  Versuche  Cyon's  und  Ludwio's  bestätigt  von  Stel- 
UKG,  für  die  Katze  von  Bernhardt  und  für  alle  diese  Thiere  bald  dar- 
snf  von  Robver.  —  Nach  Durchschneidung  des  Depressor  haben  Cton 
und  Lttdwiq  eine  vorübergehende  Senkung  des  Blutdruckes,  Latschen- 
BEROER  und  Deahna  eine  deutliche,  aber  rasch  vorübergehende  Erhöhung 
nm  2— -4  Mm.  bemerkt. 

3.  Gefassreßexe  von  den  Muskelnerven  und  vom  Splanchnicus, 
Die  meist  stillschweigend  gemachte  Voraussetzung,  dass  nur  von 
sensiblen  Nerven  Gefässreflexe  ausgelöst  werden  können,  wird  sehr 
unwahrscheinlich  durch  die  Erfahrung,  dass  von  den  Maske  lasten 
des  Ischiadicns  aus  reflectorische  Erhöhung  des  Blutdruckes  bewirkt 
werden  kann;  auch  nach  Reizung  des  centralen  Splanchnicusstumpfes 
tritt  Erhöhung  des  Blutdruckes  ein. 

Die  Drucksteigerung  im  arteriellen  Gebiete  bei  Reizung  der  Muskel- 
iste  des  N.  ischiadicns  wurde  von  Asp&  beobachtet;  Asp  fasst  seine  Be- 
obaehtungen  so  auf,  als  ob  die  sensiblen  Muskelnerven  es  wären,  welche 

t  G.  RoBVER,  Kritische  und  experimentelle  Untersuchung  des  Nerveneinflusses 
auf  die  Erweiterung  und  Verengerung  der  Blutgefässe.  S.  64  u.  fg.  1869. 

2  £.  Bernhardt,  Anat  u.  physiol.  Unters.  Über  d.  N.  depressor  bei  der  Katze. 
I>is8.S.  14.Dorpat1868. 

3  E.  Ctoh,  BuU.  de  TAcad.  de  St  Petersbourg.  XV.  p.  261.'  1870. 

4  Stslldvo,  Exper.  Unters,  über  d.  Einfluss  d.  N.  depressor  auf  d.  Herzth&tig- 
keitu.  d.  Blutdruck.  Diss.  S.  41.  Dorpat  1867. 

5  Asp  (und  Ludwig),  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  1867.  S.  135. 
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diese  Wirkung  hervorbringen;  indess  liegt  gar  kein  Omnd  zu  dieser  Ans- 
legung  vor,  da  ja  die  motorischen  Nerven  eine  an  ihrer  Peripherie  oder 
in  ihrem  Verlaufe  stattfindende  Erregung  centripetal  fortpflanzen  können. 
Die  von  Asp  beobachtete  Thatsacheist  aber  die,  dass  die  zu  den  Mus- 
keln gehenden  Aeste  des  Ischiadicus  bei  Reizung  ihres  centralen  Stumpfes 
eine  erhebliche  Blutdrucksteigerung  bei  Kaninchen  in  den  meisten  Fl^en 
hervorrufen. 

Dass  Reizung  des  centralen  Splanchnicusstumpfes  einebe* 
deutende  Steigerung  des  arteriellen  Blutdruckes  hervorruft;  wurde  zuerst 
von  Asp  unter  Ludwio's  Leitung  beobachtet  an  Hunden,  nachdem  ein  Ton 
Bebnstein^;  von  Cton  und  Lüdwiq^  angestellter  Versuch  am  Kanineben 
keine  Veränderung  des  Blutdruckes  bewirkt  hatte.  Asp  fand  eine  be- 
deutendere Druckisteigerung  bei  Reizung  des  centralen;  als  bei  Reizung 
des  peripheren  SplanchnicusstumpfeS;  eine  Steigerung  des  Druckes  manch- 
mal um  das  Doppelte;  und  zwar  auch  dann,  wenn  beide  Splanchnici  durch- 
schnitten waren:  es  muss  also  nach  Ausschaltung  des  grossen  Darmge- 
fässgebietes  noch  ein  grosses  GefUssgebiet  übrig  bleiben;  auf  welches  der 
Splanchnicns  reflectorisch  wirkt.  Da  der  Splanchnicus  bei  Hunden  sehr 
empfindlich  ist;  so  stellt  Asp  die  reflectorische  Wirkung  in  Parallele  mit 
der  der  sensiblen  Nerven ;  die  Hunde  waren  bei  diesen  Versuchen  curaresiil 

Auf  dem  Wege  durch  den  Splanchnicus  werden  vielleicht  auch  die 
Reize  geleitet;  welche  auf  den  Magen  applicirt  werden.  Hermann  und 
Gai^z^  sahen  bei  Injectionen  von  eiskaltem  Wasser  in  den  Magen  curare- 
sirter  Hunde  bedeutende  Steigerung  des  arteriellen  Druckes  eintreten; 
diese  Versuche  wurden  in  einer  Untersuchung  von  S.  Mayer  und  Pribram^ 
nicht  bestätigt;  indess  fanden  diese  eine  Blutdruckssteigerung  nach  Rei- 
zungen des  MagenS;  namentlich  seiner  Muscularis.  Es  ist  bis  jetzt  aller- 
dings nicht  entschieden;  ob  diese  Erregungen  durch  den  Splanchnicus  oder 
durch  den  Vagus  geleitet  werden;  fUr  die  letztere  Annahme  würde  die  gleich- 
zeitig mit  der  Blutdruckssteigerung  eintretende  Pulsverlangsamung  sprechen. 

Es  mag  hier  auch  noch  ein  Versuch  von  Brown-S£(Iüard^  erwähnt 
werden;  welcher  bei  Reizung  der  Nebennieren  oder  des  sie  umgebenden 
Nervenplexus  eine  starke  Verengerung  der  Oefässe  in  der  Pia  mater  des 
Rückenmarks  beobachtete;  woraus  Brown-S£qüard  weitere  Schlüsse  auf 
Reflexparalysen  zog. 

4.  Gefössreflexe  vom  Gehirn  und  Rückenmark  aus. 

Ausser  den  Erfahrungen  des  alltäglichen  Lebens,  dass  psychische 
Erregungen,  deren  Vorgang  wir  in  das  Grosshirn  verlegen,  Röthe 
oder  Blässe  hervorrufen,  deren  Ursache  Erweiterung  beziehungsweise 
Verengerung  der  Blutgefässe  ist;  lässt  sich  bei  Thieren  eine  Einwir- 
kung von  psychischer  Erregung,  namentlich  Schreck  und  Angst,  auf 

1  J.  Bernstein,  Arch.  f.  Anat.  u.  PhysioL  1864.  S.  614. 

2  Cyon  &  Ludwig,  Ber.  d.  Sachs.  Ges.  d.  Wiss.  1866.  S.  327. 

3  L.  Hbbmann  &  Ganz,  Arch.  f.  d.  ges.  PhysioL  m.  S.  8. 1870. 

4  S.  Mayer  &  Pbibram,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXVI.  S.  102. 1872. 

5  Beown-S^quard  beiVxjLPiAN,  Lebens  sur  Tappareil  vasomoteor.  I.  p.  239. 1 875. 
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bestimmte  Gefäfisbezirke^  z.  B.  beim  Kaninchen  auf  die  Ohrgef  ässe, 
nachweisen.  Abgesehen  hiervon  ergiebt  aber  auch  Reizung  einzelner 
Theile  des  Grosshims  eine  Veränderung  des  Blutdruckes  auf  reflec- 
torischem  Wege,  verbunden  mit  Temperaturveränderung.  —  Ebenso 
wird  von  dem  Bttckenmarke,  bei  möglichstem  Ausschlüsse  der  sen- 
siblen Nervenwurzeln,  durch  Beizung  eine  Erhöhung  des  Blutdruckes 
bewirkt 

Dass  Reizung  und  Dnrchschneidung  eines  Pedunculus  cerebri 
eine  bedeutende  Steigerung  des  Blutdruckes  zur  Folge  hat,  ist  von  mehreren 
Beobachtern  gesehen  worden:  Druckerhöhung  nach  Reizung  von  Budge*, 
nach  Durchschneidung  von  Apanasiefp*  eine  10 — 15  Tage  dauernde  Ver- 
engerung der  Ohrarterien  auf  derselben  Seite  und  bedeutendes  Steigen 
des  Druckes  im  Momente  der  Durchschneidung.  —  Es  sind  ferner  Unter- 
sachnngen  gemacht  worden  tlber  die  reflectorischen  Wirkungen  einzelner 
Stellen  der  Orosshirnrinde  auf  die  Blutgefässe  und  die  Temperatur: 
EüLENBURG  und  Landois'  haben  gefunden,  dass  die  Zerstörung  gewisser 
Rindenbezirke  des  Vorderhims  beim  Hunde  eine  beträchtliche;  auf  Ge- 
ftaaerweiterung  beruhende  Steigerung  der  Temperatur  in  den  bei- 
den contralateralen  Extremitäten  (1 V2 — 1^  C.)  bewirkt.  Hitzig^  bestätigte 
diese  Beobachtungen;^  die  Beobachter  vermutheu;  dass  diese  Oyri  zum 
Theil  centrale  Endigungen  der  in  den  Pedunculi  cerebri  verlaufenden  Oe- 
Alssnerven  darstellen.  Danilewskt^  fand  bei  electrischer  Reizung  der 
Pedunculi  cerebri,  der  Cauda  corporis  striati,  in  geringerem 
Grade  bei  Reizung  einzelner  Oyri,  bei  Reizung  der  weissen  Substanz 
nnterhalb  des  Facialiscentrums  Erhöbung  des  Blutdruckes.  Bochefon- 
TAi29E^  beobachtete  gleichfalls  Druckerhöhung  nach  electrischer  Reizung 
der  Oehimrinde,  namentlich  nach  Reizung  der  Bezirke  für  die  Extremi- 
täten (also  übereinstimmend  mit  Eulenburg  und  Landois),  dagegen  fand 
er,  dass  die  Gehirnrindenreizung  nach  vorhergegangener  Rückenmarks- 
duTchschneidung  Sinken  des  Druckes  bewirkt.  —  Diesen  Angaben  wider- 
sprechen indess  Vulpian''  und  Kuessner^;  letzterer  nach  Untersuchungen 
an  Kaninchen. 

Untersuchungen  über  vasomotorische  Reflexe  vom  Rückenmarke 
ans  sind  in  Ludwig's  Institut  von  Asp  und  besonders  von  Dittmak^  an- 
gestellt worden :  dass  durch  Reizung  des  centralen  Theiles  vom  durch- 
schnittenen Lendenmarke  eine  Druckerhöhung  im  arteriellen  Systeme  be- 


1  J.  BuDGB,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  303.  1872. 

2  Afaitasieff,  Meissner*s  Jahresber.  1870.  S.  261. 

3  EuLBNBUBO  &  Lanpois,  Gcntralbl.  f.  d.  med. Wiss.  1876.  S.  260 ;  Arch.  f.  pathol. 
Anat.  LXVIII.  S.  245. 1877. 

4  E.  Hitzig,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1876.  S.  323. 

5  Dakilbwskt  jun.  (a.  Sczelkow  in  Charkow),  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XI. 
S.  128. 1875. 

6  Bochefontaine,  Compt.  rend.  LXXXm.  p.  233. 1876;  Arch.  d.  physiol.  norm, 
et  pathol.  2.  Bär.  m.  p.  140.  1876. 

7  VuLPiAN,  Ibid.  2.  sör.  III.  p.  814.  1876. 

8  KuBSSNEB,  Centralbl.  f.  med.  Wiss.  1 877.  S.  821. 

9  DiTTMAB,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  1870.  S.  18. 
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wirkt  wird,  bat  Asp  beobachtet.  Dfitmar  hat  theils  die  einzelnen  Stränge, 
theils  Stümpfe  des  Rückenmarks ,  bei  denen  die  eigentlichen  sensiblen 
Fasern  ausgeschlossen  sein  mussten,  gereizt,  und  zwar  mechanisch  nnd 
electrisch,  und  bei  einige  Zeit  andauernden,  auch  ganz  schwachen  Reizen 
Druckerhöhung  im  arteriellen  Gebiete  gefunden.  Namentlich  gilt  dies 
auch  von  der  Reizung  eines  Rückenmarksstnmpfes,  von  welchem  die  Hinter- 
stränge  bis  zur  grauen  Substanz  der  hintern  Homer  abgeschält,  die  vor- 
deren Wurzeln  abgetrennt,  der  Stumpf  der  vorderen  Stränge,  der  Seiten- 
stränge und  der  grauen  Substanz  durch  Guttaperchapapier  von  dem  übrigen 
Körper  isolirt  ist:  dieser  Stumpf  ist  äusserst  empfindlich  ftir  ganz  schwache 
Reize,  indem  Streichen  mit  einer  stumpfen  Nadel,  ganz  schwache,  auf  der 
Zungenspitze  nicht  mehr  fühlbare  Wechselströme  sehr  merkliche  Druck- 
steigerung erzeugen.  Dittmab  schliesst  daraus,  dass  innerhalb  des  Rücken- 
marks ein  System  von  Fasern  vorkommt,  welche,  obwohl  sie  nicht  zu  den 
Nervenwurzeln  gehören,  den  directen  Reizen  zugängig  sind  —  welche 
zugleich  die  empfangene  Erregung  durch  die  ganze  Länge  des  Rücken- 
marks hindurch  fortpflanzen  und  sie  endlich  in  der  Mednlla  oblongata  anf 
vasomotorische  Nerven  übertragen.  Diese,  die  Erregung  leitenden  Fasern 
sieht  er  als  sensible  oder  aesthesodische  (Schiff)  an.  Die  Versache  sind 
an  curaresirten  Kaninchen  angestellt  worden. 

DiTTMAR  hat  bei  diesen  Versuchen  aber  auch  eine  grosse  Drnck- 
steigerung  bei  Verletzung  oder  Reizung  der  Dura  mater  gefunden, 
z.  B.  regelmässig  bei  einfacher  Eröfliiung  des  Durasackes.  —  Dagegen 
hat  er  keine  vasomotorischen  Reflexe  durch  Reizung  der  isolirten 
Vorderstränge  erhalten,  und  ebenso  wenig  bei  Reizung  der  Canda 
eqnina. 

IT.  Das  Tasomotorlsche  Centram. 

Da  durch  psychische  Einwirkungen,  durch  Reizung  sensibler  und 
sympathischer  und  zu  den  Muskeln  gehender  Nerven  an  ihrem  nach 
dem  cerebrospinalen  Gentrum  gehenden  Ende,  durch  Beizung  ein- 
zelner Gehimtheile  und  Rttckenmarksstränge  eine  Veränderung  des 
Blutdruckes  im  arteriellen  Systeme  unabhängig  von  der  Herzthätig- 
keit,  und  damit  eine  Erregung  vasomotorischer  Nerven  bewirkt  wird, 
so  muss  ein  Organ  angenommen  werden,  in  welchem  ein  Uebergang 
der  Erregung  von  den  gereizten  Nerven  auf  vasomotorische  Nerven 
vermittelt  wird.  Der  Nachweis  eines  solchen  vasomotorischen 
€entralorganes  lässt  sich  auf  dem  Wege  führen,  dass  man  erstens 
untersucht,  welche  Theile  von  Gehirn  und  Rückenmark  entfernt  oder 
ausgeschaltet  werden  können,  ohne  dass  die  Uebertragung  der  Er- 
regung von  sensiblen  und  andern  Nerven  auf  vasomotorische  Nerven 
unterbrochen  wird  —  und  indem  man  zweitens  diejenigen  Theile  auf- 
zufinden sucht,  deren  Zerstörung  das  Ausbleiben  jener  Uebertragung 
zur  Folge  hat. 

Auf  diesen  Wegen  ist  man  zu  dem  Resultate  gelangt,  dass  ein 
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reflectorisches  Centralorgan  für  die  Gefässnerven  in 
der  Medalla  oblongata  liegt,  von  welchem  alle  oder  nahezu  alle 
yasomotorischen  Nerven  des  Körpers  innervirt  werden,  da  eine  Zer- 
stönmg  des  Rttckenmarks  und  des  Gehirns  bis  zu  einer  bestimmten 
Grenze  an  der  Mednlla  oblongata  die  Uebertragong  von  Beizen  anf 
die  yasomotorischen  Nerven  nicht  verhindert,  Zerstöning  der  Medalla 
oblongata  zyyischen  diesen  Grenzen  aber  die  Reflexion  der  Erregung 
aufhebt.  Da  mit  der  Zerstörnng  oder  Abspaltang  dieses  Organes  eine 
Gefässerweiterang  in  fast  allen  Eörpertheilen  erfolgt,  Reizung  jener 
Stelle  dagegen  eine  fast  allgemeine  Gefässverengerang  beyyirkt,  so 
rnnss  man  annehmen,  dass  das  in  der  Hedulla  oblongata  gelegene 
yasomotorische  Centrnm  nicht  nur  ein  reflectorisches  Organ,  sondern 
ein  tonisches  Organ  ist,  von  welchem  ununterbrochen  die  vasomo- 
torischen Nerven  in  einer  mittleren  Erregung  erhalten  werden,  welche 
eine  mittlere  Spannung  der  Gef  ässmusculatur  und  mittleren  Contrac- 
tionsgrad  der  Blutgefässe  bedingt.  — 

Beim  Kaninchen  sind  die  Grenzen  des  vasomotorischen  Gentrums 
am  genausten  bestimmt  worden :  seine  untere  Grenze  (nach  dem  Rücken- 
mark hin)  liegt  etwa  3  Mm.  über  der  Spitze  des  Calamus  scriptorius, 
seine  obere  (Gehirn-)  Grenze  in  der  Fovea  anterior,  ungefähr  am  oberen 
Rande  des  Corpus  trapezoides,  und  zwar  im  vorderen  Theile  der 
Seitenstränge.  Diesem  Bezirk  entspricht  ein  genauer  ganglienhaltiger 
Kern  (van  Debn's  unterer  di£fuser  Theil  der  oberen  Olive,  Clarkb's 
antero- lateral  nucleus). 

Ausser  diesem  vasomotorischen  Centralorgan  finden  sich  aber  ver- 
schiedene Stellen  im  Rttckenmarke  und  im  Gebiete  des  Sympathicus, 
welche  Reflexe  auf  vasomotorische  Nerven  vermitteln,  abgesehen  von 
den  in  unmittelbarer  Umgebung  der  Gef  ässe  oder  in  den  Gef ässwan- 
dmigen  zu  statuirenden  Regulationsvorrichtungen.  Der  Zusammen- 
hang dieser  refleetorischen  Herde  mit  dem  vasomotorischen  Centrum 
in  der  Medulla  oblongata  ist  noch  unklar.  Ganz  unerforscht  sind  die 
Bahnen  in  der  Medulla  oblongata,  auf  welchen  die  Ueberleitung  von 
der  Erregung  einzelner  Nerven  auf  bestimmte  vasomotorische  Ner- 
ven stattfindet. 

Mit  einer  Art  von  divinatorischer  Inspiration  stellte  vor  33  Jahren 
HENLBt  die  Frage  auf,  „ob  es  ein  Centralorgan  für  dieGefässe 
gebe,  in  welchem  deren  Nerven  zusammenkommen,  von  wo 
ans  alle  oder  doch  grössere  Abtheilungen  derselben  regu- 
lirt  werden".   Diese  Frage  wurde  zuerst  von  ScmFF^  einer  experimen- 

1  J.  Hbhlb,  Handb.  d.  rat.  Pathol.  I.  S.  253. 1846. 

2  M.  Scmpp,  Unters,  z.  Physiol.  d.  Nervensystems.  S.  198—219. 1855. 
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teilen  Untersuchung  unterworfen,  indem  er  bei  Kaninchen^  Hunden  und 
Meerschweinchen  halbseitige  Durchschneidungen  des  Halsmarkes  und  halb- 
seitige oder  volLständige  Durchschneidungen  des  Rückenmarkes  ausfllhrte 
und  die  darnach  entstehende  Erweiterung  der  OefUsse  und  Temperatur- 
zunähme  in  ihrer  Ausdehnung  feststellte.  Schiff  fand  nach  Durchschnei- 
düng  der  einen  Hälfte  des  Halsmarkes  unterhalb  des  Calamus  Scrip- 
te rius  Temperaturerhöhung  am  Ohr,  Nase,  Zehen  der  Vorder-  und 
Hinterbeine  der  gleichnamigen,  dagegen  an  Hals,  Schulter,  Rippen  nnd 
Lenden  der  entgegengesetzten  Seite  —  nach  Durchschneidung  oberhalb 
des  Calamus  aber  keine  Temperaturerhöhung  der  gleichnamigen  Ex- 
tremitäten, wohl  aber  der  Nase  und  des  Auges.  Er  schliesst  daraus, 
dass  „das  Gentrum  der  Oefässnerven  im  Niveau  desCalamns 
liegt«. 

Von  neuem  wurde  die  Frage  des  vasomotorischen  Gentrums  wieder 
aufgenommen  von  Ludwig  und  seinen  Schülern.  Durch  die  Untersuchun- 
gen von  LuDwi«  und  Thibt*  wurde  zunächst  der  Einfluss,  welchen  d« 
Halsmark  auf  den  Blutdruck  unabhängig  von  der  Herzthätigkeit  hat,  be- 
stinmit.  Sie  fanden,  dass  nach  der  Durchschneidung  des  Halsmarkes  in 
der  Höhe  des  Atlas  bei  electrischer  Reizung  des  Rückenmarkes  unterhalb 
des  Schnittes  nicht  nur  eine  bedeutende  Erhöhung  des  Blutdruckes,  son- 
dern eine  starke,  theilweise  bis  zur  Verschliessung  gesteigerte  Verenge- 
rung aller  der  directen  Beobachtung  zugängigen  Arterien  des  ganzen 
Körpers,  mit  Ausschluss  der  EopfgeÜtose,  also  der  Arterien  der  oberen 
und  unteren  Extremität,  der  Phrenicae,  Lienalis,  Gastricae,  Mesenterieae; 
Renales,  Vesicales,  Uterinae.  Damit  war  die  Ansicht,  dass  der  Druck 
bei  Rückenmarkreizung  die  Folge  von  vergrösserter  Herzfrequenz  sei, 
beseitigt;  Ludwig  und  Thiby  eliminirten  diesen  Einfluss  gleichwohl  noch 
besonders,  indem  sie  die  Verbindungsnerven  zwischen  Rückenmark  und 
Herz  galvanokaustisch  zerstörten.  Die  weiteren  Untersuchungen  DrrxHAs's^ 
unter  Ludwig's  Leitung  wiesen  dann  nach,  dass  der  Ort,  wo  die  Reflexe 
von  den  sensiblen  auf  die  vasomotorischen  Nerven  zu  Stande  kommen, 
in  der  Medulla  oblongata  gelegen  ist,  und  dass  nach  der  Trennung  des 
Grosshirns  von  der  Medulla  die  Reflexe  in  gleicher  Weise,  wie  vor  der 
Trennung  zu  Stande  kommen:  gehindert  wird  die  Reflexion  nur  dann, 
wenn  bei  der  Entfernung  des  Grosshirns  der  Durasack  mit  Blut  gefüllt 
wird.  Durch  Owsjannikow^  und  Ludwig  wurde  dann  eine  genauere  Be- 
grenzung des  vasomotorischen  Centrums  in  der  Medulla  durch  Versuche 
an  Kaninchen  und  Katzen  ermittelt;  Owsjannikow  fand  die  obere  Grense 
desselben  bei  Kaninchen  1—- 2  Mm.  unterhalb  der  Vierhügel,  die  untere 
Grenze  4 — 5  Mm.  oberhalb  der  Spitze  des  Calamus  scriptorius,  also  von 
oben  nach  unten  in  einer  Länge  von  4  Mm.;  ausserdem  giebt  Owsjan- 
NiKow  an,  dass  die  genannten  Organe  seitwärts  von  der  Mittellinie  des 
verlängerten  Markes  liegen.  Noch  etwas  genauer  hat  Dittmar^  später 
bei  Ludwig  die  Grenzen  des  vasomotorischen  Gentrums  bestimmt,  wie  die 

1  C.  Ludwig  &  L.  Thiey,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Aead.  XLIX.  (2)  S.  421. 1864. 

2  DiTTMAB,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  1873.  S.  19. 

3  OwsjANNiKOw,  Ebenda.  1871.  S.  135. 

4  DiTTBiAB,  Ebenda.  1873.  S.  449. 
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Fig.  6. 


Fignr;  welche  Dittmar  gegeben  hat;  zeigt.  Der  vasomotorische  Be- 
zirk bildet  nach  Dittmar  nur  einen  kleinen  prismatischen  Raum 
in  dem  vorderen  Theile  der  Seitenstränge. 

Die  Untersnchnngsmetho- 
den,  welche  von  Owsjannikow        ^ .-,_..  .^ 
und  DiTTMAB  angewendet  wnr-  v  .,        .  -r ' 

den,  sind  in  den  Hanptztigen 
folgende :  An  cnraresirten  Ka- 
ninchen; deren  Vagi  durch- 
schnitten sind;  und  deren  Ca- 
rotis mit  dem  registrirenden 
Manometer  in  Verbindung  ge- 
setzt ist;  werden  entweder 
nach  Freilegung  der  Medulla 
oblongata  (DriTMAR);  oder  nach 
Anlegung  einer  Reihe  paar- 
weiser kleiner  Trepanöffhun- 
gen  neben  der  Mittellinie  des 

Hinterhauptsbeines  (Owsjannikow)  nach  einander  Schnitte  in  auf-  oder 
absteigender  Ordnung  durch  die  Masse  des  verlängerten  Markes  gemacht; 
anf  einer  oder  auf  beiden  Seiten;  und  beobachtet;  ob  ein  andauerndes  Sinken 
des  Druckes  oder  bei  Reizung  des  Ischiadicus  ein  Steigen  des  gesunke- 
nen Druckes  stattfindet.  Tritt  ein  Steigen  eiu;  so  ist  das  reflectorische 
Gentrum  noch  nicht  von  dem  Schnitte  getroffen  —  tritt  kein  Steigen  ein 
nach  Reizung  des  sensiblen  Nerven;  so  ist  eine  Zertrennung  des  vaso- 
motorischen Centrums  anzunehmen.  Um  eine  ganz  genaue;  sichere  und 
ihrer  Grösse  und  Richtung  nach  zu  bestimmende  Führung  des  Messer- 
ehens  zu  bewerkstelligen;  hat  Dittmar  einen  an  dem  Eopßialter  für  das 
Kaninchen  fest  anzuschraubenden  Apparat  angebracht;  mit  einem  in  ver- 
schiedene Höhe  und  Richtung  stellbaren  Schlitze;  durch  welchen  das 
Messerchen  hindurchgeftihrt  und  die  Medulla  an  einer  bestimmten  Stelle 
geradlinig  durchschnitten  wird.  Nach  Beendigung  des  Versuches  wird 
die  Medulla  erhärtet  und  untersucht;  welche  Stellen  von  dem  Schnitte  ge- 
troffen; welche  Stellen  von  extravasirtem  Blute  durchzogen  und  welche 
Stellen  intact  geblieben  sind. 

Da  im  Leben  die  Oefiisswandungen  einen  gewissen  Tonus  besitzen; 
welcher  nach  2^rstörung  der  Medulla  oblongata  abnimmt;  so  dass  ein 
Sinken  des  Blutdruckes;  eine  Erweiterung  der  Oefässe  und  Temperatur- 
erhöhung eintritt;  wie  die  Versuche  von  Schiff  schon  bei  einseitiger  Mark- 
dnrchschneidung  ergeben  hatten;  so  wurde  in  Owsjannikow's  und  Ditt- 
MAs*s  Versuchen  auch  darauf  geachtet;  ob  der  Druck  nach  Ausfahrung 
der  Schnitte  dauernd  vermindert  blieb;  oder  ob  er  zu  seiner  früheren 
flöhe  wieder  heraufging.  Die  Versuche  haben  indess  nicht  ergeben;  dass 
ausser  dem  reflectorischen  Gentrum  noch  ein  besonderes  tonisches  (auto- 
matisches) Centrum  anzunehmen  ist. 

Das  Grosshim  steht  in  keiner  näheren  Beziehung  zu  dem  vaso- 
motorischen Gentrum  als  das  Rückenmark:  Reizung  von  gewissen 
Stellen  des  Grosshims  bringt  vasomotorische  Veränderungen  hervor. 
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welche  in  eine  Kategorie  mit  den  yasomotorischen  Erregungen  nach 
Beizung  sensibler  Nerven  zu  stellen  sind,  aber  durch  die  Exstirpa- 
tion  oder  Ausschliessung  des  Grosshimes  wird  die  Wirksamkeit  des 
Gefässcentrums  nicht  verändert. 

Dass  das  Grosshirn  nicht  bedingend  ist  für  das  Zustandekommen  von 
vasomotorischen  Reflexen  geht  theils  aus  Beobachtungen  von  HeidenhadiI 
und  von  Nawauchin*,  theils  aus  den  Verauehen,  welche  Dittmak  in  seiner 
ersten  Arbeit  veröffentlicht  hat;  und  welche  von  Latsghenberger  und 
Deahna^  bestätigt  werden,  auf  das  bestimmteste  hervor,  da  diese  Beob- 
achter nach  vollständiger  Exstirpation  des  Grosshims  beim  Kaninchen 
und  beim  Hunde  (Heidenhain)  bei  centraler  Ischiadicusreizung  die  Er- 
höbung des  Blutdruckes  erhielten.  Die  gegentheiligen  Resultate,  welche 
VON  Bezold^  und  Cton^  erhielten,  erklären  sich  theils  aus  Ansammlungen 
von  Blut  im  Durasack,  wodurch  die  Leitung  im  Rückenmark  vom  Ischia- 
dicus  her  aufgehoben  wird,  theils  aus  einer  Erschöpfung  der  MeduUa 
durch  die  starke  Blutung  4>ei  der  Gehimexstirpation.  Zur  Vermeidung 
solcher  Blutungen  ist  schon  von  Nowalighin  statt  der  Durchschneidung 
des  Gehirns  über  der  Medulla  oblongata  die  Unterbindung  der  Ge- 
hirnarterien bei  Katzen  vorgenommen  worden,  welche  später  von 
8.  Matee«  in  vollständigster  Weise  ausgeführt  wurde  und  den  Nachweis 
des  Einflusses  des  vasomotorischen  Centrums  auf  die  Körperarterien  lie- 
ferte. Durch  die  MAVER^schen  Versuche  allein  würde  allerdings  eine 
nähere  Bestimmung  des  Ortes  des  vasomotorischen  Centrums  nicht  ge- 
geben werden  können,  da  es  sogar  scheinen  könnte,  als  ob  das  „cere- 
brale Centrum  für  die  Vasomotoren '^  nicht  in  der  Medulla  oblongata, 
sondern  im  Gehirn  liegen  müsste,  was  inde^s  nicht  gemeint  ist.  Beim 
Hunde  lässt  sich,  wie  Panüm?  fand  und  Heidenhain ^  und  S.  Mater  be- 
stätigten, durch  Zuklemmen  der  Art.  vertebrales  und  der  Garotiden  der 
Blutstrom  zum  Gehirne  nicht  aufheben. 

Ausser  dem  vasomotorischen  Gentrum  in  der  Medulla  oblongata 
kann  aber  auch  durch  das  Rückenmark  und  das  Lendenmark  eine 
reflectorische  Gefässerregung  vermittelt  werden,  da  Reizung 
des  N.  ischiadicus  nach  Zerschneidung  des  Lendenmarkes  an  seiner 
oberen  Grenze  oder  nach  Durchschneidung  des  Rückenmarkes  eine 
Gef  äss-  und  Temperaturveränderung  in  dem  Beine  der  anderen  Seite 
zur  Folge  hat. 

Schon  BROWN-SiauARD^  hatte  den  Versuchen  von  Schiff  entgegen 
aus  seinen  Versuchen  den  Schluss  gezogen,  dass  das  verlängerte  Mark 

1  R.  Heidenhain,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  m.  S.  510.  1870 ;  IV.  S.  552. 1871. 

2  Nawalichin,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wias.  1870. 8. 483. 

3  Latbchenbeboeb  &  Dsahna,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  Xu.  S.  192. 1876. 

4  VON  Bbzold,  Unters,  ttb.  d.  Innerv.  d.  Herzens.  S.  273. 1863. 

5  E.  Cton,  Compt.  rend.  II.  p.  568. 1869. 

6  S.  Matbb,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXXÜI.  (3)  S.  85. 1876. 

7  Panum,  Ztschr.  f.  klin.  Med.  (von  Günsburg)  VII.  S.  409. 1856. 

8  Heidbnhain,  Studien  d.  physiol.  Inst.  z.  Breslau.  IV.  S.  87. 1868. 

9  Bbown-S^quabd,  Joum.  d.  physiol.  de  Thomme.  I.  p.  209. 1858. 
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nicht  das  alleinige  Gentram  der  Oeftssnerven  sei;  und  Ooltz^  kam  in 
seinen  Versuchen  ttber  den  Tonus  der  GeMsse  zu  dem  Resultate;  dass 
dasselbe  beim  Frosche  von  dem  Rttckenmarke  abhängig  sei;  und  dass  dies 
nach  den  Versuchen  von  Lb  Oallois  auch  fUr  Sängethiere  angenommen 
werden  müsse.    Sghlbsinoer^  fand  dann,  dass  nach  Durchschneidung  des 
Halsmarkes  durch   Strychninvergiftung  eine  Erhöhung   des  Blut- 
druckes eintritt;  und  dass  bei  so  behandelten  Thieren  durch  Reizung  sen- 
sibler Nerven  reflectorische  Blutdruckssteigerung  hervorgerufen  wird;  wo- 
raus er  auf  vasomotorische  Centra  unterhalb  der  MeduUa  oblongata  im 
Efickenmarke  schliesst.   Von  ganz  besonderem  Werthe  für  diese  Annahme 
sind  aber  Versuche  von  Goltz 3;  in  denen  er  an  Hunden,  welchen  das 
Rflekenmark  durchschnitten  worden  war,  durch  Reizung  des  durchschnit- 
tenen linken  Ischiadicus  am  centralen  Stumpfe  erst  Sinken;  dann  Steigen 
der  Temperatur  in  dem  rechten  Fusse  beobachtete;  und  zwar  in  einem 
Falle  ein  Steigen  um  6;2<>.    Einen  Versuch  der  Reflexwirkung  auf  die 
Gefässnerven  des  Penis  bei  durchschnittenem  Lendenmarke  von  Goltz 
haben  wir  schon  oben  (S.  430)  angeführt.     Bochefontaine ^  beobachtete 
unter  ähnlichen  Bedingungen  Drucksteigerung;  wenn  nach  Zerquetschung 
des  Rückenmarks  in  der  Höhe  der  vorderen  Extremitäten  der  Ischiadicus 
gereizt  wurde.     Versuche,  welche  Vulpian*  zur  Stütze  der  Annahme  va- 
eomotorischer  Reflexapparate  im  Rttckenmarke  anstellte;  ergaben  Tempe- 
ratnremiedrigung  bei  Reizung  des  Ischiadicus ;  Temperaturerhöhung  bei 
Reizung  der  ungleichnamigen  Pfote;  die  Veränderungen  bei  Vulpian  sind 
nur  gering.     Auch  Luchsingeb'^  bestätigte  die  Versuche  von  Goltz  be- 
züglich der  Oefässerweiterung  nach  andersseitiger  Ischiadicusreizung.    Die 
Reflexerregbarkeit  des  Rttckenmarks  bei  Unterbindung  der  gesammten 
Kopfarterien  bestätigten  Eabierske  und  Heidenhain  ^  in  einer  Anzahl  von 
ihren  Versuchen;  sahen   aber  nicht  immer  den  Druck  bei  Reizung  des 
Ischiadicus  steigen;  selbst  bei  strychnisirten  Thieren  nicht  constant.    Wäh- 
rend Heidenhain  die  reflectorische  Gefässverengerung  mit  Hülfe  des  Rücken- 
markes für  zweifellos  hält;  findet  er;  dass  der  Umfang  des  von  dem  Rücken- 
nuirke  beherrschten  Gefässgebietes  sehr  viel  kleiner  ist;  als  der  Umfang 
des  von  dem  verlängerten  Marke  beeinflussbaren  Gebietes. 

Für  den  Frosch  schliesst  Nussbaum^  in  Uebereinstimmung  mit  den 
früheren  Versuchen  von  Lister  ^;  dass  beim  Frosche  das  Rückenmark 
selbstständig  wie  die  Medulla  oblongata  die  Gefässinnervation  besorgt; 
da  nicht  nach  Trennung  des  Gehirns  und  der  Medulla  oblongata;  son- 
dern erst  nach  Exstirpation  des  ganzen  centralen  Nervensystems  der 
Gefässtonns  aufhört.  Ausserdem  werden  nach  Exstirpation  des  Gehirns 
und  des  verlängerten  Markes  Arteriencontractionen  in  Folge  von  Rei- 


1  F.  Goltz,  Arch.  f.  Aiiat.  u.  Physiol.  XXIX.  S.  394. 1864. 

2  ScHUBSiHOBB,  Wiener  med.  Jahrb.  1S74.  S.  1. 

3  Goltz,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IX.  S.  189. 1874. 

4  BocHEFONTAiNB,  Arch.  de  physiol.  norm,  et  pathol.  1876.  p.  140. 

5  VuiiFiAN,  Le^ons  sur  Tappareil  vasomoteur.  I.  p.  266  u.  fg.  1875. 

6  LüCHSiNGEB,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XIV.  S.  378  Anm.  1877. 

7  R.  Heidehhain  &  Kabiebskb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  X.  S.  518. 1875. 

8  NüssBAüM,  Ebenda.  X.  S.  374. 1875. 

9  J.  LiSTEB,Philos.  Transact.  1858.  p.  607. 
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snng  sensibler  Nerven  beobachtet.  —  Die  Innervationsverbältnisse  der 
ScbwimmbautgefiUse  sind  aber  nach  den  Untersnehongen  von  HuiziKOi^ 
complicirter,  da  Hautreize  bald  reflectorische  Verengemng;  bald  Erwei- 
terung der  Arterien  in  der  Schwimmhaut  zor  Folge  haben,  was  abhäogig 
ist  theils  von  der  Entfernung  der  gereizten  Stelle  von  der  Schwimmhaut, 
theils  von  der  Stärke  des  Reizes.  Da  Huizikqa  beobachtete,  dass  nach 
Durchschneidung  des  Plexus  und  Nervus  ischiadicus  Reizung  der  Zehen 
eine  eben  so  starke  Erweiterung  der  Arterlen  bewirkte,  als  am  unver- 
sehrten Thiere,  so  schliesst  er,  dass  die  Arterien  er  Weiterung  nicht 
von  spinalen  Centren,  sondern  von  „localen  Gefässcentren"  ab- 
hängig ist  (vgl.  S.  422). 

In  welchem  Zusammenhange  das  vasomotorische  Centrum  der 
MeduUa  oblongata  zu  den  spinalen  vasomotorischen  Beflexapparaten 
steht  —  ob  die  letzteren  nur  vicariirend  auftreten,  oder  ihre  Wirk- 
samkeit eine  im  Verhältniss  zu  der  des  Gentrums  im  verlängerten 
Marke  untergeordnete  ist,  geht  aus  den  bisherigen  Untersuchungen 
nicht  hervor.  Eine  Generalisirung  der  an  einer  Thierart  erhaltenen 
Resultate  ist  hier  ganz  besonders  zu  unterlassen  —  noch  bedenklicher 
ist  die  Neigung  Vulpian's,  eine  Analogie  der  reflectorischen  Gefäss- 
veränderungen  mit  den  Reflexen  auf  motorische  Nerven  festzuhalten. 

Das  vasomotorische  Centmm  in  der  Medulla  oblongata  wird  durch 
den  Wechsel  im  Gasgehalte  des  Blutes  in  seiner  Erregung  und 
Wirkung  auf  die  Gef  ässnerven  verändert  Der  Mangel  an  Sauerstoff 
im  Blute  und  der  Reichthum  des  Blutes  an  Kohlensäure  wirken  in 
gleichem  Sinne  erregend  auf  das  vasomotorische  Centrum.  Die  Stei- 
gerung des  Blutdruckes  im  arteriellen  Systeme,  welche  durch  Ath- 
mungssuspension,  oder  durch  Athmung  sauerstofFfreier  Luft,  oder 
durch  Athmung  kohlensäurereicher  Luft  (bei  unverändertem  Sauer- 
stoffgehalt) herbeigeftihrt  vnrd,  beruht  auf  der  Contraction  aller  klei- 
nen Arterien.  Sie  tritt  nicht  oder  nur  in  geringem  Grade  ein,  wenn 
das  Rttckenmark  zwischen  den  beiden  oberen  Wirbeln  zerquetscht 
wird.  Die  respiratorischen  Blutdruckschwankungen  bei  regelmässiger 
künstlicher  Athmung  an  curaresirten  Thieren  sind  die  Folge  des  ver- 
änderten Sauerstoff-  und  Eohlensäuregehaltes  im  Blute  —  aber  auch 
bei  Athmungssuspension  treten  regelmässige  periodische  Dmckschwan- 
kungen  (unabhängig  von  der  Herzfrequenz)  auf,  welche  vielleicht  auf 
einer  Uebertragung  der  Erregungen  des  Athmungscentrums  auf  das 
Gefässcentrum  beruhen. 

Nachdem  Ludwio^  schon  in  seinen  ersten  Untersuchungen  am  Ky- 
mographion  den  Einfluss  der  Athmung  auf  den  Blutdruck  besonders  her- 

1  HuiziNOA,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XI.  S.  207. 1S75. 

2  C.  Ludwig,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1847.  S.  242. 
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vorgehoben  hatte  ^  stellte  er  später  mit  Einbrodt^  Versuche  tiber  den 
Einflofls  des  Termehrten^  verminderten  und  des  unveränderten  Respira- 
tionsdmckes  auf  den  Blutdruck  an.  Es  ergab  sich  bei  diesen  Beobach- 
tungen, dass  der  Blutdruck  nicht  während  der  ganzen  Dauer  der  Ex- 
spiration zunimmt;  und  die  Inspiration  den  Mittelwerth  des  Blutdruckes 
nicht  herabsetzt;  dass  vielmehr  die  Erhöhung  des  Blutdruckes  nur  im 
Beginne  der  Exspiration  stattfindet;  im  weiteren  Verlaufe  derselben  aber 
eine  Abnahme  erflüirt  und  im  Verlaufe  der  Inspiration  steigt;  also  nicht 
von  dem  Luftdrucke  in  der  Lunge  und  im  ThoraX;  sondern  von  Nerven- 
einflttssen  abhängig  ist. 

Traube^  fand  danU;  dass  bei  curaresirten  Hundeu;  deren  Vagi  durch- 
schnitten waren;  der  Druck  im  Aortensysteme  während  der  Einblasungen 
(bei  künstlicher  Respiration)  um  ein  weniges  steigt;  unmittelbar  nach  der 
Einblasung  aber  schnell  und  beträchtlich  sinkt  und  hierauf  wieder  all- 
mlhlich  in  die  Höhe  geht;  dass  bei  diesen  respiratorischen  Elevationen 
aber  die  Herzfrequenz  sich  ganz  gleich  bleibt  —  er  fiind  femer;  dass 
das  Aufhören  der  Einblasungen  stets  ein  Steigen  des  mittleren  Blutdruckes; 
die  Vermehrung  der  Zahl  der  Einblasungen  ein  Sinken;  ihre  Verminde- 
rnng  ein  Steigen  des  Druckes  zur  Folge  hat.  Traube  ^  führte  ferner  den 
Nachweis,  dass  die  Kohlensäure  des  Blutes  der  natürliche  Erreger  der 
respiratorischen  und  der  Herznervencentren  sei  —  indess  war  es  Thirt^ 
nnter  Lüdwig^s  Ftihrung  vorbehalten;  den  Nachweis  des  vasomotorischen 
Einflusses  der  Athmung  zu  geben;  indem  er  die  starke  Ck>ntraction  aller 
kleinen  Arterien  bei  starker  Schwellung  des  biosgelegten  Herzens  beob- 
achtete; wenn  die  Athmung  unterbrochen  wurdC;  wenn  Wasserstoff  oder 
ein  irrespirables  Oas  geathmet  wurdC;  ganz  besonders  aber  bei  Athmung 
eines  Gemenges  von  Vs  Kohlensäure  und  2/3  Sauerstoff. 

TmRY  wies  also  als  die  Ursache  der  von  Traube  beobachteten  Stei- 
gerung des  arteriellen  Druckes  die  Zusammenziehung  der  kleinen  Arte- 
rien (und  die  Schwellung  des  Herzens)  nach;  welche;  wie  sich  weiter 
SEB  Ludwig  und  Thirt's^  Untersuchungen  ergab;  abhängig  war  von  der 
Erregung  des  vasomotorischen  Gentrums  der  Medulla  oblongata.  Bald 
darauf  bestätigte  Traube<^  die  LuDwiG-THiRY'schen  Beobachtungen  und 
stellte  die  Sätze  auf:  1.  dass  die  Suspension  der  Athmung  bei  curare- 
sirten ThiereU;  denen  das  Rttckenmark  zwischen  1.  und  2.  Halswirbel 
zerquetscht  und  denen  die  Vagi  durchschnitten  sind;  den  Blutdruck  nur 
wenig  oder  gar  nicht  steigert;  2.  dass  die  grossen  periodischen  Schwan- 
kungen; welche  man  ohne  Rückenmarkszerstörung  beobachtet;  dann  nicht 
auftreten ;  3.  dass  das  in  der  Medulla  oblongata  befindliche  Gentrum  des 
THsomotorischen  Nervensystems  unter  dem  Einfluss  der  Blutkohlensäure 
in  eine  periodische  Thätigkeit  gerathen  und  in  rhythmischer  Weise  Gon- 
tnetion  und  Erschlaffung  der  Körperarterien  hervorzurufen  vermag. 

1  EiNBBODT,  Sitzffsber.  d.  Wiener  Acad.  XL.  S.  361. 1860. 

2  L.  Traubb,  AlJgem.  med.  Centralztg.  1862.  No.  25;  Ges.  Beitr.  z.Pathol.  u. 
Physiol. LS.  310.1871. 

3  Derselbe,  Allgem.  med.  Centralztg.  1863.  Nr.  97  u.  98 ;  Beitr.  L  S.  321. 

4  Thiby  (und  Ludwig),  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1864.  S.  722. 

5  Ludwig  u.  Thiby.  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XLIX.  S.  421. 1864. 

6  L.  Tbaubb,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1865.  S.  881. 
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.  Diese  Sätze  sind  mehrfach  angegriffen  worden.  Die  Behauptung 
Pokrowsky's^^  dass  die  auftretenden  Wellen  ans  einer  prim&r  Termehr- 
ten  Herzfrequenz  abzuleiten  seien,  ist  von  keinem  andern  Beobachter  be- 
stätigt worden.  Die  Unabhängigkeit  aller  dieser  Erscheinungen  von  der 
Herzthätigkeit  hat  in  unwiderlegbarer  Weise  Hebinq^  bewiesen,  indem 
er  das  Herz  durch  ein  Pumpwerk  ersetzte,  welches  in  die  vom  Herzen 
abgebundene  Aorta  defibrinirtes  Blut  rhythmisch  einspritzte  und  dureh 
ausgiebige  Eröflfhung  des  rechten  Vorhofes  für  freien  Abfluss  des  Blutes 
sorgte:  es  gelang  ihm  (wenigstens  in  einem  Versuche)  die  periodischen 
Schwankungen  deutlich  auftreten  zu  sehen. 

Die  uns  hier  besonders  interessirende  Frage,  ob  die  Blutdruckssteige- 
rung  und  periodischen  Druckschwankungen  von  dem  vasomotorischen  Cen- 
trum abhängig  sind,  ist  von  Kowalewsky  und  ADAMttK^  verneint  worden, 
da  weder  Zerstörung  des  Rückenmarkes  zwischen  dem  ersten  und  zweiten 
Wirbel,  noch  Durchschneidung  der  Nu.  splanchnici,  noch  Exstirpation  des 
Plexus  myentericus  das  Steigen  des  Druckes  verhindert  und  auch  die 
periodischen  Schwankungen  nicht  aufhebt,  aber  allerdings  ihr  Eintreten 
sehr  verzögert;  sie  schliessen  daraus,  dass  diese  Erscheinungen  von  der 
Erregung  der  peripherischen  Oefässnerven  herrühren.  Hbrino,  welcher 
im  Allgemeinen  diese  Angaben  bestätigt,  fand  indess  die  nach  der  Mark- 
durchschneidung  auftretenden  Wellen  in  ihrer  Länge  und  Höhe  ausser- 
ordentlich verschieden  von  den  ohne  Markdurchschneidung  auftretenden 
Wellen  und  legt  beiderlei  Wellenarten  verschiedene  Ursachen  zu  Grunde. 
Er  fand  ferner,  dass  die  TuAUBE'schen  Wellen  nicht  blos  nach  der 
Suspension  der  Athmung  mit  dem  Steigen  des  Druckes  auftreten,  sondern 
dass  sie  auch  während  der  künstlichen  Respiration  auftreten,  wenn  ein 
gewisser  Grad  von  Venosität  des  arteriellen  Blutes  erhalten  wird,  und 
er  leitet  sie  daher  ab  von  der  rhythmischen  Thätigkeit  des  respi- 
ratorischen Nervencentrnms.  S.  Mayer^  hat  auf  Grund  ausge- 
dehnter Untersuchungen  über  Blutdrucksschwankungen  die  Annahme  ge- 
macht, dass  die  Traube -HERiNo'schen  Wellen  nur  auftreten,  wenn  das 
vasomotorische  Gentrum  fnnctionsfähig  ist,  und  dass  (im  Anschlüsse  an 
Hering)  dieselben  in  directer  Beziehung  zum  Respirationscentmm  stehen, 
dass  nämlich  vom  Athmungscentrum  rhythmische  Impulse  nach  dem  Cen- 
trum für  die  GefUssinnervation  übergehen,  welche  durch  ihre  Ansammlung 
rhythmisch  eine  Verstärkung  des  Tonus  dieses  Centrums  hervorbringen. 
Die  Integrität  des  vasomotorischen  Centrums  hält  Mayer  bedingend  fftt 
das  Auftreten  der  TRAUBE-HERiNo'schen  Wellen  auf  Grund  von  Versuchen, 
in  denen  nach  Ausschaltung  des  vasomotorischen  Centrums  durch  Zuklem- 
men  sämmtlicher  Gehirnarterien  die  früher  vorhandenen  Wellen  schwan- 
den, nach  Lösung  der  Klemmen  und  Erholung  defi[  Gehirns  (beziehungs- 
weise des  vasomotorischen  Centrums)  aber  wieder  auftraten.  Die  Abhän- 
gigkeit jener  Wellen  von  der  Erregung  des  Athmungscentrums  leitet  Herdio 
theils  von  der  erforderlichen  Venosität  des  Blutes,  theils  von  der  Beob- 


1  Poebowsky,  Arch.  f.  Anat.  u.  FhYsiol.  1866.  B.  59. 

2  E.  Hering,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LX.  (2)  S.  829. 1869. 

3  KowALBWSKT  &  Adamük,  CentralW.  f.  d.  med.  Wiss.  1868.  S.  579. 

4  S.  Mayer,  Sitzgslver.  d.  Wiener  Acad.  LXXIV.  (3)  S.  281. 1876. 
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acbtoBg  ab;  dass  bei  einem  gewissen  Orade  der  Guraresirung  rhythmische 
Zocknngen  der  Beine  erfolgen^  welche  gleichen  Rhythmus  mit  den  Traube'- 
sehen  Wellen  zeigen,  wenn  die  künstliche  Athmung  snspendirt  wird;  diese 
rhythmischen  Beinbewegungen  treten  bei  geringerer  Curarevergiftung  asso- 
ciirt  mit  den  Athembewegungen  auf,  welche  das  Thier  zu  machen  sucht; 
aber  nur  mangelhaft  ausfuhrt,  und  so  müssen  also  die  rhythmischen 
Beinzuckungen  wohl  als  der  Ausdruck  intendirter  Athembewegungen  an- 
gesehen werden. 

Was  die  von  Kowalewsky  und  AüAMt^K  beobachteten  Blutdrucks- 
steigerungen nach  Zerquetschung  des  Halsmarkes  in  Folge  Ton  Athmungs- 
Suspension  betrifft;,  so  sind  dieselben  im  Widerspruche  mit  den  Beobach- 
tOBgen  Ton  8.  MayeB;  so  wie  von  Heidenhain  und  EabierskeI;  welche 
letzteren  nicht  einmal  bei  solchen  Thiereu;  bei  welchen  auf  Reizung  des 
Ischiadicus  Blutdrucksteigerung  erfolgte,  eine  Erhöhung  des  Druckes  in 
Folge  von  Athmungssuspension  eintreten  sahen.  Welche  Bedingungen  zu 
den  entgegengesetzten  Resultaten  geführt  haben;  ist  bis  jetzt  nicht  er- 
mittelt —  die  Beobachtungen  von  Traube  können  jedenfalls  nicht  als 
widerl^  angesehen  werden  und  damit  wird  die  Annahme  aufrecht  zu 
halten  sein,  dass  sowohl  die  Drucksteigerung  nach  AthmungssuspensioU; 
als  auch  die  TfiAUBE-HEBiNG'schen  Druckschwankungen  von  einer  Erregung 
des  vasomotorischen  Centrums  hervorgebracht  werden. 

Zu  entgegengesetztem  Resultate  sind  in  der  letzten  Zeit  Kowalewsky'^ 
sowie  Funke  und  Latsghenberger^  gekommen,  indem  nach  den  Versuchs- 
resultaten  des  ersteren  die  respiratorischen  Druckschwankungen  bei  der 
kOnstUchen  Athmung  durch  den  Capacitätswechsel  des  Lungencapillarsy- 
stems  —  nach  den  beiden  letzteren  sowohl  bei  der  künstlichen;  als  bei 
der  natürlichen  Respiration  —  also  überhaupt  nicht  durch  vasomotorische 
Einflüsse  hervorgebracht  werden.  —  Indess  vergleiche  man  die  diese  An- 
sicht erheblich  restringirenden  Untersuchungen  von  Lughsinoer^  und  von 

ZüNTZ*. 

Danach  der  Trennung  des  vasomotorischen  Gentrnms 
von  dem  Rtickenmarke  eine  Erweiterung  aller  Gefässe  eintritt, 
80  muss  man  annehmen;  dass  während  des  Lebens  fortwährend  Er- 
regungen von  diesem  Gentrum  auf  die  Gef  ässnerven  ausgehen,  welche 
eine  gewisse  mittlere  Spannung  der  Gefässmusculatur  zur  Folge  haben. 
Das  vasomotorische  Gentrum  ist  daher  sowohl  ein  reflectorischer  als 
aneh  ein  tonischer  Apparat.  Da  sich  einige  Zeit  nach  Rttcken- 
markdnrchschneidung  und  auch  nach  Durchschneidung  von  Nerven- 
stämmen  der  Tonus  der  Gefässe  wieder  herstellt;  so  müssen  auch 
an  der  Peripherie  der  Gefässnerven  Apparate;  welche  den  arteriellen 
Tonus  erhalten  können;  vorhanden  sein. 

1  Hbidenhain  &  Kabtkrrick,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XIY.  S.  518. 1877. 

2  KowALBWSKT,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  I.  S.  416. 1877. 

3  FuKKS  &  LatschbnbbbgeR;  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol  XY.  S.  405. 1877. 

4  Luchsinger,  Ebenda.  XYI.  S.  518  u.  fg.  1877. 

5  ZuKTZ,  Ebenda.  XYII.  S.  374. 1878. 
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V.  Urspmng  und  Verlauf  der  GrefBssnerreii. 

Die  Gef ässnerven  verlaufen  theils  mit  spinalen,  theils  mit  sym- 
pathischen Nerven  gemischt  and  stehen  offenbar  mit  dem  Bücken- 
marke,  und  durch  dasselbe  mit  dem  vasomotorischen  Centram  in  der 
MeduUa  oblongata  in  Verbindung.  Andrerseits  stehen  sie  in  Verbin- 
dung mit  verschiedenen  Ganglien  im  Gebiete  des  Sympathicus.  lieber 
die  Verbindung  der  vasomotorischen  Nerven  im  Btlckenmarke  mit 
denen  in  dem  verlängerten  Marke  ist  uns  nichts  Näheres  bekannt 
Die  allgemeine  Frage,  wo  die  Gefässnerven  ihren  Ursprung  haben, 
kann  sich  nur  darauf  beziehen ,  ob  die  Gefässnervenfasem  von  den 
Ganglienzellen  des  Sympathicus  entspringen,  oder  von  irgend 
welchen  Ganglienzellen  im  Gehirn.  —  In  diesem  Sinne  hat  man 
die  Frage  auf  physiologischem  Wege  nur  an  einzelnen  Regionen  zu 
beantworten  versucht,  indem  man  die  Resultate  der  Exstirpation  ein- 
zelner Ganglien  verglich  mit  den  Resultaten  der  Exstirpation  bestimm- 
ter vom  Rückenmark  zu  diesen  Ganglien  gehender  Nervenäste:  die 
gewonnenen  Resultate  führen  zu  der  Annahme,  dass  die  Gefässnerven 
vom  Rückenmarke  kommen,  d.  h.  cerebrospinalen  Ursprung 
haben.  Ausserdem  hat  man  die  Frage  auf  anatomischem  Wege  zn 
lösen  versucht,  indem  man  die  Methode  der  Degeneration  der  von 
ihrem  Centrum  getrennten  Nerven  auf  die  sympathischen  Fasern  des 
Grenzstranges  anwendete,  welche  zu  dem  Resultate  führte,  dass  die- 
selben ihren  Ursprung  im  Rückenmark  haben  müssen. 

Die  Frage  nach  dem  Verlaufe  der  vasomotorischen  Ner- 
ven von  dem  RückenmaTke  nach  den  Gefässen  lässt  sich 
lOsen,  indem  man  untersucht,  ob  die  vasomotorischen  Nerven  mit  den 
motorischen  oder  sensiblen  Wurzeln,  welche  einen  Eörpertheil  ver- 
sorgen, vereinigt  austreten,  oder  ob  sie  auf  einem  anderen  Wege  za 
den  Nervenstämmen  gelangen :  ersteren  Falles  muss  die  Dnrchschnei- 
dung  der  den  Nervenstamm  bildenden  Wurzeln  denselben  Erfolg  haben, 
wie  die  Durchschneidung  des  Nervenstammes  selbst,  letzteren  Falles 
muss  die  Gefässveränderung  bei  Durchschneidung  des  Nervenstammes 
Unterschiede  zeigen  von  dem  Verhalten  der  Gef  ässe  bei  Durchschnei- 
dung der  Wurzeln  und  es  sind  dann  die  Wege  der  Gefässnerven  mit- 
telst neuer  Durchschneidungsversuche  an  anderen  Nerven  oder  Nerven- 
wurzeln zu  ermitteln.  Die  Versuche  haben  ergeben,  dass  die  Gefäss- 
nerven zum  Theil  den  motorischen  Wurzeln  sich  anschliessen, 
zum  grössten  Theile  aber  auf  anderen  Wegen  zu  ihrem  Ge- 
f ässbezirke  gelangen.   Wir  müssen  den  Verlauf  der  Gefässnerven  in 
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den  einzelnen  Bezirken  des  Körpers  gesondert  verfolgen,  wobei  sich 
zugleich  ihr  Ursprung  ergeben  wird. 

1.  Die  yasomotorischen  Ohrnerven  kommen  theils  durch  den 
N.  aoriciilaris  cervicalis,  ans  dem  zweiten  und  dritten  Genricalneryen, 
theils  ans  dem  obersten  Halsganglion  des  Sjmpathicns,  doch  stammen 
die  Oefässnerven  im  Sjmpathicns  für  das  Ohr  ans  dem  Bttckenmark 
in  der  Gegend  der  unteren  Hals-  und  der  obersten  Brustwirbel. 

Gerade  die  Oeftssnerven  des  Eaninchenohres  sind  besonders  zur  Stütze 
für  den  Ursprung  von  Gefässnerven  aus  dem  Sympathicus  benutzt  worden. 
Diese  Ansiebt  wurde  namentlich  von  Bebmakd^  festgehalten^  von  Brown- 
S£quard2,  Budge  und  Waller^,  Schiff^  dagegen  die  Annahme  gemacht, 
dass  die  GefUssnerven  aus  dem  Rückenmarke  kämen.  Letztere  Annahme 
hatte  schon  Stilling^;  welcher  den  Sympathicus  als  nVasomotorius"  be- 
zeichnet haben  wollte ,  gemacht,  da  er  sagt:  „Der  Vasomotorius  ist  ein 
System  von  Bewegungsnerven,  das  seinen  Ursprung  im  Rückenmark  hat.  ** 
—  Bald  nach  Bbown-S£qua&d  fanden  auch  Bvdoe  und  Waller,  dass  die 
Zerstörung  des  Rückenmarks  in  der  Gegend  vom  letzten  Halswirbel  bis 
zum  dritten  Brustwirbel  dieselben  Erscheinungen  bezüglich  der  Erwärmung 
imd  Röthung  des  Ohres  hervorrufe,  wie  die  Durchschneidung  des  Hals- 
sympathicus.  In  einer  früheren  Untersuchung  hatte  Büdge^  diese  Stelle 
als  Centrum  für  die  Irisbewegung  erkannt,  und  als  Centrum  cilio- 
spinale  bezeichnet,  dasselbe  ist  zugleich  als  Ursprungsstelle  fUr  die  Ge- 
ftssnerven  des  Ohres  ermittelt  worden.  Ausser  Bernard  stimmen  die  ge- 
nannten Autoren  darin  überein,  dass  durch  die  beiden  unteren  Hals-  und 
die  zwei  oder  drei  oberen  Brustnervenwurzeln  die  vasomotorischen  Fasern 
itlr  das  Ohr  beim  Kaninchen  verlaufen.  Bernard  dagegen  hat  zwar  die 
Erscheinungen  am  Auge  nach  Durchschneidung  der  beiden  ersten  Rücken- 
markswurzeln beobachtet,  behauptet  aber,  dass  die  GefUsserscheinungen 
von  dem  sympathischen  Brustganglion  abhängig  sind.  Nach  Vülpian*^ 
nimmt  Brrnard  indess  auch  an,  dass  die  Gef^snerven  des  Halssympa- 
tMcus  im  Niveau  des  dritten  und  vierten  Dorsalnerven  entspringen.  — 
Nach  den  Versuchen  von  Salkowskt^  über  das  Ciliospinalcentrum  ent- 
springen die  Gefässnerven  des  Ohres  beim  Kaninchen  oberhalb  des  Atlas, 
▼erlaufen  ohne  Kreuzung  im  Rückenmark  nach  abwärts  und  treten  durch 
die  vorderen  Wurzeln  des  siebenten  und  achten  Halsnerven  und  ersten 
nnd  zweiten  Brustnerven  aus,  um  sich  von  hier  an  den  Halssympathicus 
zü  begeben. 

1  Gl.  Bebnabd,  Compt.  rend.  LT.  p.  22S.  1862,  sowie  seine  früheren  Aufsätze 
Über  den  Sympathicus  in  den  Compt.  rend.  1852  u.  1853. 

2  Bbown-S^qüabd,  Philadelphia  medical  Examiner  1852.  p.  489 ;  Le^ns  sur  les 
nerfsYasomoteurs.p.  13. 1872. 

3  BxjDGE  &  Wallbb,  Compt.  rend.  XXXVI.  p.  377. 1853. 

4  Schipp,  Unters,  z.  Physiol.  d.  Nervensystems.  S.  167  u.  fg.  1855. 

5  Stiluno,  Unters,  üb.  die  Spinalirritation.  S.  166. 1840. 

6  J.  BtjBoe,  Ueb.  d.  Beweg,  d.  Iris.  S.  109. 1855 :  Compt.  rend.  XXXIII.  p.  472. 
1652. 

7  VuLPiAN,  Lebens  sur  Tappareil  yasomoteur.  I.  p.  223. 1875. 

8  E.  Salkowsky,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  XXIX.  S.  167. 1867. 
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2.  Die  im  N.  splanchnicus  enthaltenen  Gefässnerven  stam- 
men gleichfalls  ans  dem  Rückenmarke  und  treten  durch  die  Wurzeln 
des  Grenzstranges  in  den  Splanchnicus  ein. 

Es  ist  theils  durch  die  Untersuchungen  von  Beyer  und  von  Bezold^ 
und  besonders  von  M.  und  E.  Cton^  dargethan  worden^  dass  Reizung  des 
Cervicaltheiles  des  Rückenmarks  die  bedeutende  Drucksteigeruog,  welche 
derselben  folgt;  durch  den  Splanchnicus  bewirkt,  indem  nach  Durchschnei- 
dung des  Splanchnicus  die  Blutdruckssteigernng  vollkommen  ausbleiben 
soll  —  theils  hat  Asp^  (und  Ludwig)  gefunden,  dass  die  vasomotorischen 
Centralorgane  auf  sehr  vielen  Wegen  in  Verbindung  treten  mit  dem 
Splanchnicus:  sämmtliche  Wurzeln  des  Grenzstranges  nämlich  ergaben 
bei  der  Reizung,  dass  die  Arterien  des  Unterleibes  sich  in  fast  eben  so 
ausgedehntem  Maasse  verengerten,  wie  bei  Reizung  des  Splanchniciis 
maior  und  minor  selbst. 

3.  Die  Gefässnerven  fttrdie  vordere  Extremität  gehen  jeden- 
falls durch  die  obersten  Brustganglien  zu  den  übrigen  Nervenplexus 
der  vorderen  Extremität  und  kommen  aus  dem  Rückenmark  —  ob 
sie  aber  theilwelse  mit  den  Nervenwurzeln  für  die  Vorderextremitäten 
austreten,  ist  controvers. 

Wohl  wegen  der  technischen  Schwierigkeiten  der  Operation  sind  die 
vasomotorischen  Nerven  der  Vorderextremität  verhältnissmassig  wenig  unter- 
sucht worden.  Nur  Schipp^,  Bernard ^  und  Cyon»  haben  die  Effecte  der 
Durchschneidung  der  Armplexuswurzeln  und  der  Exstirpation  der  oberen 
Brust-  und  des  untersten  Halsganglien  untersucht  und  stimmen  darin  über- 
ein,  dass  die  Exstirpation  dieser  Ganglien  eine  Erhöhung  der  Temperatur 
der  betreffenden  Extremität  hervorbringt.  Die  Beobachter  differiren  aber 
in  Bezug  auf  die  Wirkung  der  Durchschneidung  der  Nervenwnrzeln  auf 
die  Gefässerweiterung  in  der  Extremität.  Nach  Schiff,  welcher  zuerst 
die  Operation  der  Ganglienexstirpation  ausführte,  indem  er  mit  dem  Finger 
tastend  die  Ganglien  in  der  Brusthöhle  aufsuchte  und  mittelst  des  Finger- 
nagels entfernte  (später  bediente  er  sich  dazu  ebenso  wie  Bernard  eines 
eigens  zu  diesem  Versuche  besonders  gekrümmten  Hakens),  beträgt  die 
Temperaturerhöhung  in  der  Interdigitaimembran  4Vs  —  6^/4^  (verglichen 
mit  der  gesunden  Extremität).  Ebenso  fand  Bernard,  dass  nach  Zerstö- 
rung des  obersten  Brustganglion  Temperaturerhöhung  und  Gefässansdeh- 
nung  in  der  Extremität  eintritt,  und  dass  eine  isolirte  Reizung  dieses 
Ganglion  eine  Verengerung  der  Gefässe  und  ein  Absinken  der  Tempera- 
tur bewirkt.  Bernard  fand  ferner,  dass  nach  Trennung  der  zum  ober- 
sten Brustganglion  gehenden  oberen,  unteren  und  äusseren  Fäden,  aber 
bei  Erhaltung  der  zum  Plexus  bracbialis  gehenden  inneren  Aeste,  der- 

1  Bbver  &  VON  Bbzold.  Unters,  a.  d.  physiol.  Inst.  z.  WOrzburg.  1867.  S.  314. 

2  M.  &  E.  Cton,  Arcb.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1867.  S.  401 . 

3  Asp,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  1868.  S.  135. 

4  Schiff,  Unters,  z.  PhysioL  d.  Nervensystems.  1855.  S.  176;  Compt.  rend.  LV. 
p. 425. 1862. 

5  Gl.  BssyARD,  Ibid.  p.  305. 

6  E.  Cyon,  Ber.  d.  säcbs.  Ges.  d.  Wiss.  1868.  S.  73. 
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selbe  Effect,  wie  bei  Zerstörung  der  GaDglien  und  die  Erscheinungen  bei 
Reizung  des  Ganglion  dieselben  sind,  wie  ohne  die  Abtrennung  der  ge- 
nannten Aeste.    Bernabd  schliesst  hieraus,  dass  die  vasomotorischen  Ner- 
ven einen  Ton  den  Bewegungs-  und  Empfindungsnerven  verschiedenen  Ur- 
sprung haben,  giebt  aber  die  Möglichkeit  zu,  dass  die  vasomotorischen 
Fasern  von  einem  höher  oder  tiefer  gelegenen  Orte  des  Rückenmarks 
kommen.  —  Schiff  fand  nun  nach  Durchschneid  ung  der  vier  untersten 
Hals-  und  der  drei  obersten  Rückenmarkswurzeln  eine  bedeutende  Tem- 
peratnrdifferenz  (9^)  zu  Gunsten  der  gelähmten  Seite.    In  seiner  zweiten 
VennchBreihe  unterscheidet  Schiff  Gefitesnerven  für  Fuss,  Unterarm  und 
Thorax  von  Gef^lssnerven   für  die  Schulter  und  einen  Theil  des  Unter- 
armes: erstere  kommen  von  den  vorderen  Wurzeln  des  Plexus,  letztere 
gehen  von  den  Brustganglien  direct,  ohne  zum  Plexus  zu  gehen,  zu  den 
Gefässen.    Hat  man  erst  die  Wurzeln  durchschnitten   und  dadurch  die 
Temperatur  erhöht,  und  durchschneidet  dann  die  gelähmten  Nerven  in 
der  Achselhöhle  noch  einmal,  so  wird  der  Vorderarm  noch  wärmer  — 
die  Schalter  verändert  ihre  Temperatur  aber  überhaupt  nicht.    Bsrna&d 
dagegen  fand  nach  Durchschneidung  der  drei  unteren  Hals-  und  der  zwei 
ersten  Rttckenmarkswurzeln  keine  Temperatursteigerung,  wenn  jede  Ver- 
wondang  des  Rückenmarkes  und  des  obersten  Brustganglion  vermieden 
vird.  —  Obgleich  Cyon  nach  Durchschneidung  der  drei  untersten  Hals- 
nnd  der  zwei  obersten  Rückenmarkswurzeln  eine^  allerdings  nicht  bedeu- 
tende Erhöhung  der  Temperatur  in  der  Pfote  fand,  und  in  Uebereinstim- 
mnng  mit  Schiff  und  Bebnard  eine  bedeutende  Erhöhung  nach  Exstir- 
pation  der  Brustganglien,  so  kommt  er  doch  zu  der  Annahme,  dass  die 
Gefössnerven  für  die  Pfote  der  vorderen  Extremität  im  Grenzstrange  ver- 
laufen und  von  unten  her  in  das  oberste  Brustganglion  treten;  Cyon  fand 
nimlich,  dass  Durchschneidung  des  Grenzstranges  zwischen  der  zweiten 
oder  dritten  bis  zur   siebenten  und  achten  Rippe  ebenso  gut  Tempera- 
tarerhöhung bewirkte,  als  Exstirpation  des  Brustganglion,  aber  dass  die 
Dnrchschneidung  eines  Ramus  communicans   keine  merkliche  Gefässer- 
veiterung  veranlasst,  sondern  nur  die  mehrerer,  und  schliesst  daraus,  dass 
die  Gefäflsnerven  aus  dem  Ganglion  thoracicum  supremum  (stellatum)  zum 
Plexus  brachialis  durch  mehrere  Rami  commuiiicantes  gehen.  —  Cton  hat 
eine  anatomische  Darstellung  und  Topographie  der  hier  in  Betracht  kom- 
menden Nervenwurzeln  gegeben. 

4.  Die  vasomotorischen  Nerven  der  hinteren  Extremitäten 
kommen  aas  dem  Rückenmark,  gehen  theilweise  mit  denmascnlo- 
motorischen  oder  sensiblen  Nervenwurzeln  zusammen  zum 
Hfiftnerven,  treten  aber  grösstentheils  mit  höher  gelegenen 
Rttckenmarkswurzeln  aus  und  verlaufen  durch  den  Grenz- 
Btrang  und  Bauchstrang  des  Sympathicus  zum  Plexus  ischiadicus 
imd  mit  diesem  zu  den  Gefässen. 

Bernakd*  fand  nach  Durchschneidung  sämmtlicher  Lumbosacralwur- 

1  Cl.  Bxbnabd,  Ann.  d.  sciences  nat.  4.  s^r.  I.  p.  186.  1854;  Compt.rend.  LY. 
p.  228. 1862. 

Handbuch  der  Physiologie.  Bd.  IV.  29 
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sein  des  Hundes  keine  Temperatarerhöhong  oder  Gefiisserweltenmg;  Schiff^ 
fand  nach  Dnrchschneidung  der  beiden  letzten  Lnmbar-  und  der  drei 
ersten  Sacralwurzeln  (nicht;  wie  Heidenhain-Ostboümoff  sagt;  der  Sacral- 
wurzeln)  eine  Temperaturerhöhung;  aber  eine  viel  geringere;  als  nach 
Durchschneidung  des  IschiadicuS;  und  er  schliesst  daraus,  „dajss  die  Ge- 
f^snerven  des  Ischiadicus  aus  Rückenmarkswurzeln ;  welche  höher  oder 
tiefer  liegeu;  als  diC;  welche  dem  Hüftnerven  seine  sensiblen  und  muscnlo- 
motorischen  Fasern  zuführen;  entspringen".  Diesen  Satz  bestätigen  Ve^ 
suche  Brown-S&quabd's^  in  Bezug  darauf;  dass  die  Ursprünge  höher  im 
Rttckenmarke  liegen;  denn  er  fand  Gef ässausdehnung  nach  Durchschne^ 
düng  der  fünf  unteren  Dorsalwurzeln  —  und  ebenso  Versuche  von  Ostboc- 
MOFF  (Heidenhain)  ^;  welche  fanden;  „  dass  die  L  um  bar  wurzeln  der  Säoge- 
thiere  zahlreiche  Gefässfasern  ftlr  die  Pfote  bergen".  Schiff  giebt  ferner 
aU;  dass  der  Plexus  ischiadicus  theils  durch  Verbindungsäste  der  spinalen 
Plexus ;  theils  durch  Rami  communicantes  des  Grenzstranges  Gommnni- 
cationen  mit  den  höher  gelegenen  Spinalnerven  eingeht.  Ostboumoff  und 
Heidenhain  haben  nun  direct  nachgewiesen;  dass  die  Durchschneidnng 
des  Bauchsympathicus  erhebliche  Temperatursteigerung;  Reizung  desselben 
mittelst  tetamsirender  Ströme  dauernde  Temperaturverminderung  zur  Folge 
hat.  Auch  haben  dieselben  gefunden;  dass  die  Gef  ässnerven  dann  durch 
den  Stamm  des  Ischiadicus  zu  den  Gefässen  gelangen;  da  nach  der  Durch- 
schneidung  des  Ischiadlcusstammes  die  Reizung  des  Bauchsympathicus  keine 
Gef  ässveränderung  mehr  in  der  Pfote  bewirkt.  Ostroumoff  und  Heiden- 
hain haben  aber  weiter  nachgewiesen;  dass  schon  oberhalb  des  Lenden- 
markes Gef  ässnerven  vom  Rückenmark  in  den  Sympathicns  eintreten;  denn 
nach  Durchschneidung  des  Rückenmarkes  an  der  oberen  Grenze  des  Len- 
denmarkes kann  man  reflectorisch  durch  Reizung  am  Vorderkörper  Tem- 
peratursteigerung in  den  Hinterfüssen  erhalten.  Dass  aber  auch  mit  den 
Wurzeln  des  Ischiadicus  Gef  ässnerven  zu  der  Pfote  verlaufen;  ist  von 
Stricker^  für  Hunde  und  kürzlich  von  Puelka  und  Luchsinoer^  für  die 
Katze  nachgewiesen  und  damit  die  Angabe  Schiffes  bestätigt  worden; 
letztere  fanden  eine  stärkere  Injection  an  derjenigen  Pfote,  deren  Ischia- 
dicus;  a|)s  an  derjenigen;  wo  der  gleichseitige  Bauchstrang  durchschnitten 
war  —  bei  starker  Erwärmung  des  Thieres  kehrte  sich  das  Verhältniss 
um  (cf.  S.  421). 

Beim  Frosche  treten  die  Gefässnerven  gleichfalls  theils  mit  den  Wur- 
zeln des  Plexus  ischiadicuS;  theils  mit  höheren  Wurzeln  aus  dem  Rttcken- 
marke aus  und  gehen  durch  den  Grenzstrang  zum  Plexus  ischiadicus. 
Dass  Gefässnerven  mit  den  vorderen;  zum  Ischiadicus  gehenden  Rtteken- 
markswurzeln  zu  den  Arterien  der  Schwimmhaut  verlaufen;  ist  von  Pflüosb^ 
zuerst  gezeigt  worden ;  da  er  durch  electrische  Reizung  jener  Wurzeln 
eine  Verengerung  der  Arterien  (bei  Ausschluss  von  Muskelbewegnngen) 

1  Schiff,  Unters,  z.  Physiol.  d.  Nervensystems.  S.  168  u.  fg.  1855;  Comptrcnd. 
LV.p.  462. 1862. 

2  Brown-S^qüabd,  Gaz.  m^.  de  Paris.  1856.  No.  16. 17. 23. 

3  Ostboumoff  (Hbidbnhain),  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XII.  S.  219. 1876. 

4  Strickeb,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXXIV.  (3)  S.  173. 1876. 

5  PuBLHA  &  LucHSiNGBB,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XYm.  S.  489.  1878. 

6  £d.  Pflügeb,  Allgem.  med.  Centralz^.  1855.  S.  537. 601. 
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eintreten  sah.  Dass  ausserdem  aber  auch  durch  den  Orenzstrang  vaso- 
motorische Nerven  zu  den  Arterien  in  der  Schwimmhaut  des  Frosches 
treten,  ist  von  Hüizinga  i  durch  folgenden  Versuch  nachgewiesen  worden : 
der  Wirbelkanal  wird  hinter  den  Brachialnerven  eröffnet^  der  dahinter 
liegende  Theil  des  Rflckenmarkes  zerstört  und  das  Thier  24  Stunden  in 
Rühe  gelassen;  Reizung  der  Vorderpfote  bringt  dann  reflectorische  Ge- 
fissverengerung  in  der  Schwimmhaut  der  HinterfUsse  hervor;  wird  bei 
einem  solchen  Frosche  der  Grenzstrang  in  der  Bauchhöhle  zwischen  dem 
dritten  und  vierten  Ganglion  durchschnitten,  so  hört  aller  Reflex  von  der 
Vorderpfote  auf  die  Schwimmhautarterien  der  HinterfUsse  auf.  Es  folgt 
daraoS;  dass  nicht  alle  vasomotorischen  Nerven  der  Schwimmhaut  aus  dem 
Lendenmarke  kommen  und  in  den  vorderen  Rllckenmarkswurzeln  ver- 
laufen; sondern  dass  sie  zum  Theil  aus  der  Brachialanschwellung  des 
RQckenmarkes  entspringen,  dann  aber  im  Sympathicus  nach  hinten  ver- 
laufen und  sich  dem  Plexus  ischiadicus  beimischen. 

Durch  den  Versuch  von  Hüizinga  ist  ein  schon  1842  von  von  Walther*^ 
nntersuchtes  Problem  gelöst  worden,  welches  seitdem  .viele  andere  Beob- 
achter^  beschäftigt  hat,  ohne  zu  einem  positiven  Resultate  zu  ftihren. 

5.  Die  Untersuchungen  über  den  Verlauf  der  vasomotorischen 
Fasern  innerhalb  des  Btlekenmarkes  haben  sich  hauptsäch- 
lich auf  die  Frage  concentrirt,  ob  eine  Kreuzung  der  Gefässnerven 
im  Rtlckenmarke  stattfindet.  Die  halbseitigen  Rttckenmarksdurch- 
schneidnngen  von  der  MeduUa  oblongata  bis  zum  unteren  Theile  des 
Brustmarkes  haben  für  die  meisten  Körpertheile  einen  gleichseitigen 
Verlauf  ergeben,  nur  für  einzelne  Regionen  hat  sich  eine  gekreuzte 
Wirkung  herausgestellt.  Die  vasomotorische  Wirkung  der  Markdurch- 
sehneidungen  ist  meistens  durch  Temperaturmessungen  an  den  ver- 
schiedenen Körpertheilen  geprüft  worden,  in  einigen  Versuchen  durch 
die  Fühlbarkeit  des  Arterienpulses. 

Die  Untersuchungen  über  die  vasomotorischen  Wirkungen  halbseitiger 
Markdurchschneidung  sind  in  grösster  Ausdehnung  von  Schiff^  an  Hunden, 
Katzen^  Kaninchen  und  Meerschweinchen  gemacht  worden,  nachdem  vor- 
her Bbown-S^qüard^  halbseitige  Durchschneidungen  in  der  Gegend  des 
dritten  oder  vierten  Rückenwirbels,  Vulpian«  eine  solche  an  der  Medulla 
oblongata   des  Meerschweinchens  ausgeführt  hatte.    Später  wurden  von 

1  HuizniOA,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XI.  S.  207. 1875. 

2  A.  VOM  Walthbb,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1842.  S.  444. 

3  F.  Beddeb,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  lY.  S.  353. 1846.  —  Axmann,  Beitr.  z.  microsc. 
Anat  u.  Physiol.  d.  GangUennenrensystems.  1853.  S.  83.  —  Lothab  Mbteb,  Arch.  f. 
gathol.  Anat.  VI.  S.  581. 1854.  —  Scmpp,  Unters,  z.  Physiol.  d.  Nervensystems.  1855. 

4  Schiff,  Unters,  z.  Physiol.  d.  Nervensystems.  1855.  S.  195. 

5  Bnowv-SiQUABi) ,  Experimental  researches  applied  to  Physiology  and  Patho- 
logy.  p.  75.  New-York  1853. 

6  VuLFiAK,  Recherches  sur  rorigine  de  plusieurs  paires  de  nerfs  crftniens .  Th^se 
ünaogurale.  Paris  1853 :  citirt  bei  Vulpiak,  Legons  sur  rappareil  vasomoteur  I.  p.  208. 
1875. 
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VON  Bezold^  die  ScHiFP'schen  Versuche  wiederholt.  Schiff  und  vonBe- 
zoLD  machten  die  Markdurchschneidungen  in  der  Gegend  des  Calamos 
scriptorius  und  Schiff  fand  eine  Temperaturerhöhung  auf  derjenigen  Kdr- 
perhälfte  des  Thieres,  auf  welcher  die  Durchschneidung  ausgeführt  war, 
aber  nur  am  Kopf,  an  den  Ohren ,  dem  Vorderarm  und  Unterschenkel, 
an  den  Vorder-  und  Hinterfassen  und  an  den  Zehen  —  während  Rumpf, 
Schultern,  Oberarm  und  Oberschenkel  ein  wenig  kälter  auf  der  Seite  der 
Verletzung;  als  auf  der  entgegengesetzten  Seite  waren.  Schiff  schlieBst 
daraus  auf  eine  gekreuzte  Leitung  im  Rttckenmarke  für  die  zuletzt  ge- 
nannten TheilC;  an  welchen  übrigens  die  Temperaturdifferenzen  erheblich 
geringer  gefunden  wurden,  als  an  den  übrigen  Körpertheilen.  An  den 
Theilen  mit  gekreuzter  Wirkung  erhielt  sich  die  Temperaturdiffereni 
wochenlang,  bis  zum  Tode  des  Thieres,  während  an  den  Theilen  mit 
gleichseitiger  Wirkung  die  Differenz  in  den  nächsten  Tagen  und  Wochen 
nach  der  Operation  etwa  um  ein  Drittheil  abnahm.  Femer  fand  Schiff 
den  Puls  in  den  Gliedern  der  der  Operation  entsprechenden  Seite  bei 
weitem  grösser,  voller  und  stärker  fühlbar,  als  auf  der  andern  Seite. 
Analoge  Temperaturverhältnisse  hat  auch  von  Bezold  in  seinen  Ver- 
suchen gefunden.  Während  nun  Schiff  das  Verhalten  der  Temperatnren 
„unerwartet  und  merkwürdig"  findet,  und  eine  gekreuzte  Wirkung,  be- 
ziehungsweise Leitung  im  Rückenmark  annimmt,  kann  sich  von  Bezold 
zu  dieser  Annahme  nicht  entschliessen ,  sondern  glaubt  die  verminderte 
Temperatur  in  dem  Rumpfe,  Oberarm,  Oberschenkel  von  der  muscalo- 
motorischen  Lähmung  ableiten  zu  können,  da  die  relative  Temperatur- 
Verminderung  sich  an  deigenigen  Theilen  zeige,  welche  mit  grossen  Mns- 
kelmassen  versehen  sind.  —  Auf  diese  Weise  kommen  beide  Forscher 
trotz  gleicher  Versuchsresultate  zu  entgegengesetzten  Schlüssen,  indem 
Schiff  einen  theilweise  gekreuzten  Verlauf  der  vasomotorischen  Fasern 
im  Rückenmarke,  den  experimentellen  Befunden  entspi*echend,  annimmt, 
VON  Bezold  die  Annahme  eines  gekreuzten  Verlaufes  vermeiden  zu  können 
glaubt.  —  VüLPiAN  stellt,  ohne  nähere  Angaben  zu  machen,  die  von  Schiff 
gefundenen  und  von  von  Bezold  bestätigten  Thatsachen  in  Abrede;  er 
giebt  ausserdem  an,  dass  beim  Frosche  nach  Durchschneidung  der  einen 
Rückenmarkshälfte  die  Hautgefässe  des  Beines  derselben  Seite  stärker 
entwickelt  seien. 


VI.  Die  rhythmischen  Bewegungen  der  Arterien. 

An  verschiedenen  Stellen  des  Körpers  wird  ein  Wechsel  in  der 
Weite  der  Arterien  beobachtet,  welcher  unabhängig  von  Herzthätig- 
keit  und  Athmung  mit  einer  gewissen  Regelmässigkeit  stattfindet,  so 
dass  eine  Zeit  lang  die  Gefässe  verengert  sind,  dann  eine  Erwei- 
terung eintritt,  welche  eine  gewisse  Zeit  andauert.  Dieser  Wechsel 
ist  als  Rhythmik  oder  rhythmische  Bewegung  der  Arterien 
bezeichnet  worden.    Er  findet  mit  einer  gewissen,  aber  in  weiten 

l  A.  VON  Bbzold,  Ztschr.  f.  wissensch.  Zoologie.  IX.  S.  307.  t858. 
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Grenzen  schwankenden  Regelmässigkeit  statt  bei  ein  and  derselben 
Thierart,  ein  nnd  demselben  Individanm,  ein  nnd  derselben  Arterie. 
Er  ist  namentlich  beobachtet  worden  am  Ohr  des  Kaninchens,  an  der 
Arteria  saphena  des  Kaninchens,  an  der  Schwimmhaut  des  Frosches. 
Dnrchschneidung  der  zu  diesen  Theilen  gehenden  Nerven  hebt  die 
rhythmischen  Bewegongen  nur  zeitweise  auf,  sie  stellen  sich  einige 
Zeit  nach  der  Nervendurchschneidung  wieder  her.  Sie  können  da- 
her nicht  als  von  centralen  Erregungen  bedingt  angesehen  werden, 
sind  aber  auch  nicht  unabhängig  von  den  cerebrospinalen  vasomo- 
torischen Gentren,  da  Reizung  der  verschiedensten  Nerven  dieselben 
zeitweilig  aufheben  kann. 

Die  rhythmischen  Bewegungen  sind  zuerst  von  Schiff  ^  an  den  Ar- 
terien des  Kaninchenohres  beobachtet  und  folgendermassen  beschrie- 
ben worden:  die  grosse  mittlere  Ohrarterie  erscheint  an  einem  frei  und 
ruhig  sitzenden  Kaninchen  im  gegebenen  Momente  als  ein  äusserst  schmaler, 
rother  Strich  —  nach  kurzer  Zeit  ftlUt  sich  die  Arterie  von  der  Wurzel 
nach  der  Spitze  zu  strotzend  voll  Blut  und  es  werden  sehr  viele  kleine 
GefAsse  sichtbar,  von  denen  früher  gar  keine  Spur  vorhanden  war.    Nach- 
dem die  Erweiterung  kurze  Zeit  zugenommen,  werden  die  Gefässe  wie- 
der enger,  so  dass  ihr  Lumen  ganz  oder  beinahe  verschwindet,  und  auf 
diese  Verengerung  folgt  wieder  eine  neue  Erweiterung  und  so  fort.    In 
der  Minute  erfolgt  die  Bewegimg  2  bis  8  mal;  der  contrahirte  Zustand 
dauert  länger  als  der  expandirte.    Schiff  wies  zugleich  die  Unabhängig- 
keit dieser  Bewegungen  von  Veränderungen  des  Blutdruckes  nach;  da 
er  sie  aber  nach  Durchschneidung  des  Halssympathicus  meistens  und 
nach  Zerstörung  der  sogenannten  Giliospinalgegend  (s.  S.  447.  V,  1)  des 
Blickenmarks  immer  aufhören  und  die  Arterien  im  erweiterten  Zustande 
beharren   sah,  da  er  femer  durch  psychische  und  sensible  Reize  eine 
Störung    nnd  Unterbrechung   der   rhythmischen    Bewegungen   bewirken 
konnte,  so  schloss  er,  dass  dieser  Rhythmus  abhängig  von  dem  centralen 
Nervensystem  sei.    Indess  hatte  er  doch  schon  partielle  Contractionen 
der  erweiterten  Arterien  nach  der  Durchschneidung  der  Nerven  beob- 
aehtet.  —  Bezüglich  der  Dauer  und  Regelmässigkeit  der  Contractionen 
der  Ohrarterien  wurde  später  von  van  der  Becke  Callenfels,  Von,  Vul- 
piAK,  Roeveb2  nur  die  Abweichung  von  der  ScmFF'schen  Darstellung  ge- 
funden^ dass  die  Dauer  noch  grösseren  Schwankungen  (von  1  bis  10  Mi- 
nuten für  die  Erweiterung)  unterworfen  sein  kann  —  bezüglich  der  Ab- 
hbi^gkeit  vom  Nervensystem,  dass  einige  Tage,   manchmal  schon  am 
nächsten  Tage  nach  der  Durchschneidung  des  Halssympathicus  oder  Ex- 
stirpation  des  Ganglion  cervicale  supremum  die  rhythmischen  Bewegungen 
wieder  auftreten.    Doch  macht  Roever  in  dieser  Beziehung  darauf  auf- 

1  Schiff,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  XUI.  S.  523. 1854. 

2  VAN  DBB  Becks  GALLsinnsLS,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  YII.  S.  157. 1855.  — 
ToiT,  Ber.  d.  Deutsch.  Naturf.-Yers.  z.  Carlsrahe.  1 858.  S.  221 .  —  Yulpiak,  Gaz.  m^d. 
de  Paris.  1857.No.  1.  —  Roeveb,  Erit.  u.  exper.  Unters,  d.  Nervensystems  auf  die 
Blutgefässe.  1869.  S.  17. 
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merksam,  dass  nach  Darcbschneidung  des  Halssympathicus  noch  die  an- 
dere Quelle  der  vasoidotorischen  Innervation  durch  den  Aoricnlaris  be- 
stehen bleibe;  Beobachtungen  darüber^  ob  nach  Durchschneidung  beider 
Nerven  die  rhythmischen  Bewegungen  bestehen  bleiben ,  scheinen  nieht 
gemacht  worden  zu  sein. 

Ferner  sind  beim  Kaninchen  rhythmische  Bewegungen  an  der  Ar- 
teria saphena  beobachtet  worden  und  zwar  zuerst  von  Riegel^;  der 
Rhythmus  verhält  sich  hier  aber  etwas  anders  als  an  den  Ohrarterien: 
die  Art.  saphena  zeigt  in  ihrem  Verlaufe  engere  und  weitere  Stellen,  die 
engeren  erweitem  sich,  während  die  angrenzenden  weiteren  sich  Ter- 
engern  und  nach  einigen  Secunden  sich  dann  wieder  erweitem  —  oder 
die  Arterie  ist  gleichmässig  in  ihrem  ganzen  Verlaufe  verengert  und  er- 
weitert sich  nun  vom  centralen  Ende  her  in  ganzer  Ausdehnung  und  ver- 
engert sich  nach  etwa  einer  halben  Minute  wieder;  auch  kann  die  Er- 
weiterung oder  Verengerung  an  einer  peripherischen  Stelle  oder  mitten 
im  Verlaufe  der  Arterie  beginnen  und  centralwärts  fortschreiten.  Aueh 
an  anderen  Hautgefässen  hat  Riegel  derartige  Erscheinungen  beobachtet, 
ohne  nähere  Angaben  darüber  zu  machen.  Die  Kaninchen,  an  denen 
Riegel  seine  Beobachtungen  machte,  waren  aufgebunden  und  theils  un- 
vergiftet,  theils  chloralisirt,  theils  curaresirt.  Vulpian  bestätigt  die  Be- 
obachtungen Rieg'el^s  für  die  Saphena. 

Rhythmische  Bewegungen  sind  femer  an  den  Arterien  der  Frosch- 
schwimmhaut beobachtet  worden  und  zwar  wahrscheinlich  zuerst  von 
GuNNiNG^,  welcher  an  nicht  curaresirten  Fröschen  Verengemngen  der 
Arterien  unabhängig  von  Bewegungen  des  Thieres  und  darnach  folgende 
Erweiterungen  auftreten  sah;  auch  14  Tage  nach  Durchschneidung  der 
Nerven  des  Beines  und  der  sympathischen  Fäden  sah  Ounning  diese  rhyth- 
mischen Arteriencontractionen  in  der  Schwimmhaut  auftreten.  Rhythmi- 
sche Contractionen  beobachtete  ferner  Saviotti^  an  den  Schwimmhant- 
arterien  schwach  curaresirter  Frösche,  und  fand  sie  vielfach  wechselnd 
und  unregelmässig  der  Dauer  und  Intensität  nach;  Saviotti  fand  indess 
binnen  2  Tagen  nach  der  Durchschneidung  des  Ischiadicus  keine  rhyth- 
mischen Contractionen,  woraus  er  schliesst,  dass  die  Innervation  (vom 
Rttckenmarke  her)  auf  dieselben  einen  entschiedenen  Einfluss  hat  In- 
dess fand  Riegel  und  später  auch  Nussbaum^  in  üebereinstimmung  mit 
OuNNiNG,  dass  kurze  Zeit  nach  Durchschneidung  des  Ischiadicus  die  rhyth- 
mischen Bewegungen  wieder  auftreten.  Ganz  besondere  Aufmerksamkeit 
auf  die  Abhängigkeit  der  Arterienrhythmik  in  der  Froschschwimmhaut 
von  dem  Nervensystem  hat  aber  Huizinga^  verwendet:  er  fand  die  Fre- 
quenz der  Contractionen   sehr   verschieden,    das   gewöhnliche  Intervall 

1  RiBGEL,  Arch.  f.  d.  ffes.  Physiol.  lY.  S.  356.  —  Die  Angabe  Vulpian*8  (Le^ns 
Bur  TapnareU  vasomoteur.  f.  p.  82),  dass  Lov^  die  rhythmischen  Bewegungen  an  der 
Art.  sapnena  zuerst  beobachtet  habe,  beruht  auf  einem  Irrthum. 

2  GuNioNG,  Onderzoeldngen  over  bloedsbeweglng  en  stasis.  Utrecht  1857.  — 
Vulpian  nennt  mit  Unrecht  Whabton  Jones  als  den  ersten,  welcher  schon  1 853  die 
rhythmischen  Bewegungen  der  Arterien  in  der  Froschschwimmhaut  beobachtet  hätte. 

3  Saviotti,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  L.  S.  608. 1870. 

4  RiBOEL,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IV.  S.  356. 1871.  —  Ncssbauii,  Ebenda  X. 
8.374.1875. 

5  HuiziNGA,  Ebenda.  XI.  S.  207. 1875. 
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J— 2  Minuten;  Öfters  aber  auch  Intervalle  von  20 — 30  Becunden;  an 
ein  und  derselben  Arterie  fand  er  aber  den  Wechsel  sehr  regelmässig. 
Bei  schwacher  Curarevergiftung  persistiren  die  rhythmischen  Contractio- 
nen,  bei  starker  Curaresirung  hören  sie  auf;  obgleich  die  reflectorischen 
Contractionen  dann  noch  deutlich  eintreten.  Huizinoa  ermittelte  femer; 
dass  zwei  Tage  nach  Durchschneidung  des  Plexus  und  des  Nervus  ischia- 
dicus  die  rhythmischen  Bewegungen  in  der  Schwimmhaut  des  entsprechen- 
den Fusses  sehr  deutlich  vorhanden  sind;  während;  wie  zu  erwarten  war, 
Reflexe  von  den  Vorderbeinen  aus  nicht  eintreten:  die  rhythmischen 
Bewegungen  können  daher  nicht  vom  Rückenmarke  aus- 
gehen. Diesen  Schluss  unterstützen  die  Beobachtungen  des  Vorganges 
der  rhythmischen  Contraction  selbst;  indem  nämlich  die  Contractionen 
nicht  an  allen  Arterien  zugleich  stattfinden;  auch  manchmal  rhythmische 
Contractionen  nur  an  dem  einen  Arterienzweige  auftreten;  während  ein 
benachbarter  Arterienzweig  unverändert  bleibt;  endlich  auch  der  Khyth- 
mos  in  verschiedenen  Arterien  ein  und  derselben  Schwimmhaut  sehr  ver- 
achiedene  Frequenz  zeigen  kann.  Die  Beobachtung  Nvssbaüm'S;  dass 
nach  Exstirpation  des  ganzen  centralen  Nervensystems  die  rhythmischen 
Arteriencontractionen  aufhören,  kann  nach  Huizinga  nicht  als  ein  Beweis 
fttr  die  Abhängigkeit  der  Arterienrhythmik  von  dem  Rttckenmarke  an- 
gesehen werden;  da  dieser  Eingriff  so  kolossal  ist;  dass  die  Thiere  sich 
nicht  wieder  erholen  und  es  nicht  wieder  zu  einer  normalen  Circulation 
überhaupt  kommt  —  höchstens  24  Stunden  überleben  Frösche  diese  Ope- 
ration. —  Huizinoa  macht  auf  Grund  seiner  Versuche  die  Annahme;  dass 
die  Arterienrhythmik  in  der  Froschschwimmhaut  von  „lo- 
calen  Gentren^  der  Oefässwand  ausgeht. 

Die  Ursache  und  der  Zweck  der  Arterienrhythmik  sind  unbekannt. 

Gegen  die  Auffassung  Schiff'S;  dass  die  rhythmischen  Bewegungen 
eine  die  Herzthätigkeit  unterstützende  Einrichtung  seieu;  spricht  die  Un- 
regelmässigkeit derselben  —  gegen  die  Auffassung  von  van  der  Becke 
CallenfelS;  dass  die  rhythmischen  Bewegungen  der  Arterien  des  Kanin- 
chens einen  Regulator  für  die  Eigenwärme  des  Tbieres  bilden;  spricht 
der  Umstand;  dass  die  rhythmischen  Bewegungen  auch  bei  Fröschen  be- 
obachtet werden;  bei  welchen  eine  Wirkung  auf  die  Eigenwärme  wohl 
als  ausgeschlossen  angesehen  werden  dürfte. 


ZWEITES  CAPITEL. 

We  Iimervation  der  Venen,  Capillaren  nnd  des 
kleinen  Kreislanfs, 


I.  Die  Innerration  der  Yenen. 

Da  die  meisten  Venen  Ringmuskeln  und  Neryenplexus  von  ähn- 
licher Beschaffenheit  wie  die  Arterien  besitzen,  auch  die  Venen  auf 
verschiedene  Reize  sich  contrahiren,  so  werden  wir  ähnliche  Inner- 
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vationsYerhältnisse  für  sie  wie  für  die  Arterien  Yoraussetzen  dürfen. 
Dazu  kommt,  dass  an  einzelnen  Organen  rhythmische  Contrac- 
tionen  der  Venen  beobachtet  worden  sind.  Endlich  ist  einTonas 
der  Venen,  eine  gewisse  mittlere  Spannnng  derselben  nachgewiesen, 
and  wenigstens  für  den  Frosch  auch  die  Abhängigkeit  dieses  Tonns 
von  dem  Rttckenmarke  nnd  dem  verlängerten  Marke  dargethan, 
ein  Verhältniss,  welches  wahrscheinlich  auch  fbr  die  Säugethiere 
Geltang  hat. 

lieber  das  Vorkommen  von  ringförmig  angeordneten  Muskeln  in  den 
verschiedenen  Venen  hat  namentlich  Eberth^  detaillirte  Angaben  gemacht; 
über  die  Nerven  derselben  hat  u.  a.  Henocque^  gehandelt.  —  Die  Con- 
traction  freigelegter  Venen  ist  oft  gesehen  und  seit  Vebschüir^  mitunter 
besonders  erwähnt  worden.  Sehr  leicht  kann  man  die  Contractilität  der 
Venen  an  sich  selbst  beobachten,  wenn  man,  wie  Gubler^  entdeckte,  auf 
eine  der  Dorsalvenen  der  Hand  etwa  mit  einem  Scbltlsselbart  oder  Per- 
cussionshammer  aufschlägt:  man  sieht  dann  die  getroffene  Stelle  der  Vene 
sich  mehr  oder  weniger  stark  zusammenziehen  und  viele  Secunden  con- 
trahirt  bleiben. 

Versuche  über  die  Veneninnervation  sind  verhältnissmässig  nur  we- 
nige angestellt  worden;  von  Whabton  Jones ^  wurden  die  rhythmischen 
Bewegungen  in  den  Venen  der  Fledermausflügel  beobachtet  und  ScmFF^ 
bestätigte  dieselben  bei  Vespertilio  pipistrellus,  wo  er  sie  frequenter  als 
Whabton  Jones  bei  seiner  nicht  bestimmten  Art,  übrigens  vom  Morgen 
bis  zum  Abend  an  Frequenz  zunehmend  fand  —  auch  ermittelte  Schiff, 
dass  diese  Venenrhythmik  in  der  Armanschwellung  des  Rückenmarks  ihr 
Centralorgan  hat;  er  fand,  dass  nach  Durchschneidung  des  Armgeflechtes 
diese  Venen  weiter  werden  und  sich  stärker  mit  Blut  füllen.  —  Riegel^ 
macht  nur  die  unbestimmte  Angabe,  dass  er  Oontractionen  mit  unregel- 
mässigem Rhythmus  an  kleinen  Venen  beobachtet  habe. 

Die  wichtigsten  Untersuchungen  über  die  Innervation  der  Venen  sind 
von  GoLTz^  angestellt  worden  und  zwar  an  Fröschen.  Die  GoLTz'schen 
Versuche  liefern  den  Nachweis  1.,  dass  die  Venen  eine  gewisse  mittlere 
Spannung,  einen  Tonus  ihrer  Muskeln  besitzen,  welcher  für  den  Blut- 

t  Eberth,  Stricker*s  Gewebelehre.  1871.  S.  200. 

2  Hbnocqüb,  Du  mode  de  la  distribntion  et  de  la  terminaison  des  nerfs  dans  les 
muscles  lisses.  Th^seinaug.  de  Paris  1870.  (Nach  Yulpiam,  Lebens  snr  TappareU 
yasomoteur.  I.  p.  3^.  1875.) 

3  Ybrschuib,  De  arteriarum  et  venarom  vi  irritabilia.  Groningen  1766.  £xp.  10. 
17.18.  —  Die  Übrige  Literatur  s.  bei  Henlb,  Alldem.  Anat.  S.  5 16. 1841 ;  Lubd,  Physio- 
logische Besultate  der  Yivisectionen  neuerer  Zeit.  S.  140. 1 825. 

4  GüBLBB,  Comptrend.  d.  1.  soc.  de  blologie.  1849.  p.  79.  (NachVuLPiAK,  Legons 
sur  Tappareil  vasomoteur.  I.  p.  70  citirt.) 

5  Whabton  Jones.  Nach  Yülpian,  Le^ons  snr  Fappareil  yasomoteur.  I.  p.  74  ist 
die  Arbeit  von  Whabton  Jones  in  London  medico-chirurg.  TVansactions  1853.  In  den 
deutschen  Jahresberichten  habe  ich  nichts  darüber  finden  können. 

6  ScHEPF,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  Xm.  S.  527. 1854;  Unters,  z.  Physiol.d.  Ner- 
yensystems.  1855.  S.  181. 

7  Riegel,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IV.  S.  355. 1871. 

8  Goltz,  Centralbl.  f.  d.  med.Wiss.  1863.  No.  38  (vorl&ufige  Mittheilung);  Arch. 
f.  pathol.  Anat.  XXVIII;  XXIX.  S.  394. 1864. 
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lauf  die  Bedentmig  hat;  dass  er  eine  Anaammlung  des  Blutes,  wie  sie 
in  den  erschlafften  Venen  stattfindet,  durch  den  Druck  der  Wandung 
auf  das  Blut  verhmdert;  2.  dass  dieser  Tonus  der  Venen  vom  Rücken- 
marke  und  von  dem  verlängerten  Marke  ressortirt;  3.  dass  er 
wahrscheinlich  durch  den  Bauchsympathicus  zu  den  Venen  nicht 
nur  des  Bauches,  sondern  der  meisten  Eörpertheile  geleitet  wird;  4.  dass 
er  auf  reflectorischcm  Wege  unterdrückt  werden  kann.  Fol- 
gende Experimente  von  Goltz  weisen  dies  nach: 

Klopft  man  einem  vertical  gestellten  Frosche  mit  einem  Spatel  wie- 
derholt auf  den  Bauch,  so  wird  das  Herz  bald  ganz  blutleer  und  das 
Blut  sammelt  dch  in  den  Venen,  welche  strotzend  mit  Blut  gefüllt  er- 
scheinen ;  diese  Ansammlung  des  Blutes  in  den  Venen  ist  die  Folge  einer 
Erschlaffung  der  Venenwand;  bleibt  der  Frosch  einige  Zeit  in  dieser 
Stellung,  so  beobachtet  man,  dass  das  Herz  sich  allmählich  wieder  mit 
Blut  füllt  und  die  Venen  ihr  Blut  austreiben,  indem  sich  ihre  Wandun- 
gen zusammenziehen.  —  Ist  bei  einem  solchen  Frosche  vor  oder  gleich 
nach  dem  Klopfen  das  Rückenmark  gestört  worden,  so  bleiben  die  Venen 
erweitert  und  das  Herz  blutleer.  Dieser  Versuch  ist  vielfach  von  Goltz 
variirt  worden,  indem  die  Venen  des  Bauches  nach  der  Erweiterung  durch 
das  Klopfen  in  Bezug  auf  ihre  Füllung  beobachtet  sind,  nachdem  das 
Herz  ausgeschnitten  worden  war  —  oder  dass  durch  einen  Aderlass  am 
Bein  Blutarmuth  des  Herzens  erzeugt  wird,  welche  bei  erhaltenem  Gehirn 
und  Rückenmark  allmählich  'durch  Zusammenziehung  der  Venen  aufge- 
hoben wird,  bei  gestörtem  Rückenmark  aber  nicht  u.  s.  w.  —  Goltz  än- 
derte femer  den  Versuch  darin  ab,  dass  er  das  eine  Mal  das  Rücken- 
mark, andere  Male  das  verlängerte  Mark,  einmal  den  Grenzstrang  des 
Sympathicus  auf  beiden  Seiten  zerstörte:  bei  erhaltenem  verlängerten 
Marke  und  zerstörtem  Rtickenmarke  und  ebenso  bei  erhaltenem  Rücken- 
mark und  zerstörtem  verlängerten  Marke  stellte  sich  der  Tonus  der  Ve- 
nen wieder  her  —  nach  Zerstörung  beider,  sowie  nach  Zerstörung  des 
Orenzstranges  stellte  sich  der  Gefässtonus  aber  nicht  wieder  her. 

Femer  hat  Goltz  eine  analoge  Gefässlähmung  auf  reflectorischcm 
Wege  bewirkt,  indem  er  den  Magen  und  Darm  eines  vertical  gestellten 
Frosches  aus  der  geöffiieten  Bauchhöhle  hervorzieht,  und  nachdem  er  den- 
selben stark  zwischen  den  Fingern  gequetscht  hat,  die  ganze  Darmmasse 
tmterbindet  und  vor  der  Ligatur  abschneidet :  das  Herz  wird  eben  so  blut- 
leer, wie  nach  dem  Klopfrersuche,  allmählich  stellt  sich  der  Tonus  der 
6ef  ässe  und  damit  der  Blutlauf  wieder  her.  Derselbe  Erfolg  lässt  sich 
erzielen,  wenn  man,  nachdem  der  Kreislauf  wieder  hergestellt  ist,  die 
Ligatur  und  damit  die  unterbundenen  Darmnerven  mit  tetanisirenden  Strö- 
men reizt, 

Goltz  hat  nur  an  Fröschen  seine  Versuche  angestellt;  Versuche, 
welche  Leoallois^  an  Säugethieren  gemacht  hat,  glaubt  Goltz  in  glei- 
chem Sinne  deuten  zu  können;  ein  von  Riegel^  am  curaresirten  Kanin- 
chen angestellter  Versuch  wird  von  demselben  in  gleicher  Weise,  wie 
die  GoLTz'schen  Versuche  an  Fröschen  gedeutet. 

1  Lboallois,  Experiences  sur  le  principe  de  la  vie.  p.  21 2  u.  fg.  1812. 

2  Rdbobl,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IV.  S.  362. 1871. 
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n.  Die  ContraetilitSt  (Innervation?)  der  CapUIaren. 

Von  einer  Innervation  der  Capillargefässe  zu  sprechen,  ist  man 
nach  den  bis  jetzt  vorliegenden  Untersuchungen  kaum  berechtigt,  da 
ein  Einfluss  des  Nervensystems  auf  den  Gontractionszustand  derselben 
bis  jetzt  nicht  nachgewiesen  ist.  Anatomisch  ist  allerdings  ein  Heran- 
treten von  Nerven  an  die  Gapillarwandungen  beobachtet  wor- 
den, verschiedene  Contractionszustände  sind  gleichfSsdls  nachge- 
wiesen worden,  endlich  ist  eine  Einwirkung  verschiedener 
Einflüsse,  der  Electricität,  des  Sauerstoffs  und  der  Kohlensäure 
auf  die  Zellen  der  Gapillarwände  ermittelt  worden,  so  dass  an  einer 
Reizbarkeit  der  Gapillarwandungen  nicht  gezweifelt  werden 
kann.  Eine  Beziehung  irgend  welcher  Nerven  zu  diesen  Gontrac- 
tionen  ist  aber  nicht  nachgewiesen,  sondern  im  Gegentheil  keine  Con- 
traction  der  Gapillaren  bei  Reizung  von  Nerven  gefunden  worden. 

Von  ToMSA,  LiBPHANN,  ToLOTSOHiNOFF,  Kessel^  siud  marklose  Ner- 
venfasern an  die  Gapillarwand  gehend  gesehen  worden,  ohne  dass  es  ge- 
langen wäre,  die  Nervenfaser  in  einen  Capillarkern  zu  verfolgen.  —  £s 
sind  ferner  von  Stricker^  zuerst  Beobachtungen  über  Gontraetion  von 
Gapillaren  und  Wiedererweiterung  derselben  an  Froschlarven  und  an  der 
ausgeschnittenen  Nickhaut  von  Fröschen  gemacht  worden.  Golubew'  be- 
obachtete, dass  nach  Reizung  mit  Inductionsschlägen  die  „spindelfiirmigen 
Elemente"  der  Gapillarwand  sich  verkürzen  und  verdicken  und  sich  zu- 
gleich in  eine  feinkörnige  peripherische  und  eine  hellere  centrale  Partie 
differenziren:  durch  diese  Verdickung  der  Spindelelemente  werde  das  Lu- 
men der  Gapillaren  so  verengert,  dass  Blutkörperchen  nicht  mehr  passiren 
könnten.  Tarchanoff^  bestätigte  diese  Beobachtungen  an  mit  Alkohol- 
mischung bewegungslos  gemachten  Froschlarven,  und  fand,  dass  durch 
electrische  Ströme  die  Spindelelemente  sich  verkürzen,  verdicken  und  in 
das  Lumen  der  Gapillaren  hineinragen  der  Art,  dass  das  Lumen  beträcht- 
lich verengt  und  manchmal  ganz  aufgehoben  wird,  dass  aber  nach  Auf- 
hören des  Reizes  die  Gapillaren  in  die  frühere  Form  zurückgehen.  Tarcha- 
noff beobachtete  sogar,  dass  bei  Verschluss  vieler  Gapillaren  eine  Strom- 
verlangsamung  und  geringe  Dilatation  in  den  zugehörigen  Arterien 
eintrat.  Eine  Einwirkung  auf  die  Gapillaren  der  Schwimm- 
haut durch  Reizung  des  Ischiadicus  konnte  er  nicht  finden. 

Stricker^  beobachtete  starke  Verengerung  der  gesammten  Ga- 
pillarwand, wenn  die  Froschlarven  in  alkoholhaltiges  Wasser  gebracht 

1  ToMSA,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1869.  S.  562.  —  Likpmann,  Die  Nerven  der 
organischen  Muskeln.  Diss.  inaug.  Berlin  1869.—  ToLOTscmNOFF,  Arch.  f.  microsc. 
Anat.  V.  S.  509. 1869.  —  Kessel,  Stricker's  Gewebelehre.  1871.  S.  854.  Fig.  284. 

2  Stricker,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LI.  (2)  S.  16. 1865;  LII.  (2)  S.  379. 1866. 

3  GoLUBBw,  Arch.  f.  microsc.  Anat.  V,  S.  49. 1869. 

4  Tarchanofp,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IX.  S.  407. 1874. 

5  Stmckbr,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  LXXIV.  (3)  S.  313. 1876. 
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wurden  nnd  Wiedererweiterung,  wenn  sie  in  gewölinliches  Wasser  kamen; 
ferner  hat  Stbigkeb  bei  Aufenthalt  der  Froschlarven  in  schwächerer  Alko- 
hohnischung  einen  unregelmässigen  Wechsel  in  der  Weite  der 
Capillaren  beobachtet,  nicht  einen  bestimmten  Rhythmus.  Er  bestätigte 
ausserdem  die  Beobachtungen  Yon  Oolübew  und  Tabohanoff  und  machte 
Versuche  mit  electrischer  Reizung  an  dem  Mesenterium  des  Frosches,  in 
welchen  er  Verengerang  der  Capillaren  nicht  constant  beobachtete. 

Die  Versuche  über  die  Contractilität  der  Capillaren  sind  kürzlich 
von  Setebini^  erweitert  worden  durch  den  Nachweis,  dass  die  Spindel- 
elemente zu  einer  das  Capillarlumen  beeinflussenden  Formveränderung  ge- 
bracht werden  können  durch  Einwirkung  von  Sauerstoff,  und  dass 
sie  in  anderer  Weise  sich  verändern  bei  Einwirkung  von  Kohlensäure 
—  er  hat  dies  ausser  an  Froschlarven  auch  an  dem  Mesenterium  von 
Meerschweinchen,  welche  seit  mehreren  Stunden  getödtet  und  in  der  Kälte 
aufbewahrt  worden  waren,  beobachtet.  Severini  beschreibt  dies  folgender- 
massen  (S.  95):  „Die  Wirkung  des  Sauerstoffs  zeigt  sich  sofort  durch 
eine  mehr  und  mehr  zunehmende  Verdickung  der  Wandkerne,  welche 
schon  nach  1 — 2  Minuten  ihr  Maximum  erreicht,  verbunden  mit  einer 
Verkürzung  und  mit  einer  Ausbauchung,  durch  welche  das  Lumen  des 
Gefässes  beträchtlich  beschränkt  wird.  Häufig,  aber  nicht  immer,  lässt 
sich  eine  gleichmässige  Zusammenziehung  der  Capillarwand  auch  an  Stellen 
constatiren,  wo  keine  spindelförmigen  Kerne  liegen.  —  Die  Wirkung  der 
Kohlensäure  besteht  in  einer  Verschmälerung  und  Verlängerung  der  Kerne, 
während  doch  eine  gewisse  Ausbauchung  nach  der  Aussenseite  hin  be- 
stehen bleibt,  und  ausserdem  immer  in  einer  Erweiterung  des  Lumens 
auch  an  solchen  Stellen,  wo  keine  Kerne  liegen. '^  Severini  hat  seiner 
Abhandlung  Abbildungen  von  diesen  Formveränderangen  an  den  Capil- 
laren der  Nickhaut  des  Frosches  und  des  Mesenteriums  vom  Meerschwein- 
chen beigegeben. 

in.  Die  IiinerTatlon  des  Lungenkreislaufs« 

Die  bisherigen  Untersuchungen  haben  zu  dem  Resultate  geftthrt, 
dass  der  Lungenkreislanf  sehr  viel  weniger  von  dem  Nervensysteme 
abhängig  ist,  als  der  Körperkreislauf,  indem  Eingriffe  in  das  Nerven- 
system sehr  bedeutende  Druckveränderungen  im  arteriellen  System 
des  Körpers  bewirken,  während  der  Druck  im  rechten  Herzen  oder 
in  der  Pulmonalarterie  nur  wenig  steigt  oder  sinkt.  Unter  der  Vor- 
aussetzung, dass  der  Druck  im  Lungenkreislaufe  unabhängig  ist  von 
den  Druckverhältnissen  des  grossen  Ej-eislaufes,  wird  eine  Druck - 
Steigerung  in  der  Pulmonalarterie  bewirkt  durch  electrische 
Reizung  des  verlängerten  Markes  und  durch  Athmungs- 
suspension,  ein  Sinken  des  Druckes  durch  Zerstörung  des  ver- 
längerten Markes.    Durchschneidung  und  Reizung  der  Nn.  vagi  peri- 

1  L.  Sevbbini,  Ricerche  sulla  innervazione  dei  rasi  sanguigni.  p.  93  u.  fg.  Perugia 
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pherisch  oder  central,  Reizung  der  Splanchnici,  Reizung  des  centralen 
N.  ischiadicus  haben  dagegen  keinen  oder  einen  ganz  minimalen  Ein- 
flnss  auf  den  Druck  in  der  Pulmonalarterie. 

Abgesehen  von  den  Versuchen,  in  welchen  eine  Lungenveränderong 
durch  die  Durchschneidung  beider  Vagi  herbeigeführt  wird,  deren  Re- 
sultate wegen  der  Complication  der  eintretenden  Störungen  nicht  ein- 
deutig genug  sind,  sind  Yon  Badoud^  und  von  Lichtheim^  Versuche  Aber 
die  Blutdrucksänderungen  in  dem  rechten  Ventrikel,  beziehungsweise  in 
der  Pulmonalarterie  angestellt  worden,  welche  tibereinstimmend  ergaben, 
dass  durch  Bückenmarksdurchschneidung  bei  Hunden  der  Blntdrnck  in 
der  Carotis  sehr  stark ^  in  der  Pulmonalarterie  wenig  sinkt,  umgekehrt 
bei  Reizung  des  Rückenmarkes  in  der  Carotis  enorm  steigt,  in  der  Pnl- 
monalarterie  sich  wenig  erhebt.  Die  von  beiden  Forschern  angegebenen 
Zahlen  differiren  aber  absolut  und  relativ  sehr  bedeutend.  Lightheim 
konnte  auf  reflectorischem  Wege,  durch  Reizung  des  centralen  Vagns- 
oder  Ischiadicnsstumpfes  keine  Erhöhung  des  Blutdruckes  in  der  Pulmo- 
nalis  bewirken,  wohl  aber  durch  Athmungssaspension.  Zuntz^  konnte, 
auch  durch  Athmungssuspension  keine  deutliche  Veränderung  in  der  Blnt- 
faile  oder  der  Grösse  der  Blutung  aus  kleinen  Schnitten  beobachten.  — 
LiCHTHEiM  findet  ferner  tibereinstimmend  mit  Fbey^,  dass  Durcbschnd* 
düng  der  Vagi  oder  Reizung  des  peripherischen  Vagusstumpfes  keinen 
Einfluss  auf  den  Druck  in  der  Lungenarterie,  beziehungsweise  auf  die 
Farbe  der  Lungen  hat.  —  Da  die  meisten  Versuchsresultate  von  Baoocd 
und  Lichtheim  Zweifel  darüber  lassen,  ob  durch  den  Einfluss  vasomo- 
>  torischer,  gef ässverengernder  Nerven  die  Drucksteigerung  in  der  Pulmo- 
nalis  bewirkt  wird,  ob  dieselbe  nicht  die  Fblge  der  Drucksteigerung  m 
grossen  Kreisläufe  ist,  so  ist  von  besonderem  Werthe  ein  Versuch  von 
Lichtheim,  in  welchem  bei  der  Athmungssuspension  eine  Blutdruck- 
steigerung in  der  Lungenarterie  ohne  gleichzeitige  Steigerung  des 
Drockes  in  der  Carotis  erhalten  wurde.  Auf  Orund  dieses  Versuches  hält 
Lightheim  die  Existenz  von  vasomotorischen  Nerven  der  Lungengefäaae 
für  erwiesen. 

1  Badoud,  Arb.  a.  d.  physiol.  Labor,  in  Würzburg.  1878.  S.  237. 

2  LiCHTHEDf,  Die  Störungen  des  Lungenkreislaufs  und  ihr  Einfluss  auf  d.  Blut- 
druck. 1876. 

3  R.  ZuNTz,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVII.  S.  399.  Anm.  1878. 

4  0.  Fbey  ,  Die  pathologischen  Lungenveränderungen  nach  Lähmung  der  Nn. 
vagi.  Zürich  (gekrönte  Preisschrift)  1876. 


Druck  Ton  J.  B.  Hirschfeld  in  Leipzig. 
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EINLEITUM. 


Die  LebeDserscheinuDgen  jeder  thierischen  wie  pflanzlichen  Zelle 
sind  innig  gebunden  an  den  Verbrauch  von  Sauerstoff,  an  die  Bil- 
dang  von  Kohlensäure  und  Wasser  aus  kohlenstoff-  und  Wasserstoff* 
haltigen  Molekülen:  das  ist  die  Athmung  der  Zelle. 

Je  energischer  die  Lebensäusserungen,  das  Wachsthum,  die  Be- 
wegungen der  Zelle,  desto  mehr  Sauerstoff  wird  in  ihr  verbraucht, 
desto  mehr  Kohlensäure  gebildete  Der  Respirationsprocess  der  zahl- 
reichen Zellen^  welche  zu  einem  Complex  vereinigt,  ein  thierisches 
Individuum  bilden,  summirt  sich  zum  Oaswechsel  des  Oesammtthie- 
res,  der  demgemäss  qualitativ  dem  der  einzelnen  Zelle  gleicht. 

So  lange  der  Organismus  klein  und  wenig  in  Organe  differen- 
zirt  ist,  genügt,  wie  bei  isolirten  Zellen,  der  einfache  Diffusionsver- 
kehr mit  dem  umgebenden  Medium  zur  Vermittlung  seiner  Respira- 
tion. Bei  allen  grösseren  und  höher  organisirten  Thieren  bestehen 
besondere  Einrichtungen,  welche  allen  Zellen  im  Innern  des  Körpers 
einen  genügenden  Diffusionsverkehr  mit  dem  umgebenden  Medium 
sichern.  Ueberblicken  wir  die  so  verschiedenartigen  diesen  Zweck 
erfüllenden  Einrichtungen  bei  sämmtlichen  Thierclassen,  so  können 
wir  2  Grundprincipien  unterscheiden:  entweder  wird  das  umgebende, 
den  Gasaustausch  vermittelnde  Medium  (Luft  oder  lufthaltiges  Wasser) 
80  fein  durch  den  ganzen  Körper  vertheilt,  dass  es  mit  allen  Zellen 
desselben  in  directen  Diffusionsverkehr  tritt  (Wassergefässsystem 
der  Coelenteraten,  Tracheensystem  der  Insekten),  oder  es  findet  zu- 
nächst nur  ein  Gasverkehr  zwischen  umgebendem  Medium  und  der 
den  ganzen  Thierkörper  durchströmenden  Emährungsflüssigkeit  (Blut), 
statt  (äussere  Athmung)  und  das  circulirende  Blut  tauscht  dann  seiner- 
seits (durch  die  innere  Athmung)  seinen  Gasgehalt  mit  den  Zellen 
der  Organe  aus. 


Vgl.  dieses  Handbuch  Bd.  I.  Erster  Theil.  S.  3S1  u.  399. 
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Der  Gaswechsel  der  einzelnen  den  Körper  anfbanenden  Zellen 
ist  bei  diesen  verschiedenen  Arten  der  Athmang  des  Gesammtkörpers 
stets  derselbe. 

Mag  es  sich  nm  einen  niedrigsten  einzelligen  im  Wasser  leben- 
den Organismus,  mag  es  sich  nm  irgend  eine  Organzelle  des  mensch- 
lichen Körpers  handeln,  stets  bezieht  die  Zelle  ihren  Sauerstoff  ans 
der  sie  umgebenden  Flüssigkeit,  in  welcher  derselbe,  wenn  auch 
in  geringer  Quantität,  absorbirt  enthalten  ist,  stets  gibt  sie  die  durch 
ihre  Lebensprocesse  gebildete  COi  in  eben  dieses  Medium  ab.  — 
Bei  der  Athmung  der  Zellen  handelt  es  sich  also  immer  um  Diffu- 
sion von  Gasen  zwischen  zwei  dieselben  absorbirt  enthaltenden  Flüs- 
sigkeiten. Bei  den  ganz  im  Wasser  lebenden  Thieren  kommen  an- 
dere Phänomene  ttberhaupt  nicht  vor.  Wo  ein  Wassergefässsystem 
vorhanden  ist,  findet  ausser  der  Gasbewegung  zwischen  Zellen  und 
sie  umspttlender  Lymphe  nur  noch  eine  Diffasion  zwischen  der  6e- 
webslymphe  und  dem  Wasser  statt,  welches  in  jenem  Gef ässsjsteme 
circulirt.  Bei  den  durch  Kiemen  athmenden  Thieren  ist  noch  eine 
Etappe  zwischengeschoben:  wir  haben  hier  Gasdiffusion  zwischen 
dem  umgebenden  Wasser  und  dem  Blute  in  den  Kiemen  als  äussere 
Athmung  und  als  innere  in  den  Geweben  die  Wanderung  der  Gase 
zwischen  Blut  und  Gewebsflüssigkeit  einerseits,  zwischen  dieser  nnd 
den  Zellen  als  dem  eigentlichen  Sitze  des  Stoffwechsels  andererseits. 

Bei  den  Luft  athmenden  Thieren  kommt  ein  neuer  Factor,  die 
Absorption  der  Gase  aus  der  Atmosphäre,  resp.  die  Abgabe  der  in 
den  Körperflttssigkeiten  enthaltenen  Gase  an  diese,  hinzu.  Abgesehen 
von  diesem  Process,  sind  die  weiteren  Vorgänge  gerade  so  wie  bei 
den  im  Wasser  lebenden  Thieren. 

In  Bezog  auf  das  Grundphänomen  der  Athmung,  die  Aufiiahme 
von  Sauerstoff  und  die  Erzeugung  von  Kohlensäure,  verhalten  sich 
thierische  und  pflanzliche  Zellen  vollkommen  gleich.  Die  Umkehr 
des  Processes  in  den  grünen  Pflanzentheilen  unter  der  Einwirkung 
des  Sonnenlichts  ist,  so  sehr  sie  das  Gesammtresultat  des  Pflanzen- 
lebens in  Gegensatz  zum  thierischen  stellt,  doch  nur  eine  durch  die 
Eigenthümlichkeit  des  Chlorophylls  bedingte  secundäre  Erscheinung, 
welche  das  wesentliche  respiratorische  Phänomen  aller  lebenden  Zel- 
len, die  Sauerstoffbindung  und  Kohlensäureproduction,  in  diesem  spe- 
ciellen  Falle  übercompensirt^ 

Nach  dem  Gesagten  haben  wir  als  Basis  der  Lehre  von  der 
Athmung  die  physikalischen  Gesetze  der  Gasabsorption  in  Flüssig- 

1  Vgl.  E.  PpLüOEB,  Arcb.  f.  d.  gas.  Physiol.  X.  S.  270. 
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keiten  und  der  Diffasion  von  Gasen  zu  studiren,  Gesetze,  deren  An- 
wendung in  unserem  Falle  eine  gewisse  Complication  dadurch  er- 
leidet, dass  in  den  betreffenden  KOrperflttssigkeiten  sich  Stoffe  fin- 
den, welche  zn  den  beiden  wesentlich  in  Betracht  kommenden  Gasen, 
dem  Sauerstoff  and  der  CO^  chemische  Affinitäten  besitzen,  so  dass 
also  neben  den  Antheilen  jener  Gase ,  welche  physikalich  absorbirt 
sind,  weitere  Quantitäten  im  Zustande  chemischer  Bindung  sich  fin- 
den. Diese  chemischen  Affinitäten  sind  meist  so  schwache,  dass  die 
Temperatur,  welche  im  thierischen  Körper  herrscht,  bereits  zur  Dis- 
8ociation  der  Verbindungen  ausreicht,  so  dass  also  auch  die  chemisch 
gebundenen  Gasmengen  am  Diffusionsverkehr  Theil  nehmen. 

Bei  der  fundamentalen  Bedeutung,  welche  der  Respirationsprocess 
fttr  unsere  ganze  Auffassung  des  Lebens  und  seiner  Bedingungen  besitzt, 
dflrfte  ein  kurzer  historischer  Ueberblick  über  die  Entwicklung  unserer 
inscbanuDg  desselben  hier  am  Platze  sein. 

Aristoteles^  betrachtete  die  Abkühlung  des  Blutes  als  Zweck  der 
Respiration,  weshalb  es  ihm  auch  leicht  verständlich  schien,  dass  bei  im 
Wasser  lebendeii  Thieren  dieses  die  Luft  vertreten  kann. 

Aristoteles  dachte  auch  an  einen  Uebergang  der  Luft  ins  Herz  und 
von  dort  in  die  Arterien,  welche  dieselbe  durch  alle  Theile  des  Körpers 
vertheilten.  Bekanntlich  blieb  die  Idee,  dass  die  Arterien  nicht  Blut, 
sondern  Luft  führen,  bis  zur  Zeit  des  Aufschwungs  der  Anatomie  im 
15.  Jahrhundert  die  herrschende  und  ihre  definitive  Beseitigung  fällt  mit 
^^T  Entdeckung  des  Blutkreislaufs  zusammen. 

Leonardo  da  Vinci ^  war  der  Erste,  welcher  behauptete,  dass  das 
Fener  die  Luft  verzehre  und  dass  kein  Thier  in  Luft  leben  kann,  welche 
nicht  mehr  fähig  ist,  die  Flamme  brennend  zu  erhalten. 

In  der  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  unterschied  van  Hblmont  von  der 
gewöhnlichen  Luft  das  Gas,  welches  aus  brennenden  Kohlen  und  gähren- 
dem  Wein  entsteht,  in  den  Hundsgrotten  dem  Boden  und  in  den  Mineral- 
qoeiien  von  Spaa  dem  Wasser  entsteigt,  welches  er  femer  bei  der  Ein- 
wirkung von  Essig  auf  Erebsaugen  (Calciumcarbonat)  erhielt.  Er  nannte 
die  von  sa  ihm  vielfach  charakterisirte  Kohlensäure  Gaz  sylvestre,  wusste, 
dass  die  Flamme  in  ihr  verlöscht  und  die  Thiere  ersticken. 

Aus  VAN  Helmont^s  Beobachtungen  folgt  zuerst,  dass  die  Luft  nicht 
Dur  physikalisch  bei  der  Athmung  wirkt,  dass  vielmehr  ihre  chemische 
Qualität  fllr  den  Process  wesentlich  ist  und  durch  ihn  geändert  wird. 

Robert  Botle  '  that  einen  weiteren  Schritt  vorwärts,  indem  er  durch 
Benutzung  der  Luftpumpe  zeigte,  dass  alle  Thiere,  auch  die  im  Wasser 
lebenden  und  die  Insecten,  der  Luft  zu  ihrem  Leben  bedürfen,  durch  Ent- 
ziehung derselben  scheintodt  werden,  durch  neue  Zufuhr  sich  wieder  be- 
' • " — ^ — ^ 

1  ABI8TOTBLE8,  HistoHa  animaUam  Bach  I.  Cap.  16.  ed.  Didotiana  III.  p.  14 ; 
Tractatos  de  partibus  animalium  Bach  III.  Cap.  YL  edit.  Didotiana  III.  p.  263. 

2  Ygl.  Fbbd.  Hobfbb,  Histoire  de  la  Chimie  II.  p.  98.  Paris  1843. 

3  Robert  Botle.  Phil.  Transact.  1670.  p.  2011,  2035  resp.  Nova  experimenta 
pnemnatica  de  respiratione  autore  Robbbto  Boyle.  Y.  p.  11.  Genevae  1680. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


6      ZüKTZ,  Physiol.  der  Blutgase  und  des  respiratorischen  Gaswechsels.  Einleitung. 

leben.  Den  Luftgehalt  des  Wassers  und  seine  Unentbehrlichkeit  für  das 
Leben  der  Fische  demonstrirte  Johann  Bernouilli  1690  durch  Auskochen 
desselben  ^ 

Die  erste  Andeutung  der  Beziehung  der  Luft  zur  Blutfarbe  findet 
sich  bei  Fragassati,  welcher  im  Jahr  1665  behauptete^  dass  der  dunkle 
Kuchen  des  venösen  Blutes  durch  Berührung  mit  der  Luft  hellroth  werde-; 
genaueres  über  diesen  Vorgang  ermittelte  Loweb  K  Er  zeigte,  nachdem 
er  einem  Thiere  den  Thorax  geöffnet ,  dass  das  dunkel  in  die  Lungen 
einströmende  Blut  dieselben  hellroth  verliesS;  wenn  er  künstliche  Respi- 
ration unterhielt,  dagegen  ebenso  dunkel,  wie  es  eingeströmt  war,  wieder 
aus  den  Lungen  hervortrat,  wenn  die  Athmung  suspendirt  war.  Er  brachte 
das  Resultat  in  Beziehung  zu  den  Experimenten  Fragassati's,  welche  er 
bestätigte.  Die  Farbenilnderung  sei  bedingt  durch  das  Eindringen  der 
Luft,  resp.  des  „Spiritus  a^ris  nitrosus^  ins  Blut. 

Der  erste,  welcher  alle  wesentlichen  die  Respiration  betreffenden 
Thatsachen  richtig  erkannte,  war  der  Engländer  John  Mayow^. 

Er  unterschied  den  brennbaren  zugleich  f[lr  die  Athmung  wesent- 
lichen Theil  der  Luft  unter  dem  Namen  Spiritus  nitro-a^rius,  wusste,  dass 
diese  Substanz  im  Salpeter  vorkommt,  der  in  Folge  dessen  die  Flamme 
zu  unterhalten  fähig  ist,  dass  sie  sich  mit  Schwefel  und  anderen  Sub- 
stanzen behufs  Erzeugung  von  Säuren  verbindet,  dass  die  Metalle  beim 
Verkalken  sich  mit  dieser  Substanz  verbinden  und  dadurch  an  Gewicht 
zunehmen. 

Mayow's  Entdeckungen  blieben  bei  seinen  Zeitgenossen  unbeachtet, 
doch  häuften  sich  allmählich  weitere  Thatsachen,  welche  zum  vollen  Ver- 
ständniss  des  Respirationsprocesses  nöthig  waren. 

Im  Jahre  1757  machte  der  Glasgower  Professor  Joseph  Black  die 
ersten  genaueren  Untersuchungen  über  die  durch  van  Helmont  entdeckte 
Kohlensäure.  Er  demonstrirte  ihre  Anwesenheit  in  der  Exspirationsloft 
mittelst  Ealkwasser. 

Im  Jahre  1771  fand  Priestlet^,  dass  Pflanzen  in  Luft,  welche  durch 
das  Athmen  von  Thieren  für  diese  unbrauchbar  geworden  war,  gedeihen 
und  dieselbe  wieder  für  das  Athmen  und  Brennen  der  Flamme  geeignet 
machen.  Bald  nachher  stellte  Priestley  das  später  sogenannte  Sauer- 
stoffgas rein  dar  und  studirte  seine  Eigenschaften ;  ebenso  isolirte  er  den 
Stickstoff.  Ferner  zeigte  er,  dass  das  Hellrothwerden  des  venösen  Blutes 
an  der  Luft  auf  einer  Wirkung  des  Sauerstoffs  beruht  und  dass  die  Ein- 
wirkung des  Blutes  der  Luft  die  Fähigkeit  die  Verbrennung  zu  unter- 
halten nimmt,  sowie  endlich,  dass  diese  Wirkungen  durch  eine  feuchte 
Membran  hindurch  stattfinden,  also  auch  durch  die  GefiUswände 

1  JoH.  Bernouilli  ,  Dissertatio  de  effervescentia  et  fermentatione  nova  Hj-po- 
thesi  fundata  Cap.  14.  Basiüae  1690. 

2  Journal  des  Savants  1667.  p.  144;  Philos.  Transact.  1667.  p.  492. 

3  LowEB,  Tractatus  de  Corde  item  de  motu  colore  et  Transfusione  sanguinis. 
1669.  ed.  6.  Luid.  Bat.  1740.  p.  185. 

4  John  Mayow,  Tractatus  quinque  medico-physici  quorum  primus  agit  de  sal 
nitro  et  spiritu  nitro-aereo,  secnndus  de  respiratione,  tertius  de  respiratione  foetus  in 
utero  et  ovo,  quartus  de  motu  musculari  et  cet.  Oxonii  1674. 

5  JosBPH  Pbiestlet,  Observations  on  different  kinds  of  ahr.  Philos.  transact. 
1772.  LXlI.p.  147  u.  168. 
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hindurch  in  der  Lunge;  in  der  einfachen  Auffassung  dieser  wichtigen 
Entdeckungen  wurde  Priestlet  gehemmt  durch  die  Phlogiston-Theorie; 
welcher  er  anhing. 

Soweit  waren  die  Kenntnisse  gediehen,  als  Layoisier  ^  sich  von  die- 
ser Theorie  emancipirte,  indem  er  zeigte,  dass  bei  der  Verkalkung  der 
Metalle  nicht  diesen  ein  Stoff  entzogen  wird  (das  Phlogiston),  sondern 
umgekehrt  ein  Bestandtheil  der  Luft  sich  mit  ihnen  verbinde,  und  sie 
ebenso  viel  an  Gewicht  zunehmen,  wie  die  Luft  leichter  wird. 

Im  Anschluss  hieran  ftlhrte  Layoisier  den  Experimentalbeweis,  dass 
dieser  Bestandtheil  der  Luft  etwa  ein  Sechstel  ihres  Volums  ausmache 
und  identisch  sei  mit  dem  von  Priestlet  entdeckten  Sauerstoff;  dass 
femer  die  von  den  Thieren  exhalirte  und  bei  der  Verbrennung  erzeugte 
fixe  Luft  eine  Verbindung  von  Kohle  mit  eben  diesem  Sauerstoff  sei  2, 
—  dass  endlich  die  thierische  Wärme  gerade  so  wie  die  der  Flamme 
im  Wesentlichen  durch  die  Verbindung  der  Kohle  mit  dem  Sauerstoff 
entstehe  K 

Im  Jahre  1785^  erkannte  Layoisier,  dass  der  inspirirte  Sauerstoff 
nicht  ganz  zur  Bildung  von  CO2  verwandt  wird,  und  erklärte  diesen  Um- 
stand, Indem  er  annahm,  derselbe  verbinde  sich  mit  dem  mittlerweile  als 
Constitnent  des  Wassers  erkannten  Wasserstoff  zu  Wasser. 

Eine  grossere  Anzahl  von  fundamentalen  Respirationsversuchen 
veröffentlichte  Layoisier  mit  Seguin  im  Jahre  1789\ 

Sie  stellten  fest,  dass  die  thierische  Verbrennung  ihre  Intensität 
nicht  wesentlich  ändert,  mag  das  Thier  in  reinem  Sanerstoff,  oder 
in  einem  Gemisch  von  15  Th eilen  Stickstoff  mit  einem  Theile  Sauer- 
stoff athmen;  dass  Stickstoff  bei  der  Respiration  weder  Yerbraucht 
noch  erzeugt  wird,  und  dass  er  ohne  Schaden  in  der  Atmosphäre 
durch  den  eben  so  indifferent  sich  verhaltenden  Wasserstoff  ersetzt 
werden  kann;  dass  femer  die  Intensität  des  Respirationsprocesses 
während  der  Verdauung  und  bei  der  Muskelthätigkeit  gesteigert  ist; 
dass  Erniedrigung  der  Aussentemperatnr  den  Sauerstoffverbrauch  des 
Menschen  steigert. 

An  *die  Arbeiten  von  Layoisier  reihte  sich  alsbald  eine  Reihe  von 
Forschungen,  welche  die  Gültigkeit  seiner  chemischen  Theorie  des  Ath- 
mens  für  alle  Thierklassen  darthaten. 

Hierher  gehört  Vaüquelin*^  für  die  Insecten  und  Würmer;  Spallan- 
ZANi "  für  Anneliden,  Mollusken,  Crustaceen ,  Insecten ,  Fische,  Reptilien 
und  Vögel;  Humboldt  &  PRovENgAL»  für  die  Fische. 

1  Oeuvres  d.  Lavoisibb  II.  p.  97  fiF.  Paris  1862.         2  Lavoisibe  1.  cd.  127. 

3  Lavoisibb  &  Laplacb,  M^moires  de  Tacad.  des  sc.  17  SO.  p.  355;  Oeuvres  d. 

LAYOISIBRlLp.  283. 

4  Lavoisibb,  Mab.  de  U  sog.  d.  m6d.  V.  p.  569 ;  Oeuvres  II.  p.  676. 

5  Lavoisibe  &  Sbgüin,  Mdm.  de  Tacad.  d.  sc.  1789.  p.  466 ;  Oeuvres  II.  p.  6S8. 

6  Vavquklin,  Ann.  d.  chimie  XII.  p.  273. 1792. 

7  Spallanzani,  Mtooires  snr  la  respiration  traduits  par  S^n^bier.  G^n^ve  1803 
und  Rapport  de  Tair  avec  les  ötres  organis^s.  3  vol.  G^näve  1 807. 

8  HuicBOLDT  &  PEOVBNgAL,  M^m.  de  la  soc.  d*Arcueil  IL  p.  359. 1809 ;  Schweig- 
ger*8  Joum.  f.  Chemie  u.  Physik  1. 181 1. 
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Für  die  sich  entwickelnden  Embryonen  hatte  schon  John  Matow 
ausgesprochen,  dass  sie  eine  Respiration  analog  der  des  entwickelten 
Thieres  besässen.  R^umur  seigte  1736;  dass  ein  Inftdichter  üeberzng 
die  Entwicklung  des  Embryo  im  Hühnerei  unmöglich  mache. 

Lavoisieb  hatte  es  anfangs  zweifelhaft  gelassen ;  ob  der  Sauerstoff 
sich  in  den  Lungen  direkt  mit  C  und  H  yerbinde;  oder  ob  er  ins  Blut 
aufgenommen  werde,  welches  dafür  fertig  mitgebrachte  Kohlensäure  aus- 
scheide ^y  später  erklärte  er  sich  mit  Seouin  entschieden  für  die  erste 
Alternative  und  suchte  die  daraus  resultirende  Schwierigkeit  der  zu  er- 
wartenden starken  Erhitzung  der  Lungen  und  ihres  Blutes  durch  die  Hy- 
pothese einer  Erhöhung  der  specifischen  Wärme  des  Blutes  in  den  Lun- 
gen in  Folge  Abgabe  von  Kohlenwasserstoff'  zu  beseitigen. 

Die  Bedenken,  welche  mit  Rücksicht  auf  die  gleiche  Temperatur 
aller  Organe  der  Theorie  entgegenstehen,  hat  Lagbanoe  entwickelt,  dann 
Hassenfratz  2  weiter  ausgeführt. 

Direct  widerlegt  wurde  die  Anschauung  von  Lavoisieb  &'  Sequin 
durch  Spallanzani  3,  welcher  zeigte,  dass  Schnecken  im  reinen  Wasser- 
stoff ebenso  viel  CO^  exhaliren  wie  an  der  Atmosphäre,  dass  also  die 
C0%  nicht  erst  durch  den  Contact  von  eingeathmetem  Sauerstoff  mit  dem 
Blute  gebildet  sein  kann. 

W.  F.  Edwards  4  hat  die  Ergebnisse  Spallanzani's  bei  den  Haupt- 
klassen der  Wirbelthiere  und  Wirbellosen  bestätigt. 

Die  definitive  Klärung  in  dem  Sinne,  dass  das  Blut  in  den  Lungen 
den  Sauerstoff,  ohne  ihn  fester  chemisch  zu  binden,  aufnehme  und  die 
Kohlensäure  fertig  gebildet  und  durch  physikalische  Kräfte  abscheidbar 
aus  den  Venen  mitbringe,  wurde  erst  durch  die  Erforschung  der  Gase 
des  Blutes  geliefert. 

In  ihren  Anfängen  bis  Robert  Botle  zurückreichend,  hat  die  Gas- 
analyse des  Blutes  doch  erst  in  den  Händen  von  Magnus^  genügende 
Exactheit  gewonnen,  um  auf  diese  theoretischen  Fragen  antworten  zu 
können. 

In  Folgendem  gehen  wir  in  der  Darstellung  der  Respirations- 
lehre  fast  den  der  historischen  Entwicklung  unseres  Wissens  entge* 
gengesetzten  Gang,  indem  wir  den  Zusammenhang  der  Erscheinongen 
am  klarsten  übersehen  können,  wenn  wir  von  den  Blntgasen  aus- 
gehen und  daraus  das  von  ihnen  bedingte  Verhalten  der  Exspira- 
tionsgase  unter  verschiedenen  Verhältnissen  ableiten. 

1  Vgl.  die  sehr  interessanten  Betrachtungen  über  die  hellrothe  Farbe  des  arte- 
riellen Blutes  in  den  ,,Experience8  sur  la  respiration  des  animaux'';  Oeuvres  U. 
p.  180f. 

2  HAS8ENFRA.TZ.  Ann.  d.  chimie  IX.  p.  266. 1791. 

3  Sfallanzani  1.  c. 

4  W.  F.  Edwards,  De  Tinflaence  des  agents  physiques  sur  la  vie  p.  437  ff.  Paris, 
Crochardl824. 

5  Gustav  Magntjb,  Ann.  d.  Physik  XL. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


ERSTER  ABSCHNITT. 

DIE  GASE  DES  BLUTES  UND  ANDERER 
TfflERISCHER  FLÜSSIGKEITEN. 


ERSTES  CAPITEL. 

Gesetze  der  Absorption  von  Gasen  in 
Flüssigkeiten. 


I.  CFas  und  Flttsslgkelt  ftben  keine  eliemlsclie  Anziehung 

aufeinander. 

Die  Erscheinnngen  der  Absorption  von  Gasen  in  Flttsslgkeiten  leiten 
sieh  in  einfachster  Weise  ans  den  heute  zur  allgemeinen  Anerkennung 
gelangten  Ansiditen  von  Krokniq  '  und  Clausius  ^  über  die  Natur  des 
gasförmigen  Znstandes  der  Materie  ab. 

Nach  dieser  Theorie  hat  man  sich  bekanntlich  die  Molecüle  der  Gase 
in  gradlinig  fortschreitender  Bewegung  zu  denken^  bis  sie  gegen  andere 
Gasmolecttle  oder  gegen  eine  fttr  sie  undurchdringliche  Wand  stossen, 
wovon  sie  abprallen  und  mit  yeränderter  Richtung  weiterfliegen.  Die 
Grösse  des  Drucks  auf  die  einschliessende  Wand  muss  der  lebendigen 
ELraft  der  Molecttle;  d.  h.  einmal  ihrer  Masse  resp.  Zahl  (MxRioTTE'sches 
Gesetz),  zweitens  dem  Quadrate  der  Geschwindigkeit  ihrer  fortschreiten- 
den Bewegung  (d.  h.  ihrer  absoluten  von  — 273<^  C.  ab  gemessenen 
Temperatur)  proportional  sein.  Die  gesammte  Wärme  der  Gase  ist  re- 
praaentirt  durch  diese  fortschreitende  Bewegung  der  Molecüle  und  die 
intramolecularen  Schwingungen  der  Atome,  welch  letztere  zu  den  ersten 
in  einem  constanten  Intensitatsverhttltniss  stehen. 

Im  Anschluss  an  diese  Auffassung  des  gasförmigen  Znstandes  definirt 
Clausius  den   festen  Aggregatzustand  so,   dass  in  ihm  die  Wärme  nur 

1  Krosnio,  Ann.  d.  Physik  IC.  S.  315. 

2  Claüsiüb,  Ann.  d.  Physik  G.  S.  353  und  Ges.  Abhandl.  üb.  d.  mechan.  Wärme- 
theorie. 2.  Abth.  S.  229.  Braunschweig,  Yieweg  1867. 
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repräsentirt  wird  durch  Bewegungen  der  Molecflle  und  ihrer  Atome  um 
gewisse  Gleichgewichtslagen  ^  die  sie  niemals  ganz  verlassen  ^  so  lange 
nicht  fremde  Kräfte  anf  sie  einwirken.  Nimmt  diese  yibrirende  Bewegung 
der  einzelnen  Molecüle  beim  Erwärmen  eines  festen  KOrpers  mehr  und 
mehr  zu,  so  überwindet  sie  schliesslich  die  Anziehung  der  Nachbarmole- 
caie  und  gestattet  so  gleitende  Verschiebung  der  einzelnen  Molecttle  an- 
einander^  wodurch  der  flüssige  Zustand  der  Materie  charakterisirt  ist.  In 
diesem  Zustande  vermag  die  lebendige  Kraft  eines  einzelnen  Molecttls  die 
Fixation  durch  die  benachbarten  im  Allgemeinen  nur  dadurch  zu  über- 
winden, dass  ihr  die  Anziehung  durch  andere  in  der  Nähe  befindliche 
Molecüle  zu  Hülfe  kommt;  zu  welchen  es  dann  in  dieselbe  Beziehung 
tritt,  in  der  es  vorher  zu  den  Molecttlen  stand,  von  denen  es  sich  eben 
getrennt  hat.  „Es  findet  also  in  der  Flüssigkeit  eine  schwingende,  wäl- 
zende und  fortschreitende  Bewegung  der  Molecüle  statt,  aber  so,  dass  die 
Molecüle  dadurch  nicht  auseinander  getrieben  werden  (wie  im  Gaszustande), 
sondern  sich  auch  ohne  äusseren  Druck  innerhalb  eines  gewissen  Volums 
haltend« 

Während  nun  aber  der  Mittelwerth  der  Molecülbewegungen  in  Flüssig- 
keiten derart  ist,  dass  er  nicht  hinreicht,  ein  einzelnes  Molecül  von  dem 
Verbände  der  übrigen  gänzlich  zu  trennen,  werden  bei  der  grossen  Un- 
regelmässigkeit der  Bewegungen  einzelne  Moleküle  vorübergehend  mit 
einer  das  Mittel  weit  übertreffenden  Geschwindigkeit  begabt  sein  nnd 
wenn  ein  solches  Molecül  an  der  Oberfläche  sich  befindet  und  die  Rich- 
tung seiner  Bewegung  annähernd  senkrecht  von  derselben  wegführt,  wird 
es  dem  Bereich  seiner  Nachbarn  gänzlich  entkommen  und  als  Gasmolecül 
in  dem  freien  Raum  oberhalb  der  Flüssigkeit  fortschreiten,  bis  es  von 
einem  Hinderniss  zurückprallt. 

Ist  der  Raum  über  der  Flüssigkeit  unendlich  gross,  so  wird  sich 
dieser  Vorgang  in  derselben  Weise  wiederholen,  bis  die  Flüssigkeit  gänz- 
lich verdunstet  ist.  Dass  die  Schnelligkeit  der  Verdunstung  mit  der  Leb- 
haftigkeit der  Molecularbewegung  in  der  Flüssigkeit,  also  mit  deren  Tem- 
peratur wachsen  muss,  ist  selbstverständlich. 

Befindet  sich  über  der  Flüssigkeit  ein  beschränkter  Raum,  in  wel- 
chen hinein  die  Verdampfung  statthat,  so  sieht  man  leicht,  d&ss  die  in 
diesem  in  Gasform  sich  bewegenden,  von  der  Flüssigkeit  losgerissenen 
Molecüle  auf  ihrer  Bahn  zeitweilig  wieder  mit  der  Flüssigkeit  in  Berüh- 
rung kommen  und  von  der  Anziehung  der  oberflächlichen  Molecüle  der- 
selben, zwischen  welche  sie  wieder  eindringen,  festgehalten,  anfs  Neue 
zu  Bestandtheilen  der  Flüssigkeiten  werden. 

Wenn  die  Flüssigkeit  hinreichend  lange  mit  dem  Räume  in  Berüh- 
rung gewesen  ist,  muss  sich  ein  Gleichgewichtszustand  heranbilden,  in 
welchem  in  der  Zeiteinheit  ebenso  viele  Molecttle  die  Oberfläche  der 
Flüssigkeit  verlassen,  wie  auf  derselben  aufs  neue  verdichtet  werden. 
Von  jetzt  ab  ist  die  Zahl  der  dampfförmig  in  dem  Räume  verbreiteten 
Molecüle  constant,  trotzdem  sie  in  beständigem  Wechsel  be- 
griffen sind. 

Man  sieht  aus  dieser  Betrachtung  ohne  Weiteres,  weshalb  eine  an- 

l  Clausiub1.c.S.237. 
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dere  über  der  FItlssigkeit  befindliche  Gasart  die  Verdampfung  derselben 
nicht  verhindern  kann  und  auf  die  Dampfspannung;  d.  h.  auf  die  Zahl 
der  im  Räume  befindlichen  Dampfmolecflle^  ohne  Einfluss  ist.  Der  Raum 
fiber  der  Flttssigkeit  ist,  da  die  Oasmolecüle  selbst  nur  einen  sehr  kleinen 
Theil  desselben  wirklich  ausfiilien;  als  leer  und  für  die  Molecttle  der 
Flüssigkeit  frei  durchdringlich  zu  betrachten. 

Die  vorstehenden  von  Olausius  über  die  Verdampfung  entwickelten 
Anschauungen  sind  nun  fast  unverändert  geeignet,  auch  die  wichtigsten 
bei  der  thierischen  Respiration  in  Frage  kommenden  physikalischen  und 
chemischen  Erscheinungen,  die  Oasabsorption  und  die  Dissociation  chemi- 
scher Verbindungen  zu  erklären  K 

Wenn  sich  über  einer  Flüssigkeit  ein  Gas  befindet,  so  werden  von 
Zeit  zu  Zeit  Molecüle  des  Gases  auf  die  Oberfläche  der  Flüssigkeit  derart 
stosseo;  dass  sie  die  obersten  Flüssigkeitsmolecüle  auseinander  drängend, 
zwischen  diese  gelangen  und  nun  von  den  FlUssigkeitsmolecülen  in  der- 
selben Art  festgehalten  werden,  wie  diese  einander  anziehen,  d.  h.  das 
Gasmoiecfll  bewegt  sich  zwischen  denen  der  Flüssigkeit  wie  diese  anein- 
ander. Die  in  dieser  Weise  die  Flüssigkeit  durchwandernden  Oasmole- 
cüle werden  aber  auf  ihrer  Bahn  auch  wieder  einmal  mit  solcher  Be- 
wegungsrichtnng  an  die  Oberfläche  gelangen,  dass  sie  aus  dem  Bereiche 
der  Flüssigkeit  entschlüpfen  und  in  den  Gasraum  zurückkehren.  Schliess- 
lich wird  ganz  analog  wie  bei  der  Verdampfung  sich  ein  Zustand  des 
Gleichgewichts  herstellen;  derart,  dass  in  der  Zeiteinheit  ebenso  viele 
Gasmolecflle  die  Flüssigkeit  verlassen,  wie  neue  in  dieselbe  eintreten. 
Die  Flüssigkeit  ist  dann  für  die  gegebenen  Verhältnisse  mit  Gas  gesättigt. 

Die  in  die  Flüssigkeit  eingedrungenen  Molecüle  dürfen  nicht  mehr 
als  gasförmig  betrachtet  werden,  denn  sie  sind  so  dicht  von  den  Flüssig- 
keitsmolekülen  umgeben,  dass  die  von  Clausius^  formulirten  Bedingungen 
des  gasförmigen  Zustandes,  dass  nämlich  die  Grösse  der  Molecüle  gegen 
die  mittlere  Bahnlänge  und  die  anziehende  Wirkung  der  Molecüle  auf- 
einander gegen  die  lebendige  Kraft  der  fortschreitenden  Bewegung  ver- 
schwindend klein  sein  müssen,  nicht  mehr  statthaben  können.  Die  ab- 
sorbirten  Oasmolecüle  sind  demnach  ihrem  physikalischen  Zustande  nach 
als  verflüssigt  anzusehen.  Hiermit  stimmt  auch  der  Grad  der  Volumver- 
mehmng,  welchen  eine  Flüssigkeit  durch  Oasabsorption  erleidet. 

Mackenzie  &  NiCHOLB^  haben  die  Grösse  dieser  Volumvermehrung 
filr  Wasser,  das  mit  CO2  bei  verschiedenen  Temperaturen  gesättigt  war, 
bestimmt  nnd  sie  so  gross  gefunden,  als  hätte  man  dem  Wasser  die  auf- 
genommene COt  als  Flüssigkeit  zugemengt.  Für  die  Dichtigkeit  der 
flüssigen  CO^  wurden  die  Sohlen  von  Andrews  ^  der  Berechnung  zu 
Grunde  gelegt. 

Man  muss  hiemach  erwarten,  dass  bei  der  Absorption  von  Oasen  in 


1  Vcl.  L.  D0B8108,  Vjschr.  d.  naturf.  Ges.  in  Zürich  XIII.  S.  3,  un  Ausz.  Jahres- 
ber.  über  d.  Fortschr.  d.  Chemie  1867.  S.  92.  —  Alex  Naumann,  Gmelin*8  Handb.  d. 
anorgan.  Chemie  1. 1.  S.  463. 1877. 

2  Claubiüs,  Ges.  Abhandl.  11.  S.  235. 

3  J.  J.  Mackbnzib  &  £.  L.  Nichols,  Ann.  d.  Physik.  N.  F.  UI.  S.  134. 1878. 

4  AnDBBws,  Philos.  Mag.  (5)  I. 
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Flüssigkeitien  eine  der  Yerdampfongswärme  des  betreffenden  verfittssigteii 
Gases  entsprechende  Wärmemenge  frei  werde. 

In  der  That  fand  J.  Thomsen^,  daas  bei  Absorption  indifferenter 
Gase  in  Flüssigkeiten  beträchtliche  Wärmemengen  frei  werden.  Unter 
anderen  entbindet  die  Absorption  der  (70*2*  in  Wasser  fttr  jedes  Gramm 
absorbirter  CO^  134  Oal.^  Bei  einer  C^02-Exhalation  von  700  gr.  p.  d. 
wird  also  durch  das  Entweichen  dieser  Gasmasse  aus  dem  Blute  in  der 
Lunge  eine  Abkühlung  «=  700  X  134  =  93^800  Oal.  stattfinden,  d.  L 
ungefähr  3  ^/o  des  gesammten  Wärmeverlustes  des  Körpers.  Diese  Zahl 
ist  nicht  unerheblich  zu  yergrössem,  weil  die  CO2  im  Blute  der  Haupt- 
masse nach  nicht  einfach  abdunstet;  sondern  aus  lockerer  chemischer 
Bindung  frei  wird. 

Aus  obiger  Betrachtung  folgt  als  selbstverständlich;  dass  die  Zahl 
der  in  die  Flflssigkeit  eindringenden;  also  auch  die  2^hl  der  nach  Ein- 
tritt des  Sättigungszustandes  in  derselben  beständig  sich  vorfindenden 
Gasmolectile  proportional  sein  muss  der  Zahl  der  Molecttle;  welche  in  der 
Zeiteinheit  die  Oberfläche  der  Flüssigkeit  treffen;  d.  h.  proportional  der 
Dichte  des  fraglichen  Gases;  dass  die  Absorption  aber  nicht  beeinflosst 
werden  kann  durch  den  von  anderen  GaseU;  die  etwa  mit  dem  in  Frage 
kommenden  gemischt  sind;  auf  die  Flüssigkeit  ausgeübten  Druck. 

Das  hier  aus  der  Theorie  der  Gase  abgeleitete  Verhalten  derselben 
zu  Flüssigkeiten  wurde  bekanntlich  von  Henry  ^  empirisch  festgestellt 
und  dann  von  Dalton^  bestätigt. 

Auf  Grund  seiner  Versuche  mit  Kohlensäure;  Schwefelwasserstoff; 
oxydirtem  Stickgas;  Sauerstoff  und  Stickstoff  stellte  Henbt  folgendes  all- 
gemeine Gesetz  auf^:  Bei  einerlei  Temperatur  nimmt  Wasser 
unter  jedem  Drucke  dasselbe  Volumen  an  Gas  auf,  wie 
unter  dem  gewöhnlichen  Luftdrücke;  oder  da  die  Dichtigkeit 
des  Gases  immer  dem  Drucke  proportional  ist  (MABioTTs'sches  Gesetz); 
das  absorbirte  Gasvolum  gemessen  unter  gewöhnlichem 
Luftdrucke  steht  im  Verhältnisse  des  Druckes,  unter  wel* 
chem  die  Absorption  erfolgt. 

BuNSEN^  hat  die  Erscheinungen  der  Absorption  eingehender  unter- 
sucht und  findet  sie  bei  Substanzen;  welche  keinerlei  chemische  Wirkon- 
gen  aufeinander  übeu;  abhängig: 

1.  von  der  substantiellen  Natur  der  Gase  und  der  absorbirenden 
Flüssigkeiten; 

2.  von  der  Temperatur; 

3.  von  dem  Drucke  nach  dem  von  Henry  formulirten  Gesetze. 
Als  Absorptionsco^fficient  definirt  er  das  auf  0<*  und  0,76  m 

Quecksilberdruck  reducirte  Gasvolumen;  welches  von  der  Volumeneinbeit 
Flüssigkeit  unter  dem  Quecksilberdrucke  0;76  m  absorbirt  wird. 

1  J.  Thousbn,  Ber.  d.  d.  chem.  Ges.  1S73.  S.  710  u.  1533. 

2  Bbbthelot  gibt  in  seinen  Recherches  calorimötriques ,  Ann.  d.  chim.  et  d. 
phys.  (4)  XXIX.  p.  470. 1873,  die  fast  übereinstunmende  Zahl  126  Cal.  an. 

3  Henbt,  Ffailos.  Transact.  XXIX.  p.  274. 1803  und  6ilbert*s  Ann.  XX. 

4  Dalton,  GUbert's  Ann.  XXVUI.  S.  397, 408,  femer  S.  413, 479. 

5  Hehby,  GUbert's  Ann.  XX.  p.  165. 

.  6  Btiksen,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  XCIII.  S.  1  und  Gasometrische  Methoden 
S.  136.  Braunschweig  1857. 
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Der  Werth  der  Absorptionsco^fficienten  nimmt  im  Allgemeinen  mit 
wachsender  Temperatur  nach  einem  in  jedem  Falle  empirisch  zu  bestim- 
menden Verhältnisse  ab. 

Zu  ihrer  Ermittlung  dient  das  von  Bunsen  construirte  und  gasometr. 
Methoden  S.  147  abgebildete  Absorptiometer. 

Das  Wesentliche  desselben  ist  eine  genau  calibrirte  Röhre  nach  Art 
der  bei  Gasanalysen  gebräuchlichen  Absorptionsröhren,  in  welcher  die  in 
Frage  kommenden  Gas-  und  Fltissigkeitsmengen  abgemessen  werden.  Durch 
eine  einfache  Schraubenvorrichtung  kann  das  Rohr  unten  geschlossen  wer- 
den;  um  energisches  Schütteln  zu  ermöglichen.  Ein  Wassermantel  sichert 
die  Oleichmässigkeit  der  Temperatur. 

Die  Berechnung  des  Absorptionsco^fficienten  aus  den  Versuchsdaten 

gestaltet  sich  wie  folgt.   Wenn  das  vor  der  Absorption  beim  Drucke  Pi 

gemessene,  auf  0^  C.  reducirte  Gasvolum  ^^  Vi  war,  so  beträgt  dasselbe 

Vi  P\ 
bei  dem  nach  Vollendung  des  Versuchs  stattfindenden  Drucke  ft  =« — n— . 

Nennen  wir  das  restirende  Volum  beim  Drucke  A  "=»  Fs  so  ist  die  ab- 

Vi  Pi 
sorbirte  Gasmenge  gemessen  beim  Drucke  Pi  =  —77 Fi  und  dieser 

Werth  dividirt  durch  das  Volum  der  angewandten  Flüssigkeit  h  gibt  die 
Grösse  der  Absorption  für  die  Flüssigkeitseinheit  d.  h.  den  Absorptions- 
coäfficienten  den  Bunsen  mit  a  bezeichnet. 

Ist  dieser  Absorptionscoäfficient  u  bekannt,  so  berechnet  man  die  von 
der  Flttssigkeitsmenge  h  unter  dem  Drucke  P  absorbirte  auf  0^  und  0,76  m 

reducirte  Gasmenge  g  aus  der  Gleichung  g  =  — f-— ^ — .  — 

0,76 

In  der  Physiologie  haben  wir  es  nun  niemals  mit  einfachen  Gasen, 
sondern  stets  mit  Gasgemischen  zu  thun,  welche  auf  Flüssigkeiten  ein- 
wirken, und  hier  kommt  es  entsprechend  unserer  obigen  theoretischen 
Betrachtung  für  die  Mengen  eines  jeden  Gases  welche  absorbirt  werden, 
nicht  auf  die  gesammte  Spannung  des  Gasgemisches  an,  sondern  nur  auf 
den  Druck  welchen  die  Molecüle  des  in  Frage  kommenden  Gases  auf  die  . 
Oberfläxshe  der  Flüssigkeit  ausüben.  Wir  werden  also  zur  Berechnung 
der  absorbirten  Gasmengen  den  totalen  Druck  in  die  partialen  Pressungen 
der  einzelnen  Gase  zerlegen  ^nüssen.       * 

Bestehe  ein  Gasvolum,  welches  unter  dem  Drucke  P  steht,  aus  3  ver- 
schiedenen Gasen  und  enthalte  in  100  Theilen  Vi,  vtj  vz,  Volumina  eines 

jeden  Gases,  so  beträgt  der  Partialdruck  des  ersten  Gases  P  der 

des  zweiten    ■        P,  der  des  dritten  --—  P;  wenn  dann  die  Absorptions- 

eo^ffidenten  der  drei  Gase  resp.  «1,  02  und  az  sind,  beträgt  die  vom 
Flttssigkeitsvolum  h  unter  dem  Drucke  P  aufgenommene  auf  0^  und  0,76  m 
reducirte  Menge: 

vom  ersten  Gase:  ,^^    ^  „^  : 

100.0,76  ' 

vom  zweiten  Gase:  |00.0,76> 
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vom  dritten  Gase:    ^^0.0,76  ' 

Hierbei  ist  vorausgesetzt;  dass  die  ZusammensetzoDg  des  einwirkeD- 
den  Gasgemisches  durch  die  Absorption  selbst  keine  merkliche  Aendemng 
erfährt;  wie  dies  in  den  Lungenalveolen  wegen  der  beständigen  Emeuenmg 
der  Luft  annähernd  der  Fall  ist.  Ist  das  Gasvolnm  ein  beschränktes,  so 
muss  die  durch  ^die  Absorption  selbst  erfolgende  Aenderung  seiner  Zu- 
sammensetzung mit  in  Rechnung  genommen  werden.  Die  hierzu  noth- 
wendigen  sehr  einfach  sich  aus  dem  Früheren  ableitenden  Formeln  siebe 
bei  BuNSEN;  gasometr.  Meth.  S.  141  u.  142. 

Physiologisch  wichtige  Absorpliojucoefficienien. 

Für  die  im  Blute  normal  vorkommenden  Gase  Stickstoff,  Sauerstoff 
und  Kohlensäure  gibt  Bunsen  folgende  Werthe  der  Absorptionsco^f&cienten 
in  Wasser  für  die  nebenstehenden  Temperaturen: 


«c. 

Stickstoff 

Sauerstoff 

Kohlensäure 

0 

5 

10 

15 

20 

0,02035 
0,01794 
0,01607 
0,01478 
0,01403 

0,04114 
0,03628 
0,03250 
0,02989 
0,02838 

1,7967 
1,4497 
1,1847 
1,0020 
0,9014 

Physiologisch  interessiren  uns  diese  Werthe  vor  allem  bei  der  nor- 
malen Temperatur  des  Warmblüters. 

Für  die  Kohlensäure  fand  sich  bei 

37,0—37,50  0.  «  — 0,569     Setschenow») 
39,0^0.  a  =  0,5283  Zuntz«) 
39,20  0.  «  =  0,5215       „ 

Bei  der  absoluten  Kleinheit  ist  seine  genaue  Kenntniss  (tlr  Sauerstoff 
und  Stickstoff  weniger  wichtig.  Exacte  Bestimmungen  desselben  liegen 
nicht  vor. 

Die  Gesetze  der  Absorption  behalten  ihre  Gültigkeit,  wenn  statt 
reinen  Wassers  Lösungen  solcher  Salze  mit  dem  Gase  in  Berührang  ge- 
bracht werden,  welche  keine  chemische  Einwirkung  auf  dasselbe  aus* 
üben.  Im  Allgemeinen  setzt  Auflösung  eines  indifferenten  Salzes  den 
Absorptionsco^fficienten  des  Wassers  herab  und  um  so  mehr,  je  concen- 
trirter  die  Salzlösung  ist,  wie  E.  Fernet^)  zuerst  ftlr  Kochsalzlösungen 
zeigte.  Ein  bestimmtes  Gesetz  über  die  Abnahme  des  Absorptionseoä*- 
ficienten  mit  zunehmender  Ooncentration  einer  chemisch  indifferenten  Salz- 


1  Setschenow,  M^m.  de  Tacad.  imp^r.  d.  sc.  d.  St  Pötersbouig  XXYL  p.  6. 
No.  13. 1879. 

2  ZcTNTz,  Beiträge  zur  Physiologie  des  Blutes  S.  33.  Inaug.-Diss.  Bonn  1S68. 

3  E.  Fbrnet,  Ann.  d.  sc.  nat.  4.  s^r.  Zool.  VIII.  p.  125. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


Physiologisch  wichtige  Absorptionsco^fßcienten.  15 

lösung  lässt  sich  auf  Orund  der  bis  heute  ermittelten  Thatsachen  nicht 
aufstellen. 

Setschenow  hat  bei  3  Temperaturen  (2I,7öC.,  18,38^  C.  und  15,2«  C.) 
für  je  6  verschiedene  Concentrationen  von  3^2,  6,4  und  so  steigend  bis 
19,2^/o  die  AbsorptionscoSfficienten  bestimmt  und  gefunden,  dass  dieselben 
in  langsamerem  Verhältniss  kleiner  werden  als  die  Concentration  zunimmt, 
80  dass  eine  Curve  auf  deren  Abscisse  die  Concentrationen  auf  deren 
Ordinaten  die  zugehörigen  AbsorptionscoSfficienten  aufgetragen  sind,  der 
Abscisse  ihre  Convezität  zuwendet. 

Mit  Rückdcht  auf  die  unten  zu  besprechenden  Versuche  schwach  an- 
gesäuertes Blut  zur  Ermittlung  des  AbsorptionscoSfficienten  dieser  Flttssig- 
keit  zu  benutzen,  yerglioh  ich  den  Absorptionsco^fficienten  von  durch 
Oxalsäure  schwach  angesäuertem  Wi^ser  mit  dem  von  reinem.  Bei 
19,5^  C.  ergab  sich: 

CoSfficient  des  destillirten  Wassers  =0,896 
„     .       „    sauren  „       —0,897 

demnach  innerhalb  der  Fehlergrenzen  Identität. 

Ausnahmen  von  dieser  Regel,  welche  ja  keineswegs  eine  nothwendige 
Consequenz  der  Theorie  ist,  scheinen  vorzukommen. 

So  fand  J.  Y.  Büchanan^)  dass  Kohlensäure  durch  Calciumsulfatlösung 
etwas  mehr  als  durch  Wasser,  aber  nach  dem  nämlichen  Gesetze  der 
Veränderlichkeit  mit  Druck  und  Temperatur  absorbirt  wird. 

Das  Verhalten  des  Blutes  als  einer  äusserst  complicirten  Lösung 
organischer  und  mineralischer  Stoffe  gegenüber  den  bei  der  Athmung 
in  Frage  kommenden  Gasen  lässt  sich  nach  dem  Gesagten,  auch 
wenn  wir  von  allen  chemischen  Wirkungen  absehen,  nicht  a  priori 
bestimmen,  wiewohl  es  äusserst  wahrscheinlich  erscheint,  dass  die 
AbsorptionscoßfBcienten  des  Blutes  kleiner  sein  werden  als  die  des 
reinen  Wassers. 

Den  Absorptionscofe'fficienten  der  C0%  für  Blut  suchte  ich  da- 
durch zu  bestimmen,  dass  ich  Blut  mit  einer  starken  Säure  (Phos- 
phorsäure  oder  Oxalsäure)  neutralisirte  und,  nachdem  so  die  chemi- 
schen Affinitäten  eliminirt  waren,  dasselbe  mit  COi  sättigte  und  die 
aufgenommene  Menge  bestimmte^.  Zwei  bei  0<>C.  angestellte  Ver- 
suche ergaben  so  als  Absorptionscoefficienten  für 

Kalbsblut    von  1,038  spec.  Gew.  die  Zahl  =  1,626 

Hammelblut  „     1,052     „        «        »       »     —  1,547 

dagegen  gilt  für  reines  Wasser       „       »     =  1,767. 

Wie  zu  erwarten,  weicht  der  Absorptionscofe'föcient  des  Blutes 

von  dem  des  reinen  Wassers  um  so  mehr  ab,  je  höher  sein  specifi- 

sches  Gewicht,  also  je  concentrirter  es  ist,  und  man  wird  ihn  im  ge- 

1  J.  y.  BucHANAN,  Proc.  of  the  London  Roy.  Soc.  1874.  No.  15.  p.  192  (nach 
GmELIK- ERBAUT  I.  S.  471). 

2  ZxrsTZf  Beiträge  zur  Physiologie  des  Blutes  S.  39. 
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gebenen  Falle  unter  Beiücksichtigung  des  speeifischen  Gewiehte  an- 
nähernd schätzen  können.  Die  am  angesäuerten  Blut  gewonnenen 
Zahlen  documentiren  sieh  auch  dadurch  als  Ausdruck  der  rein  phy- 
sikalischen Bindung  von  Kohlensäure,  dass  sie,  wie  Setschenow  filr 
Blut  und  Serum  gefunden  hat,  strikt  entsprechend  dem  DALxoN'schen 
Gesetze  bei.  wechselndem  Drucke  vaniren.  lieber  Setsghenow's 
etwas  abweichende  Bestimmungen  des  Absorptionsco^'fficienten  Tgl. 
unten  Cap.  V,  3. 

Für  die  beiden  anderen  Gase,  Sauerstoff  und  Stickstoff,  liegen 
keine  genügenden  Versuche  der  Bestimmung  ihrer  Absorptionsco^ffi- 
cienten  im  Blute  vor,  doch  lassen  sich  einige  von  Paul  Bert^  er- 
mittelte Daten  in  diesem  Sinne  verwenden  (Tgl.  auch  Cap.  Y). 

Da  der  Stickstoff  nur  physikalisch  absorbirt  im  Blute  enthalten 
ist,  wie  u.  A.  die  Versuche  Ton  Lothar  Meyer^  und  von  Setsche- 
Now^  ergeben  haben,  berechnet  sich  sein  Absorptionsco^fficient  bei 
Körpertemperatur  sehr  leicht  aus  folgendem  Versuche  Bert's:  de- 
fibrinirtes  Hundeblut  wurde  mit  atmosphärischer  Luft  bei  18  Atmo- 
sphären Druck  durch  Schütteln  gesättigt,  es  enthielt  dann 

=  19,2  Vol.-<^/o  X2 
dasselbe  bei  Atmosphärendruck  gesättigt 

enthielt =    1,3        „       i^2 

denmach  halten    17,9  Vol.-®/o  N2 

der  aufs  17 fache  comprimirten  Atmosphäre,  d.  h.  der  13,4  fachen 

Spannung  einer  Atmosphäre  reinen  Stickstoffs  Ton  0,76  m  Druck  das 

Gleichgewicht.    Bei  einer  Atmosphäre  Druck  würde  demnach  das 

179 
Blut  —  j^  =  1,330/0  N2  aufnehmen.   Demnach  ist  0,0133  der  Ab- 

sorptionscoä'fficient  des  N2  im  Blute  der  Körpertemperatur,  oder  cor- 
rigirt  wegen  der  Aenderung,  welche  das  abgesperrte  Gasgemisch  in 
Berührung  mit  dem  Blute  erfahren  hat,  »»  O^OISO. 

Wenn  Bunsen's  Angabe^,  dass  die  Absorptionsco^fficienten  des 
Sauerstoffs  und  Stickstoffs  parallel  gehen,  und  dass  der  erstere  aus 
dem  letzteren  durch  Multiplication  mit  2,0225  berechnet  werden  kann, 
auch  bei  40®  C.  noch  richtig  ist,  wäre  der  Absorptionsco^fificient  des 
Blutes  für  Sauerstoff  bei  Körpertemperatur  =  0,0863. 


t  Paul  Bert,  La  pression  barom^trique  p.  660, 701,  792.  Paris,  Masson  1S7S. 

2  Lothab  Meter,  Die  Gase  des  Blutes  S.  56.  Inaag.*Diss.  Göttingen  1857. 

3  Sbtbchbnow,  Sitzffsber.  d.  Wiener  Acad.,  math.-natarw.  Gl.  X^YI.  S.  293. 

4  BuNSEN,  Gasometnsche  Metboden.  1.  Aufl.  S.  167. 
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U.  Die  Flfissigkeit  fibt  chemische  Anziehung  auf  das  G^as  aus. 

Die  Ersclieinungen  der  Absorption  im  Blute  werden  ganz  we- 
sentlicli  modificirt  durch  die  chemischen  Affinitäten^  welche  im  Blute 
für  Sauerstoff  und  Kohlensäure  vorhanden  sind  und  deren  Wirkungen 
sich  mit  denen  der  physikalischen  Absorption  compliciren. 

Der  einfachste  Fall  einer  derartigen  Affinitätswirkung  wäre  der,  dass 
in  der  absorbirenden  Flüssigkeit  ein  Körper  sich  finde,  der  mit  so  starker 
Affinität  zum  Gase  begabt  ist;  dass  er  dasselbe  in  einer  bei  der  gegebenen 
Temperatur  nnzersetzbaren  Verbindung  fixirt.  In  diesem  Falle  setzt  sich 
die  aufgenommene  Gasmenge  A  aus  dem  chemisch  gebundenen  vom  Drucke 
anabhängigen  Antheil  k  und  einem  dem  Drucke  proportional  variabeln, 
dem  physikalisch  absorbirten,  Theile  zusammen. 

Wenn  wir  den  in  Metern  gemessenen  Partialdruck  des  Gases  mit  P^ 
den  Absorptionsco^fficienten  mit  a  bezeichnen ,  so  ist  dieser  absorbirte 

aP 
Theil  =  ~r^j  ^^^  ^J®  ganze  von  der  Yolumeinheit  der  Flüssigkeit  auf- 

aP 

genommene  Gasmenge :  i  =  /:  +  .  ^^  • 

0;7o 

Um  bei  einer  Flüssigkeit^  deren  chemisch  bindende  Kraft  ebenso  wie 
der  AbsorptionscoSfficient  unbekannt  ist;  beide  Grössen  zu  bestimmen;  ge- 
nügen 2  Absorptiometerversuche  bei  derselben  Temperatur;  aber  verschie- 
denem Gasdrucke  ^.  Wenn  bei  diesen  Versuchen  die  von  der  Yolum- 
einheit der  gasfreien  Flüssigkeit  aufgenommenen  auf  0<>  C.  und  0;76  m 
(Druck)  redncirten  totalen  Gasmengen  w^A\  resp.  A^  sind  und  die  ent- 
sprechenden Partialspannnngeu;  bei  denen  die  Sättigung  erfolgt  ist;  P\ 
und  Pij  80  hat  man  zur  Bestimmung  der  chemisch  gebundenen  Oonstante 
X  und  des  Absorptionsco^fficienten  y  die  beiden  Gleichungen: 

{Ax  —  ^t)0,76 
wor.118  y p^  _p* 

Pi  Ai  —  Pi  Ai 

iC  = 5^^ t: 

Pl    —P^ 

Nach  dieser  Methode  bat  L.  Meter  eine  Reihe  von  Absorptionsver- 
suchen mit  dünnen  Sodalösungen ;  welche  etwa  ihr  gleiches  Volum  CO2 
binden  konnten;  angestellt  und  gefunden;  dass  die  Resultate  mit  den  Be- 
dingungen der  obigen  Gleichungen  hinreichend  übereinstimmten.  Nur 
dann  wenn  das  über  der  Lösung  stehende  Gasgemisch  weniger  als  1  ^/o  CO2 
enthielt;  der  Partialdruck  also  unter  0;007  m  sank;  hörte  die  Lösung  auf; 

1  Vgl.  Lothab  Mbtbb,  Die  Gase  des  Blutes  S.  30.  Würzharger  Inaug.-Diss. 
Göttingeii  1857  und  Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  VIII.  S.  258.  —  Fernst,  Compt.  rend. 
XLL  No.  27  und  Ann.  d.  sc.  nat.  4.  sör.  Zool.  VDI.  p.  125-220. 

Hasdbaeb  d«r  Physiologie.    Bd.  lYa.  2 
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GO2  zn  binden.  Der  Absorptionsco^fficient  war  in  diesen  Versuchen 
immer  etwas  kleiner,  als  der  des  destillirten  Wassers. 

Die  hier  von  Meter  constatirte  Erscheinung,  dass  ein  Gas  der  che- 
mischen Affinitilt,  die  es  anzieht;  nur  folgt,  wenn  es  im  gewissen  üeber- 
schusse  vorhanden  ist,  resp.  wenn  seine  Partiarspannnng  über  einer  ge- 
wissen  Grenze  steht,  tritt  uns  in  noch  viel  auffallenderer  Weise  im  Blute 
entgegen.  Sie  beruht  auf  der  Dissociation  der  gebildeten  chemischen 
Verbindung. 

Unter  Dissociation  verstehen  wir  die  Zersetzung  einer  chemischen 
Verbindung  durch  alleinige  Wirkung  erhöhter  Temperatur.  Derartige 
Zersetzungsprocesse  sind  häufig  umkehrbar,  d.  h.  die  frühere  Verbindung 
stellt  sich  beim  Sinken  der  Temperatur  wieder  her. 

In  diese  Oategorie  der  umkehrbaren  gehören,  wie  DokdersO  gezeigt 
hat,  sämmtliche  bei  der  Athmung  in  Betracht  kommende  Dissociations- 
processe.  An  der  Hand  der  mechanischen  Wärmetheorie  ist  das  Phänomen 
leicht  zu  erklären  und  die  dabei  auftretenden  Eigenthbmlichkeiten  ans 
den  allgemein  angenommenen  Hypothesen  über  Anordnung  und  Bewegung 
der  Atome  und  Molecüle  a  priori  zu  deduciren^). 

Wenn  eine  chemische  Verbindung  mehr  und  mehr  erwärmt  d.  h.  die 
lebendige  Kraft  ihrer  Atome  erhöht  wird,  muss  schliesslich  der  Fall  ein- 
treten, dass  dieselbe  die  chemische  Anziehung  überwindet.  Da  die  Kraft 
der  Bewegung  in  den  einzelnen  Molecülen  verschieden  ist,  theils  über, 
theils  unter  dem  Mittel  liegt,  werden  bei  allmählicher  Temperaturerhöhung 
die  Dissociationen  beginnen,  lange  ehe  die  mittlere  lebendige  Kraft  der 
Atombewegung  die  zur  Zersetzung  erforderliche  Intensität  erreicht  hat 
Die  einmal  begonnene  Dissociation  wird  bis  zur  voUsttodigen  Zersetzung 
fortdauern,  wenn  fUr  stetige  Entfernung  der  Zersetzungsproducte  gesorgt 
wird;  ist  dies  nicht  der  Fall,  so  werden  sich  von  Zeit  zu  Zeit  die  Zer- 
setzungsproducte mit  solchen  Bewegungsrichtungen  und  Intensitäten  wie- 
der begegnen,  dass  sie  sich  zur  ursprünglichen  Verbindung  regeneriren. 
Ist  dann  die  Zahl  der  freien  Molecüle  so  gross  geworden,  dass  die  Zahl 
der  Wiedervereinigungen  in  der  Zeiteinheit  der  Zahl  der  Spaltungen  gleich 
kommt,  so  hört  scheinbar  jede  weitere  Zersetzung  auf.  (Dlssociations- 
gleichgewicht.)  Durch  Aenderungen  der  Temperatur  nach  oben  oder 
unten  kann  dies  Gleichgewicht  jederzeit  im  Sinne  der  Zunahme  resp.  Ab- 
nahme der  Menge  der  Zersetzungsprodukte  geändert  werden. 

Am  einfachsten  gestalten  sich  die  Erscheinungen  der  Dissociation 
bei  Gasen.  Wenn  solche  in  einem  geschlossenen  Gefässe  über  die  Grenze 
der  beginnenden  Dissociation  erwärmt  werden,  so  tritt  für  jede  hinreichend 
lange  constant  erhaltene  Temperatur  schliesslich  ein  Gleichgewichtszustand 
ein,  in  welchem  das  Verhältniss  des  unzersetzten  Gases  zu  den  Zersetzangs- 
produkten  ein  bestimmtes  ist.  Die  Zahl  der  dissociirten  Molecüle  muss 
abnehmen,  wenn  der  Gasmischung  eines  der  Zersetzungsprodukte  im  Ueber- 
schuss  zugefügt  wird,  weil  dadurch  die  Bedingungen  der  Wiedervereinigung 
günstiger  werden. 

Als  Beispiel  kann  die  von  George  Lemoine  studirte  Dissociation  der 

1  F.  C.  DoNDBRß,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  V.  S.  20. 

2  Vgl.  Pfaundler,  Ann.  d.  Physik  CXXXI.  S.  60.  1867. 
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gasfönnigeii  JodwaBserstoffsfture  ^  dienen.  Wie  es  nach  der  Theorie  yor- 
ausgesehen  werden  mnsste,  fand  Lemoine  den  Procentsatz  der  zersetzten 
JH  geringer,  wenn  sich  eines  der  Zersetznngsprodnkte  (bei  Lemoine  freier 
H)  im  Ueberschnss  in  dem  Räume  befand.  Wenn  Gleichgewicht  bestand 
nnd  mm  ein  Ueberschnss  von  Wasserstoff  zugefügt  wird;  kommen  eben 
die  freien  Jodmolecflle  häufiger  mit  Wasserstoff  in  Berührung. 

Wichtig  ist  noch  die  grosse  Langsamkeit,  mit  der  diese  Dissociation 
abiäoft,  so  zwar,  dass  Lemoinb's  Gasmischungen  erst  nach  mehreren 
Monaten  den  vollkommenen  Gleichgewichtszustand  erreichten. 

Bei  Verbindungen  fester  mit  gasförmigen  Körpern  ist  die  Wirkung 
der  freien  Affinitäten  des  festen  Körpers  unmerklich;  es  gehört  zu  einer 
bestimmten  Temperatur  stets  eine  bestimmte  Dissociationsspannung  welche 
sich  nicht  merklich  ändert,  wenn  die  Menge  der  schon  zersetzten  festen 
Molecttle  zunimmt  wie  Debray^  für  den  kohlensauren  Kalk,  H.  Saintp 
Claibs  Deville  &  Tboost^  für  die  Sauerstoffverbindungen  der  Piatina- 
metalle gezeigt  haben. 

Complicirter  werden  die  Dissociationserscheinungen ,  wenn  sie  in 
Lösungen  ablaufen.  Alle  bei  der  Respiration  vorkommenden  Erscheinungen 
von  Gasabsorption  gehören  in  dies  Gebiet.  Hier  kommt,  wie  Setschenow^ 
hervorhebt,  ausser  der  dissociirenden  Wirkung  der  Wärme  der  chemische 
Effect,  welchen  das  Wasser  auf  den  gelösten  Körper  übt,  und  welcher  bei 
der  Verdünnung  in  zunehmendem  Maasse  sich  geltend  macht^,  in  Betracht. 
Ausserdem  wirkt  aber  im  Gegensatz  zu  den  festen  Körpern  der  bereits 
erreichte  Grad  der  Zersetzung,  d.  h.  das  Mengenverhäitniss,  in  welchem 
in  der  Flüssigkeit  bereits  dissociirte  und  unzersetzte  Molecüle  neben  ein- 
ander sich  finden,  so  dass  die  einer  bestimmten  Temperatur  entsprechende 
Spannung  des  dissociirten  Gases  ceteris  paribus  abnimmt,  in  dem  Maasse 
wie  die  Dissociation  fortgeschritten  ist,  d.  h.  in  dem  Maasse  wie  sich 
mehr  zersetzte,  also  zur  Wiederaufnahme  des  gasförmigen  Bestandtheils 
bereite  Molecüle  in  der  Flüssigkeit  finden. 

Die  eingehendste  und  gründlichste  Untersuchung  hat  in  dieser  Be- 
ziehung das  Natriumphosphat  deshalb  erfahren,  weil  man  ihm  irrthüm- 
licher  Weise  eine  hervorragende  Rolle  bei  der  Bindung  und  Ausscheidung 
der  Blutkohlensäure  zuschrieb. 

Schon  Pagenstecher  ß,  femer  Liebio",  Marchand  ^,  hatten  es  in 
dieser  Beziehung  gewürdigt  und  seine  Affinität  gegen  C0%  constatirt. 

Fernet^  hat  zuerst  absorptiometrische  Versuche  in  systematischer 
Weise  mit  ihm  angestellt.  Er  behauptet,  beim  Schütteln  mit  C0%  binde 
ein  Molecül  Na^HPOx  2  Molecüle  CO7,  und  ausserdem  werde  von  der 
Lösung  dem  Drucke  proportional  CO^  physikalisch  absorbirt.    Der  Ck)Sf- 


1  Lehoinb,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  (5)  XII.  p.  145.  1867. 

2  DsBEAT,  Compt.  rend.  LXIV.  p.  603. 

3  St.  Claibb  Devillb  &  Troobt,  Compt.  rend,  1878. 

4  Sbtschrnow,  M6m.  d.  l'acad.  d.  St.  P^tersbourg  (7)  XXn.  No.  6.  p.  12. 

5  Vgl.  Berthelot,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  (4)  XXIX.  p.  94. 1873. 

6  Pagbnstbcher,  Buchner^s  Repert.  (2)  XXn.  S.  318,  citirt  nach  Lothar  Meter. 

7  J.  LiBBiG,  Ann.  d.  Chemie  u.  rharm.  1 851.  S.  1 12. 

8  Mjlrchaio),  Joum.  f.  pract.  Chemie  XXXVn.  S.  321. 1846. 

9  Fermbt,  Ann.  d.  sc.  nat.  4.  s^r.  YlII.  p.  160. 
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ficient  dieser  Absorption  sei  etwas  kleiner  als  der  im  destUlirteo  Wasser 
und  nm  so  kleiner  je  eoncentrirter  die  Ldsnng.  Demnach  wllrde  sich 
die  bei  irgend  einem  Drucke  von  dieser  Lösung  aufgenommene  Menge 
C(h  nach  der  oben  aufgestellten  Formel 

aP 

^  0,76 
berechnen. 

Heidenhain  und  Lothab  Metern  haben  gezeigt,  dass  diese  Angaben 
Fernet's  weit  yon  der  Wahrheit  abweichen.  Sie  experünentirten  mit  Lö- 
sungen von  0,4—17,30/0  des  wasserhaltigen  Salzes  (NoiHPOa  + 12^0). 

Nur  bei  der  verdünnten  Lösung  entsprach  die  aufgenommene  CO* 
annähernd  der  Formel  Febnet's  ;  je  eoncentrirter  dieselbe  war,  desto  mehr 
blieb  die  wirklich  aufgenommene  Menge  hinter  der  berechneten  zurflck; 
dabei  war  unverkennbar,  dass  mit  steigendem  Drucke  die  Menge  der 
chemisch  gebundenen  CO^  ebenfalls  wuchs.  Berechnete  man  nämlich  ans 
2  bei  verschiedenem  Drucke  ausgeführten  Bestimmungen  den  Absorptions- 
co^fficienten  nach  der  obigen  Formel 

PxÄt  —  P%Ai 
^  =  —p—K-> 
so  zeigte  sich  derselbe  in  den  concentrirten  Lösungen  erheblich  grösser 
als  der  des  destillirten  Wassers.  Ferner  zeigt  sich  bei  genauer  Durch- 
sicht der  Tabellen  von  Heidenhain  &  L.  Meteb,  dass  die  (scheinbaren) 
Absorptionsco€f!icienten  ziemlich  verschieden  ausfallen,  je  nachdem  man 
sie  aus  den  Bestimmungen  bei  höherem  oder  niedrigerem  Drucke  berechnet. 
Der  scheinbare  so  hohe  Absorptionscoöfficient  entsteht  eben  dadurch,  dass 
zu  der  wirklich  physikalisch  absorbirten  Oasmenge  sich  eine  mit  steigen- 
dem Drucke  neu  chemisch  gebundene  hinzugeselit,  welch  letztere  nicht 
einfach  dem  Drucke  proportional  wächst,  sondern  in  einer  unbekannten 
complicirten  Beziehung  zu  diesem  steht.  In  der  concentrirtesten  von 
Heidenhain  &  L.  Meyer  untersuchten  Lösung  hätten  nach  Fernstes  Formel 
8,153  Vol.  CO2  (0®  und  Im)  auf  1  Vol.  Flüssigkeit  unabhängig  vom  Druck 
gebunden  werden  müssen.  Der  Versuch  ergab  für  die  chemisch  gebun- 
dene CO^  1,841  und  für  den  scheinbaren  Absorptionscoöfficienten  2,102, 
während  der  des  destillirten  Wassers  bei  derselben  Temperatur  (19,5^  C) 
=  0,892. 

Andeutungen  desselben  Verhaltens  fanden  Heidenhain  &  L.  Meter 
bei  sehr  concentrirten  Sodalösnngen.  Ich  selbst  konnte  bei  hinreichender 
Herabsetzung  des  Partialdrucks  mich  überzeugen,  dass  Sodalösungen  sich 
Kohlensäure  gegenüber  ganz  analog  dem  Natrinmphosphat  verhalten;  dass 
auch  der  Einfluss  der  Ooncentration  in  demselben  Sinne  wie  dort  wirkt. 
Sie  erreichen  nur  bei  zunehmendem  Partialdrucke  früher  den  Punkt,  wo 
mit  Vollendtmg  der  Bicarbonatbildung  das  vom  Drucke  abhängige  An- 
wachsen der  chemischen  Bindungsgrösse  aufhört  2.     Von  da  ab  wächst 

1  B.  Hbidbnhaim  &  L.  Mbtek,  Studien  d.  physiol.  Instituts  zu  Breslau  U.  1S63; 
Ann.  d.  Chemie  u.  Pharm.  II.  Suppl.-Bd.  S.  157.  Der  letztere  AufiuOz  enthllt  die  £x- 
perimentalergebnisse  nur  im  Auszuge,  aber  wichtige  theoretische  Betrachtungen. 

2  Es  bedarf  wohl  keines  besonderen  Hinweises ,  dass ,  so  lanse  die  Lösung 
überhaupt  über  der  Dissociationstemperatur  steht,  die  Sättigung  keine  absolute 
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bei  weiterer  Drucksteigerung  der  (702'OehaIt  der  Lösung  nur  noch  durch 
physikalische  Absorption^  entsprechend  dem  HENRY-DALTON'schen  Gesetze. 
Erhöhung  der  Temperatur  steigert  die  Energie  der  Dissociation,  es  wird 
also  nun.  erst  bei  höherer  Spannung  das  Maximum  der  chemischen  Bin- 
dnng  bestehen  können.  Dem  entsprechend  findet  man  bei  gegebener 
Spannung  die  Menge  der  chemisch  gebundenen  CO2  um  so  kleiner^  je  höher 
die  Temperatur. 

Heidenhain  &  L.  Meyer  fanden  für  eine  17,2 0/0  (Na%ffPOA  + 12 IhO) 
haltende  Lösung  beim  Drucke  von  700 — 900  mm  die  chemisch  gebun- 
dene CO2  bei  19,5«  C.  =  1,841 

„     33,3«  C.=  1,603 
den  scheinbaren  Absorptionscoöfficienten 

bei  19,50  c.  =  2,102 

n      33,30  C.  =  1,9441. 

Unter  Spannung  einer  gashaltigen  Flüssigkeit  yerstehen  wir  stets 
den  Partialdruck  in  mm  Quecksilber,  welchen  das  betreffende  Gas  in  der 
Dmgebenden  Atmosphäre  ausüben  muss,  wenn  weder  Aufnahme  noch  Ab- 
gabe seitens  der  Flüssigkeit  stattfinden  soll.  Bei  Ermittlung  der  Qas- 
spannung  einer  Flüssigkeit  müssen  demgemäss  die  Versuchsbedingungen 
80  gewählt  werden,  dass  die  Flüssigkeit,  um  ihre  Spannung  anzuzeigen, 
keine  merklichen  Gasmengen  aufzunehmen  oder  abzugeben  hat.  Gegen 
diese  Bedingung  ist  vielfach  gefehlt  worden:  am  vollkommensten  erfüllt 
sie  das  später  zu  beschreibende  PFLt^OER^sche  Aörotonometer  2. 

Aus  eigelien  (nicht  publicirten)  Versuchen  ^  diene  folgendes  Beispiel 
zur  Illustration  des  Einflusses  der  Temperatur,  der  Concentration  und  der 
relativen  Menge  bereits  zersetzten  Salzes  auf  die  Dissociationsspanntmg 
von  Sodalösungen.  Einer  concentrirten  Lösung  von  {NaHCO^)  entsprechend 
5,640/0  Soda,  wird  durch  einen  Luftstrom  bei  10— IIOQ.  ein  grösseres 
Quantum  CO^  entzogen,  dann  diese  bereits  ziemlich  viel  {Na^COi)  ent- 
haltende Lösung  mit  ihrem  gleichen  Volum  Lufl;  bis  zur  Sättigung  bei 
10,50  C.  geschüttelt,  die  Luft  enthielt  darauf  5,06 0/0  C(h,  ent- 
sprechend 38  mm  Tension.  Dieselbe  Lösung  wurde  nun  bei  400  C. 
mit  Luft  geschüttelt.  Die  Luft  enthielt  31,2  0/0  C(?2;  entsprechend 
218mm  Spannung. 

Durch  die  wieder  erkaltete  Lösung  wird  nun  noch  lange  Luft  ge-' 
leitet  und  so  immer  mehr  {NaiCO^)  gebildet,  dadurch  sinkt  die  Tension 
der  CO7,  mehr  und  mehr.     Jetzt  ergiebt  eine  Bestimmung  des  mit  der 
Lösung  durch   langes  Schütteln  bei  lOO  C.  ins  Gleichgewicht  gesetzten 
Oases  1,570/0  CO<t  =  8,3  mm  Spannung. 

Diese  Lösung  wurde  nun  aufs  10  fache  verdünnt,  mit  CO2  behandelt, 
um  alle  Soda  wieder  in  Bicarbonat  zu  verwandeln,  dann  eine  1 V2  0/0  CO^ 

sein  kann ;  die  Zahl  der  dissoeürten  Molecüle  wird  aber  oberhalb  einer  gewissen 
Partialdrucksgrenze  für  unsere  Methoden  verschwindend  klein. 

1  Die  Zahlen  scheinen  in  der  Tabelle  (Ann.  d.  Chemie  II.  Suppl.-Bd.  S.  164) 
verdruckt  zu  sein.  Sie  stehen  hier  nach  der  ausführlichen  Abhandlung  in  den 
Arbeiten  des  Breslauer  physiol.  Instituts  II.  S.  120. 

2  Vgl.  G.  Strassbubg,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  65. 

3  S.  vorl.  Mittheil,  über  dieselben  N.  Zuntz  ,  Sitzgsber.  d.  niederrhein.  Ges.  f. 
Natur-  u.  Heilkunde  4.  März  1872. 
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enthaltende  Luft  unter  häufigem  Schütteln  durchgeleitet;  schliesslich  ab- 
gesperrt und  bei  10<^  G.  bis  zur  Tollen  Ausgleichung  der  Spannungen  ge- 
schttttelt:  die  Luft  enthielt  jetzt  d^P/o  CO^  =  23nim  Spannung; 
unmittelbar  darauf  wird  wieder  bei  40^  G.  die  Spannung  bestimmt :  das 
Gas  hat  5,22  o/o  C(h  =  36,3  mm  i. 

Der  oben  illustrirte  Einfiuss  der  reichlicheren  Beimengung  von  AatCOi- 
Molecttlen  zum  Bicarbonat  ist  von  Gaule  ^  genauer  untersucht  Auch  er 
zeigte,  dass  die  Spannung  über  einer  nicht  ganz  mit  CO2  gesättigten 
Lösung  Ton  doppelt  kohlensaurem  Natron  successive  sinkt,  wenn  man 
einen  Theil  der  freien  CO2  wegnimmt,  indem  die  fortdauernde  Dissocia- 
tion  durch  allmählich  immer  geringer  werdende  ^Os -Spannungen  im  Gleich- 
gewicht gehalten  wird.  Die  Gegenprobe  wurde  durch  eine  Versuchsreibe 
geliefert,  in  welcher  einer  Bicarbonatlösung,  welche  freie  COt  im  Ueber- 
schnsse  enthielt,  steigende  Mengen  von  Soda  zugesetzt  wurden,  wodurch 
die  Spannung  mehr  und  mehr  absank.  * 

Der  von  Gaule  benutzte  Apparat  besteht  im  Wesentlichen  aus  einem 
ToRiCELLi'schen  Vacuum,  in  welches  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit  ge- 
bracht wird.  Mit  Hülfe  eines  Hartgummiringes,  der  durch  einen  beson- 
deren Mechanismus,  welcher  jeden  Lufteintritt  sicher  yerhtttet,  von  aussen 
lebhaft  bewegt  werden  kann,  wird  die  Flüssigkeit  mit  Quecksilber  ge- 
mischt in  dem  Räume  hin-  und  hergeschleudert.  Ohne  Aenderung  der 
Spannung  kann  ein  Theil  des  in  dem  Räume  enthaltenen  Gases  zur  Ana- 
lyse entnommen  werden.     Den  ganzen  Apparat  umgibt  ein  Wassermantel. 

Ausgedehnte  Versuchsreihen  über  unsem  Gegenstand  hat  Setsghenow' 
angestellt ;  auch  sein  Apparat  weicht  von  dem  von  L.  Meyer  &  Heidek- 
HAIN  benutzten  BuNSEN'schen  Absorptiometer  wesentlich  ab.  Er  schüttelt 
die  ausgepumpten  resp.  ausgekochten  Flüssigkeiten  in  einem  kleinen  han- 
teiförmigen gläsernen  Ballon,  welcher  von  Wasser  umgeben  und  durch 
ein  50  cm  langes  biegsames  Silberrohr  mit  einem  calibrirten,  0,8  m  hohen 
Uß^mugen  Rohr  verbunden  ist.  Dieses  Rohr  dient  zur  Abmessung  der 
CO2  und  zur  Regulirung  des  Druckes  und  ist  ebenfalls  von  einem  Wasser- 
mantel umgeben.  Dieser  Apparat  hat  den  Mangel,  dass  die  geringste 
Wassermenge,  welche  sich  in  der  langen,  engen,  fast  capillaren,  silbernen 
Röhre  condensirt  der  Ausgleichung  des  Drucks  ein  enormes  Hindemiss 
*  entgegensetzt  und  so  sehr  grosse  Fehler  bedingen  kann.  Um  diese  zu 
vermeiden,  musste  Setsghenow  bei  jeder  Versuchsreihe  mit  dem  niedrig* 
sten  Drucke  beginnen  und  von  da  zu  den  höheren  Werthen  übergehen. 
Er  entbehrte  so  der  von  L.  Meter  stets  geübten  werthvollen  Gontrole, 
welche  dadurch  gegeben  ist,  dass  man  zwei  Absorptionsbestimmungen  bei 
demselben  Drucke  ausftihrt,  die  eine  von  niederer,  die  andere  von  höherer 
Spannung  ausgehend,  so  dass  die  Flüssigkeiten  im  einen  Falle  Gas  auf- 
zunehmen, im  andern  solches  abzugeben  haben.  Nur  wo  diese  beiden 
Werthe  harmoniren,  verdienen  die  Versuche  vollständiges  Vertrauen. 

1  Vgl.  noch  die  Versuche  von  H.  C.  Dibbits,  Joum.  f.  pract.  Chemie  CXVHI. 
S.  417.  1874,  und  die  von  A.  B.  Lebds,  cit.  bei  Alex.  Naumann  in  GmeUn-Krant's 
Chemie.  6.  Aufl.  I.  1.  Abth.  S.  547. 

2  Gaüle,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1878.  S.  469. 

3  S.  Setschenow,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VlJi.  S.  1 ;  femer  Mdm.  d.  Tacad.  d. 
sc.  d.  St.  P^tersbourg  XXII.  No.  6. 1875. 
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Wie  dringend  aber  die  Benutzung  einer  solchen  Controle  bei  der 
enormen  Langsamkeit,  mit  der  sich  die  Dissociationsprocesse  vollziehen, 
geboten  ist;  das  geht  unter  andern  aus  meinen  Versuchen  der  Anspum- 
pang  einer  Bicarbonatltfsung  hervor  ^^  in  denen  viele  Tage  lang  sich  be- 
ständig Gas  aus  der  Lösung  durch  Dissociation  entwickelte,  ohne  dass 
das  Ende  des  Processes  erreicht  werden  konnte,  trotzdem  doch  das  trockene 
Yacuum  der  PFLüOEE^schen  Pumpe  einen  continuirlichen  lebhaften  Wasser- 
dampCstrom  von  der  Oberfläche  der  Flüssigkeit  bedingte^. 

Setschenow  hat  übrigens  eine  hinreichende  Anzahl  von  Controlver- 
snchen  angestellt,  um  die  Fehlergrenzen  seiner  Methode  beurtheilen  zu 
können,  und  darnach  zu  bestimmen,  welchen  Grad  von  Vertrauen  seine 
daraus  gezogenen  Schlüsse  verdienen  3.  Bei  Absorptionsversuchen  mit 
destiUirtem  Wasser  betrug  die  Abweichung  des  in  zwei  auf  einander  fol- 
genden Versuchen  bei  600—800  mm  Kohlensäuredmck  bestimmten  Ab- 
sorptionscoSfficienten  bis  zu  0,006.  In  Versuchen,  wo  aus  den  Unter- 
schieden der  Absorption  bei  einer  Druckdifferenz  von  ca.  70  mm  Schlüsse 
gezogen  werden,  liegen  also  Schwankungen  des  berechneten  Absorptions- 
co^cienten  von  +  0,06  innerhalb  der  Fehlergrenzen,  bei  40  mm  Druck- 
differenz solche  von  +0,1. 

Sei'schenow  hat  durch  seine  Versuche  die  oben  fUr  Natriumphosphat 
und  Katriumcarbonat  gefundene  Abhängigkeit  der  Quantität  locker  che- 
misch gebundener  COi  vom  Partialdruck  des  Gases,  von  der  Concentra- 
tion  der  Lösung  und  von  der  Temperatur  bei  einer  Reihe  anderer  Salze 
bestätigt,  so  dass  es  scheint,  als  sei  dieselbe  allgemein  gültig  bei  allen 
CO^  in  dissocürender  Form  bindenden  Saheen^. 

Zur  Würdigung  der  im  Blute  obwaltenden  complicirteren  Verhält- 
nisse ist  noch  der  Theil  von  Setsghenow's  Untersuchungen  von  Interesse, 
welcher  das  Verhalten  der  verschiedenen  Natronsalze  zu  CO2  ins  Auge 
faast.  Er  konnte  hier  eine  Reihe  aufstellen,  ui  der  sich  das  vorhergehende 
Glied  vom  folgenden  dadurch  unterscheidet,  dass  seine  Lösung  unter  den- 
selben Verhältnissen  des  Drucks  und  der  Temperatur  mehr  CO^  auf  die 
Einheit  des  vorhandenen  Natrons  zu  binden  vermag. 

Diese  Reihe  ist: 

Neutrales  kohlensaures  Natron, 
Borax, 

1  N.  ZuNTZ,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1867.  S.  531. 

2  Vgl.  noch  unten  Cap.  V  die  Kritik  der  Versuche  von  Wobm-Mülleb. 

3  Vf^.  Man.  d.  l'acad.  imp.  d.  St.  P^tersbourg  XXÜ.  No.  6.  p.  7.  Tab.  I. 

4  In  merkwttrdiffem  Widerspruch  zu  meinen  oben  referirten  Versuchsergeb- 
nissen steht  es,  wenn  Sstschbnow  von  Sodalösung  sagt:  Es  kann  unter  einem 
gegebenen  6'Oa-Druck  das  Bicarbonat  in  wässeriger  Lösung  um  so 
weniger  als  solches  bestehen,  je  schwächer  seine  Lösung  ist.  Ich 
habe  nun  die  Daten,  auf  welchen  jene  Behauptung  fusst  und  welche  im  Arch.  f. 
d.  fKB.  Physiol.  Vm.  8.  10  u.  1 1.  Tab.  III  u.  lY  undf  Mdm.  d.  Tacad.  p.  19.  Tab.  n 
Toniegen,  durchgerechnet  und  die  Ueborzeugung  gewonnen,  dass  die  Zahlen,  aus 
welchen  Sbtschbnow  jene  Schlüsse  zieht,  noch  ganz  im  Bereiche  der  oben  ihrer 
Grösse  nach  berechneten  Versuchsfehler  liegen.  Sbtschenow  arbeitete  bei  zu 
hohem  Partialdruck,  um  an  den  verdünnten  Lösungen,  welche  er  benutzte,  ecla- 
tante  Resultate  zu  bekommen.  Es  ist  also  bis  jetzt  keine  Ausnahme  von  dem  von 
Sstschbnow  bei  vielen  Salzlösungen,  von  mir  specieU  beim  kohlensauren  Natron 
^fund^en  Gesetz,  dass  die  Dissociationsspannung  ceteris  paribus  um  so  höber 
ist,  je  concentrirter  die  Lösung  nachgewiesen  worden. 
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Neutrales  phosphorsaures  Natron^ 

Essigsaures  Natron, 

Neutrales  citronensaures  Natron, 

Neutrales  oxalsaures  Natron, 

Milchsaures  Natron, 

Nitrate, 

Chloride, 

Sulfate. 
Wir  geben  nun  im  Folgenden  zunächst  eine  Darstellung  der  im  Blute 
enthaltenen  Oase,  um  dann  die  Natur  ihrer  Bindung  im  Anschlnss  an  das 
hier  Gesagte  zu  erörtern. 


ZWEITES  CAPITEL. 

Methoden  znr  Gewümuiig  nnd  Untersncliimg  der 

Blntgase. 


Nachdem  Robert  Boyle^,  als  der  Erste,  frisches  defibrinirtes  Blut 
der  Wirkung  der  Luftpumpe  ausgesetzt  und  gezeigt  hatte,  dass  nach 
starkem  Pumpen  sich  Gas  aus  demselben  entwickle  und  John  Maiow^ 
gute  Grtlnde  dafbr  vorgebracht  hatte,  dass  dieses  Gas  des  Blutes 
zum  Theil  sein  Spiritus  nitro-aereus  (Sauerstoff)  sei,  wurde  die  Ge- 
genwart von  Sauerstoff  und  Kohlensäure,  welche  durch  Erhitzen, 
durch  die  Luftpumpe  und  durch  Durchleiten  eines  indifferenten  Ga- 
ses aus  dem  Blute  gewinnbar  seien,  Gegenstand  vielfacher  Gontro- 
versen. 

Priestley^  gibt  an,  dass  Wasserstoff  oder  Stickstoff,  nachdem 
sie  mit  arteriellem  Blute  in  Berührung  gewesen  sind,  Sauerstoff  ent- 
halten, den  er  durch  Stickoxyd  nachwies.  Humphry  Davy^  erhielt 
1799  durch  Erhitzen  auf  93»  C.  aus  12  Vol.  arteriellen  Kaliblutes 
1,1  Vol.  Kohlensäure,  80,7  Vol.  Sauerstoff.  Diese  wichtigen  Beob- 
achtungen der  beiden  grossen  englischen  Chemiker  blieben  lange 
vereinzelt  und  wurden  vielfach  bestritten.    John  Davy*,  Johannes 

1  RoBSBT  BoTLB,  Nova  experimenta  pneumatica  respirationem  spectantiaT. 
p.  118,Xm.p.31.  Genevae  1636. 

2  JoHANNis  Mayow,  Tractatus  de  Sal  Nitro  et  Spiritu  Nitro-aereo  in  Opera  om- 
nia  p.  131, 227  et  228.  Hagae  Comitum  1681  (zuerst  erschienen  Oxford  1674). 

3  Joseph  Friestlby,  Philos.  Transact.  LXYI.  p.  226  (242).  1776. 

4  H.  Davy,  Gilbert'a  Ann.  Xu.  p.  574  (593).  1803. 

5  John  Davy,  Philos.  Transact.  II.  p.  506. 1832. 
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Moller  S  Schboeder  van  des  Eolk^,  Ghelin,  Mitsgherlich  & 
TiEDEMANN^  leogneteo  gänzlich  die  Gegenwart  freier  Gase  im  Blute; 
Vogel*,  Nasse*,  Scudamore«,  Th.  L.  W.  Bischopp',  Collard  de 
Martigny«,  van  Enschut»  konnten  nur  Kohlensäure,  keinen  Sauer- 
stoff daraus  gewinnen. 

Collard  de  Martigny  scheint  der  Erste  gewesen  zu  sein,  wel- 
cher die  später  so  fruchtbringend  gewordene  Anwendung  des  Torri- 
CELLi'schen  Vacuums  behufs  Gewinnung  der  Blutgase  versuchte. 

Der  Wahrheit  näher  kommende  quantitative  Besultate  erhielt 
erst  Magnus ^^  Er  Hess  das  Blut,  ohne  dass  es  mit  Luft  in  Berüh- 
rung gekommen  war,  in  ein  bimförmiges  mit  Quecksilber  gefülltes 
Gefäss  durch  dessen  untere  in  Quecksilber  tauchende  Oeffnung  auf- 
steigen. Das  Gefäss  wurde  dann  unter  die  Glocke  der  Luftpumpe 
gebracht  und  durch  deren  Auspumpung  im  feinen  oberen  Theile  ein 
ToRRicELLi'sches  Vacuum  erzeugt,  in  welches  die  Blutgase  entwi- 
chen. Durch  Wiederzulassen  von  Luft  wurden  die  entwickelten  Gase 
comprimirt  und  in  einen  aufgeschraubten  leeren  mit  Metallhähnen 
versehenen  Glascylinder  gedrückt.  Magnus  erhielt  durch  öftere 
Wiederholung  dieser  Procedur  innerhalb  3  Stunden  aus  dem  Blute 

4—8     o/o  COt, 
1,0-3,5  o/o  0, 
0,5—2,0  o/o  N\ 
ausserdem  behauptete  er,  es  sei  merklich  mehr  Sauerstoff  und  weniger 
Kohlensäure  im  arteriellen  Blute  als  im  venösen,  wenn  auch  seine  in 
der  ersten  Abhandlung  gegebenen  Zahlen  keineswegs  genügten,  dies 
sicher  zu  beweisen  *^  In  einer  anderen  Versuchsreihe  entband  Mag- 
nus die  Kohlensäure  des  Blutes  durch  Schütteln  mit  Luft  oder  Was- 
serstoff, den  Sauerstoff  und  Stickstoff  durch  Kohlensäure. 

Ein  ganz  neues  Verfahren  schlug  Lothar  Meyer '^  ein,  indem 

1  JoH.  MfiLLXB,  Handb.  d.  PhjrsioL  I.  S.  3t  5. 

2  ScHBOBDBB  VAN  DBB  Kolk,  Dissertatio  sistens  sanguinis  coagulantis  historiam. 

3  Gmblin  &icet.  und  Tdsdemann  &  Tbeyibanub,  Ztechr.  f.  Physiol.  Y.  S.  6. 

4  Vogel,  Schweigger*s  Journ.  XI.  S.  399. 1814. 

5  Nasse,  Deutsch.  Arch.  f.  Physiol.  II.  S.  442. 1816. 

6  ScTTDAMORB,  £in  Versuch  Ubier  das  Blut  SL  25.  Aus  dem  Englischen  von  Gam- 
BiEHLEB.  Wttrzburg  1826. 

7  Th.  L.  W.  Sischoff,  Commentatio  de  novis  quibusdam  experim.  etc.  p.  12. 
Hddelbergae  1837. 

8  Ck>LLABD  DB  Mabtignt,  Magendio's  Journ.  d.  physiol.  expär.  et  pathol.  X. 
p.  111. 1830. 

9  yakEüschut,  De  respirationis  Chymismo.  Trtgecti  ad  Rhenum  1836.  p.7S,  84, 
98,115,142. 

10  Magnus,  Ann.  d.  Physik  XL.  S.  583. 1838,  LXVI.  S.  177. 1845. 

1 1  Vgl.  die  Kritik  von  (jat-Lyssac,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  (3)  XI.  p.  5. 1844. 

1 2  Lothab  Meybb,  Die  Gase  des  Blutes.  Göttingen  1 857,  auch  Ztschr.  f.  rat.  Med. 
N.  F.  Vin.  S.  256. 
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er  die  BuNSEN'gche,  kurz  vorher  von  Baumebt  in  der  Untersuchung 
über  die  Respiration  des  Schlammpeizger's^  erprobte  Methode  durch 
Auskochen  die  Gase  aus  Wasser  zu  gewinnen  Ar  die  Entgasung  des 
Blutes  anwandte. 


Flg.  1.    Lothab  Mbtbr's  Apparat  xnr  Entgasung  dos  Blutes. 

In  dem  mit  ausgekochtem  destiiiirtem  Wasser  etwa  bis  n  gefUlteO; 
ca.  1  1  fassenden  Kolben  A  wird  bei  aufrechter  Stellung  desselben  das 
Blut  durch  eine  bis  unter  den  Wasserspiegel  reichende  Röhre  direct  aus 
der  Arterie  aufgefangen,  sein  Volum  an  der  Theilung  des  langen  Halses 
abgelesen,  dann  der  Kolben  mit  ausgekochtem  destiiiirtem  Wasser  vollends 
gefttllt  und  durch  eine  an  den  aufgebundenen  Schlauch  a  gelegte  Klemme 
verschlossen.  Nun  wird  er  mit  der  halb  mit  ausgekochtem  Wasser  ge« 
füllten  Vorlage  B  und  dem  Gassammeirohre  C  verbunden,  in  diesen  letz- 
teren Theilen  durch  Kochen  des  in  B  enthaltenen  Wassers  ein  Vacuum 
erzeugt,  in  welches  die  Gase  des  in  A  enthaltenen  Blutes  durch  massige 
Erwärmung  entbunden  und  schliesslich  bei  mehr  der  horizontalen  genäher- 
ten Stellung  des  ganzen  Apparates  durch  die  heisse  Flüssigkeit  ganz  nach 
C  gedrängt  werden.  Wiederholung  desselben  Verfahrens  nach  Zusatz  von 
Weinsäurekrystallen  zum  Blut  ergibt  die  gebundene  CO2. 


1  M.  Baümebt,  Chemische  Untersuchungen  über  die  Respiration  des  Schlamm- 
peizgers  (Cobitis  fossills).  Heidelberg.  1852. 
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Einen  grossen  Fortscliritt  in  den  Entgasungsmethoden  bezeichnet 
die  eigenartige  Benutzung  der  ToRBiCELLi'schen  Lehre  durch  Lud- 
wig &  Setsghenow*.  In  unvollkommener  Weise  hatte  sich  dersel- 
ben schon  früher  Gollard  de  MARTiaNT  und  Magnus,  femer  in 
schon  wesentlich  Terbesserter  Form  Hoppe  Seyleb^  bedient. 

Der  Apparat  von  Ludwig  &  Setsghenow  ist  ein  Uft^rmiges  Rohr, 
welches  aus  mehreren  Glastheilen,  die  unter  Vermittlung  fettimprägnir- 
ter  Kautschnkschläuche  mit  einander  in  Verbindung  stehen ,  zusammen- 
gesetzt ist.  In  dem  Theile  B  wird 
ein  Vacuum  erzeugt,  indem  man 
ihn  erst  7on  A  aus  mit  Quecksilber 
ftillt,  dann  dieses  durch  das  ca. 
76  cm  lange  Abzugsrohr  k  ab- 
fliessen  Iftsst.  Der  das  gemessene 
defibrinirte  Blut  enthaltende  Reci- 
pient  F  wird  luftdicht  durch  Kaut- 
schuk an  einen  seitlichen  Fortsatz 
des  Vacuumrohres  B  befestigt. 
Nach  Oeffnung  der  den  Kautschuk 
verschliessenden  Klemme  schäumt 
das  durch  ein  Wasserbad  auf  Kör- 
pertemperatur erwärmte  Blut  ins 
Vacuum  hinein. 

Die  entwickelten  Gase  wer- 
den durch  Ton  A  eingegossenes 
Quecksilber  im  Sammelrohr  C  com- 
primirt. 

Eine  bequemer  zu  handha- 
bende Modification  der  Lüdwio- 
schen  Quecksilberpumpe  hat  Lo- 
thar Meter  construirt  und  Feux 
Nawrocki»  beschrieben  und  zu 
einer  Reihe  tou  Versuchen  benützt. 

Wesentlich  handlicher  wurde 
die  Quecksilberpumpe  aber  erst 
durch  die  von  Pflüger  &  Helmholtz  gleichzeitig  und  unabhängig  von 
einander  angegebene  Anordnung :  die  das  Vacuum  bildende  grosse  Glas- 
kugel ist  durch  einen  langen  Gummischlauch  mit  einer  Füllkugel  ver- 
bunden,  durch  deren  Hebung  und  Senkung  das  Vacuum  bequem  mit 
Quecksilber  gefüllt  und  wieder  entleert  werden  kann. 

Dasselbe  Princip   hatte  schon  früher  H.  Geissler  zu  Luftpumpen, 
mit  deren  Hülfe  er  seine   electrischen  Röhren   evacuirte,  benutzt.     Die 


Flg.  8.    Blatgaspnmpe  Ton  Ludwig  b.  Sbtsohuiow. 


1  J.  Sbtschbnow,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.,  math.-phys.  Cl.  XXXVI.  S.  293. 
1859. 

2  Abbildung  des  Apparats  siehe  in  dessen  Physiologischer  Chemie  lü.  S.  491. 
Berlin  1879. 

3  FsLDL  Nawbocki,  Studien  d.  physiol.  Instituts  zu  Breslau  n.  S.  144. 
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trefflicbeiiy  absolut  laftdichten  Gashähne  Geissler's  traten  nnn  an  Stelle 
der  mit  Klemmen  abgesperrten  Kautschnkschläuche. 

Eine  principielle  Verbesserung  brachte  Pflüger  an  seiner  Pumpe 
dadurch  an^  dass  er  das  Vacuum  durch  ein  zwischen  dasselbe  und 
den  Blutrecipienten  eingeschaltetes,  mit  concentrirter  Schwefelsäure 

beschicktes  Trockenrohr  abso- 
lut frei  von  Wasserdampf  er- 
hielt. Hierdurch  wird  ein  be- 
ständiger lebhafter  Strom  von 
Wasserdampf  von  der  Ober- 
fläche des  Blutes  nach  dem 
Trockenapparate  hin  zu  Stande 
gebracht,  welcher  die  im  Blute 
enthaltenen  Gase  in  ähnlicher 
Weise  mit  sich  fortreisst,  wie 
dies  ein  Strom  irgend  eines 
anderen  durch  das  Blut  gelei- 
teten indifferenten  Gases  thun 
würde. 

Nebenstehender  Holzschnitt 
zeigt  die  FrLtJoER^sche  Pumpe  in 
der  Construction,  wie  sie  H.  Gsiss- 
ler's  Nachfolger  in  Bonn  jetzt 
liefert.  Der  bei  dem  älteren  Mo- 
dell vorhandene  schädliche  Raum 
zwischen  dem  TomcELLi'schen 
Vacuum  B  und  dem  Schwefel- 
säurerohre C  ist  durch  die  Stel- 
lung des  Hahns  s  beseitigt.  Als 
Blutrecipient  dient  der  1,5 — 2  1 
fassende  Doppelballon  /*,  in  wel- 
chen das  Blut  durch  den  Zwei- 
weghahn Uj  nachdem  es  die  Luft 
aus  der  Leitung  durch  die  Neben- 
bohrung verdrängt  hat,  eintritt. 
Der  Mechanismus  des  Evacoirens 
durch  Heben  und  Senken  der 
Fttllkugel  Ay  sowie  die  Hand- 
habung der  Hähne  bedarf  keiner 
besonderen  Erläuterung.  Es  sei 
Flg.  8.  ppLtJoEE'sche  Bitttgaspumpe.  nur  uoch  hervorgehoben,  dass  der 

Hahn  i  zwischen  Recipient  und 
Trockenapparat  immer  nur  für  kurze  Zeit  geöffnet  sein  darf,  damit  die 
Schwefelsäure  nicht  gegen  Ende  des  Versuches  ihre  Wirkung  versage, 
und  um  zu  verhüten,  dass  im  Recipienten  das  Blut  zu  grösseren  Klumpen 
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eintrockne;  welche  sehr  hartnäckig 
geringe  Oasmengen  zurückhalten. 
Eine  von  H.  Busch  ^  unter  Bei- 
htllfe  von  Helmholtz  constrnirte 
Modification  der  Pumpe^  welche, 
um  der  OEissusn'schen  Hähne 
entrathen  zu  können,  durch  Ver- 
aenken  aller  Verbindungen  in 
Qaecksilberbäder  das  Eindringen 
▼OD  Luft  absolut  ausschliesst, 
scheint  keine  praktische  Verwen- 
dung gefunden  zu  haben. 

Mit  Benutzung  des  Princips 
der  beweglichen  Füllkugel  hat 
LuDwia  die  aus  nebenstehender 
Fig.  4  ohne  Weiteres  verständ- 
liche Pampe  construirt.  An  den 
seitlichen  Fortsatz  der  unteren 
Kugel  B  wird  das  Messgefäss  mit 
dem  defibrinirten  Blute  befestigt. 
Die  Pumpe  wurde  1867  von 
Alex.  Schmedt^  beschrieben  und 
bat  seitdem  zu  den  zahlreichen 
Untersuchungen,  welche  aus  dem 
LuDwiG'schen  Institute  hervor- 
gegangen sind,  gedient. 

Die  Messung  des  zur  Ana- 
lyse benutzten  Blutes  geschieht 
bei  LuDwio's  Methode  in  dem- 
selben Recipienten  F^  in  welchem 
es  an  die  Pumpe  gebracht  wird; 
der  Hals  des  Recipienten  ist  zu 
diesem  Behufe  calibrirt. 

Bei  der  PFLüOEu'schen  Pumpe 
kommen  je  nach  den  speciellen 
Zwecken  der  Analyse  verschie- 
dene Methoden  der  Bestimmung 
des  Blntvolums  zur  Anwendung. 
Da  Pflüoer  unter  Anderem  seine 
Aufmerksamkeit  der  Erforschung 
jener  Veränderungen  zuwandte, 
welche  der  Gasgehalt  des  Blutes 
unmittelbar ,  nachdem  dasselbe 
den  Körper  verlassen  hat,  erlei- 

1  H.  Busch,  Arch.  f.  d.  ses. 
Physiol.  n.  S.  445. 

2  Ai<£x.  SoHMiBT,  Verhandl.  d. 
Bachs.  Ges.  d.  Wiss. ,  mathem.-phys. 
Cl.  1867.  S.  30. 


Flg.  4.    LuDWio's  nenere  Blatgaspnmpe. 
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det;  so  verlegte  er,  um  möglichst  rasch  entgasen  zu  können,  die  Bestim- 
mnng  des  Blutvolums  auf  die  Zeit  nach  beendetem  Auspumpen.  Es  wurde 
dann  entweder  die  Gewichtszunahme  des  Trockenapparates  und  des  Re- 
cipienten  bestimmt  oder  der  Inhalt  des  letzteren  an  eingedicktem  Blute 
durch  die  Wassermenge,  welche  nöthig  war,  um  ihn  bis  zu  einer  be- 
stimmten Marke  am  Halse  zu  füllen,  ermittelt  K 


Flg.  5.    GsiHAirr'd  Blntgupampe. 

PoKRowsKY  "^  lässt  dcu  Rccipienten  der  PPLtJGER'schen  Pumpe  aus 
einem  oberen  grösseren  Schaumgefäss  und  einem  unteren  etwa  250  bis 
300  cm  fassenden  und  nur  circa  50  g  wiegenden  Blutrecipienten  bestehen. 

1  Pflüger,  Unters,  a.  d.  Bonner  physiol.  Labor.  1865.  S.  188  und  Centralbl.f. 
d.med.Wis8.  1866.  S.  305. 

2  PoKROwsKY,  Ceiitralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1866.  S.  241. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


PoKKOwsKT,  PflOgbb,  Gr^ant,  Nosl.  31 

Beide  durch  einen  Schliff  verbandene  Theile  können  durch  Hähne  abge- 
sperrt werden.  In  den  abgenommenen  eyacnirten  nnd  gewogenen  Blnt- 
recipienten  lässt  man  das  Blut  durch  einen  doppelt  durchbohrten  Hahn 
aus  der  Ader  eintreten,  wiegt  ihn  auf  der  chemischen  Wage  und  steckt 
ihD  dann  wieder  an  das  Schaumgeftss.  —  Abgesehen  von  der  langen 
Digestion y  welche  das  Blut,  ehe  es  seine  Oase  abgibt ,  erfilhrt,  hat  die 
Methode  den  Nachtheil,  dass  im  Recipienten  während  des  Wagens  ein 
derber  Blutknchen  entsteht,  welcher  der  vollständigen  Entgasung  wesent- 
liche Hindemisse  entgegenstellt. 

Wo  es  auf  momentane  Entgasung  nicht  ankommt,  misst  Pflügeb^  das 
defibrinirte  Blut  in  einer  mit  dem  offenen  Ende  nach  unten  im  Queck- 
silber stehenden  und  mit  diesem  Metall  gefüllten  Olashahnbttrette.  Sehr 
bequem  erscheint  die  in  Frankreich  allgemein  übliche  von  Bernard  an- 
gegebene Aufsammlung  und  Messung  des  zu  analysirenden  Blutes  in  einer 
gnt  schliessenden,  graduirten  Spritze  ^.  Etwas  modificirte  Constructionen 
der  Quecksilberpumpe  sind  in  England  und  Frankreich  in  Gebrauch  ge- 
kommen. Die  viel  benutzte,  anscheinend  sehr  zweckmässige,  OREHANT'sche 
Pampe  hat,  wie  aus  nebenstehender  Fig.  5  ersichtlich,  zwischen  Torrigelli- 
sehem  Yacuum  und  Blntrecipienten  ein  langes,  mehrere  Centimeter  weites 
Kllhlrohr  eingeschaltet,  ganz  ähnlich  den  beim  Destilliren  gebräuchlichen 
LiEBiG*8chen  Ktlhlem.  In  diesem  Ktthlrohre  platzen  die  Schaumblasen, 
es  repräsentirt  ein  unvollkommenes  trockenes  Yacuum.  Einige  französische 
Autoren  setzen  zwischen  das  Ktthlrohr  und  das  ToRRicsLu^sche  Vacuum 
noch  einen  Schwefelsäureapparat  und  halten  dadurch  letzteres  trocken. 
Für  manche  Untersuchungen  dürfte  das  von  Setschenow  zuerst  be- 
nutzte, von  NoEL^  ausgebildete  Verfahren,  das  Blut  unter  Oel  aufzufangen, 
Bequemlichkeiten  bieten.  Noel  hat  zu  seiner  Begründung  den  Oasgehalt 
vieler  Oelarten  untersucht  und  gefunden,  dass  Leinöl  am  wenigsten  Gase 
enthält,  nämlich 

in  100  cc.  =  0,60  cc    CO^ 

0,23   n     0 

4,53   „     N  und  andere  unabsorbirbare  Gase 

5,36  cc. 
Im  Olivenöl,  welches  Setschenow  benutzte,  fand  er 

0,45  cc    CO^ 

0,90   „     0 

5,55   n    N  und  unbekannte  Gase 

6,90  cc. 

Uebrigens  müssen  die  Angaben  Noet/s  mit  Misstrauen  aufgenommen 

werden;  S.  25  seiner  Abhandlung  sagt  er,  dass  er  bis  auf  0,05  cc  genau 

die  Gasvolumina  ablesen  könne,  das  bedingt  eine  Unsicherheit  von  0,5<>/o 

des  Blutvolums,  da  er  10  cc  Blut  zur  Analyse  verwendet.    Trotzdem  gibt 


1  E.  PflOoeb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  61  (90).  1868. 

2  S.  die  Abbildungen  in  Paul  Bbrt's  Lebens  sur  la  Physiologie  compar^e  de 
la  respiration  p.  116.  Paris  1870  und  in  dessen  Pression  barometriqnep.  614.  Paris 
1876. 

3  NosL ,  Etüde  g^^rale  sur  les  variations  physiologiqnes  des  Gaz  du  sang. 
Thtee  de  Paris  1867.  No.  475.  p.  19. 
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er  lange  Serien  von  BlatanalyseU;  in  welchen  der  Stiekstoffgehalt  bis  auf 
die  2.  Decimale  identiach  iat 

Behufs  Analyse  der  ans  dem  Blnte  gewonnenen  Gase  h3Üt  man  sicli 
allgemein  an  die  durch  Bunssn  ^  ausgebildeten  Methoden :  Abaorption 
der  €02  durch  eine  feuchte  und  des  übrigbleibenden  Waaserdampfes 
durch  eine  trockene  EalikugeL  Der  Sauerstoff  wird  dann  entweder  dareb 
eine  mit  Ealiumpyrogallat  getiünkte  Papiermach^kugel  absorbirt  oder 
nach  Ueberflillung  des  Oases  in  ein  Eudiometer  durch  Verpuffnng  mit 
Wasserstoff  ermittelt.  —  Hierbei  ist  zu  berficksichtigen^  daas  nach  Pflüoee's 
Beobachtung  dem  electrolytischen  Waaserstoff  zuweilen  Kohlenwasserstoffe 
beigemengt  sind. 

Die  Verpuffnng  gibt  entschieden  genauere  Resultate  und  wurde  danun 
in  LüDwiG*s  und  PFLt^GER^s  Laboratorium  fast  ausschliesslich  angewandt 
lieber  die  Anwendung  verdflnnter  Kali-  resp.  Natronlauge  statt  der  Kali- 
kugeln,  welche,  wie  Pflüoer  gefunden  hat,  nicht  ganz  unbedeutende  Gas- 
mengen in  ihren  Poren  beherbergen,  und  dadurch  Fehler  bedingen,  Ygl. 
die  Angaben  von  Pflüger^  und  R.  Bunsen^. 

In  Frankreich  scheint  ein  abgekürztes,  aber  nicht  sehr  genaues  Ver- 
fahren mit  Anwendupg  flfissiger  Absorbentien  in  der  Art,  da»  man  raseh 
hintereinander  die  COt  durch  Kalilauge,  den  Sauerstoff  durch  Kallom- 
pjrrogallat  absorbirt,  ttblich  zu  sein.  Die  so  gewonnenen  Werthe  sind 
schon  in  der  ersten  Decimale  der  Blntgasprocente  vollkommen  unsicher, 
was  bei  Verwerthung  der  französischen  Angaben  zu  berficksichtigen  ist^ 
In  England  hat  man  die  SpRENGEL*sche  Pumpe  zur  Gewinnung  der  Blat- 
gase  benutzt  ^.  —  Claude  Bebnard's  chemische  Methode,  sowie  die  sehr 
interessante  HüFNER'sche,  welche  beide  nur  den  Sauerstoffgehalt  des  Blutes 
ergeben,  s.  unten  Cap.  V. 


DRITTES  CAPITEL. 

Die  Gase  des  Blutes'. 


Der  Darstellung  der  quantitativen  Verhältnisse  der  Blutgase  ist 
die  Grösse  der  Fehler,  welche  den  Methoden  ihrer  Bestimmung  an- 
haften, Yorauszuschicken.    Zur  Schätzung  des  analTtischen  Fehlers 

1  B.  BuNSEN,  Gasometrische  Methoden.  1.  Aufl.  Braanschweig  1857.  2.  Aufl. 
Braunschweig  187S. 

2  E.  Pflüoeb,  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1876.  S.  722. 

3  Derselbe,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVIII.  S.  1 17  (180). 

4  BüNsxN,  Gasometrische  Methoden.  2.  Aufl.  Braunschweig  1878. 

5  S.  dieDiscussion  der  Genauigkeit  der  Biatgasanalysen  bei  Patjl  Bbbt,  Pres- 
sion barom^trique  p.  622. 

6  BüBDON  SAin>BB80N  etc.,  Handbook  of  the  physioloffical  Laboratory. 

7  Alle  GasYolamina  sind  im  Folgenden  auf  0®  G.  und  76  cm  ^nocksilberdrack 
reducirt — Bei  Blutgasanalysen,  abweichend  von  dem  sonst  allgemdm  befolgten  usus, 
die  Gase  auf  0®  C.  und  1  m  zu  reduciren,  fahrt  zu  manchen  Unzutr&gUchk^ten  und 
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haben  wir  genügende  Anhaltspunkte  in  Doppelanalysen  yon  ein  und 
denselben  Blntportionen. 

Ludwig^  hat  eine  Anzahl  von  solchen,  welche  Preter  in  seinem 
Laboratorium  ausgeftthrt  hat,  zusammengestellt  Dabei  betrug  die 
grösste  Abweichung  des  Stickstoffs  0,76  %,  die  des  Sauerstoffs  0,50  <>/o, 
die  der  Kohlensäure  0,63  ^/o  des  Blutrolums. 

In  den  späteren  Arbeiten  des  LuDwiG'schen  Laboratoriums  sind 
die  Fehler  noch  erheblich  geringer,  wie  aus  den  Angaben  von  0. 
Hammarsten^,  Afonasibff^,  TscfflRjEw*  erhellt. 

Auch  Pflüger^  hat  eine  Anzahl  Doppelanaljsen  veröffentlicht, 
deren  Ergebnisse  er  dahin  zusammeniasst,  dass  sein  Yersuchsfehler 
fttr  den  Sauerstoff  und  die  Kohlensäure  0,1  —  0,2  o/o  beträgt.  —  So 
gering  nach  dem  Gesagten  die  Unterschiede  sind,  welche  im  Gasge- 
halt zweier  identischer  Blutportionen  durch  analytische  Fehler  er- 
scheinen können,  so  wenig  ist  damit  bewiesen,  dass  die  gefundenen 
Zahlen  dem  wirklichen  Gasgehalt  des  lebenden  Blutes  entsprechen. 

Im  Gegentheil  geht  aus  den  Untersuchungen  Pflüger's^  hervor, 
dass  die  gewöhnliche  Methode  der  Entgasung  des  Blutes 'fttr  den 
Sauerstoff  zu  niedrige,  für  die  Kohlensäure  zu  hohe  Werthe  liefert. 

Nachdem  er  gefunden,  dass  bei  Luftabschluss  aufgefangenes,  ar- 
terielles Blut  in  den  ersten  Minuten  nach  der  Entleerung  merklich 
dunkelt,  änderte  er  die  Methode  derart,  dass  die  Entgasung  des  un- 
mittelbar aus  der  Arterie  ins  Vacuum  spritzenden  Blutes  in  etwa 
einer  Minute,  also  längst  vor  Eintritt  der  Gerinnung,  vollendet  war. 
Um  dies  zu  bewerkstelligen,  wurde  der  Blutrecipient  mit  einem  sehr 
grossen,  etwa  8000  cc  fassenden  trockenen  Vacuum  in  Verbindung 
gesetzt;  die  Kohlensäure  durch  mit  Kalilauge  getränkten  Bimstein 
absorbirt,  um  die  Gasspannung  ttber  dem  Blute  noch  mehr  zu  ver- 
mindern, als  dies  der  trockene  grosse  Raum  schon  bedingte ;  endlich 
wurde  das  Blut  sofort  auf  60<^  C.  erwärmt,  indem  man  es  in  heisses 
Wasser  laufen  liess,  welches  vorher  im  Recipienten  ausgepumpt  war. 

Ausser  dem  Vortheil,  welchen  diese  hohe  Temperatur  durch  Steige- 
rung der  Dissociationsspaunung  der  zu  gewinnenden  Gase  gewährt,  scheint 

ich  folge  darum  gerne  dem  Vorgänge  von  Pflügbb  in  seinen  jüngsten  Publicationen 
and  Ton  Eofpb-Setlbb  in  seinem  flandbache  der  physiol.  Chemie,  welche  zur  Be- 
daction  der  Gase  anf  0®  G.  and  76  cm  zur&ckgekehrt  sind. 

1  C.  Ludwig,  Wiener  med.  Jahrb.  XXI.  S.  145. 1865. 

2  O.  Hahmasstbm,  Ber.d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.,  maihem.-phy8.  Cl.  XXIII.  S.  617 
(630).  1871. 

3  N.  AFONAsnvF,  Ebenda  XXIV.  S.  253  (256).  1872. 

4  TscHEoiBw,  Ebenda  XXVI.  S.  120. 1874. 

5  £.  PflOobb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  61. 1 868. 

6  Derselbe,  (^tralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1867.  S.  321, 722. 

Haadbne^  d«r  PliTsiologie.   Bd.  Wh  3 
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Bie  noch  die  hier  sehr  erwünschte  Nebenwirkung  zn  haben ,  die  Saaer- 
Btoffzehmng  im  Blnte  zn  inhibiren'. 

Im  Darehschnitt  von  12  Versuchen  enthielt  das  momentan  ent- 
gaste Blnt  22,2  <>/•  Sanerstofif.  Die  Differenz  gegenüber  dem  auf  ge- 
wöhnliche Art  ausgepumpten,  gleichzeitig  angefangenen  Blute  betrog 
1,8%  des  BIutYolums  oder  9^lo  der  ganzen  Sauerstoffmenge.  Ihrer 
Grösse  nach  sehwankte  die  Differenz  sehr;  ihr  kleinster  Werth  ist 
0,2  o/o,  der  grösste  10,0  o/o  des  Blutyolums.  Auch  fttr  die  Kohlen- 
säure fand  Pfloger  analoge  Differenzen.  In  2  Versuchen  wurden  bei 
rascher  Entgasung  1,8%,  resp.  0,4%  COt  weniger  gefanden. 

Auch  die  Beobachtung  yon  Pflüger  &  Zuntz%  dass  man  ftst 
regelmässig  einige  Zehntel  Procent  Kohlensäure  weniger  aus  Bht 
erhält,  wenn  man  es  sofort  in  flberschtlssige  Phosphorsäure  fliessen 
lässt,  beweist,  dass  bei  der  gewöhnlichen  Entgasung  etwas  Kohlen- 
säure neu  gebildet  wird.  Hier  sei  noch  die  Beobachtung  Alex. 
Schmidt's^  erwähnt,  dass  in  entgastem  Blut,  wenn  es  längere  Zeit 
bei  Luftabschluss  aufbewahrt  wird,  sich  nicht  unerhebliche  Mengen 
CO2  bilden,  zugleich  aber  bemerkt,  dass  nach  Pflügbr's  Beobach- 
tung ein  Theil  des  so  gewonnenen  Gases  Schwefelwasserstoff  ist, 
welcher  mit  der  COt  von  Elalilauge  absorbirt  und  als  solche  berech- 
net wurde.  Das  von  Pelüger  entdeckte  Verschwinden  einer  merk- 
lichen Sauerstoffquote  in  den  ersten  Minuten  nach  dem  Aderlass  hat 
auf  etwas  anderem  Wege  später  Stroganow*  bestätigt. 

Dass  die  nach  der  PFLüGER'schen  Schnellmethode  gewonnenen 
Zahlen  den  wirklichen  Gajsgehalt  des  lebenden  Blutes  repräsentiren, 
geht  fttr  den  Sauerstoff  wenigstens  aus  der  Uebereinstimmung  der 
fttr  arterielles  Blut  gefundenen  Werthe  mit  der  durch  Absorptions- 
versuche  von  Setschenow^  und  Pflügbr^  bestimmten,  maximalen 
Aufnahmefähigkeit  des  Blutes  fttr  Sauerstoff  hervor. 

Zugleich  beweist  diese  Uebereinstimmung,  dass  arterielles  Blut 
wenigstens  annähernd  mit  Sauerstoff  gesättigt  ist. 

I.  Die  O^ase  des  arteriellen  Blates. 

Die  folgende  Tabelle  wird  genügen,  einen  Ueberblick  über  den 
Gasgehalt  des  arteriellen  Blutes  verschiedener  Thiere  zu  geben. 

1  Vgl.  P.  Reonard,  JElecherches  exp^rimentales  sar  les  variations  pathologiqnes 
des  combustions  respiratoires  p.  24.  Fans  1879. 

2  E.  Pflügbr  &  N.  ZuNTz,  Arch.  f.  d.  gas.  Physiol.  I.  S.  36 1 .  1 868. 

3  Alex.  Schmidt.  Ben  d.  sÄchs.  Ges.  d.  Wiss.  XIX.  S.  30  (51).  1867. 

4  Stroganow,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XII.  S.  18. 1876. 

5  Setschbnow,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XXXVI.  S.  289. 

6  E.  Pflügbr,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I,  S.  70. 1868. 
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Die  Gasmengen  sind  als  Procente   des  Blatroloms,  gemessen  bei 
0<^  and  76  cm  Dmck  angegeben. 


Thierart 

Sauer- 
stoff 

Stick- 
stoff 

Kohlen- 
säure 

Beobachter  und  Zahl 

der  Versuche,  aus  welchen  das  Mittel 

genommen 

Hand 

mittel 

max. 

min. 

22,6 
25,4 
18,7 

1,8 
3,3 
1.2 

34,3 
42,6 
23,9 

£.  Pflügbb*.  12  Versuche  an  voll- 
kommen gesnnden  Hunden  nach  der 
schnellen  fintgasongsmethode  ansge- 
führt,  dabef  jedoch  nur  3  COi-ße- 
stimmungen. 

Hund 

mittel 

max. 

min. 

18,3 
24,7 
lt,4 

1,8 
5,5 
1,2 

37,8 
53,4 
23,3 

44  Analysen  von  Blut  d.  Art.  ca- 
rotis von  Sbtsohbnow,  Schoeffkb, 
Sbzblkow,  Nawbockt,  Hirschxank, 
J.  Sachs  und  Pflügeb,  zusammenge- 
stellt von  E.  PPLÜGEB«. 

Hund 

mittel 

max. 

min. 

18,4 
24,6 
13,6 

2,0 

4,7 
1,3 

38,8 
52,4 
24,2 

27  von  Pflüobb,  1.  c. ,  zusam- 
mengestellte Analysen  von  Blut  der 
Art.  femor.,  darunter  25  durch  ihn 
selbst,  2  von  Hibschmamn  ausge- 
führte. 

Hund 

mittel 

max. 

min. 

19,4 
26,4 
14,4 

— 

40,4 
50,8 
33,0 

100  Versuche  von  Paul  Bebt'. 

Katze 

mittel 

13,1 

1,3 

28,8 

Sauerstoffwerthe  sind  etwas  zu  nie- 
drig, weil  Hebing  dem  Blute  von 
vom  herein  Phosphors&ure  zusetzte. 

Hammel 

mittel 

max. 

min. 

10,7 

11,9 

9,5 

1,8 
2,2 
1,4 

46,1 
48,3 
41,9 

2  Analysen  von  Sgzblkow^. 

Hammel 

mittel 

12,8 

3  Analysen  von  Pbeybb";  nur  für 
den  Sauerstoff  brauchbar,  da  es  sich 
um  venöses  Blut  handelt,  welches 
durch  Schütteln  mit  Luft  arteriell 
gemacht  wurde. 

Kaninchen  mittel 
min. 

13,2 
14,6 
10,7 

2,1 
2,3 
1,7 

34,0 
36,5 
31,3 

4  Analysen  von  Walteb^. 

Mensch  . 

•    •    • 

21,6 

1,6 

40,3 

Einzige  Analyse  von  Setschbkow. 

Einige  weitere  Angaben  s.  Tabelle  S.  41. 


1  E.  PflCgeb.  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1867.  S.  722. 

2  Derselbe,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  274. 

3  P.  Bebt,  Pression  barom^triqne  p.  1030. 

4  P.  Hebutg,  Untersuchungen  über  die  Zusammensetzung  der  Blntgase  während 
der  Apnoe.  Inaug.-Diss.  Dorpat  1867.  (Meissner'sJahresber.  1867.  S.  305.) 

5  SozELKOw,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1864.  S.  516. 

6  Pbeybb,  Wiener  med.  Jahrb.  1865.  S.  145. 

7  Waltbb,  Arch.  f.  exper.  Pathol.  n.  Pharmakol.  VH.  S.  148. 

3* 
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EsTOB  &  Saint  Pierre^  hatten  behauptet,  der  Grasgehait  de« 
Blates  in  den  Arterien  nehme  mit  der  Entfernung  vom  Herzen  ab. 
Diese  Behauptung,  von  Hirsghmann^  bekämpft,  wurde  von  PflCoer' 
durch  exacte  Versuche  als  durchaus  irrthttmlich  erwiesen.  —  Ma- 
THiEu  &  Ubbain  4  haben  Unterschiede  im  Sauerstoffgehalte  der  grös- 
seren und  kleineren  Arterien  unabhängig  von  ihrer  Entfernung  yom 
Herzen  gefunden  und  dieselben  dadurch  erklärt,  dass  namentlich  m 
die  unter  spitzem  Winkel  abgehenden  kleinen  Arterien  ein  an  Blut- 
körperchen ärmeres  Blut  eindringt,  als  das  in  grösseren  Stämmen 
enthaltene.  Specifische  Gewichtsbestimmungen  der  Autoren  bestäti- 
gen diese  Annahme;  in  den  kleinen  Arterienästen  ist  das  specifische 
Gewicht  um  0,001 — 0,002  niedriger,  was  auf  einen  geringeren  Gehalt 
an  Blutkörperchen  hinweist^. 

n.  Die  6ase  des  TenOsen  Blates. 

Die  Veränderungen,  welche  das  Blut  in  den  Capillaren  erfährt, 
müssen  je  nach  der  Intensität  des  Stoffwechsels  in  dem  durchström- 
ten Organ  wechseln.  Der  Gasgehalt  des  venösen  Blutes  muss  dem- 
gemäss  in  verschiedenen  Gefässprovinzen  verschieden  sein.  Diese 
Verschiedenheit  documentirt  sich  schon  in  der  Farbe  des  venösen 
Blutes,  welches  z.  B.  aus  einer  thätigen  Drüse  fast  so  hellroth  wie 
arterielles,  aus  dem  thätigen  Muskel  dagegen  fast  schwarz  hervor- 
strömt<^.  Ein  Bild  von  der  durchschnittlichen  Grösse  des  Gas- 
wechsels in  den  Organen  erhalten  wir,  wenn  wir  das  venöse  Blat 
des  rechten  Herzens  mit  dem  arteriellen  vergleichen.  Man  kann  zo 
diesem  Behufe  bei  Hunden  und  Schafen  leicht  einen  geraden  Kathe- 
ter von  der  rechten  Vena  jugularis  externa  aus  durch  das  Atrium  in 
den  rechten  Ventrikel  vorschieben;  das  Blut  muss  dann  wegen  des 
negativen  Drucks  im  Thorax  entweder  durch  eine  Spritze  oder  durch 
ausfliessendes  Quecksilber  ausgesaugt  werden. 

Die  ersten  Bestimmungen  derart,  5  vollkommen  ausgeführte 
Doppelanaljsen ,  hat  Sghoeffer'^  geliefert  Seine  Mittelwerthe  auf 
Atmosphärendruck  berechnet  sind: 

1  EsTOB  &  Saint  Piebbb,  Joarn.  d.  1  anat.  et  d.  1.  physiol.  11.  p.  302.  Mai  1865. 

2  H.  HiBScmfAKN,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1866. 8.  502. 

3  E.  Pplügbb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  1. 8.274. 1868. 

4  Mathieu  &  Ubbain.  Arch.  d.  physiol.  lY.  1871. 

5  Ueber  die  Beziehungen  zwischen  Sauerstoffgehalt  und  spec.  Gewicht  des 
Blutes  Ygl.  Pflüobb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  75. 

6  vgl.  Gl.  Bebnabd,  Le^ns  sur  les  Liquides  de  Torganisme  I.  p.  257.  Paris  1S59 
und  Joum.  d.  1.  physiol.  I.  p.  233—241, 609—665.  1858. 

7  A.  ScHOBFFSB,  Siizgsber.  d.  Wiener  Aead.,  mathem.-nat.  Gl.  XLI.  S.  589. 1860. 
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Saueratoff 

Stickstoff 

Kohlensäure 

Arterienblnt  .  .  . 
Venenblut  .... 
Differenz 

19,2 

11,9 

7,3 

2,7 

1,7 

39,5 
45,3 

5,8 

Das  Verhältniss  des  Zuwachses  an  CCk  znr  Abnahme  des  Sauer- 
stoffs im  venösen  Blute  =  0,79;   eine  Zahl,  welcjie  auch  die  Be- 
ziehung zwischen  Sauerstoffau&iahme  und  C6)2 -Ausscheidung  in  der 
äusseren  Athmung  des  Fleischfressers  ausdrückt    An  der  Differenz 
von  1  <^/o  in  Stickstoflfgehalt,  welche  unmöglich  in  der  Natur  begründet 
sein  kann,  sieht  man,  dass  die  Zahl  der  Versuche  noch  zu  klein  ist,  um 
Fehler  yon  selbst  l^/o,  entsprechend  Vft — ^h  der  gesammten  Differenz, 
aaszusehliessen.  Es  ist  darum  sehr  erwünscht,  dass  wir  in  der  Lite- 
ratur noch  einige  weitere  Versuche  finden,  die  zur  Bildung  eines  ge- 
naueren Mittelwerthes  dienen  können.     Für  den  Sauerstoff  können 
wir  zunächst  noch  zwei  Bestimmungen  von  Prbter^   yerwerthen, 
welcher  venöses  Herzblut  analysirte  und  dann  seine  Sättigungscapa- 
cität  für  Sauerstoff  bestimmte.    Im  Mittel  seiner  zwei  Versuche  fehl- 
ten dem  venösen  Blute  9,1  ^/o  Sauerstoff  zur  Sättigung.    Da  arteriel- 
lem Blute  durchschnittlich  l,5<)/o  nach  Pflüger  &  Ewald  zur  Sät- 
tigung fehlen,  ist  in  Preyer's  Versuchen  der  Unterschied  zwischen 
Arterien-  und  Venenblut  auf  =«  7,6  7o  zu  schätzen.  Zwei  vollständige 
Doppelanalysen  hat  Aug.  Ewald'^  geliefert,  zwei  weitere  Finkleb', 
und  ausserdem  vier,  in  denen  nur  der  Sauerstoff  berücksichtigt  ist; 
endlich  lassen  sich  noch  zwei  Analysen  von  P.  Bekt^  und  vier  von 
Mathieu  &  Urbain^  zur  Bildung  von  Mittelzahlen  verwerthen.  — 
So  ergiebt    sich   im  Mittel   von   achtzehn  Analysen  ein  Minus  von 
8,15  0/0  Sauerstoff,   im  Mittel  von  fünfzehn  Analysen  ein  Plus  von 
9,2  Vo  CO^  für  das  venöse  Blut. 

Die  Differenz  der  beiden  Blutarten  ist  nach  individuellen  Ver- 
hältnissen, nach  dem  jeweiligen  Zustande  des  Stoffverbrauchs  in  den 
Organen  und  der  Geschwindigkeit  des  Kreislaufs  grossen  Schwan- 
kungen unterworfen.  So  beträgt  die  grösste  Sauerstoffdifferenz  bei 
Schoeffeb  9,5^/0,  die  kleinste  3,3  ^/o.    Eine  Doppelanalyse  von  P. 

1  W.  Pbbtbb,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XLIX.  S.  1. 

2  Aü6.  Ewald,  Arch.  f.  d.  ses.  Physiol.  YII.  S.  575  und  Inauff.-Diss.  Bonn  1873. 

3  DiTTMAB  FiNXLEB,  £^mflu88  der  Stromgeschwindigkeit  dies  Blutes  auf  die 
thiensche  Verbrennung.  Liaug.-Diss.  Bonn  1875,  im  Auszug  im  Arch.  f.  d.  ges.  Phy- 
siol. X.  S-  368. 

4  P.  Bebt,  La  Pression  barom^trique  p.  1038. 

5  £.  Mathieu  &  Y.  Ubbaik,  Gompt.  rend.  LXXIY.  p.  130. 1872. 
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Beet  ergiebt  im  Venenblut  —16,6  o/o  0,  +20,3»/o  COt,  eine  solche 
von  Finkler  —2,3%  0. 

Den  Einfluss  der  Kreislanfisgeschwindigkeit  auf  den  Gasgehalt 
des  Venenbints  hat  Dittmab  Finkleb  (1.  c.)  einer  eingehenden  Unter- 
suchang  unterworfen.  Das  wichtigste  Besultat  derselben  ist,  dass 
die  Differenz  zwischen  Arterien  und  Venenblnt  in  dem- 
selben Maasse  wächst,  wie  die  Geschwindigkeit  des 
Blutstromes  abnimmt.  Die  Y erlangsamung  der  Circulation  wnrde 
in  diesen  Versuchen  durch  successive  Aderlässe  erzielt. 

Einige  andere  Bedingungen  haben  Mathieu  und  ürbain  (L  c). 
untersucht.  Sie  finden,  dass  Abkühlung  eines  Thieres  die  Differenz 
zwischen  Arterien  und  Venen  in  Folge  der  Herabsetzung  des  Stoff- 
wechsels verringere,  trotzdem  die  Circulation  zugleich  stark  verlang- 
samt ist,  während  Erhitzung  über  die  normale  Temperatur  die  Diffe- 
renz vergrössert^    Die  betreffenden  Zahlen  sind: 


Abkühlnng. 

Erhitzung. 

Temperatur 
der  Hunde 

Differenz  im  Sauer- 

Btoffgehalt  zwiBchen 

Arterie  und  Vene 

Temperatur 
der  Hunde 

Differeni  im  Sauer- 

Btoffgehalt  iwiBchea 

Arterie  und  Vea^ 

39,2 
28,5 
25,0 
21,5 

15,32 

12,57 

10,66 

5,72 

39,0 
41,4 

7,35 
15,25 

Bei  Muskelarbeit  ergab  sich  trotz  der  sehr  beschleunigten  Cir- 
culation ein  grösserer  Unterschied  zwischen  Arterien-  und  Venenblnt 
als  in  der  Ruhe,  so  dass  also  der  Effect  der  Muskelarbeit  auf  das 
Gesammtvenenblut  derselbe  ist,  wie  ihn  Sgzelkow  fttr  das  aus  dem 
gereizten  Muskel  kommende  ermittelt  hat  (vgl.  I.  Abschn.  I,  S.  311 
dieses  Handb.).  Trotz  der  stärkeren  Reduotion  des  Venenblutes  er- 
wies sich  aber  das  arterielle  Blut  bei  der  Muskelarbeit  noch  etwas 
sauerstoffreicher  als  in  der  Buhe,  ein  Beweis,  wie  vollkommen  die 
gesteigerte  Athmung  dem  erhöhten  Bedarf  genügte. 


Arterielles  Blut. 

Ruhe 

Arbeit    1 

Ruhe 

Arbeit 

Athemfrequenz 
CÖt    \    '.    \    \ 

37 
22,25 
46,75 

96 
24,25 
54,00 

32 
23,48 
49,07 

130 
24,18 
45,81 

1  Vgl.  hierzu  Bd.  Y  (Einfluss  der  Temperatur  auf  den  Stoffirechsel). 
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Der  Unterschied  im  Sauerstoffgehalt  des  Arterien-  und  Venen- 
blutes  war  in  der  Ruhe  =^  6,4<>/o,  bei  Arbeit  —  11,1  ®/o. 

Die  Narcose  dnrch  Morphium  oder  Chloroform  bedingte  eine 
Verkleinerung  der  normalen  Differenz  zwischen  Arterien-  und  Venen- 
blat  Nach  G.  A.  Ewald <  haben  Hunde,  welehe  in  starker  Mor- 
phiumnarcose  sich  befinden,  einen  bis  auf  die  Hälfte  und  noch  etwas 
mehr  yerringerten  Sauerstoffgehalt  des  Blutes.  Der  Eohlensäurege- 
halt  ist  unyeriüidert  oder  sogar  etwas  gesteigert 

Es  ist  bisher  nicht  beachtet  worden,  dass  alle  Analysen  des 
Herzvenenblutes  eine  Fehlerquelle  inyolviren,  deren  Vorhandensein 
unter  Pfluges  ausgeführte  Versuche  von  Wolffberg^  und  Nusa- 
BAUM^  darthun.  Diese  fimden,  dass  die  durch  den  Lungenkatheter 
ermittelte  Spannung  der  C(h  im  venösen  Herzblut  merklich  grösser 
werde,  wenn  zugleich  das  Herz  von  der  Jugularis  aus  behufs  Ent- 
nahme einer  Blutprobe  katheterisirt  wurde.  Es  entsprach  die  in  der 
abgesperrten  Lungenparthie  gemessene  Kohlensäurespannung,  wenn 
zugleich  ein  Aderlass  aus  dem  rechten  Herzen  gemacht  wurde,  im 
Mittel  3,570/0  C(hy  ohne  Aderlass  3,17%  C(h.  Sechzehn  Versuche 
Kussbaum's  ergaben  im  Durchschnitt  als  Spannung  des  venösen  Blutes 
ohne  Aderlass  =  3,77  0/0  CO2,  bei  gleichzeitigem  Aderlass  durch  den 
Herzkatheter  4,21  ^lo.  Da  eine  Steigerung  der  CO2 -Spannung  um 
0,40/0  nach  meinen  Versuchen  den  Gehalt  des  Blutes  an  CO  2  um 
etwa  1 0/0  in  die  H^he  treibt,  so  ist  anzunehmen,  dass  so  gross  etwa 
der  dnrch  die  Blutstauung,  welche  die  Anwesenheit  des  Katheters 
im  rechten  Ventrikel  bedingt,  herbeigeführte  Fehler  sei.  Die  wahre 
Differenz  im  Kohlensäuregehalt  zwischen  Arterienblut  und  dem  Ve- 
nenblut des  rechten  Herzens  beträgt  demnach  etwa  8,2  0/0  statt  der 
oben  angeftthrten  Mittelzahl  von  9,2.  Entsprechend  ist  die  Differenz 
im  Sauerstoffgehalt  der  beiden  Blutarten  auf  nur  7,15  0/0  zu  veran- 
schlagen. 

Für  die  Theorie  |der  Athmung  hat  die  Vergleichung  der  Gase 
des  Arterien-  und  Venenblutes  dadurch  eine  hohe  Bedeutung,  dass 
sie  uns  den  direoten  Beweis  ftthrt,  dass  in  den  Lungen  eigentliche 
Verbrennungsprocesse  in  irgend  beträchtlichem  Maasse  nicht  statt- 
finden, vielmehr  fast  der  ganze  in  den  Lungen  aufgenommene  Sauer- 
stoff im  Blute  der  Arterien  noch  in  auspumpbarer  Form  enthalten 
ist  Nach  Volkmann^,  dessen  Zahlen  wahrscheinlich  etwas  zu  gross 

1  G.  A.  Ewald,  Arch.  f.  Anat  u.  Physiol.  HI.  1876. 

2  SnoFBiBD  WoLFFBBBG,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  23. 

3  M.  NüsSBAüX,  Ebenda  YH.  S.  296. 

4  VoLKKAHN,  H&modynamik  S.  208.  Leipzig  1850. 
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sindS  fördert  nämlich  jede  Systole  auf  1  kg  Körpergewicht  2,5  gr 
Blnt;  es  werden  also  80  Pulse  in  der  Minute  200  cc  Blut  per 
Kilo  in  die  Aorta  treiben;  diese  200  cc  müssen  nach  den  oben 
gegebenen  Mittelwerthen  aus  den  Lungen  14,3  cc  auspumpbaren 
Sauerstoff  mitgebracht  haben.  Das  machte  per  Stunde  eine  Sauer- 
stoffaufhahme  von  858  cc.  Die  directe  Bestimmung  des  Saaer- 
stoffyerbrauchs  der  Hunde  durch  Begnaült  &  Beiset  hat  nun  die 
hiermit  vollkommen  harmonirenden  Werthe  von  736  bis  975  cc 
Sauerstoff  per  Kilo  und  Stunde  ergeben.  Die  Uebereinstimmung  der 
aus  der  Sauerstoffzunahme  des  arteriellen  Blutes  und  der  directen 
Bestimmung  des  gesammten  Stoffwechsels  berechneten  Zahlen  beweist 
unwiderleglich,  dass  die  in  die  Lungen  aufgenommene  Sauerstoff- 
menge im  Arterienblut  noch  in  dissociirbarer  Form  enthalten  ist,  dass 
also  in  den  Lungen  keine  irgend  erheblichen  Yerbrennungsprocesse 
stattfinden.  —  Das  venöse  Blut  anderer  Thiere  als  des  Hundes  ist 
bis  jetzt  nur  sehr  spärlich  untersucht  worden.  C.  Ludwig  gibt  nach 
Preter's  Untersuchungen  fttr  das  Schaf  blnt  folgende  Mittelwerthe 


0 

COi 

ArterieU   .    .    . 
Venös  .... 
Differenz  .    .    . 

t2,8 
6,5 
6,3 

39,6 
48,3 

8,7 

SczELKOw'2  fand  im  Blute  der  Yen.  femor.  des  Hammels  im 
Mittel  zweier  Versuche  5,4  »/o  Sauerstoff,  3,3  «/o  Stickstoff,  5,5  »^ 
Kohlensäure.  Von  menschlichem,  bei  Luftabscbluss  aufgefangenem 
Venenblute  hat  Li^pine^  eine  Analyse  ausgeftlhrt;  er  fand  64<^/s  CA, 
wobei  zu  berücksichtigen  ist,  dass  es  sich  um  einen  Herzkranken 
mit  Gyanose  handelte. 

JoLTET^  bestimmt  bei  einer  Reihe  oviparer  Thiere  den  Gasge- 
halt des  arteriellen  und  venösen  Blutes  und  die  Sauerstoffimenge, 
welche  dasselbe  nach  dem  Schütteln  mit  Luft  enthält  Die  Resultate 
siehe  in  der  folgenden  Tabelle;  bemerkenswerth  ist  die  im  Vergleich 
zum  Hunde  geringe  Gapacität  des  Vogelblutes  für  Sauerstoff;  die 
mit  *  bezeichneten  Werthe  gesättigten  Blutes  sind  nicht  denselben 

1  A^l.  A.  FiCK,  Unters,  a.  d.  physiol.  Labor,  d.  Züricher  Hochschule  1869.  S.  51 
u.  66.  —  VnBBOBDT,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  II.  S.  178. 

2  SczELKOw,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1864. 8.  516;  ygl.  oben  seine  Zahlen  für 
das  arterieUe  Blut. 

3  R.  L^DTB,  Sur  une  Methode  ponr  doser  les  gaz  du  sang  chez  Thomme. 

4  JoLYBT,  Gaz.  m4d.  d.  Paris  (4)  m.  p.  381.  1874. 
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Thleren,  welche  znr  Analyse  des  arteriellen  Blutes  gedient  hatten, 
entnommen. 


Thierart 

Arterielles  Blut 

YenOses  Blut 

Saaentoir 
im  damit 

Blute 

COt 

0 

COi 

0 

Huhn 

Ente 

„     Mittel  ans  4  weiteren 
Analysen  arter.  Blutes 

Gans 

SchUdkröte 

Ringelnatter 

Frosch    

Aal 

56,6 
40,7 
47,0 
50,0 
41,0 
46,0 
45,4 
46,3 
59,1 

42,7 
54,0 
40,0 
29,7 
26,0 
40,0 

10,0 
12,1 
10,0^ 
11,8 
13,3 
20,0 
15,2 
14,0 
14,1 

11,2 
13,0 
10,0 
10,6 
10,0 
12,5 

57,5 

4"4^8(?) 

36,4 

55,0 

4,1 

4^2 
5,2 
9,0 

lU 

20,0 
17,0 
14,0 

15,2* 

}    12,5* 

11,6* 
9,0 

Im  Blüte  der  Eiemenarterie  des  Aales  fanden  Jolyet  &  Reg- 
NAKDi  3,70/0  0,  2,00/0  iV,  33,00/0  CO1. 

lieber  das  Venenblut  einzelner  Organe  liegen  eine  Anzahl  Unter- 
ßuchnngen  vor.  Viele  derselben  sind  dadurch  beeinträchtigt,  dass 
man  behufs  Einführung  der  GanUle  in  die  anzuzapfende  Vene  die- 
selbe einige  Zeit  vor  dem  Aderlasse  abklemmte  und  so  den  Kreis- 
lauf in  den  Wurzeln  dieser  Vene  durch  Stauung  mehr  oder  weniger 
anterbrach.  —  Sczelkow  hat  in  seinen  Untersuchungen  über  den 
Stoffwechsel  der  Muskeln  diesen  Fehler  dadurch  zu  vermeiden  ge- 
sucht, dass  er  die  Ganüle  in  einen  Seitenast  der  zu  untersuchenden 
Venen  in  der  Richtung  nach  dem  Herzen  einband  und  erst  im  Mo- 
ment des  Aderlasses  gleichzeitig  den  Weg  durch  die  Gantile  freigab 
and  den  nach  dem  Herzen  versperrte. 

Diese  Methode  hat  immer  noch  den  Mangel,  dass  der  Wider- 
stand, welchen  das  aus  der  Ganüle  ausfliessende  Venenblut  findet,  in 
unbekannter  Weise  verschieden  ist  von  dem,  welchen  es  vorher  auf 
dem  Wege  nach  dem  Herzen  zu  überwinden  hatte.  Dadurch  wird 
die  Strömungsgeschwindigkeit  des  ausfliessenden  Blutes  in  unbekann- 
ter Weise  geändert. 

Mit  der  Strömungsgeschwindigkeit  aber  ändert  sich,  wie  Fink- 

1  JoiiTBT  &  Rbgnabd,  Arch.  d.  physiol.  (2)  IV.  1 S77. 
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LBR^  gezeigt  hat,  der  Gasgehalt  des  Blutes  and  zwar  deshalb,  weil 
innerhalb  weiter  Grenzen  die  Abgabe  von  Sauerstoff  und  die  Auf- 
nahme der  Kohlensäure  in  den  Geweben  unabhängig  ist  von  der 
Masse  Blutes,  welche  die  Capillaren  durchströmt;  demgemäss  mnss 
beschleunigte  Strömung  des  Blutes  ceteris  paribus  mit  geringerer 
Aenderung  seiner  Beschaffenheit  einhergehen  und  umgekehrt  Fer- 
ner wird  bei  erhöhtem  Widerstand  ein  Theil  des  Blutes  in  coUate- 
rale  Bahnen  getrieben. 

Um  diese  Fehler  zu  vermeiden,  habe  ich^  in  einer  Untersuchung 
über  die  Gase  des  venösen  Muskelblutes  vor  und  nach  Durchscfanei- 
düng  der  motorischen  Nerven  das  Venenblut  nach  Sczelkow's  Art 
aufgefangen,  jedoch  mit  der  Modification,  dass  der  Seitendruek  des 
zum  Herzen  strömenden  Venenblutes  in  dem  mit  der  Ganttle  versehe- 
nen  Aste  der  Vene  gemessen  wurde,  und  man  dann  das  zur  Analyse 
bestimmte  Blut  unter  genau  demselben  Drucke,  also  auch  mit  der- 
selben Geschwindigkeit  unter  Oel  ausfliessen  Hess. 

Beiläufig  sei  hier  als  Resultat  jener  Untersuchung  erwähnt,  dass 
nach  Durchschneidung  des  motorischen  Nerven  der  Muskel  erheblich 
weniger  Sauerstoff  verbraucht  und  C0%  bildet,  als  in  der  Ruhe  bei 
intacten  Nerven.  Für  den  Sauerstoff  hatte  Claude  Bernabd^  aller- 
dings mit  Methoden,  welche  die  Richtigkeit  des  Ergebnisses  noch 
sehr  zweifelhaft  erscheinen  Hessen,  dasselbe  gefunden.  Genaueres 
über  das  Venenblut  der  einzelnen  Organe,  soweit  darüber  Unter- 
suchungen vorliegen,  ist  in  den  betreffenden  Abschnitten  dieses  Handb. 
nachzusehen ;  über  die  am  besten  untersuchten  Gase  des  Muskelvenen- 
blutes, vgl.  I,  S.  311  ff.  Die  Beziehungen  zwischen  dem  Thätigkeits- 
Wechsel  der  Drüsen  und  dem  Sauerstoffgehalt  ihres  Venenblutes  hat 
namentlich  Cl.  Berkard^  mit  seiner  Eohlenoxydmethode  untersucht 

ni.  Die  Oase  des  Erstiekungsblates. 

Als  Venenblut  in  höchster  Potenz  können  wir  das  Erstickangsblut 
auffassen.  Sobald  die  Erstickung  bis  zur  Reflexlosigkeit  des  Auges 
vorgeschritten  ist,  enthält  selbst  das  arterielle  Blut  nur  noch  Spuren 
von  Sauerstoff.  Ludwig  gibt  1.  c.  als  das  Mittel  von  6  Analysen 
Setsghekow's  &  Holmgren's  9Xt  das  Blut  erstickter  Hunde  die  Zahlen 
0,40/0  Sauerstoff,  3,0  0/0  Stickstoff,  54,2  0/0  COt.    Ich  habe  weitere  19 


1  DiTTHAB  FnncLBB,  Arcli.  f.  d.  ges.  Physiol.  X.  S.  368. 

2  N.  Zttntz,  Berliner  klin.  Wochenschr.  1878.  Nr.  10. 

Paris  1876. 

.435  etc.  Paria  1859. 


3  Cl.  Bbbnabd,  Le^ns  aar  la  Ghaleur  animalej).  147.  Paa 

4  Derselbe,  Lebens  sor  les  Liquides  de  FOrganisme  n.  p.  ^ 
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Follständige  und  8  Bur  die  Kohlenfiäare  berücksichtigende  Analysen 
des  Ersticknngsblates  von  Händen  zur  Berechnung  von  Mittelwerthen 
mit  den  6  obigen  zusammengestellt.  Von  diesen  stammen  10  von  Alex. 
ScHMiDT^^  2  von  AP0NA8iEa?'P^  5  von  Tschirebw^,  3  von  Bughner^^ 
5  von  Gaule*,  2  von  Pplügeb^ 

Hierbei  ist  zu  bemerken,-  dass  Alx.  Schmidt  &  AfanasiefF;  um 
recht  grosse  Blutmengen  zu  gewinnen,  schon  vor  dem  Auf h(>ren  der 
Athembevr^nii^g^z^  ^^^  Ad^lass  begannen. 

Die  Mittelwerthe  sind  0,96<>/o  Sauerstoff,  2,07o/o  Stickstoff,  49,53o/o 
Kohlensäure.  Mit  diesen  Werthen  kann  das  Mittel  der  71  von  PflO- 
GEB  zusammengestellten  Analysen  normalen  arteriellen  Blutes  ver- 
glichen werden:  18,3  »/o  Sauerstoff,  1,9^/0  Stickstoff,  38,1  o/o  Kohlen- 
säure. Hierbei  zeigt  sich,  dass  das  Blut  bei  der  Erstickung  17,3^/0  0 
verloren  und  dafür  ll,4<)/o  CCh  gewonnen  hat  Das  Verhältniss  des 
Zuwachses  an  Kohlensäure  zum  Verlust  an  Sauerstoff  wird  durch  den 
Quotienten  0,66  ausgedruckt  Derselbe  Quotient  ist  bei  Vergleichung 
des  normalen  Yenenblutes  mit  dem  arteriellen  erheblich  näher  der 
Einheit  Sein  kleinerer  Werth  im  Erstickungsblute  erklärt  sich  wohl 
daraus,  dass  die  neugebildete  CCh  durch  die  erhöhte  Spannung  dieses 
Gases  im  Blute  theilweise  in  den  Geweben  zurückgehalten  wird,  wäh- 
rend der  verbrauchte  Sauerstoff  aus  dem  Blute  allein  stammt 


VIERTES  CAPITEL. 

Die  Vertheilnng  der  Gase  im  Blute. 


Der  Antheil,  welchen  das  Plasma  und  die  geformten  Gebilde 
des  nngeronnenen  Blutes  an  den  Gasen  desselben  haben,  ist  nicht 
leicht  zu  bestimmen. 

Bis  jetzt  ist  es  nur  beim  Pferdeblute  in  Folge  seiner  langsamen 
Gerinnung  und  der  Leichtigkeit,  mit  der  sich  seine  Blutkörperchen 
absetzen,  gelungen,   eine  zur  Analyse  genügende  Menge  Plasma  zu 

1  AiAX.  Schmidt,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  XIX.  S.  99. 1867. 

2  Afohasdcff,  Ebenda  XXIY.  S.  253. 

3  8.  TscmBixw,  Ebenda  XXYI.  1874. 

4  H.  BüCHNSB,  £benda  XXVIU.  1876  und  Arbeiten  a.  d.  physiol.  Institat  zu 
Lelp2igXI.S.  168. 1876. 

5  J.  Gauls,  Arcb.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1878.  S.  469. 

6  E.  Pflüobb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  61 . 
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gewinnen.  L.  Fri^d^bicq^  fing  Blnt  ans  dem  centralen  Ende  der 
Vena  jngul.  vom  Pferde  bei  Luftabschlnss  über  in  Eis  gekühltem 
Quecksilber  auf;  nach  einer  Stunde  konnten  50  cc  Plasma  zur  Ana- 
lyse abgesaugt  werden,  um  seinen  Gasgehalt  nut  dem  der  untersten 
an  Plasma  ärmsten  Blutkörperchenschicht  zu  vergleichen.  Es  wurde 
nur  die  CO2  bestimmt,  und  diese  betrug  im  Plasma  71,4  VoL-®/o,  in 
den  Blutkörperchen  49,6  Vol.-®/o.  Ein  zweites  von  FBi^D^mcQ  einge- 
schlagenes Verfahren,  welches  aber  die  Diffusion  mit  der  Luft  nicht 
ganz  ausschliesst,  besteht  darin,  das  Blut  in  der  an  beiden  Enden 
abgebundenen  und  herausgeschnittenen  Vena  jugularis  sich  absetzen 
zu  lassen.  Es  gerinnt  darin  auch  in  vielen  Stunden  nicht  Eine 
Ligatur  trennt  nachher  das  Plasma  vom  Cruor.  Eine  solche  Analyse 
ergab  im  Plasma  40,25  0/0  CO«,  im  Cruor  38,1 0/0  COi.  Die  Annahme, 
dass  diese  Analysen  die  wahre  Vertheilung  der  C(h  im  lebenden 
Blute  ausdrücken,  wird  dadurch  hinfällig,  dass  das  Blut  noch  vor 
der  Trennung  in  seine  Bestandtheile  auf  O^C.  abgektthlt  wurde;  bei 
einer  solchen  Temperaturänderung  werden  aber  die  CO2 -haltigen  Ver- 
bindungen des  Blutes  und  des  Plasma  in  verschiedener  Weise  in 
ihrer  Dissociationsspannung  beeinflusst,  und  es  resultirt  daraus  eine 
geänderte  Vertheilung  der  COt  im  Blute.  Die  Hauptsttttze  dieser 
Behauptung  liefert  mir  die  Arbeit  Gaule's^,  welcher  bei  höheren 
Temperaturen  die  Kohlensäurespannung  des  bei  0®  C.  abgeschiedenen 
Serums  wesentlich  niedriger  fand,  als  die  des  zugehörigen  Blutes. 
Niemand  wird  zweifeln,  dass  im  Momente  der  Scheidung  die  Span- 
nung der  Kohlensäure  identisch  war.  —  Abgesehen  von  den  oben 
genannten  Versuchen  FriSdeeicq's  kennen  wir  nur  die  Vertheilung 
der  Gase  im  geronnenen  Blute,  doch  erscheint  dieselbe  hier  fttr  die 
CO2  nicht  merklich  verschieden  von  FiufiDifiRicQ's  Befund. 

Die  erste  charakteristische  Thatsache,  welche  die  Untersuchung 
des  Serum  lehrte,  ist  seine  fast  vollkommene  Freiheit  von  Sauer- 
stoff, Stickstoff  enthält  es  in  ähnlicher  Menge  wie  das  Blut;  sein 
Gehalt  an  Kohlensäure  ist  stets  grösser  als  der  des  Blutes,  aus  wel- 
chem es  gewonnen  wurde,  doch  ist  der  Unterschied  nicht  gross  ge- 
nug, um  die  Annahme  zu  gestatten,  die  Kohlensäure  des  Blutes  sei 
ausschliesslich  in  seinem  Serum  enthalten. 

Die  Kohlensäure  des  Serums  kann  durch  Evacuiren  nicht  voll- 
ständig gewonnen  werden;  ein  Theil  entweicht  nur  nach  Znsatz  einer 


1  Ljftoy  Fai^^aicQ,  Becherches  sur  la  Constitution  du  Plasma  sangoin  p.  50, 51. 
Paris,  Leipzig  1878. 

2  Gaule,  Arch.  f.  (Anat.  u.)Phy8iol.  1878.  S.  476. 
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Säure  oder  nach  Zusatz  von  Blnt,  dessen  Hämoglobin  als  schwache 
Sinre  wirkt 

Als  Beispiel  flihre  ich  die  beiden  vergleichenden  Analysen  des 
Blutes  nnd  seines  Serums  von  Schoeffer^,  die  ersten,  welche  ver- 
öffentlicht wurden,  an. 


COt  im  Serum 

COt 
im  Blute 

Auspumpbare 

Gebundene 

Total 

I. 
n. 

13,4 
21,1 

31,3 
21,9 

44,7 
43,0 

34,5 
35,0 

2  Analysen  von  Prbter^  zeigen  auch  ein  Verhältniss  der  aus- 
zur  gebundenen  CCh  wie  2:3  bis  4.    Pflüger^  fand  da- 
gegen in  2  Analysen  des  Serums  aus  arteriellem  Hundeblute 
44,6  <yo  auspumpbare  und  4,9<^/o  geb.  CO2 
35,20/0  ,  ,     9,30/0      ,    CO2 

Die  Verschiedenheit  der  Resaltate  beruht  wesentlich  auf  der  kräfti- 
geren Wirkung  der  FFLüOEs'schen  Pumpe,  zum  Theil  aber  auch  darauf, 
dass  die  sich  dissociirenden  Carbonate  des  Serums  ihre  Kohlensäure 
leichter  abgeben,  weon  sie  sich  in  concentrirter  Lösung  befinden.  Die 
Trockenapparate  der  PFLüOER^schen  Pampe  bedingen  aber  eine  im  Laufe 
des  Auspumpens  stetig  zunehmende  Concentration  der  Lösung.  Die  Be- 
deutung dieses  letzteren  Momentes  warde  auf  PflI^oer's  Veranlassung  von 
mir  4  untersucht 

Zu  diesem  Zwecke  wurde  vor  Beginn  des  Auspnmpens  dem  Serum 
soviel  destillirtes  Wasser  zugesetzt,  dass  es  zu  Ende  der  Operation  noch 
nicht  die  anfilngliche  Concentration  wieder  erlangt  hatte.  Als  Verhältniss 
^er  auspnmpbaren  zur  festgebundenen  Kohlensäure  fand  ich  die  Zahlen 

19,9:    6,9 

22,0  :  12,4 

22,5:  13,5 

26,9:  17,0. 
Man  sieht,  diese  Verhältnisszahlen  stehen  in  der  Mitte  zwischen  den 
von  PflOgeu  und  den  beiden  Schülern  Lüdwig^s  gefundenen,  nähern  sich 
aber  mehr  den  ersteren,  woraus  hervorgeht,  dass  der  kräftigeren  Wirkung 
der  PFLüOEB'schen  Pompe  der  Hauptantheil  an  seinen  abweichenden  Re- 
sultaten beizumessen  ist. 


1  ScHOXFVEB,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.,  mathem.-naturwiss.  Gl.  XLI.  S.  589 
(616)  1860. 

2  Pbkyeb,  Ebenda  XLIX.  S.  27. 

3  E.  PPLüesBy  Ueber  die  Kohlens&nre  des  Blutes  S.  11.  Bonn  1864. 

4  N.  ZüKTz,  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wies.  1867.  S.  529. 
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Den  Sanerstoffgehalt  klaren  Hundeblntsemms  ermittelte  Pflü- 
GER^  einmal  zu  0,2^/0  neben  2,2<^/o  Stickstoff.  Ich  üsuid  in  einem 
der  obigen  Versuche  0,1  o/o  Sauerstoff.  Da  das  Eindringen  von  Luß- 
spuren  bei  dem  lange  fortgesetzten  Evacuiren  sehr  wohl  denkbar  ist, 
könnte  man  die  kleinen  Sauerstoffmengen  als  Verunreinigungen  an- 
sehen und  das  Serum  für  ganz  sauerstofffrei  halten,  wie  dies  Preter- 

gethan  hat  PflOger^  wider- 
legt diese  Annahme  durch  den 
Hinweis  auf  die  Thatsache,  dass 
die  Dissociationsspannung  des 
Oxyhämoglobins  in  den  Blut- 
körperchen eine  erhebliche  ist 
Ein  dieser  Spannung  entspre- 
chender Sauerstoffgehalt  mnss 
im  Plasma  stets  vorhanden  sein. 
Man  wflrde  voraussichtlich 
mehr  Sauerstoff  im  Serum  fin- 
den, wenn  man  dasselbe  bei 
der  Temperatur  des  Körpers 
statt  bei  0«  C.  (der  unteren 
Dissociationsgrenze  des  Oiy- 
hämoglobins)  von  den  Blutkör- 
perchen abscheiden  würde. 

In  allen  oben  mitgetheflteo 
Versuchen  wurde  das  zur  Seram- 
gewinnnng  bestimmte  Blut  direct 
ans  den  Arterien,  ohne  mit  Luft 
in  Berührung  gekommen  zu  sein, 
über  Quecksilber  in  hohen  Glia- 
cylindem,  die  sich  oben  in  ein 
enges  Rohr  mit  Olashahn  oder 
Kautschukklemme  verjüngten , 
aufgefangen. 

Nachdem  sich  das  Serum  vom 
Blutkuchen  getrennt,  wurde  das 

Flg.  «.    Apparat  ^n^A^^ß^meY^rer  identi.cher    ^^^^^  ^^^^  ^^  ^^^^  ^^^  ^^ 

weder  einfach  ins  Vacnum  der 
Pumpe  gesogen  (PflI^ger)  oder,  in  Lüdwig^s  Laboratorium,  durch  Dmck 
von  unten  eingegossenen  Quecksilbers  in  die  Messgefässe  der  Pnmpe 
verdrängt. 

Wo  mehrere  identische   Portionen   Blutes  gleichzeitig   aufgefangen 


1  E.  Pplügbb,  Arch.  f.  d.  ffes.  Physiol.  I.  S.  73. 

2  W.  Prbtek,  Centralbl.  f  d.  med.  Wiss.  1866.  S.  321. 
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werden  müssen;  eignet  sieb  am  besten  der  Ton  Alsx.  ScHiaor^  angege- 
bene Apparat  (S.  46). 

Man  sieht^  derselbe  stellt  einfach  ein  commnnicirendes  Röhrensystem 
dar;  das  Quecksilber  sinkt,  durch  das  von  oben  eintretende  Blut  verdrängt, 
gleiehmässig  in  allen  Röhren,  indem  es  sich  durch  die  untere  gemein- 
schaftliche Mündung  entleert. 

Von  den  zwei  mit  Hülfe  dieses  Apparates  gewonnenen  Blutportionen 
wurde  die  eine  sofort  durch  Schütteln  mit  dem  im  Rohre  restirenden 
Quecksilber  defibrinirt.  Die  andere  wurde  in  Eiswasser  bis  zur  Ab- 
scheidung des  Serums  aufbewahrt. 

In  7  Versuchen  Alex.  Schmidt's  verhielt  sich  die  Kohlensäure 
des  Serums  zu  der  des  zugehörigen  Blutes  wie  0,80  bis  0,95  :  100,  im 
Mittel  wie  0,87  :  100.  Wollte  man  annehmen,  die  Blutkörperchen 
seien  frei  von  CCh,  so  käme  man  zu  dem  Resultate,  dass  im  Blute 
im  Mittel  87,  im  Maximum  95  Vol.-^/o  Serum  enthalten  seien.  Dies 
ist  unmöglich,  da  allein  das  trockene  Hämoglobin  der  Blutkörper- 
chen bei  Hunden  14^/o  des  Blutes  ausmacht;  sonach  ist  durch  diese 
Versuche  bewiesen ,  dass  auch  die  Blutkörperchen  Kohlensäure  ent- 
halten. 

Dasselbe  lehren  gleichzeitig  und  unabhängig  von  den  Sghmidt'- 
schen  von  mir^  ausgeführte  Versuche,  in  welchen  ich  das  in  einem 
Cylinder  über  Quecksilber  aufgefangene  Blut  gerinnen  Hess  und  nach 
Abscheidung  des  Serums  dieses  in  die  Pumpe  saugte  und  entgaste. 
Dann  wurde  durch  heftiges  Schütteln  mit  Quecksilber  in  dem  ver- 
schlossenen Cylinder  das  Coagulum  zertrümmert  und  der  so  ver- 
flüssigte Cruor  ebenfalls  evaouirt. 

Die  Versuche  ergaben 

I.  im  Cruor  42,4  «/o  CO2,  im  Serum  50,5  «/o  CO«, 
n.   „         „      51,2  0/0  CO2,    „         „       57,2  0/0(70-2. 

Da  der  Cruor  nur  wenig  an  Serum  enthielt,  ist  durch  diese  Zah- 
len ein  ziemlich  grosser  Gehalt  der  Blutkörperchen  an  COi  darge- 
than. 

1  Albx.  Schmidt,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.,  mathem.-phy9.  Gl.  XIX.  S.  30. 
1867. 

2  ZvNTz,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1867.  S.  529. 
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FÜNFTES  CAPITEL. 

Ueber  den  Zustand,  in  welchem  die  einzelnen 
Gase  im  Blute  enthalten  sind. 


I.  Der  Sauerstoff. 

Als  Magnus^  den  Nachweis  geführt  hatte,  dass  ans  Blat  erheb- 
liche Mengen  SanerstoJBTgas  gewonnen  werden  können,  weit  grössere, 
als  ein  gleiches  Volum  Wasser,  welches  mit  atmosphärischer  Luft 
gesättigt  ist,  enthält,  glaubte  er  dennoch,  dies  Gas  sei  nicht  chemisch 
mit  dem  Blute  verbunden,  sondern  nur  mechanisch  absorbirt;  auch 
Marchand^  sprach  sich  in  demselben  Sinne  aus,  während  Gat-Lus- 
SAc  in  Vertheidigung  der  alten  LAvoisiBR'schen  Theorie  betonte,  dass 
der  AbsorptionscoSf&cient  wässeriger  Flüssigkeiten  viel  zu  niedrig 
sei,  um  die  physikalische  Absorption  solcher  Sanerstoffmengen  zu  ge- 
statten. Es  ist  das  Verdienst  von  Jusxus  Liebig^,  die  MAGNus'schen 
Versuche  richtig  gedeutet  und  zuerst  scharf  und  klar  ausgesprochen 
zu  haben,  dass  der  SauerstoJBT  im  Blute  durch  schwache  chemische 
Affinität  gebunden  enthalten  ist.  Er  vergleicht  die  Bindung  des 
Sauerstoffs  durch  einen  ihm  unbekannten  Bestandtheil  des  Blutes 
ganz  richtig  mit  jener  der  Kohlensäure  durch  Lösungen  von  phos- 
phorsaurem Natron  und  des  Stickoxyds  durch  Lösungen  von  Eisen- 
vitriol. 

Er  sagt  weiter,  wenn  man  behaupte,  das  Blut  enthalte  den  Sauer- 
stoff nur  physikalisch  absorbirt,  so  mttsse  man  zeigen,  dass  dasselbe 
in  Berührung  mit  reinem  Sauerstoff  5  mal  mehr  absorbire,  als  an  der 
atmosphärischen  Luft,  was  nach  allem  bisher  Bekannten  sehr  un- 
wahrscheinlich sei.  —  Sechs  Jahre  später  hat  L.  Meter,  ohne  Liebig's 
Darlegungen  zu  kennen,  durch  seine  absorptiometrischen  Versuche 
streng  bewiesen,  dass  der  Gehalt  des  Blutes  an  Sauerstoff  bei  wech- 
selndem Drucke  nur  sehr  geringe  Aenderungen  erfährt,  dass  also  der 
grösste  Theil  desselben  in  der  That  chemisch  gebunden  ist. 

Fernst^  hat  die  Resultate  Lothar  Meyer's  bestätigt     Eine 

1  G.  Maguxts,  Ann.  d.  Physik  XL.  S.  583. 1837,  LXYI.  S.  177. 1845. 

2  F.  Mabchavd,  Joum.  fT  pract.  Chemie  XXXV.  S.  385. 1845. 

3  Gat-Lüsbac,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  (3)  XI.  p.  5. 1844. 

4  JusTüs  LiEBio,  Ann.  d.  Chemie  u.  Pharm.  LXXIX.  S.  1 12. 1851. 

5  E.  Febnbt,  Ann.  d.  sc.  nat  (4)  YIII. ;  im  Auszug  vom  Verf.  selbst  in  Journ.  de 
physioLin.  1860. 
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weitere  Illustration  erfahren  dieselben  durch  die  Entdeckung  der 
Wirkung  des  Eohlenoxydgases,  durch  welches,  wie  Gl.  Bernard  ^ 
nnd  Hoppe-Seyler2  zeigten,  der  Sauerstoff  aus  dem  Blute  verdrängt 
wird,  indem  ein  gleiches  Volum  CO  in  dasselbe  eintritt. 

Nachdem  es  dann  Hoppe-Setler  gelungen  war,  das  Hämoglo- 
bin omzukrystallisiren  und  dadurch  rein  darzustellen,  bewies  er,  dass 
dieser  Farbstoff  den  Sauerstoff  locker  chemisch  bindet  und  im  Va- 
cuum  wieder  abgibt.  Die  mit  der  Bindung  und  Abgabe  des  Sauer- 
stoffs seitens  des  Hämoglobins  verbundenen  Farbenänderungen  des 
Blutes  sind  S.  55,  Band  IV.  1  besprochen. 

Eine  genaue  Ermittelung  der  vom  Hämoglobin  gebundenen 
Sauerstoffmengen  hatte  mancherlei  Schwierigkeiten  zu  fiberwinden, 
die  Zahlen  fielen  verschieden  aus,  je  nachdem  man  aus  vorher  mit 
Sauerstoff  gesättigtem  Hämoglobin  diesen  durch  Auspumpen  resp. 
Einwirkung  von  Kohlenoxyd  wieder  zu  gewinnen  suchte,  oder  die 
Sauerstoffinenge  bestimmte,  welche  gasfreie  Hämoglobinlösungen  ab- 
Borbirten.  Die  letztere  Methode,  von  Preter^  angewandt,  gab  höhere 
Werthe  als  die  andere,  deren  sich  Hoppe-Seyler*,  Dtbkowsky*, 
Strassburg^  bedienten.  Der  Unterschied  ist  durch  die  niemals  ganz 
zu  vermeidende  mit  Sauerstoff  bindung  verbundene  Zersetzung  des 
Oxyhämoglobins  bedingt,  die  natürlich  bei  der  Zufuhr  von  Sauer- 
stoff die  Zahl  zu  gross,  bei  der  Auspumpung  des  vorher  gesättigten 
Hämoglobins  dieselbe  zu  klein  erscheinen  lässt 

Hoppe-Seyler  fand  durch  Auspumpen  einer  dttnnbreiigen  £jry- 
stallmasse  auf  100  gr  Hämoglobin  108,4  ccSanerstoff  (O^und  0,76  m) 
bei  mit  Papier  gut  ausgepressten  Krystallen  76,9  cc,  bei  unter  0<^  C. 
getrockneten  und  pulverisirten  Krystallen  54,2  cc  0.  Die  Krystalle 
sind  also  um  so  ärmer  an  Sauerstoff,  je  weniger  Wasser  sie  enthal- 
ten oder,  was  Hoppe-Seyler  wahrscheinlicher  scheint,  sie  halten  im 
letzteren  Falle  ihren  Sauerstoff  fester,  resp.  oxydiren  sich  unter  Ver- 
brauch desselben. 

Dybkowsky  fand  156,6  cc  0  auf  100  gr  Hämoglobm.  Strass- 
BURo'g  Zahlen  beziehen  sich  auf  das  Hämoglobin  des  Pferdes;   sie 

t  Cl.  Bebnasd,  Le^ns  sur  les  effets  des  substances  toxiques  et  m^dicamenteuses 

f.  t84.  Paris  1857  und  Le^ns  sur  les  liquides  de  rorganisme  I.  p.  365,  ü.  p.  427. 
ari8l859. 

2  Hofpb-Sbtleb,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XI.  S.  288,  XUI.  S.  104. 

3  Pbbybb,  De  Haemoglobino  observationes  et  experimenta  p.  19.  Bonnae  1866. 

4  HoFPB-SxTLEB,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXIX.  S.  598  und  Med.-chem.  Unters. 
n.S.  191.1867. 

5  W.  Dybkowsky,  Hoppe-Seyler's  med.-chem.  Unters.  I.  S.  1 17. 1866. 

6  G.  Stbassbubg,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  lY.  S.  454. 1871. 
Hmndbiieh  der  Phyiiologie.    Bd.  lY».  4 
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schwanken  zwischen  88,52  and  44,83  cc  Sauerstoff  auf  100  gr  Hä- 
moglobin.   Preyer's  Werthe  waren  180,3,  resp.  172,4  cc  0. 

WoKM  Müller^  fand  im  Hämoglobin  aus  Hundeblnt  einmal  121, 
das  andere  Mal  128  cc  0  auf  100  gr. 

Hoppe-Setler  &  Preyer  suchen  aus  diesen  schwankenden  Zah- 
len dadurch  den  richtigen  Werth  fttr  die  von  Hämoglobin  gebundene 
Sauerstoffmenge  zu  ermitteln,  dass  sie  annehmen,  dieser  Sauerstoff 
sei  nach  bestimmten  Atomyerhältnissen  gebunden  und  zwar  auf  i 
Atom  Eisen  des  Hämoglobins  2  Atome,  also  1  MolektU  Sauerstoff l 
Bei  einem  Eisengehalte  des  Hämoglobins  von  0,42  <)/o  berechnet  sich 
so  auf  1  gr  Hämoglobin  ein  Sauerstoffgehalt  von  0,0024  gr  »-  1,67  oc. 
Den  besten  experimentellen  Beweis  fttr  die  Richtigkeit  dieser  Rech- 
nung liefern  die  sehr  sorgfältigen  Untersuchungen  Hüfner's^  Im 
Mittel  aus  10  Bestimmungen  fand  er,  nach  Abzug  der  von  der  Lö- 
sung physikalisch  absorbirten  Mengen,  auf  1  gr  Hämoglobin  1,21  ce 
0  (0<>  und  1  m)  =  1,59  cc  bei  Atmosphären -Druck.  HOfner  sät- 
tigte die  Lösungen  mit  Sauerstoff,  den  er  dann  durch  combinirte 
Wirkung  des  Kohlenoxyds  und  der  Quecksilberpumpe  daraus  wieder 
gewann.  Demgemäss  sind  seine  Zahlen,  wie  er  ausfuhrlicher  dar- 
legt, Minimalwerthe  und  kommen  als  solche  der  obigen  theoretischen 
Zahl  nahe  genug,  um  dieselbe  als  richtig  zu  bestätigen. 

Wie  Preyer^  zuerst  erwähnt  hat,  muss,  die  Richtigkeit  unserer 
Annahme  über  die  Sauerstoffbindung  des  Hämoglobins  vorausgesetzt, 
der  Sauerstoff  des  Blutes  stets  gleich  oder  kleiner  sein,  als  die  Menge, 
welche  sein  Hämoglobin  nach  obiger  Berechnung  binden  kann.  In 
einigen  Versuchen  Schoeffer's,  wo  dieser  Forscher  den  Eisengehalt 
berücksichtigt,  ist  dies  in  der  That  der  FalL  PflOger^  bespricht 
ausführlicher  den  Zusammenhang  zwischen  0%  und  ^i^-Gehalt,  resp. 
specifischem  Gewichte  des  Blutes,  und  zeigt  durch  Vergieichung  der 
Durchschnittswerthe  aus  einer  grösseren  Zahl  von  Bestimmungen, 
dass  arterielles  Blut  nahezu,  aber  nicht  ganz  so  viel  Sauerstoff  ent- 
hält, als  sein  Hämoglobin  zu  binden  vermag. 

N.  Gr^hant^  benutzte  den  Sauerstoffgehalt  und  die  (7(9-Bindung 
geradezu  zur  Bestimmung  der  Hämoglobinmenge. 


1  WoBM-MüLLSR,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  XXU.  S.  351. 1870. 

2  Die  Versuche  von  Jollt  (Compt.  rend.  1879. 19.  Mai),  den  Eisengehalt  des 
Hämo|(lobins  als  Verunreinigung  hinzustellen,  verdienen  wohlk  eine  ernstliche  Be- 
rücksichtigung. 

3  HüFNBR,  Ztschr.  f.  phTsiol.  Chemie  I.  S.  317  u.  386. 1878. 

4  W.  Prbteb,  Centralbf.  f.  d.  med.  Wiss.  1866.  Nr.  21. 

5  E.  Pflügbr,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  69. 

6  N.  Grähant,  Compt.  rend.  LXXV.  p.  495. 
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Ausser  dem  Oxyhämoglobm  sind  noch  die  Verbindungen  des 
Hämoglobins  mit  2  andern  Gasen  genauer  untersucht,  die  oben  be- 
reits erwähnte  mit  Kohlenoxyd  und  die  von  L.  Hebmann  ^  entdeckte 
mit  Stickoxyd;  ausserdem  haben  Liebreich  &  Bistrow^  die  Existenz 
einer  analogen  Verbindung  mit  Acetylen  angezeigt,  jedoch  Genaueres 
darüber  nicht  mitgetheilt  Fttr  die  Verbindung  mit  0,  CO  und  iVO 
hat  L.  Hermann  dargethan,  dass  die  erstere  die  schwächste  ist  und 
durch  CO,  letzteres  aber  wiederum  durch  NO  verdrängt  wird.  Dies 
gilt  jedoch  nicht  mit  YoUer  Strenge,  denn  alle  3  Verbindungen  wer- 
den bei  etwas  ttber  0<)  G.  liegenden  Temperaturen  dissociirt,  und 
es  wird  folglich  auch  das  mit  schwächerer  Af&nität  angezog^ie 
Gas,  wenn  es  in  grossem  Ueberschuss  vorhanden  ist,  das  stärkere 
aus  der  Verbindung  verdrängen;  selbst  ganz  indifferente  Gase  und 
der  lufUeere  Raum  müssen  denselben  Effect  haben.  Dementsprechend 
lauten  auch  die  Angaben  Hoppe-Setler's^,  der  mittelst  seiner  Queck- 
sOberpumpe  und  allmählichen  Erhitzens  auf  90  — 100<>  G.  Eohlen- 
oxydgas,  aber  nur  etwa  den  10.  Theil  der  enthaltenen  Menge, 
aus  der  Hämoglobinverbindung  auspumpte.  Die  folgenden  Unter- 
sucher Lothar  Metern,  W.  Kühne*,  Pokrowskt«,  Nawrocki^  spre- 
chen sich  für  eine  so  feste  Bindung  des  CO,  noch  mehr  des  NO  aus, 
dass  man  glaubte,  das  mit  diesen  Gasen  verbundene  Blut  sei  zur 
Sauerstoffaufiiahme  dauernd  untauglich  geworden. 

DoNDEKS^  hat  diesen  Irrthnm  widerlegt  und  die  Richtigkeit  seiner 
Behauptung,  daas  alle  drei  Gasverbindimgen  bei  gewöhnlicher  Temperatur 
in  Dlasociation  begriffen  seien  und  der  Unterschied  nur  darin  bestehe, 
dass  die  Spannung  für  0-2  am  höchsten,  für  NO  am  niedrigsten  sei,  wurde 
alsbald  von  mir®  unter  Pflüger's  und  unter  Hermann's  Leitung  von  Podo- 
iiNSKi^*^  bestätigt.  Indem  ich  schliesslich  bis  60<)  G.  erwärmte,  konnte 
ich  dem  Blnte  alles  Kohlenoxyd  durch  lange  fortgesetztes  Pumpen  ent- 
ziehen. Das  Blut  zeigte  dann  im  Spectroscop  den  ST0KES*schen  Absorp- 
tionsstreif des  Hämoglobibs. 

Die  stärkere  Af&nität,  welche  CO  im  Vergleich  mit  Oj  dem 
Hämoglobin  gegenüber  zeigt,  hat  Claude  Bernard ^^  zur  quantita- 

t  L.  Hbrmaun,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1865.  S.  469. 

2  LoEBBEicH  &  Bistro w,  Ber.  d.  d.  ehem.  Ges.  1S68.  S.  220. 

3  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXIX.  1863. 

4  Lothab  Meter,  De  sanguine  oxydo  carbonico  infecto.  Breslau  1858  und 
Ztschr.  f.  rat.  Med.  (3)  V.  S.  23.  —  L.  Hermann,  Arch.  f.  Anat  u.  Physiol.  1865.  S.  469. 

5  Kühne,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXXIV.  S.  244. 

6  PoKBOwsKY,  Ebenda  XXXVI.  S.  497. 

7  Nawrocki,  Studien  a.  d.  physiol.  Institut  zu  Breslau  II.  S.  144. 

8  F.  C.  DoNDRRS,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  V.  S.  20. 1872. 

9  N.  ZuNTz,  Ebenda  S.  584.         10  S.  Podolinski,  Ebenda  VI.  S.  553. 

1 1  Cl.  Bernabd,  Le^ns  sur  les  liquides  de  Torganisme  I.  p.  365  etc.,  n.  p.  427  etc. 
Paris  1859. 
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tiyen  Bestimmung  des  im  Blute  enthaltenen  Sauerstoffs  benutzt  Man 
schtittelt  das  Blut  mit  etwa  seinem  doppelten  Volum  Kohlenoxjd- 
gas,  welches  über  Quecksilber  in  einem  Bohre  abgesperrt  ist  Nach 
einigen  Stunden  hat  das  CO  allen  Sauerstoff  aus  dem  Blute  Ter- 
drängt;  das  Gasgemisch  wird  nun  vom  Blute  gesondert  und  zuerst 
die  Kohlensäure  durch  Kalilauge  entfernt,  dann  der  Sauerstoff  nüt 
Elaliumpyrogallat  bestimmt  Die  Methode  ist  sehr  bequem  und,  wie 
F.  Nawbogki^  in  einer  unter  Lothar  Meyeb's  Leitung  ausgefiüuien 
Gontroluntersuchung  durch  Vergleichung  mit  der  Entgasung  doreli 
die  Quecksilberpumpe  ermittelt  hat,  ziemlich  genau.  Bei  länger  als 
24stttndigem  Stehen  mit  dem  CO  bildet  sich  COi  und  die  Sauerstoff- 
menge wird  zu  klein  gefunden^  (Cl.  Bernabd). 

Oben  wurden  schon  die  interessanten  Aufschltlsse,  welche  Ber- 
nabd nach  dieser  Methode  über  den  wechselnden  Sauerstoffgehalt 
des  Venenblutes  erhalten  hat,  erwähnt 

Bei  der  Zersetzung  des  Oxyhämoglobins  durch  Säuren  wird  der  grGsste 
Theil  seines  Sauerstoffs  fest  gebunden  (Lothas  Meteb^^  Pflüoeb  &  Zuntz^, 
Stbassbübq^).  Hoppe-Seyleb^  zeigte  als  Ursache  dieser  Erscheinung,  dasa 
Hämochromogen,  welches  durch  Einwirken  von  Säuren,  Alkalien,  Alkohol 
oder  Siedhitze  auf  sauerstofffreies  Hämoglobin  entsteht,  unter  Sanerstoff- 
bindung  in  Hämatin  übergeht  Stegeb  &  L.  Hebmann^  haben  weiterhin 
gezeigt,  dass  Siedhitze  dieselbe  Wirkung  wie  Säuren  auf  Oxyhämoglobin 
habe,  sowie  dass  CO  und  NO  unter  denselben  Verhältnissen  ebenfidb 
fest  gebunden  werden. 

Die  Gesetze  der  Dissociation  des  Oxyhämoglobins  sind  zuerst 
durch  F.  Holmgben^  an  defibrinirtem  Blute,  dann  durch  Wobm-Mül- 
LEB^  an  reinem  Hämoglobin  und  an  Blut,  endlich  durch  Paul  Bebt^^ 
in  sehr  umfassender  Weise  am  defibrinirten  Blute  und  im  lebenden 
Thiere  untersucht  worden. 

Aus  Wobm-Mülleb's  Versuchen  geht  hervor,  dass  wesentliehe 
Unterschiede  zwischen  Oxyhämoglobinlösungen  und  arteriellem  Blute 
nicht  existiren.  Er  fand,  dass  Oxyhämoglobinlösungen  bei  10 — 12^C. 
und  15  —  16  mm  Sauerstoffspannung  zu  8  Zehnteln  gesättigt  sind, 


1  F.  Nawbocki,  Studien  a.  d.  physiol.  Institut  zu  Breslau  II.  S.  144. 

2  Gl.  Bernabd,  Lebens  1.  c.  —  Vgl.  auch  W.  Pokbowsky,  Arch.  f.  pathoL  Anat 

XXXVI.  S.  482. 1866. 

3  L.  Mbtbb,  Die  Gase  des  Blutes  S.  12  ff. 

4  Pflügbb  &  ZuNTz,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  361 . 

5  Stbassbubo,  Ebenda  lY.  S.  454. 

6  Hoppb-Sbyleb,  Med.-chem.  Unters.  S.  540. 

7  Stbobb  &  L.  Hbbmann,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  X.  S.  86. 

8  HoLMOBEN,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XLyill.  S.  614. 1863. 

9  WoBH-MüLLEB,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  XXII.  S.351. 1870. 
10  Paul  Bbbt,  Pression  barom^trique  p.  683  etc.  Paris  1878. 
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aimähernd  derselbe  Grad  von  Sättigung  wnrde  beim  Blute  unter  den 
gleichen  Bedingungen  beobachtet.  Die  SanerBtoffspannung  des  Blutes 
wurde  nach  2  sich  gegenseitig  controlirenden  Methoden  untersucht^ 
indem  entweder  sauerstolSarmes  (Erstickungs-  oder  Venen-)Blut  mit 
atmosphärischer  Luft  oder  arterielles  Blut  mit  Stickstoff  geschüttelt 
wurde.  Im  letzteren  Falle  ward  die  gleichen  Sättigungsgraden  ent- 
sprechende Sauerstoffspannung  stets  niedriger  gefunden  als  im  erste- 
reu.  Diese  Differenz  beweist,  dass  das  Blut  mit  dem  Gase  nicht  bis 
zur  vollständigen  Ausgleichung  des  Druckes  geschüttelt  wurdet 

WoRM  MüLLEB  hat  allerdings  so  lange  geschüttelt;  bis  der  barome- 
trische Druck  des  Gases  sich  nicht  mehr  merklich  änderte,  dies  Kriterium 
ist  aber  gegenüber  der  Langsamkeit,  mit  der  sich  geringe  Differenzen 
der  Gasspannung  selbst  beim  heftigsten  Schütteln  ausgleichen,  nicht  em- 
pfindlich genug;  da  der  Sauerstoff  meist  nur  2 — 3<>/o  des  Gasvolums  aus- 
machte, so  bedeutet  eine  Druckschwankung  von  1  mm,  wohl  die  äusserste 
Grenze,  welche  Worm-Mülleb  ohne  Scala  und  Fernrohr  ablesend  bei  den 
Temperaturschwankungen  des  Gases,  welche  die  Gegenwart  des  Beobach- 
ters unvermeidlich  bedingt,  noch  wahrnehmen  konnte,  eine  Aenderung 
des  Sauerstoffgehaltes  um  Vi& — V20  des  Gesammtwerthes.  Wie  ungemein 
langsam  aber  die  vollkommene  Ausgleichung  der  Spannungen  bei  Disso- 
eiationen  erfolgt,  dafür  bietet  die  neuere  chemische  Literatur  Beispiele 
genug  «. 

Es  ist  demnach  im  Wesentlichen  wohl  zutreffend,  wenn  W.  Müller^ 
sagt:*  „Die  Unterschiede  der  Spannungen,  welche  bei  den  beiden  Me- 
thoden zum  Vorschein  kommen,  können  nur  in  den  Widerständen 
begründet  sein,  welche  sich  der  Verbreitung  des  Sauerstoffs  innerhalb  des 
Plasmas  und  innerhalb  der  Masse  der  Blutscheiben  entgegen  setzen.^ 

Unrichtig  ist,  wie  oben  dargelegt,  die  aus  Müller's  Darstellung 
Bich  ergebende  Idee,  als  ob  auch  ausdauerndes  Schütteln  den  bei 
beiden  Methoden  auftretenden  Unterschied  in  den  Spannungen  nicht 
beseitigen  würde.  Eben  so  wenig  kann  man  dem  beistimmen,  wenn 
WoRM- Müller  aus  der  Schwierigkeit,  das  Blut  vollkommen  mit 
Sauerstoff  zu  sättigen,  folgert,  dass  die  Ausgleichung  der  Sauerstoff- 
spannung innerhalb  jedes  einzelnen  Blutkörperchens  viele  Zeit  erfor- 
dere. Die  Unrichtigkeit  dieser  Anschauung  ergibt  sich  (wie  Pflügek^ 
dargethan  hat)  daraus,  dass  innerhalb  der  Lungen,  wo  das  Blut  in 
den  Capillaren  so  vertheilt  ist,  dass  jeder  Capillarfaden  nicht  viel 
dicker  als  ein  Blutkörperchen  ist,  die  fast  vollkommene  Sättigung 
mit  Sauerstoff  in  wenigen  Secunden  erfolgt    Das  Hindemiss  liegt 

1  Vg^  die  Bemerkungen  von  Dondbbb,  Arch.  f.  d.  gea.  Physiol.  V.  S.  25. 

2  Vgl.  oben  S.  19. 

3  WOBM-MÜLLBB  1.  c.  S.  376. 

4  E.  PflOobb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  43. 1872. 
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also  nicht  in  der  Langsamkeit  der  Wanderang  im  Bln&örperchen,  son- 
dern in  der  nicht  hinreichend  innigen  Bertthmng  von  Gas  und  Blut  beim 
Schütteln  beider  mit  einander.  Man  bedenke ,  am  die  Feinheit  der 
Vertheilung  in  den  Capillaren  würdigen  zu  können,  dass  schon  ein 
sehr  intensives  Schütteln  dazn  gehört,  wenn  durchschnittlich  die 
Flüssigkeit  dadurch  bis  zur  Feinheit  frei  üallender  Tropfen  vertheilt 
werden  soll.  Ein  solcher  Tropfen  misst  aber  ca.  50  cbmm,  enthält 
also  ca.  250  Millionen  Blutkörperchen.  In  jedem  Badius  desselben 
hätte  also  der  bis  zum  Centrum  vordringende  Diffusionsstrom  eine 
Schicht  von  ca.  400  hinter  einander  gelegenen  Blutkörperchen  zu 
passiren,  während  in  den  Capillaren  jedes  einzelne  an  der  Wand  der 
Lungenalveole  hinströmt,  nur  durch  die  feine  Capillarwand  von  der 
Luft  geschieden.  Trotz  der  mangelhaften  Ausgleichung  der  Span- 
nungen gehen  ausser  der  oben  schon  hervorgehobenen  Analogie  zwi- 
schen Blut  und  reinem  Hämoglobin  zwei  Thatsachen  unwiderleglich 
aus  W.  MOller's  Versuchen  hervor:  Die  vom  Blute  chemisch  gebun- 
dene Sauerstoffmenge  sinkt 

1.  mit  sinkendem  Partialdruck  des  Sauerstoffs  in  der  Luft, 

2.  mit  steigender  Temperatur. 

Worm-Müller's  Versuche  lassen  eine  wesentliche  Lücke,  das 
ist  die  Bestimmung  der  Tension  des  Sauerstoffs  in  damit  gesättigter 
Hämoglobinlösung  bei  der  Temperatur  unseres  Körpers.  Paul  Bert^ 
hat  Versuche  hierüber  angestellt:  Sättigung  des  Blutes  zu  ^/lo,  welche 
bei  Zimmertemperatur  (in  Uebereinstimmung  mit  W.  Müller)  einem 
Partialdruck  von  14 — 16  mm  entsprach,  wurde  bei  Körpertemperatur 
erst  durch  einen  Partialdruck  von  etwa  100  mm  erreicht,  während 
bei  15  mm  das  Blut  bei  Körpertemperatur  nur  etwa  zur  Hälfte  mit 
Sauerstoff  gesättigt  ist. 

P.  Bert  hat  femer  auch  den  Einfluss  höherer  Sauerstoffspan- 
nungen untersucht  und  geftmden,  dass  hierbei  der  Sauerstoffgehalt 
des  Blutes  annähernd  um  solche  Werthe  steigt,  welche  den  Absor- 
ptionsco^'f&cienten  entsprechen,  dass  demnach  bei  höherem  Drucke  die 
chemisch  gebundene  Saaerstoffmenge  nicht  weiter  zunimmt 

In  voUkommner  Harmonie  mit  den  Experimenten  am  defibrinir- 
ten  Blute  sind  P.  Bertis  Befunde  am  lebenden  Thiere,  welche  be- 
weisen, dass  hier  die  Bedingungen  der  Sauerstoffaufiiahme  diesel- 
ben sind. 

Aus  den  nebenstehenden  nach  Paul  Bert^  verkleinerten  Curven 


1  P.  Bbrt,  Pression  barom^triqae  p.  683  etc. 

2  P.  Bbbt,  Ebenda  p.  69t.  Fig.  49. 
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ersieht  man  das  Wachsen  des  Sauerstoffgehaltes  im  Blute  mit  stei- 
gendem Partialdrack  dieses  Gases.    Die  Zahlen  der  Abscisse  drücken 
den  Luftdruck  in  cm  Quecksilbers,  durch  5  dividirt  also  den  Partial- 
drack des  Sauerstoffs  aus, 
die  Ordinaten  die  relative 
Sättigung  des  Blutes  mit 
Sauerstoff,  wobei  fttr  den 
Sauerstoffgehalt,  den  es 
in  Berührung    mit   Luft 
von  76  cm   Druck    ent- 
hält, die  Zahl  100  gesetzt 
wurde.      Die    geringere 
Sättigung   des   lebenden 
Blutes  verglichen  mit  dem 
bei  Körpertemperatur  ge- 
schüttelten    defibrinirten 
hat  ihren  Grund  wesenlr 
lieh  darin,  dass  die  Luft 
der  Lungenalveolen  ärmer        '*^      ^*^      ^^      ^^      ^^ 

A«  C«n^w.4.^4r  :«4.  *»!**  Ai^  FIf.  7.  SMieratoffgehalt  des  Blnt«!  all  Function  des  Laftdrucks. 
an  OaUerStOn  ist,  aiS  Uie  ^aefibrinirtesBlntbeiZimmer-,  JSdMselbebeiKdrpertempen- 
inSpirirte  ;     es     entspricht    *"'  ^  '^'^•^^**  ^^""^  ^^  ^*^""^  "''*"'  wechselndem  Drucke. 

also  der  im  arteriellen  Blute  gefundene  Sauerstoffgehalt  dem  Wech- 
selverkehr desselben  mit  einer  um  V& — V4  sauerstoffärmeren  Luft;,  als 
sie  Bebt  seiner  Gurve  zu  Grunde  gelegt  hat. 

Die  Versuche  P.  Bert's  beweisen  zur  Genüge,  dass  bei  Körper- 
temperatur die  Dissociationsspannung  des  Oxyhämoglobins  eine  sehr 
hohe  ist;  selbst  wenn  es  nur  zu  90 o/o  gesättigt  ist,  übersteigt  die 
Spannung  80  mm  Bg,  Man  wird  diese  Versuche  aber  nicht  zur  Be- 
uitwortnng  der  Frage  benutzen  können,  ob  in  der  Lunge  das  Hämo- 
globin sich  vollkommen  mit  Sauerstoff  sättige.  Pflüger  ^  hat  diese 
Frage  discutirt  und  gezeigt,  dass  man  sie  wahrscheinlich  verneinend 
beantworten  muss;  er  fand  nämlich,  dass  der  Sauerstoffgehalt  des 
arteriellen  Blutes  fortwährend  auf-  und  abschwankt,  und  die  Unter- 
schiede zwischen  zwei  Aderlässen  ebenso  gross  ausfallen  können, 
wenn  das  Blut  des  zweiten  Aderlasses  schon  zu  fliessen  beginnt,  ehe 
der  erste  beendet  ist,  als  wenn  mehrere  Stunden  zwischen  beiden 
Aderlässen  liegen.  Diese  wahrscheinlich  durch  die  Athmungsphasen 
bedingten  Unterschiede  im  Sanerstoffgehalt  des  Blutes  betragen  bis 
zu  2%. 


1  E.  Pplüobb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  70. 1868 
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Mehrere  französische  Forscher  haben  eben£allB  den  Wechselnden 
SauerstoJBTgehalt  des  arteriellen  Blates  constatirt;  die  zum  Theil  sehr 
grossen  Abweichungen  von  der  vollen  Sättigung,  welche  sie  finden, 
mögen  wohl  anf  behinderter  Athmung,  etwa  durch  das  Fesseln  des 
Thieres,  beruhen.  —  So  findet  Gr^hant^  bei  einem  Hunde 

bei  normaler  Athmung 16,3  ®/o  Sauerstoff, 

„    Athmung  reinen  Sauerstoffs    .    .    .    23,3  <^/o         „ 
.,    Sättigung  des  defibrinirten  Blutes 

mit  Sauerstoff 26,8  »/o 

P.  Bert^,  welcher  durchgehend  dieselbe  Grösse  der  Schwan- 
kungen wie  Pflüger  findet,  hat  auch  zuweilen  sehr  grosse  Unter- 
schiede. So  einmal  vor  der  Tracheotomie  15,1  <>/o,  nachher  20,3  ^jo  0 
im  arteriellen  Blute,  ein  andermal  16,0  <>/o,  resp.  23,4^0  0. 

Dass  in  der  That  die  Athemmechanik,  d.  h.  die  mehr  oder  we- 
niger vollkommne  Lüftung  der  Lungenalveolen  das  Bedingende  dieser 
Schwankungen  ist,  erhellt  aus  den  vergleichenden  Analysen  des  ar- 
teriellen Blutes  normal  athmender  und  apnoischer  Hunde  von  Aug. 
EwALD^  In  der  Apnoe  ist  der  Sauerstoffgehalt  stets,  wenn  auch  m 
wechselndem  Grade,  erhöht.  Die  Differenzen  schwanken  zwischen 
0,1  und  1,2  cc. 

Mit  dem  Gesagten  in  Harmonie  fand  Pflüoer  L  c,  dass  arteriel- 
les Hundeblut  bei  ausgiebigem  Schütteln  mit  Luft  seinen  Sanerstoff- 
gehalt  um  1 — 2  o/o  vermehrt.  Auch  Aug.  Ewald  sah  das  Blut  nor- 
mal athmender  Hunde  bis  zu  1,6  ^lo  Sauerstoff  beim  Schütteln  mit 
Luft  aufnehmen,  während  Blut  apnoischer  Thiere  nur  0,2  —  0,4  ®/o 
auftiahm. 

Da  der  Absorptionsco^fficient  des  normal  warmen  Blutes  für 
Sauerstoff  schwerlich  über  0,02  liegt,  kommt  die  in  Folge  höheren 
Sauerstoffgehalts  der  Alveolenlnft  gesteigerte  physikalische  Absor- 
ption dieses  Gases  im  Blute  gar  nicht  in  Betracht  Sie  würde,  selbst 
wenn  der  Sauerstoffgehalt  der  Alveolenlnft  um  5  ^/o  zunähme,  nur 
0,1  o/o  des  Blutvolums  betragen.  —  Gegen  diesen  Beweis  der  unvoll- 
kommnen  Sättigung  des  Blutes  mit  Sauerstoff  in  den  Lungen  lässt 
sich  nur  noch  das  Bedenken  erheben,  dass  vielleicht  der  mit  der 
Gerinnung  einhergehende  Sauerstoffverbrauch  im  Blute  bei  normal 
athmenden  Thieren  grösser  ist  als  bei  apnoischen. 

Wenn  das  Blut  in  den  Lungen  sich  nicht  vollkommen  ftlr  den  dort 

1  N.  Grähant,  Compt.  rend.  LXXV.  p.  495. 

2  P.  Bert,  Pression  baromätrique  p.  628. 

3  EwAij),  Ueber  die  Apnoe.  Inaug.-Diss.  Bonn  1873  u.  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol. 
VII.  S.  575. 
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herrschenden  Partialdmck  mit  Sauerstoff  sättigt;  muss  Verlangsamung  der 
Circnlation  den  Sauerstoffgehalt  arteriellen  Blutes  erhöhen.  In  der  Thal 
haben  Mathieu  &  Ubbaim  i,  als  sie  die  Girculation  durch  Reizung  des  peri- 
pheren yagusstumpfes  verlangsamten,  den  Sauerstoffgehalt  des  arteriellen 
Blutes  steigen  sehen.    Sie  theilen  folgende  Versuchsreihe  mit: 


Ruhe 

Beizung 

Ruhe 

Reisung 

Ruhe 

Pulsfrequenz 
ö    .    .    .    . 

COt    .   .   . 

260 

16,05 

46,05 

60 

18,82 
42,35 

260 

15,00 

44,38 

90 

17,36 
31,58 

260 

16,05 

34,00 

Ich  vermisse  in  der  Mittheilnng  von  Mathieü  &  Urbain  Angaben 
darüber,  ob  sie  sich  gegen  die  Verilnderungen  der  Athemmechanik,  welche 
jede  Girculationsstörung  im  Gefolge  hat,  geschützt  haben,  und  möchte 
deshalb  ihren  Versuchen  nicht  viel  Beweiskraft  zutrauen. 

Gegen  alle  diese  Gründe  haben  Herteb^  und  Hoppe-Setler^  die 
von  ihnen  gefundene  hohe  Sauerstoffspannung  des  arteriellen  Blutes 
als  Beweis  der  Sättigung  geltend  gemacht.  Wir  haben  oben  schon 
erwähnt,  dass  die  Dissociationsspannung  des  nur  zu  90  <^/o  gesättigten 
Blutes  den  von  Herter  ermittelten  Werthen  gleich  kommt,  wodurch 
seine  Schlussfolgerung  unberechtigt  wird.  Herter  bediente  sich  bei 
seinen  Versuchen  des  von  Pplüger  erfundenen,  von  Strassburg* 
beschriebenen  Aerotonometers.  Zweck  dieses  einfachen,  ingeniösen 
Apparates  ist  die  Spannung  der  Blutgase  dadurch  zu  ermitteln,  dass 
man  eben  dem  Körper  entströmtes  Blut  während  sehr  kurzer  Zeit, 
so  dass  die  postmortalen  Veränderungen  sicher  ausgeschlossen  sind, 
mit  einem  Gasgemisch  von  bekannter  Zusammensetzung  in  Diffusions- 
verkehr treten  lässt  und  dann  die  Veränderung,  welche  dies  Gasge- 
misch erlitten  hat,  bestimmt. 

Der  Apparat  besteht  im  Wesentlichen  aus  einer  Anzahl  Glasröhren 
von  ca.  60  mm  Länge,  12  mm  lichtem  Durchmesser,  welche  in  einer 
mit  Wasser  von  Körpertemperatur  gefttUten  Zinktonne  vertikal  so  auf- 
gestellt sind,  dass  sie  deren  unteren  Boden  durchbohren.  Von  diesen 
Röhren  sind  der  Einfachheit  halber  in  Fig.  8  nur  2  gezeichnet.  Oben 
veijüng^  sich  jede  Röhr^  und  ist  hier  durch  einen  GEissLEB^schen  Zwei- 
weghahn  a  abgesperrt.  Dicht  unterhalb  befindet  sich  ein  engeres  Seiten- 
röhr  mit  Hahn  (ß\  welches  zur  Entleerung  des  Gases  in  die  Eudiometer 
bestimmt  ist.     Das   durch   den  Boden  der   Tonne  hinabragende  untere 


1  Mattobü  &ÜBBAIN,  Compt.  rend.  LXXTV.  n.  190. 1872. 

2  £.  HsRTSB,  Ztschr.  f.  pbysiol.  Chemie  lU.  S.  98. 

3  Hofpb-Sbtlsr,  Ebenda  B.  105. 

4  Stbabsbubo,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  65.  1872. 
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Ende  von  a  ist  durch  Kautschuk  und  ein  zwischengeschaltetes  T-Bohr 
mit  dem  Olasröhrchen  f  yerbunden^  'welches  unten  in  Quecksilber  taucht. 
Der  seitliche  Schenkel  des  T-Rohrs  dient  in  aus  der  Abbildung  ersicht- 
licher Weise  zur  Verbindung  mit  einer  FttUkugel.    Die  oberen  Enden  je 


Ftg.  8.    PrLÜ0BK*8  AerotonomaUr. 

zweier  Röhren  sind  durch  ein  Oabelrohr  B  verbunden;  welches  denselben 
das  zu  untersuchende  Blut  zuführt.  —  Vor  dem  Versuche  werden  zwei 
Röhren  mit  zwei  verschiedenen  Gasgemischen  gefüllt,  so  zwar,  dass  im 
einen  die  Spannung  höher,  im  andern  niedriger  ist,  als  man  sie  im  Blute 
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erwartet.  Das  Blut  strömt  nan^  nachdem  die  Luft  durch  die  Neben- 
bohrnng  der  Hähne  a  verdrilngt  ist;  in  die  Röhren  a  ein^  rieselt  an  den 
Wänden  herab;  wobei  es  mit  dem  Gasgemisch  in  Diffusionsverkehr  tritt, 
nnd  entleert  sich  dann  dnrch  das  Rohr  /)  indem  es  über  das  absperrende 
Qoecksilber  emporsteigt.  Hier  kann  es  zn  weiteren  Versnchen  in  mit 
Quecksilber  gefüllten  Cylindern  (k)  aufgefangen  werden. 

Wir  haben  noch  auf  die  Resultate,  welche  Strassburg  mittelst 
dieser  Methode  für  die  C(h  des  Blutes  ennittelte,  zurückzukommen. 

Die  Sauerstoffspannung  berücksichtigte  er  nur  nebenbei  und  gab 
nur  Minimalwerthe  für  dieselbe,  indem  er  stets  fast  sauerstofffreie 
Gasgemische  in  den  Tonometerröhren  anwandte.  So  fand  er,  dass 
die  Sauerstoffspannung  im  arteriellen  Blute  höher  als  3,9  o/o»=29,6mm, 
im  venösen  Blute  höher  als  2,9  ^/o  =  22  mm  liegt  Herter  hat  nun 
gezeigt,  dass  die  Sauerstoffspannung  des  arteriellen  Blutes  wesentlich 
höhere  Werthe  erreichen  kann.  Seine  Zahlen,  ebenfalls  Minimal- 
werthe, schwanken  zwischen  2,2  und  10,44  ^/o  Sauerstoff  entsprechend 
16,7—79,3  mm  Partiardruck.  Für  das  wirkliche  Vorkommen  so  hoher 
Spannungswerthe  im  Blute  treten  noch  mehrere  Thatsachen  ein; 
Leconte  &  Demarquat^  injicirten  grössere  Gasmassen  unter  die  Haut 
oder  in  die  Peritonealhöhle  von  Thieren.  Der  Sauerstoffgehalt  injicir- 
ter  Luft  wurde  nach  24—48  Stunden  constant  und  betrug  4,0—6,9^/0. 

Injicirter  Stickstoff  enthielt  nach  24  Stunden  einmal  9,74^/0  0, 
in  einem  anderen  Versuche  nach  48  Stunden  8,04  <^/o  0,  in  einem 
anderen  nach  24  Stunden  9,09  <^/o  0.  Diese  grossen  Sauerstoffmengen 
können  dem  Stickstoff  nur  durch  Abdünstung  aus  dem  vorbeiströ- 
menden Blute  beigemengt  sein.  Das  mit  den  Gasmassen  in  Diffu- 
sionsverkehr tretende  Blut  ist  hier  nur  theilweise  arterielles.  In 
diesem  muss  also  die  Sauerstoffspannung  noch  höher  gewesen  sein, 
als  sie  in  den  Gasmischungen  gefunden  wurde,  d.  h.  sie  muss  wenig- 
stens 10^0  =76  mm  Hg  betragen  haben. 

Aehnliche  Resultate  erhielten  früher  schon  Boület  &  Clement^, 
sowie  John  Davt^,  später  Sertoli^  und  Max  Runge^ 

Der  relativ  hohe  Sauerstoffgehalt,  welchen  Pplüger  im  Speichel 
fand,  nämlich  0,6  <^/o,  ist  auch  nur  verständlich,  wenn  man  eine  hohe 
Spannung  dieses  Gases  im  Plasma  des  lebenden  Blutes  annimmt, 
wie  Pflüger®  bei  Besprechung  seiner  Speichelanalysen  ausführt.  — 

1  Gh.  Lbgontb  &  J.  Dkmasquat,  Arch.  g^n.  de  mdd.  (5)  XIY.  p.  Itl,  424, 545. 

2  CÜtirt  bei  Lbcontx  &  Demabqüat. 

3  Jomf  Dayt,  Philos.  Transact.  1823.  p.  496. 

4  £.  Sbbtou,  Hoppe-Seyler*8  med.-chem.  Unters,  ni.  S.  350. 

5  Max  Ruhgk,  Ztschr.  f.  Gyn&kol.  u.  Geb.  IV.  S.  75. 

6  E.  Pflüoeb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  11.  S.  176. 
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Das  venöse  Blut  des  rechten  Herzens  enth&lt  nach  den  S.  37  ange- 
führten  Versuchen  Schoepfer's  ll,9<>/o  0,  während  das  zugehörige 
arterielle  19,2  <>/o  0  enthält  und  noch  1,5  %  binden  konnte  (vgl,  S.  56). 
Das  venöse  Blut  ist  also  nur  zu  57 — 60  ^/o  mit  Sauerstoflf  gesättigt, 
es  würde  dem  entsprechend  in  ihm  der  Sauerstoff  nach  Paul  Bert's 
Versuchen  eine  Spannung  von  etwa  24  mm,  entsprechend  einer  At- 
mosphäre mit  3,2<^/o  Sauerstoffgehalt  haben,  wie  ein  Blick  auf  die 
Gurve  B  S.  55  zeigt;  hiermit  stimmt  sehr  schön,  dass  Stbassbubg 
als  Mittel  der  Sauerstoffspannung  des  venösen  Blutes  2,9  ^/o  fand, 
welche  Zahl,  wie  eben  S.  59  gezeigt  wurde,  ein  Minimalwerth 
ist,  während  Wolffberg^  mit  Hülfe  des  unten  zu  beschreibenden 
Lungenkatheters  bei  tracheotomirten  Thieren,  deren  venöses  Blut 
voraussichtlich  etwas  reicher  an  Sauerstoff  ist,  als  das  von  Schoef- 
FER  untersuchte  normal  athmender  Thiere,  den  mittleren  Maxi  mal - 
werth  3,6  ö/o  «- 27,4  mm  Partialdruck  ermittelte. 

Aus  dem  Gesagten  dürfen  wir  wohl  unbedenklich  den  Schluss 
ziehen,  dass  die  Dissociation  des  Oxyhämoglobins  im  lebenden  Kör- 
per genau  demselben  Gesetze  folgt,  wie  im  defibrinirten  Blute  und 
wahrscheinlich  auch  wie  in  den  Lösungen  reiner  Oxyhämoglobin- 
krystalle.  Dass  bei  den  letzteren  die  Concentration  einigen  Einflnss 
auf  die  Dissociationsspannung  übe,  ist  nach  Analogie  anderer  Disso- 
ciationserscheinungen  wahrscheinlich,  aber  noch  nicht  sicher  erwiesen. 
Ueber  die  Dissociationsspannung  des  Eohlenoxyhämoglobins 
geben  Versuche  von  Grehant^  interessanten  Aufschluss.  Er  Hess 
Hunde  Gemische  von  Luft  und  Eohlenoxyd  athmen  und  bestimmte 
die  Sauerstoffmengen,  welche  das  vor  und  während  der  Vergiftung 
entnommene  und  mit  Luft  geschüttelte  Blut  enthält  Die  Vermin- 
derung der  Sauerstoffaufnahme  nach  der  Vergiftung  zeigte,  wie  viel 
Hämoglobin  durch  CO  gesättigt  war.  Die  wichtigsten  Zahlen  fttr  die 
Vertheilung  des  Hämoglobins  zwischen  beiden  Gasen  sind 
bei  ^fiO'^loCO  in  der  Atmosph&re  11,4 »/oö,  10,7 > Co,  Tod  nach  22  Min. 
„    0,54 >  CO  ,      ,  „  6,8 «/oO,  Ibfl^/oCOy    ,        ,      52     , 

,    0,20  7o  CO  „     n  n  14,2  »/o  ö,  10,0  «/o  CO,  lebt  noch  nach  1 V«  St 

„    0,05  >  CO  n     n  n  15,4  >  0,  10,1  >  CO,  überlebt. 

,    Ofib^/o  CO  ,     n  n  17,1  >0,    4,7  o/o  CO,        „ 

n      0,0250/oCO    „        „  n  19,9  «/oC,      1,2  0/0  CO,  , 

Wie  viel  grösser  die  Affinität  des  CO  zum  Hämoglobin  ist,  als 
die  des  Sauerstoffs,  geht  aus  diesen  Versuchen  hervor;  bei  0,2  V 
CO  in  der  Atmosphäre,   d.  h.  wenn  der  Partialdruck  dieses  Gases 

1  SiBOFBiED  WoLPPBEKGj^rch.  f.  d.  ffe8.  Physiol.  rv.  S.  475. 


2  Gb^blajtt,  Gaz.  m^d.  d.  Paris  1 878.  No.  36  et  43. 
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100  mal  kleiner  ist,  als  der  des  Sauerstoffs,  bindet  das  Blnt  annä- 
hernd gleich  viel  von  beiden  Gasen. 

Wenn  auch  nur  ein  geringer  Bruchtheil  seines  Hämoglobins  mit  CO 
gesättigt  ist;  behält  Blut  nach  Zusatz  redncirender  Substanzen  die  beiden 
characteristischen  Absorptionsstreifen.  Hierauf  beruht  die  von  Vogel  ^ 
angegebene  Methode  des  Eohlenoxydnachweises  in  Luft,  welche  Wolff- 
HÜGEL-  als  die  beste  zu  hygienischen  Zwecken  bezeichnet,  „weil  solche 
Spuren  von  COy  welche  mit  Hülfe  der  Spectralprobe  des  Blutes  nicht 
mehr  nachweisbar  sind,  auch  keine  Vergiftungserscheinungen  veranlassen 
können".  Die  VooEL^sche  Probe  muss  aber  jedenfalls  mit  besonderen 
Cautelen  angestellt  werden,  wenn  sie  in  der  That  den  Anforderungen 
des  Hygienikers  genügen  soll.  —  Vogel  bestimmte  als  unterste  Grenze, 
bei  der  sein  Verfahren  positive  Resultate  gibt,  0,25  <yo  CO  in  der  Luft, 
Hoppe-Setler  findet,  dass  die  Empfindlichkeit  der  Probe  bis  unter  0,2  ^/o 
gesteigert  werden  kann;  bei  solchem  Gehalt  der  Luft  findet  aber,  wie 
die  obigen  Zahlen  Gr^hant's  beweisen,  noch  sehr  starke  Vergiftung  des 
Blutes  im  lebenden  Thiere  statt.  Erst  Hempel^  ist  es  gelungen,  die 
Empfindlichkeit  der  VoGEL'schen  Probe  bis  zu  0,05  <>/o  CO  in  der  Luft  zu 
steigern  und  zwar  dadurch,  dass  er  sehr  grosse  Mengen  der  (70  haltigen 
Luft  (ca.  10  1)  durch  das  in  einem  LiEBiG'schen  Ealiapparat  enthaltene, 
stark  verdünnte  Blut  leitet.  Er  findet  in  üebereinstimmung  mit  Gb£hai}t*s 
Angaben,  dass  im  lebenden  Thiere  durch  noch  geringere  Mengen  deut- 
liche Wirkungen  hervorgebracht  werden,  als  Grenze  fand  er  in  guter 
üebereinstimmung  mit  Gr£:hant's  auf  anderem  Wege  gewonnenen  Zahlen 
0,03  o/o  CO  in  der  Luft. 

Li  Bezug  auf  die  zahlreichen  Methoden,  welche  zur  quantitativen 
Bestimmung  des  Hämoglobins  angegeben  und  benutzt  worden  sind, 
kann  auf  den  ersten  Theil  dieses  Bandes,  Seite  44,  45,  49,  53,  67 
hingewiesen  werden.  Nur  2  Verfahrungsweisen ,  welche  wesentlich 
die  Sauerstoff  bestimmung  im  Auge  haben,  müssen  hier  erwähnt  wer- 
den. Das  eine  ist  die  Titrirmethode  von  Schützenberger  &  Ris- 
LER*,  welche  diese  Forscher  zunächst  auf  den  im  Wasser  absorbirten 
Sauerstoff  angewandt  haben,  dann  aber  auch  zur  Bestimmung  des 
Sauerstoffs  im  Blute  benutzten.  2  —  3  cc  sollen  zu  einer  Bestim- 
mung ausreichen  und  in  Folge  dessen  das  Verfahren  auch  ftlr  kli- 
nische Zwecke  brauchbar  sein,  wozu  es  in  der  That  Quincaud^  be- 
reits verwendet  hat. 

Nach  einer  Angabe  von  Malassez<^  hat  Qüincaüd  die  jedenfalls  sehr 
der  Gontrole  bedürfende  Beobachtung  genuicht,  dass  in  gewissen  Erank- 

1  Hbkm.  W.  Voghl,  Ber.  d.  d.  ehem.  Ges.  X.  S.  794. 1877,  XI.  S.  235. 1878. 

2  WoLEFHüGBL,  Ztschr.  f.  Biol.  XIV.  S.  506. 

3  Waltbb  Hsmpel,  Ztschr.  f.  analyt.  Chemie  1879.  S.  399. 

4  SchOtzbnbebgeb  &  Bisleb,  Gompt.  rend.  LXXYI.  17.  Febr.  1873  und  Ber.  d. 
d.  ehem.  Ges.  VI.  S.  198  u.  678,  sowie  Bull.  d.  1.  Soci^  chim.  XX.  p.  150. 1873. 

5  QumcAUD,  Gompt.  rend.  1873. 11.  Aug. 

6  Malassez,  Arch.  d.  pbysiol.  (2)  lY.  p.  4.  1877. 
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heiten  (Croup)  die  Aufnahmefähigkeit  des  Hämoglobins  fUr  Sauerstoff  her- 
abgesetzt sei.  Eine  andere  sehr  merkwürdige  Angabe  von  Risler  & 
ScHÜTZENBEROER  ist,  dass  sie  beim  Titriren  das  Doppelte  der  durch  Aus- 
pumpen gewinnbaren  Sauerstoffinenge  finden,  und  dass  im  ausgepumpten 
Blut  noch  ebenso  viel  Sauerstoff  durch  reducirende  Mittel  nachweisbar 
sei,  als  das  Vacnum  ihm  bereits  entzogen  hat. 

Die  Zuverlässigkeit  der  Methode  von  Schützenberger  &  Risler  Ist 
neuestens  von  J.  Eoenig  &  Mutschler  ^  bestritten  worden,  wogegen  Tie- 
MANN  &  Preüsse  2  darthaten,  dass  sie  ftir  Wasser  wenigstens  bei  vorsich- 
tiger Anwendung  gute  Resultate  gibt. 

Eine  andere  Methode  der  Sauerstoffbestinmiung,  welche,  wenn  sie 
sich  bewährt,  physiologischen  und  klinischen  Studien  ausserordentliche 
Vortheile  bieten  wird,  ist  von  Hüfner  angegeben  worden.  Derselbe^ 
zeigt,  dass  es  möglich  ist,  mit  Hülfe  der  spectrophotometrischen  Methode 
von  ViERORDT  nicht  nur  den  Gehalt  eines  Blutes  an  rothem  Farbstoff 
genau  zu  ermitteln,  sondern  auch  anzugeben,  wie  viel  von  diesem  Hä- 
moglobin in  reducirtem  Zustande  und  wie  viel  an  Sauerstoff  gebunden 
ist.  Das  Verfahren  hat  zur  Voraussetzung,  dass  man  das  Verhältniss  der 
Lichtabsorption  des  reducirten  und  des  Oxyhämoglobins  je  in  zwei  Spec- 
tralregionen  genau  bestimmt  und  diese  so  gewonnenen  Constanten  zur 
Bildung  zweier  Qleichungen  benutzt,  in  welche  die  für  die  fraglichen 
Spectralregionen  ermittelten  Extinctionscoefficienten  der  zu  analysirenden 
Blutlösung  eingehen.  Ein  von  Hüfner  construirter,  durch  Abbildungen 
erläuterter  Apparat  gestattet,  das  zu  untersuchende  Blut  ohne  Luftzutritt 
mit  ausgekochtem  Wasser  zu  untersuchen.  Zur  Messung  der  Absorptions- 
intensitäten dienen  jene  zwei  Spectralregionen,  wo  die  beiden  Hämoglo- 
binarten am  meisten  sich  unterscheiden,  {D^2  JS  —  Z>54  ^),  die  Stelle  des 
Stokes,  und  {DQSE—DldE)  die  Stelle  des  zweiten  Oxyhämoglobm- 
streifens. 

Die  wenigen  mitgetheilten  Versuchsergebmsse  stimmen  sehr  schön. 

Sauerstoffbindung  bei  Wirbellosen. 

Bei  vielen  Wirbellosen  spielen  eigenthümliche  Farbstoffe  dieselbe 
Rolle  als  Sauerstoffträger,  welche  dem  Hämoglobin  bei  den  Wirbelthieren 
zukommt. 

Genauer  untersucht  ist  der  blaue,  sauerstofftragende  Farbstoff  im 
Blute  der  Cephalopoden  und  Crustaceen,  welchen  L.  Fr£d£ricq4  Hämo- 
cyanin  genannt  hat.  Nach  Fr£d£ricq  ist  dieser  Stoff,  welcher  an  sich 
farblos,  durch  Sauerstoffaufnahme  eine  blaue  Farbe  annimmt,  der  einzige 
durch  Hitze  coagulirbare  Körper  im  Blute  dieser  Thiere ;  er  ist  kupfer- 
haltig  und  das  Kupfer  scheint  hier  die  Rolle  des  Eisens  im  Eblmoglobin 
zu  spielen.  —  Es  soll  leicht  gelingen,  am  lebenden  Thier  die  Entfärbung 
des  blauen  Blutes  durch  Erstickung  und  das  Wiederauftreten  der  blauen 

1  J.  KoBMio  &  S.  MuTBCHLEB.  BeT.  d.  d.  ehem.  Ges.  X.  S.  2017. 

2  TiEMAKN  &,  Pbeüssb,  Ebenda  XU.  S.  1 774. 

3  G.  Hüfner,  Ztschr.  f.  physiol.  Chemie  UI.  S.  1. 

4  L.  Fr^äricq,  Compt.  rend.  LXXXVH.  No.  25. 1878. 
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Farbe  bei  nonnaler  Athmnng  zu  constatiren.  Uebrigens  ist  FR^D^Rica 
nicht  der  Entdecker  dieser  interessanten  Substanz ;  Paul  Bebt  beschreibt 
sie  in  seinen  Lebens  sur  la  Physiologie  comparöe  de  la  respiration  von 
Sepia  officinalis  und  früher  schon  in  einer  mir  nicht  zn^nglichen  Mono- 
^aphie  ^ 

Bert  beschreibt  einen  anderen  Farbstoff  im  Blnte  der  Krabben; 
beim  Ansfliessen  ans  einem  abgeschnittenen  Bein  ist  er  bald  fast  farblos, 
bald  gelblich  bis  ins  hellbraune;  an  der  Luft  wird  er  schwarzbraun,  wie 
gewässerte  Dinte. 

JoLYET  &  Regnard  ^  beschreiben  ebenfalls  diese  Farbenänderung. 
^v^  haben  ausserdem  die  Aufnahmefähigkeit  dieses  gefärbten  Blutes  für 
Sauerstoff  studirt  und  finden  in  gesättigtem  Blute  der  Krebse  3,5  <^/o  Sauer- 
stoff, in  dem  des  Pagurus  2,4 — 4,4  ^/o  0. 


II.  Der  Stickstoff. 

In  den  älteren,  mit  weniger  guten  Methoden  angestellten  Blut- 
gasanalysen  finden  sich  durchgehends  höhere  Zahlen  fttr  den  Stick- 
stoff als  in  den  neueren.  Diese  letzteren  ergeben  im  arteriellen  und 
venösen  Blute  gleichmässig  l,8<^/o  Stickstoff  im  Durchschnitt,  und  wo 
wesentlich  höhere  Werthe  gefunden  werden,  darf  man  sie  unbedenk- 
lich auf  Verunreinigung  mit  eingedrungener  atmosphärischer  Luft  be- 
ziehen. 1,8%  Stickstoff  ist  aber  ungefähr  die  Menge,  welche  wir 
vermöge  des  Absorptionscoöfficienten  im  Blute  zu  finden  erwarten 
mtlssen. 

Lothar  Metern  bestimmte  die  Aufnahme  des  Stickstoffs  im  de- 
fibrinirten  Schweineblute  und  fand  sie  dem  Drucke  proportional.  Der 
Absorptionsco^fficient  war  bei  26»  C.  ^  0,02.  Setschenow*  hat  eben- 
fidls  einige  Versuche  mit  Stickstoff  bei  16  —  18<^  C.  gemacht.  Die 
relatiy  hohen  Werthe,  welche  er  erhielt,  Hessen  ihn  vermuthen,  dass 
die  Blutkörperchen  grössere  Mengen  Stickstoff  als  das  Wasser  auf- 
nehmen können;  wahrscheinlich  beruht  dies  auf  Versuchsfehlem. 

Die  Versuche  P.  Bertis*  zeigen,  dass  auch  im  lebenden  Thiere 
der  Stickstoffgehalt  des  Blutes  proportional  dem  Druck  der  Atmo- 
sphäre steigt  und  fällt  (vgl.  auch  S.  16).  Beim  Druck  einer  Atmo- 
sphäre findet  er  im  Durchschnitt  2,2  »/o  iV,  bei  10  Atmosphären  9,4o/o  N 
im  Blute  des  Hundes. 


1  P.  Bbbt,  M^.  de  la  soc.  des  sc.  phys.  et  nat.  de  Bordeaux. 

2  JoLTBT  &  Bbgmard,  Arch.  d.  phvsiol.  (2)  IV.  p.  599. 1877. 

3  Lothar  Mstsb,  Die  Gase  des  Blutes  S.  56.  Göttingen  1857. 

4  SxTscHBNOw,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.,  mathem.-naturwiss.  Gl.  XXXYI. 
.  302. 1859. 

5  P.  Bbbt,  Pression  barom^trique  p.  658  etc.  Tabl.  XI  et  XII. 
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Wie  rasch  die  Sticketoffmenge  im  Blute  sich  entsprechend  dem 
Druck  dieses  Gases  in  den  Lungen  ändert,  zeigt  ein  Versuch  PflC- 
ger's^  wo  im  Blute  eines  Hundes,  welcher  kurze  Zeit  ein  A'^freies 
Gemisch  von  0  und  COt,  geathmet  hatte,  gar  kein  Stickstoff  gefun- 
den wurde. 

Da  er  nicht  chemisch  fixirt  ist,  entweicht  auch  der  Stickstoff 
des  Blutes  beim  Auspumpen  mit  den  ersten  Gasantheilen.  Bei  0<»C. 
konnte  Pflüger^  aus  Blut  in  20  Stunden  nicht  die  Hälfte  des  Sauer- 
stoffs, etwa  3/4  der  Kohlensäure,  aber  allen  Stickstoff  gewinnen. 

Die  Gase,  welche  bei  plötzlicher  Erniedrigung  des  Luftdrucks 
im  Blute  des  lebenden  Thieres  frei  werden  und  durch  Behinderung 
der  Girculation  die  bekannten  lebensgefährlichen  Erscheinungen  be- 
wirken^,  bestehen  der  Hauptmenge  nach  aus  Stickstoff,  dem  nur  15 
bis  20  o/o  Kohlensäure  und  zuweilen  etwas  Sauerstoff  beigemengt  ist^. 

Mathieu  &  Urbain^  fanden  dem  Stickstoff  des  Venenblates  etwas 
Wasserstoff  beigemengt  Da  in  den  Athemproducten  oft  erhebliche 
Mengen  Wasserstoffs  gefunden  werden,  die  wahrscheinlich  den  Fer- 
mentationen im  Darmkanale  ihren  Ursprung  verdanken,  erscheint 
dieser  Befund  nicht  unmöglich.  Eine  Ueberschlagsrechnimg  ergibt 
aber,  dass,  selbst  wenn  aller  im  Körper  gebildete  Wasserstoff  durch 
die  Lungen  denselben  verliesse,  anstatt  direct  aus  dem  Darmkauale 
entleert  zu  werden,  bei  der  grössten  von  Reiset«  beobachteten  Wasser- 
stoffausscheidung (sein  Experiment  9)  das  Venenblut  höchstens  0,1 
Vol.-Procent  dieses  Gases  enthalten  könnte.  —  Der  von  Mathiec  A 
Urbain  gefundene  Maximalwerth  0,5  <>/o  H  ist  demnach  höchst  wahr- 
scheinlich unrichtig. 

ni.  Die  EoUensSare. 

Lothar  Meyer  ^,  welcher  zuerst  die  Erscheinungen  der  Absor- 
ption der  Kohlensäure  im  Blute  mit  denen  in  wässeriger  Sodalösimg 
verglich,  fand  die  merkwürdige,  aber  von  ihm  vorläufig  nicht  er- 
klärte Thatsache,  dass  das  Blut  im  Körper  nicht  die  Hälfte  der 
Kohlensäure  enthält,  welche  bei  den  Absorptionsversuchen  mit  defi- 
brinirtem  Blute  chemisch  gebunden  wurde;  trotzdem  es  in  denLun- 

1  £.  Pflüoer,  Arch.  f.  d.  ges.  PbyBiol.  I.  S.  104. 1868. 

2  Derselbe,  Die  Kohlens&ure  des  Blutes  S.  12.  Bonn  1864. 

3  Hoppe-Seyleb,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1857.  S.  63. 

4  P.  Bert,  1.  c.  p.  939  etc. 

5  Mathibü  &  Ubbaik,  Gompt.  rend. 

6  Reiset,  Ann.  d.  chim.  et  d.  phys.  (3)  LXIX.  p.  129. 1863. 

7  L.  Mbteb,  Die  Gase  des  Blutes.  Inaug.-Diss.  Göttingen  1857. 
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gen  mit  einer  Atmosphäre  in  Berühmng  ist,   deren  Kohlensäurege- 
halt  hinreicht,  um  Sodalösung  in  Bicarbonat  zu  verwandeln. 

Die  grossen  Unterschiede  der  C(?2-Bindang  im  Blnte  und  in  einer 
alkalischen  Salzlösung  wurden  noch  viel  evidenter,  als  Setschenow* 
fast  alle  Kohlensäure  ohne  Säurezusatz  aus  Blut  auspumpen  konnte 
und  Pflüger^  dem  Blnte  nicht  nur  die  gesammte  COi  mit  seiner 
Pumpe  entzog,  sondern  auch  noch  erhebliche  Mengen  Soda  durch ' 
dieselbe  zersetzte.  Die  auf  Pflüger's  Veranlassung  ausgeführten 
Versuche  des  Ref.^  lehrten  dann,  dass  die  chemische  Bindung  im 
Blute  eine  Function  des  Partialdruckes  dieses  Gases  sei.  Doxders^ 
subsumirte  darauf  diese  Erscheinungen  unter  die  Dissociationsphä- 
nomene. 

Zum  leichteren  Verständmss  der  ziemlich  complicirten  Bindung 
der  C(h  im  Blute  diene  Folgendes  als  erste  Orientirung.  Die  durch 
Titriren  leicht  zu  ermittelnde  Alkalescenz  des  Blutserums  entspricht 
nach  meinen^  und  SetschenoVs*  Versuchen  einer  0,1 — 0,2  procen- 
tigen  Sodalösung,  die  des  Blutes  etwa  einer  doppelt  so  starken. 

Wenn  man  Serum  und  Blut  mit  reiner  CO^  bis  zur  Sättigung 
behandelt,  so  enthalten  sie  ausser  der  physikalisch  absorbirten  Menge 
noch  etwa  soviel  CO2,  wie  der  Umwandlung  des  durch  Titriren  ge- 
fundenen Alkalis  in  Bicarbonat  entspricht.  Bereitet  man  sich  nun 
eine.  Lösung  von  doppeltkohlensaurem  Natron,  deren  Procentgehalt 
dem  Alkali  des  Blutes  entspricht,  und  versucht  dieselbe  in  der  kräf- 
tig wirkenden  PFLüGER^schen  Pumpe  zu  entgasen,  so  gelingt  es  bei 
40<>G.  selbst  im  Laufe  von  Tagen  nicht,  viel  mehr  als  die  Hälfte 
der  locker  gebundenen  C(h ,  also  etwa  ^'4  -  der  gesammten  Menge, 
auszupumpen^. 

Ganz  anders  verhalten  sich  Serum  und  Blut.  Aus  dem  ersteren, 
dessen  Alkali  durchschnittlich  (beim  Hunde)  über  50  0/0  COi  (0»  C. 
76cm)  zu  Bicarbonat  binden  kann,  entweicht  die  Kohlensäure,  im 
trockenen  Vacuum  der  PpLüGER'schen  Pumpe  zwar  ähnlich  langsam, 
wie  aus  der  Bicarbonatlösung,  aber  es  bleibt  schliesslich  nur  ein 
kleiner  Best  (4,9  0/0,  resp.  9,3  ®/o  in  zwei  Experimenten  Pplüger's®) 
fest  gebunden,  die  Zersetzung  findet  also  nicht  bei  der  Bildung  von 


1  Setschenow,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XXXVI.  S.  293.  1859. 

2  £.  Pflügbb,  lieber  die  Eohlensäure  des  Blates  S.  5  ff.  Bonn  1864. 

3  N.  ZuNTz,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1867.  S,  527. 

4  F.  C.  DoNDEBS,  Arch.  f.  d.  ges.  Phvsiol.  V.  S.  20. 

5  N.  ZvRTz,  Beitr.  z.  Physiol.  des  Blutes  S.  16. 

6  Setschbnow,  Mto.  d.  Vacad.  d.  St.  P^tersbourg  XXVI.  No.  13.  p.  9. 1879. 

7  N.  ZuHTz,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1867.  S.  529. 

8  £.  Pflügeb,  Die  Eoblensäore  des  Blutes  S.  1 1. 

Huidbiieli  dar  Phyiioloffie.    Bd.  lYa.  5 
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{Na2  C(h)  aus  dem  arsprOnglichen  {Na  H  COi)  ihre  Grenze,  sondern 
schreitet  weiter  vor,  ganz  so  wie  wenn  allmählich  eine  Säure,  aber 
in  zur  vollständigen  Neutralisation  ungentlgender  Menge,  zugesetzt 
würde. 

Aus  Blut  wird  die  Kohlensäure  bei  hinreichend  langem  Pumpen 
vollständig  evacuirt,  ja  mehr  noch,  das  ausgepumpte  Blut  ist,  wie 
Pflügbr^  entdeckt  hat,  im  Stande,  erhebliche  Mengen  einfach  koh* 
lensauren  Natrons  zu  zersetzen.  Der  nächstliegende  Erklärungsver- 
such, die  Annahme,  es  möchten  sich  im  Serum  und  mehr  noch  im 
Blute  bei  der  Digestion  in  der  Pumpe  Säuren  neubilden'*,  ist  leicht 
zu  widerlegen:  Serum  und  Blut  brauchen  nach  dem  Auspumpen,  wie 
ich  gefunden,  noch  annähernd  ebenso  viel  Säure  zur  Neutralisation 
wie  vorher  und  nehmen,  mit  Kohlensäure  in  Bertthrung,  bei  gleicher 
Partialspannung  dieses  Gases  nach  Gaule's  Ermittlungen^  annähernd 
wieder  ebenso  viel  auf,  wie  sie  vor  der  Evacuation  enthielten. 

Bleiben  wir  nun  zunächst  beim  Serum,  so  bestätigen  Setsche- 
NoVs^  Absorptionsversuche  den  aus  dem  Verhalten  im  Vacuum  ge- 
zogenen Schluss,  dass  in  ihm  Stoffe  vorhanden  sein  mflssen,  welche 
das  Fixationsvermögen  seiner  Alkalien  fdr  Kohlensäure  schwächen. 
Während  eine  Sodalösung  von  der  Goncentration  der  Serumalkalien 
bei  t5<^  G.  die  zur  Bicarbonatbildung  erforderliche  Kohlensäuremenge 
schon  bei  einem  Partialdrucke  von  ca.  30  mm  bindet,  ist  im  Serum 
diese  obere  Grenze  der  chemischen  Bindung  bei  einem 
Partialdrucke  von  300  mm  noch  nicht  ganz  erreicht 

Einige  Beispiele  entnehme  ich  aus  Setschenow's  Tab.  11,  S.  ^. 

Hundeserum  bindet 

I.  bei  230  mm  P.-D.      23,0  VoL-^/o  CO^  (O»  und  76  cm), 

„    575—815  mm  P.-D.      26,6      „ 

II.     „     24,6  mm  P.-D.       14,5      „ 

„    41,6  mm  P.-D.       19,6      „ 

„    622-876  mm  P.-D.      26,7      „ 

Wie  Lothab  Meyer  &  Heidenhain  beim  phosphorsauren,  ich 
beim  kohlensauren  Natron  gefunden  hatten,  dass  die  Verdünnung 
der  Lösung  die  Bildung  des  Bicarbonats  begünstigt^  so 
ist  dies  nach  Setschenow  auch  beim  Serum  der  Fall. 

Kalbsserum  fixirte  chemisch  bei  17—23  mm  P.-D,  18,0  cc  Cih 

1  E.PFLü6EB,Ueber  die  Kohlens&nre  des  Blutes  S.  6.  Bonn  1864. 

2  Hoppb-Sbtler,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1865.  S.  65.  —  Schokpfeb,  Ebenda 
1S66.  S.  657. 

3  D.  J.  Gaulb,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1878.  S.  469. 

4  Setschenow  a.  a.  0.  S.  9  u.  10.  Petersburg  1879. 

5  S.  oben  8.20  u.  21. 
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(00  und  76  cm)  mit  Wasser  zu  gleichen  Theilen  verdünnt;  hätte  es 
also  nur  «  9,0  cbm  binden  dürfen,  es  band  aber  =  13,0  cbm. 

Endlich  macht  sich  der  Einfluss  der  Temperatur  bei  nie- 
derem Partialdruck  sehr  merklich  geltend. 

100  CQ  Hundeserum  banden  chemisch  bei  37  —37,5^  C.  und 
98,3  mm  P.-D.  14,5  cc  C(h  bei  17«  C.  und  73,9  mm  P.-D.  17,1,  es 
wird  also  bei  niedrigerer  Temperatur,  selbst  wenn  der  Druck  etwas 
geringer  ist,  mehr  CO2  gebunden. 

In  allen  diesen  Versuchen  hat  Setschenow  die  chemisch  ge- 
bundene C0%  berechnet,  indem  er  annahm,  dass  Serum  99  ®/o  der 
CO2 -Menge  physikalisch  absorbire,  welche  destill.  Wasser  unter  den- 
selben Verhältnissen  aufnimmt.  Diese  absorbirte  Menge  von  der  ge- 
sammten  Kohlensäure,  welche  das  Serum  aufgenommen  hatte,  sub- 
trahirt,  ergab  die  chemisch  gebundene  Kohlensäure. 

Der  hier  von  Setschenow  zu  Grunde  gelegte  AbsorptionscoSfficient 
des  Serums  ist  erheblich  höher,  als  ich^  ihn  durch  Sättigen  mit  Kohlen- 
säure nach  vorherigem  Ansäuern  gefunden  hatte.  Die  Differenz  zwischen 
meinem  und  Setschenow's  Absorptionsco^fficienten  kann  ich  vorläufig  nicht 
aufklären.  Auch  dem  Cruor  glaubt  Setschenow  einen  viel  höheren  Ab- 
sorptionsco^fficienten,  als  ich  dafür  gefunden  hatte,  beilegen  zu  müssen; 
die  Betrachtungen  aber,  welche  ihn'^  dazu  führen,  involviren  einen  Cirkel- 
schluss  und  sind  darum  nicht  beweiskräftig.  Setschenow  bestimmte  den 
AbsorptionscoSfficienten  nach  zwei  Methoden,  welche  übereinstimmende 
Resultate  ergaben;  einmal  durch  Combination  vieler,  bei  hohen  und  nicht 
zu  weit  auseinanderliegenden  Druckwertben  angestellter  Absorptionsver- 
suche nach  der  oben  (S.  17)  gegebenen  Formel 

_  (^1—^2)0,76 
^  -  Px~Pi  ' 
ausserdem,  wie  ich,  nach  Ansäuerung  des  Serums  mit  überschüssiger  Säure. 
Als  solche  benutzte  er  Schwefelsäure.  Da  Pflüger  gefunden  hat,  dass 
eine  mit  Schwefelsäure  übersättigte  Alkalilösung  die  CO2  im  Vacuum 
auffallend  zähe  zurückhält,  könnte  durch  Anwendung  dieser  Säure  ein 
Fehler  in  Setschenow's  Versuchen  entstanden  sein. 

Durch  controlirende  Rechnung  habe  ich  mich  überzeugt,  dass 
die  aus  Setschenow's  Versuchen  gezogenen  Schlüsse  gültig  bleiben, 
wenn  auch  der  Absorptionscoefficient  des  Serums  so  viel  niedriger 
ist,  wie  ich  gefunden  habe.  Sie  werden  auch  durch  meine  nach  an- 
derer Methode  angestellten  Versuche  durchaus  bestätigt.  Ich  führe 
hier  einige  derselben  an\ 


1  S.  oben  S.  15. 

2  Setschenow  a.  a.  0.  S.  41  u.  42. 

3  Noch  nicht  anderweitig  publicirt,  im  pFLüoEB'schen  Laboratorium  im  Jahre 
1868  gearbeitet. 
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Eine  Portion  schönen  Hundeblntsernnis  wnrde  mit  einigen  Tropfen 
starker  Phosphorsänre  angesäuert,  dann  mit  COi  bei  0<^  C.  gesättigt  und 
ausgepumpt  zur  Bestimmung  des  Absorptionsco€fficienten.  Derselbe  wurde 
gleich  1;488  (der  des  Wasser  nach  Bunsen  ^  1,79)  gefunden,  drei  weitere 
Quantitäten  wurden  bei  verschiedenem  Partialdmck  mit  COi  gesättigt, 
dann  unter  Zusatz  von  POaHz  ausgepumpt  und  mit  Hülfe  des  eben  ge- 
fundenen Absorptionsco^f&cienten  folgende  Werthe  berechnet. 


Fartialdruok  der  C(h  im 
angewandten  Gase 


m  Qaeok- 
ailber 


105,8 
351,4 

747,8 


Procent  einer 
Atmosphäre 


13,9 
46,2 
99,4 


C(h  im  Sernm  (0"  und  76  cm) 


Gesammt- 
menge 


67,1  o/o 

122.1  o/o 

202.2  o/o 


absorbirt 


20.7  o/o 

68.8  o/o 
146,4  o/o 


ehem.  geb. 


46,4  o/o 
63,3  o/o 
55,8  0/0 


Ein  ähnlicher  Versuch  ergab  für  Pferdeblutserum 
bei  47,7  mm  P.-D.  der  COi  die  ehem.  geb.  COi  =  70,9  Vol.-<>/o, 

I»     99>3     nnnnnnnff      =^  74,0  » 

Gaule*  ist  geneigt,  das  Verhalten  des  Serums  gegen  CCh  bei 
wechselndem  Partialdmck  dem  des  doppeltkohlensauren  Natrons 
gleichzustellen.  —  Seine  Versuche,  in  welchen  der  Gang  der  Dis- 
soeiation  bei  allmählicher  Verminderung  des  Partialdrucks  durch  Weg- 
nahme eines  Theiles  der  gasförmig  in  dem  Baume  über  der  Lösung 
enthaltenen  COi  verfolgt  wurde,  ergaben  jedoch  in  Uebereinstimmung 
mit  dem  oben  Gesagten,  dass  Serum  bei  gleicher  Verminderung  des 
Partialdruckes  mehr  COi  abgibt,  als  die  entsprechende  Bicarbonat- 
lösung,  und  dass  parallel  hiermit  bei  Zufligung  von  NaiCOs  die 
Spannung  der  Bicarbonatlösung  rascher  absinkt,  als  die  des  Serums. 
"Wenn  Gaule  trotzdem  aus  seinen  Versuchen  keinen  wesentlichen 
Unterschied  in  der  Eohlensäurebindung  zwischen  Serum  und  Bicar- 
bonatlösungen  ableitet,  so  kommt  dies  daher,  weil  seine  Zahlen  durch 
eine  langsame  Neubildung  von  COi^  deren  Tragweite  er  überschätzt, 
complicirt  sind. 

Alle  beobachteten  Thatsachen  erklären  sich  vollkommen,  wenn 
wir  annehmen,  dass  im  Serum  neben  dem  Alkali  eine  Säure  sich 
findet,  welche  so  schwach  ist,  dass  sie  nicht  auf  Lakmus  als  solche 
reagirt,  welche  aber  im  Vacuum  die  Kohlensäure  ans  ihren  Verbin- 
dungen deshalb  allmählich  austreibt,  weil  jedes  frei  gewordene  Koh- 
lensäuremolekül sofort  aus  dem  Bereiche  der  Beaction  entfernt  wird. 


8.22. 


1  S.  Gaule,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1878.  S.  469.  Gacle's  Methoden  8.  oben 
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Eine  andere  Erklämngsmöglichkeit  ist  meines  Wissens  bis  jetzt  noch 
sieht  discutirt  worden.  Es  könnten  nämlich  im  Blute  ähnliche  Vorgänge 
stattfinden;  wie  sie  Tosnoe  bei  seinen  Untersuchungen  über  die  Kohlen- 
siiure  des  Meerwassers  aufgedeckt  hat '.  Er  fand ,  dass  Meerwasser^ 
trotzdem  es  schwach  alkalisch  reagirt^  nicht  nur  seine  sämmt- 
liehe  Kohlensäure  bei  längerem  Kochen  abgibt,  sondern  auch  aus  zuge- 
setzter Soda  solche  austreibt.  Dieses  dem  Blute  ganz  analoge  Verhalten 
fand  ToRxoB  bedingt  durch  den  Oehalt  des  Meerwassers  an  schwefelsaurer 
Magnesia.  Letztere  setzt  sich  mit  den  Alkalicarbonaten  theilweise  zu 
kohlensaurer  Magnesia  um,  welche  ihrerseits  bei  Siedhitze  im  Laufe  einiger 
Stunden  Yollkommen  dissociirt  wird. 

Diese  Andeutung  mag  genügen,  da  die  Annahme  schwacher  Säuren 
im  oben  definirten  Sinne  jedenfalls  mehr  fOr  sich  hat. 

Diese  als  Säure  wirksame  Substanz  ist  in  so  geringer  Menge 
im  Serum  enthalten,  dass  beim  Auspumpen  etwas  Kohlensäure  ge- 
bunden bleibt.  Wenn  man  Blut  auspumpt,  tritt  die  Säure  der  Blut- 
körperehen bei  Auflösung  derselben  ins  Serum  tlber  und  zersetzt  hier 
den  Rest  der  Garbonate. 

Es  fragt  sich  nun,  welches  sind  die  Substanzen,  welche  im  Serum 
und  in  den  Blutkörperchen  als  schwache  Säure  bei  niedrigem  Par- 
tialdruck  die  Kohlensäure  ans  ihren  Verbindungen  mit  Alkali  aus- 
treiben, bei  höherem  ihrerseits  der  COi  Platz  machen  und  zwar  we- 
nigstens im  Serum  so  vollständig,  dass  es  bei  Behandlung  mit  reiner 
C(h  fast  genau  soviel  chemisch  bindet,  wie  zur  Umwandlung  seiner 
sämmtlichen  Alkalien  in  Bicarbonat  erforderlich  ist. 

Von  den  mineralischen  Säuren  des  Blutes  kann  nur  die  Phos- 
phorsänre  behufs  lockerer  Bindung  von  CO^  in  Betracht  kommen. 

Die  bezüglichen  Versuche  von  Fernet  &  L.  Meyer  und  Heidbk- 
HAiN  sind  oben  S.  19  schon  besprochen.  Als  die  genannten  Autoren 
ihre  Versnche  anstellten,  glaubte  man,  das  Blut  enthalte  bedeutende 
Mengen  phosphorsaurer  Alkalien.  Jetzt  wissen  wir,  dass  die  Phos- 
phorsäore  der  Blntasche  zum  bei  weitem  grössten  Theile  aus  dem 
Lecithin  nnd  Nuclein  stammt. 

Die  Menge  phosphorsaurer  Salze,  welche  Sertoli^  und  Mrocz- 
KOwsKi^  im  Serum  von  Schaf,  Rind  nnd  Hund  fanden,  ist  so  unbe- 
deutend, dass  sie  nur  0,75—1,4  cc  CO^i  auf  100  gr  Serum  binden 
kann,  also  nur  wenige  Procente  der  im  Serum  enthaltenen  CO^^. 

1  Hebcules  Tobnob,  Joum.  f.  pract.  Chemie  XX.  S.  44. 1879. 

2  Sbbtoli,  Hoppe-Seyler's  med.-chem.  Unters,  in.  S.350. 1868. 

3  Mroczkowski,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1878.  Nr.  20.  S.  356. 

4  Historisch  interessant  ist  die  Discussion,  welche  in  den  vierziger  Jahren 
zwischen  liebiff's  Schüler  Endeblin  (Ann.  d.  Chemie  XLIX.  S.  317)  und  K.  F.  Mab- 
CHASD  (Joum.  f.  pract.  Chemie  XXXYII.  S.  321.  1846)  über  die  Anwesenheit  kohlen- 
sanrer  SaJze  im  Blute  geführt  wurde,  da  die  schönen  Versuche  Mabchand's  manche 
später  aufgetauchte  Hypothese  von  Yomherein  widerlegen. 
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Sebtoli  sprach  zuerst  die  Vermathnng  aus,  es  möchten  die  Ei- 
weisskörper  des  Blutserums  als  schwache  Säuren  wirken.  Seine  An- 
nahme hat  schon  in  dem  bekannten  chemischen  Verhalten  der  Ei- 
weisskörper  gegen  Alkalien  gewichtige  Stützen,  er  hat  sie  aber  auch 
direct  bewiesen,  indem  er  zeigte,  dass  aus  Krystalllinsen  dargestelltes 
Globulin,  ebenso  durch  Alkohol  gefälltes  Serumeiweiss,  obwohl  beide 
Substanzen  noch  deutlich  alkalisch  reagirten,  im  Vacuum  Soda  zer- 
legen. 

Hoppe-Seyleri  bestätigt  die  in  seinem  Laboratorium  gewonne- 
nen Besultate  Sertoli's.  Er  findet  nur  die  Wirkung  der  Eiweiss- 
körper  quantitativ  geringer  als  dieser. 

Ob  neben  dem  Eiweiss  noch  andere  Stoffe  auf  die  Kohlensäore- 
bindung  im  Serum  Einfluss  haben,  suchte  Setschenow  durch  eine 
Reihe  systematischer  Versuche  zu  ermitteln^^. 

Ausser  Paraglobulin  und  Serumeiweiss  hat  er  die  Fette,  das  Le- 
cithin und  die  Farbstoffe  des   Serums  in  den  Bereich  seiner  For- 
schungen gezogen.  —  Die  Fette  anbelangend  fand  er,  dass  das  äthe- 
rische Serumextract  als  schwache  Säure  wirkt. 
Sodalösung  band  auf  100  cc 30,7  cc  COt  bei  24,1  mm  P.-D. 

„         4-  Aetherextraet  aus   100  cc 

Serum 24,5  „     „       „   20,6    „      „ 

Dieselbe  Mischung 26,5  „     „      „   41,6   „      , 

Lecithin  wirkt  gerade  umgekehrt,  als  schwache  Base: 

Sodalösung  allein  band  auf  100  cc  bei  122,1  mm  P.-D.  »  17,8  cc  COt, 
4-  0,092  gr  Lecithin         „      5fi,l    „       „      =  20,5  ,       , 

Die  hier  vom  Lecithin  gebundene  Menge  CO^  =  2,7  cc  auf 
0,092  gr  Lecithin  entspricht  fast  genau  dem  Verhältniss  von  1  Mol 
CO'i  auf  1  Molecül  (C44,  figo,  NP(h),  nach  welchem  2,55  cc  COt 
auf  0,092  gr  Lecithin  kommen  würden. 

Dieser  einzige,  das  Lecithin  betreflfende  Versuch  verdient  wieder- 
holt zu  werden,  denn  wenn  auch  Setschenow  ganz  richtig  sagt, 
dass  diese  Substanz  im  Serum  in  zu  geringer  Menge  vorkommt,  als 
dass  sie  für  die  Bindung  der  Kohlensäure  in  Betracht  käme,  so  ist 
dies  doch  ganz  anders  in  den  Blutkörperchen. 

100  Gew.-Theile  feuchte  rothe  Blutkörperchen  vom  Hunde  ent- 
halten nach  HoHLBECK^  »=  0,75  Lecithin,  welche  schon  bei  dem 
niedrigen  Drucke  von  56  mm  über  22  cc  C0%  binden  wtlrden. 

1  Hoppj-Seyler,  Physiol.  Chemie  III.  S.  502.  Berlin  1879. 

2  J.  Setschenow,  Arch.  f.  d.  ge8.  Physiol.  VIII.  S.  1.  1874:  Centralbl.  f.  d.  med. 
Wiss.  1877.  Nr.  35,  1879.  Nr.  21 ;  Ber.  d.  d.  ehem.  Ges.  XH.  S.  855.  1879;  Mäm.  d. 
l'ÄClui.  d.  St.  P^tersbourg  XXVI.  No.  13. 1879. 

3  Hoppb-Sbyleb,  Physiol.  Chemie  ÜI.  S.  402. 
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Wenn  wir  von  den  Phosphorsäuremengen,  welche  Schoeffer^ 
in  der  Asche  des  Hundeblutes  gefunden  hat,  annehmen,  dass  sie  zum 
grössten  Theile  dem  Lecithin  entstammen,  so  würden  wir  auch  aus 
diesen  Zahlen  ähnliche  und  selbst  noch  etwas  höhere  Werthe  fllr 
die  an  Lecithin  gebundene  COi  erhalten. 

Für  die  Farbstoffe  des  Serums  (von  denen  er  einen  als  Bilirubin 
erkannte)  erhielt  Setschenow  negative  Ergebnisse,  doch  hält  er  die- 
selben deshalb  nicht  für  beweisend,  weil  die  Pigmente  bei  der  Dar- 
stellung offenbar  eine  Zersetzung  erleiden,  durch  welche  sie  im  Serum 
nnlöslich  werden.  Er  meint,  dass  dieselben  ursprünglich  mit  einem 
Globulin  in  ähnlicher  Weise  verbunden  sind,  wie  das  Hämatin  im 
Hämoglobin,  in  diesem  Zustande  auch  ähnlich  wie  das  Hämoglobin 
gegen  COi  reagiren. 

Die  Spuren  von  Ammoniak^  und  carbaminsaurem  Alkali^,  welche 
im  Blute  vorkommen  sollen,  dürfen  wohl  als  unwesentlich  für  die 
C(>2-Bindung  ausser  Betracht  bleiben. 

In  Bezug  auf  die  Eiweisskörper  hat  Setschenow  die  Kesultate 
von  Sertoli  wesentlich  erweitert.  Er  zeigt  nämlich,  dass  Globuline 
in  doppelter  Weise  gegen  COt  reagiren  können: 

Wenn  sie  möglichst  von  Alkalien  durch  Dialyse  befreit  sind, 
binden  sie  mehr  COi  als  der  Umwandlung  ihres  Kestgehalts  an  Al- 
kalien in  Bicarbonat  entspricht,  verhalten  sich  also  selbst  wie  eine 
schwach  alkalisehe  Substanz;  bei  Gegenwart  von  mehr  Alkali  wir- 
ken sie  umgekehrt  als  schwache  Säure,  welche  erst  bei  höherem 
Partiardrucke  der  CO2  die  Bicarbonatbildung  annähernd  zu  Stande 
kommen  lässt,  und  welche  im  Vacuum  sogar  etwas  festgebundene 
CO2  aus  Soda  austreibt  (Sertoli).  Diese  letztere  Thatsache  konnte 
Setschenow  allerdings  nicht  bestätigen,  wahrscheinlich  deshalb,  weil 
ihm  eine  kräftig  wirkende  Gaspumpe  nicht  zur  Disposition  stand.  — 
Seine  negativen  Ergebnisse  können  uns  nicht  bestimmen  die  Angabe 
Sertoli's  für  unrichtig  zu  halten;  ebenso  wenig  können  wir  die 
Gründe,  durch  welche  er  die  a  priori  sehr  unwahrscheinliche  Hypo- 
these zu  beweisen  sucht,  dass  die  Globuline  erst  dadurch,  dass  sie 
sich  mit  CCk  verbinden,  saure  Eigenschaften  annehmen,  und  nun  die 
Verbindung  der  CO^  mit  den  Alkalien  lockern,  als  stichhaltig  aner- 
kennen; Setschenow's  Carbo-Globulinsäure  bleibt  vorläufig  eine  un- 
wahrscheinliche, zur  Erklärung  der  Thatsachen  unnöthige  Hypothese. 

1  ScHOSFFEB,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.,  mathem.-naturwiss.  Cl.  XLI.  S.  601 
und  Pbsybb,  Ebenda  (Sep.-Abdr.  S.  1 5). 

2  Vgl.  ScHKNK,  Anat-phys.  Unters.  S.  19.  Wien  1872. 

3  Ygl.  DsBCHSBL,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  1875.  S.  177. 
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Der  durch  Einleiten  von  COi  in  verdfinntes  Senun  entstehende 
Paraglobulinniederschlag;  welcher  bekanntlich  nur  einen  Bruchtheü 
der  Globulinsubstanzen  des  Serums  darstellt  <,  ist  mit  einer  gewissen 
Menge  Alkali  yerbunden.  In  einem  Falle  (1.  c.  S.  21)  wurde  die  Menge 
dieses  Alkali  von  Setschenow  durch  Titriren  ermittelt;  als  NatC(h 
betrachtet,  hätte  dasselbe  noch  2,3  cc  CO2  zu  Bicarbonat  binden 
können. 

Die  ausgepumpte  Paraglobulinlösung  band  in  der  That 
bei  102  mm  P.-D  0,4  cc  (702, 
n      497    „        „       2,4  „      „ 
„     642    „        „      2,6  „     „ 
es  zeigte  sich  also  die  Kohlensäurebindung  in  ähnlicher  Weise  ab- 
hängig vom  Druck,  wie  im  gesammten  Serum  und  wie  in  dem  mit 
Soda  versetzten  dialysirten  Globulin.  Ueberschüssig  zugesetzte  Soda- 
lösung wurde  von  dem  Paraglobulinniederschlage  in  ihrem  Verhalten 
gegen  CO-i  nicht  mehr  beeinflusst,   offenbar  weil  das  Paraglobulin 
schon  mit  Alkali  gesättigt  war.    Mit  der  Natur  des  Paraglobulins  ab 
schwacher  Säure,  welche  durch  überschüssige  Kohlensäure  ausgetrie- 
ben werden  kann,  stimmen  auch  die  älteren  Versuche  SetschehoVs', 
welche  ergaben,  dass  nach  Ausfällung  des  Paraglobulins  die  Sättigung 
des  Blutes  mit  COi  schon  bei  niedrigerem  Partialdrucke  eintritt. 

Die  Wirkung  der  Blutkörperchen  auf  die  COt  ergibt  sich,  wenn 
man  das  Verhalten  des  Gesammtblutes  oder  des  möglichst  semm- 
armen  Cruors  mit  dem  des  zugehörigen  Serums  bei  verschiedenem 
Partialdruck  der  CO2  vergleicht. 

Diese  Vergleichung  fuhrt  zu  ganz  verschiedenen  Resultaten,. je 
nachdem  man  erst  das  Blut  mit  COi  sättigt  und  dann  bei  Luftab- 
schluss  seine  Trennung  in  Serum  und  Cruor  erfolgen^,  oder  die  C(h 
auf  die  vorher  getrennten  Substanzen  einwirken  lässt^. 

Ich  habe  durch  Titrirversuche  ermittelt,  dass  im  ersteren  Falle 
grosse  Quantitäten  Alkali  aus  den  Blutkörperchen  ins  Serum  über- 
treten^. Will  man  also  die  Aufnahmefähigkeit  jedes  der  beiden 
morphologischen  Blntelemente  fttr  COi  bestimmen,  so  muss  man  sie 
vor  der  Behandlung  mit  CO2  von  einander  trennen. 


1  Vgl.  Hammabsten,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVm.  S.  110.  Tab.  ü. 

2  Setschenow,  fibendaYIII.  S.  1. 

3  Alex.  Schxidt,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.,  matliem.-phy8.  Gl.  XIX.  S.  30. 
1867.  —  L.  Fb^d^ricq,  Recherches  sar  la  Constitution  du  plasma  sanguin  p.  49.  Gand 
1878. 

4  N.  ZuMTz,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1867.  S.  529.  —  Mateoeu  &  übbaik, 
Compt.  rend.  LXXXIY.  No.  23. 

5  Die  Versuche  sind  noch  nicht  publicirt. 
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Unter  diesen  Umständen  findet  man  durch  Titriren  mit  einer 
starken  Säure  im  Serum  eine  Menge  Alkali,  welche  über  50  <^/o  seines 
Voluns  an  CO2  in  Form  von  Bicarbonat  binden  kann,  während  die 
ebenso  ermittelten  Alkalien  des  Cruor  ca.  100  cc  C(h  äquivalent 
smd.  Diesen  Zahlen  entsprechen  auch  die  Werthe,  welche  Setsche- 
Now  aus  den  Aschenanalysen  Bunge's  berechnet  hat.    Danach  soll 
das  freie  Alkali  in  100  cc  Blutkörperchen  binden  können: 
beim  Pferd  =  123,7  cm  CO2, 
n      Kind    =    92,1   „       „ 
„      Hund  =  119,7  ,       „ 
Hinter  den  so  berechneten  (70-2 -Mengen  bleiben  nun  die  wirklich  auf- 
genommenen selbst  bei  Sättigung  des  Blutes  mit  reiner  CO2,  etwas 
zurück. 

Uebrigens  darf  man  die  Alkalescenz  des  Blutes  nicht  in  der  Art, 
wie  Setschenow  dies  thut,  als  annähernd  constant  für  jede  Thier- 
gpecies  betrachten.  In  10  Titrirversuchen  Yon  mir  schwankte  die 
Alkalescenz  des  defibrinirten  Hundeblutes  zwischen  133  und  274  mgr 
NoiCOz  äquivalent  55  resp.  116  0/0  C(h  (0^  und  76  cm)  als  Bicarbonat, 

Mit  den  grossen  Schwankungen  im  Alkaligehalte  des  Blutes 
hängt  es  zusammen,  dass  keine  constanten  Beziehungen  zwischen 
der  Menge  seiner  CO2  und  der  Spannung  derselben  bestehen ;  so  fand 
Gaule*  im  Blute  von  4  erstickten  Hunden: 


Spannung  bei  32®  G. 
in  mm  Quecksilber 

Gehalt  in  Vol..% 
(0<>und76cm) 

36,3 
44,7 
48,0 
92,0 

45,1 

.      37,0 

44,9 

36,3 

In  Ermangelung  einer  Versuchsreihe,  in  der  Alkalescenz  und 
Kohlensäurebindung  für  dasselbe  Blut  bestimmt  wurden,  sind  deshalb 
möglichst  viele  Werthe  zur  Bildung  eines  Mittels  heranzuziehen. 

Im  Mittel  von  10  Titrirungen  von  mir  und  4  von  Lassae^  ent- 
hält das  Hundeblut  so  viel  Alkali ,  dass  es  93,9  cc  COi  als  Bicar- 
bonat binden  könnte.  Im  Mittel  von  3  Versuchen  von  mir  und  8 
von  Paul  Bert  »  hat  Hundeblut  in  Berührung  mit  reiner  CO2  bei 
Atmosphärendruck  82,5  cc  CO2  gebunden. 

1  Gaulb  l.  c.  S.  477. 

2  0.  Labsab,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IX.  S.  44. 1874. 

3  Paul  Bebt,  La  Pression  barom^triqae  p.  1038. 
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Die  Menge  der  in  den  Biatkörperehen  chemisch  gebundenen  COi 
zeigt  sich  nun  ebenso  wie  im  Sernm  abhängig  vom  Partialdrack  des 
Gases,  von  der  Temperatur  and  von  der  Concentration  der  Lösung. 
Die  Abhängigkeit  vom  Partialdrack  ist  im  Blate  noch  viel  bedeuten- 
der wie  im  Seram.  Eine  Versachsreihe  von  mir  ^  bei  Eörpertempe- 
ratar  ergab: 


Fartialdruok  der  C0% 

Chem.geb.COs 

in  Frocenten 

in  mm 

(0«n.76cm) 
in  Prooenten 

einer 
Atmosphäre 

Qnecksilber 

d.BlatTolaniB 

4,57 

34,7 

34,1 

5,8 

44,1 

36,8 

8,8 

66,9 

46,3 

10,1 

76,8 

84,3 

Für  höhere  Druckwerthe  gebe  ich  folgende  2  bei  0<>  C.  darch- 
geführte  Reihen: 


Partialdmck  der  COs 
in  mm  Qaeckeilber 

Chemisch  geb.  COt 
in  Prooenten  des  Blutrolums, 

wenn  der  Absorptions- 

coöfficient  15<»/o  kleiner,  als 

der  des  Wassers 

151,9 
280,9 
372,2 
750,9 

109,7 
122,5 
122,7 
127,2 

382,6 
495,6 
743,6 

108,7 
108,7 
117,8 

Von  Setschenow's  analogen .Sjahleo  ftlhre  ich  an: 
Vera.  83  1.  c.  S.  44  Kalbsblnt  bei  15,2«  C. 


Partialdruck  der  COt 
in  mm  Quecksilber 

Chemisch  geb. 

CO2  in  Prooenten  des 

Blntrolnms 

291,6 
333,8 
361,2 

91,8 
94,1    • 
95,0 

1  N.  ZuNTz,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1867.  S.  529. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


»  n  f) 


» 


Einflasse,  welche  die  COs-Bindong  der  Blutkörperchen  modificiren.         7  5 

Für  die  physiologisch  wichtigsten  niederen  Werthe  des  Partiai- 
drucks  hat  anch  Gaule  ^  die  Beziehungen  zwischen  Spannung  und 
Gasgehalt  des  Blutes  untersucht  und  gefunden,  dass  die  Spannung 
mit  Abnahme  des  letzteren  viel  langsamer  sinkt,  als  im  Serum.  Zu- 
filgtmg  kleiner  Quantitäten  Na%C(h  zum  Blute  liess  die  Spannung 
der  COt  fast  unverändert,  während  im  Serum  dabei  die  Spannung, 
wie  oben  S.  68  erwähnt  wurde,  stetig  sinkt. 

Folgendes  Beispiel  finde  hier  Platz: 

„In  den  Apparat  (vgl.  oben  S.  22)  verbracht  wurden  105,5  cc 
Blut,  welche  69,6  mgr  CO^  enthielten.    Die  Spannung  stellte  sich 

bei  15<>  Temperatur  auf 15,0  mm 

nach  Hinzufttgung  von  23,5  mgr  NaiCOs  =  15,0    „ 

41.6  n  „         =  15,2 

69.7  r  n         =  15,1     „ 
90,2    „           „         =  14,7     . 

110,7    „  „         =  15,3     „ 

Im  Blute  müssen  also  Körper  vorhanden  sein,  welche  die  Wir- 
kung des  kohlensauren  Natrons  auf  die  freie  Kohlensäure  aufheben.  '^ 
Der  Einfluss  der  Temperatur  auf  die  chemische  C02-Bindung 
macht  sich  im  Gruor  ähnlich  geltend  wie  im  Serum.  Eine  frühere 
Angabe  von  mir  ^' ist  demnach  zu  corrigiren.  Besonders  deutlich 
tritt  der  Einfluss  der  Temperatur  bei  niedrigen  Spannungswerthen 
hervor.  So  fand  Setsghenow  die  Menge  der  chemisch  gebundenen 
COi  im  Hundecruor 

bei  17«  C.  und  23,97  mm  Spannung  =  48,1  % 
„     37«  C.     „     49,20    „  „  =  42,6  o/o. 

Den  Einfluss  der  Verdünnung,  wobei  übrigens  das  S.  14  Gesagte 
über  Beziehung  zwischen  Concentration  und  Absorptionsco^'fficient 
nicht  ausser  Acht  zu  lassen  ist,  zeigen  folgende  Versuche^: 
Schweineblut  nahm  auf  bei  0*>  G.  und  29,9  mm 

Partialdruck 81,2%  CO2 

Dasselbe  Blut  mit  seinem  Volum  Wasser  ver- 
dünnt, lackfarben 89,1 0/0  CO-i 

Hundeblut  nahm  auf  bei  0"  G.  und  64,6  mm 

Partialdruck 63,3«/o  CO2 

Dasselbe  Blut  mit  gleichem  Volum  Wasser 

verdünnt 68,0«/o  CO-i 

Bei  Berechnung  dieser  Zahlen  ist  angenommen,  dass  das  zuge- 

1  GaulbI.  c. 

2  N.  ZuNTz,  Berliner  klin.Wochenschr.  1870.  S.  185. 

3  I^och  nicht  publicirt. 
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setzte  Wasser  die  seinem  Absorptionsco^f&cienten  entsprechende 
Menge  CO2  aufgenommen  habe.  Diese  Annahme  ist  nicht  ganz 
streng  richtig,  wie  oben  S.  1 5  erwähnt  wurde,  doch  wird  das  Resul- 
tat keinenfalls  durch  diesen  geringen  Fehler  zweifelhaft  gemacht 

Sollen  wir  nun  den  Antheil  der  einzelnen  Bestandtheile  der 
Blutkörperchen  an  der  Bindung  der  CCk  fixiren,  muss  in  erster  linie 
das  Hämoglobin  in  Betracht  gezogen  werden.  Die  grosse  LösUeh- 
keit  in  Alkalien  und  die  Beständigkeit,  welche  dieser  sonst  so  zer- 
setzliche  Körper  in  diesen  Lösungen  zeigt,  sprechen  schon  für  seine 
saure  Natur.  Pbeter  hat  dieselbe  durch  die  Zersetzung  der  Soda 
im  Vacuum  direct  nachgewiesen. 

PreyerI  glaubte,  das  Hämoglobin  reagire  auch  auf  Lakmus  als  Slore, 
doch  geht  aus  seiner  Methode  unzweifelhaft  hervor^  dass  die  Röthoo^ 
seiner  aus  blauem  Lakmuspapier  gefertigten  Filtra,  welche  er,  nachdem 
sie  mit  Hämoglobinlösung  getränkt  worden,  so  lange  mit  destillirtem 
Wasser  auswusch,  bis  sie  keine  Spur  von  Oxyhämoglobin- 
spectrum  zeigten,  nicht  durch  diese  Substanz,  welche  ja  nicht  mehr 
vorhanden  war,  sondern  durch  saure  Zersetzungsproducte  derselben  her- 
vorgebracht wurde.  Wäre  nicht  Hämoglobin  indifferent  gegen  Lakmiu, 
so  hätte  ich  nicht  nach  meiner  Titrirmetbode  für  die  Alkalescenz  des 
Blutes  Werthe  finden  können,  welche  den  aus  der  Aschenanalyse  berech- 
neten entsprechen. 

Das  Verhalten  des  Hämoglobins  ist  aber  nicht  erschöpfend  da- 
mit ausgedrückt,  dass  man  es  für  eine  schwache  Säure  erklärt;  nach 
Setsghenow's  Versuchen  verhält  es  sich  analog  dem  Grlobulin  im 
Serum.  Das  Hämoglobin  zeigt  neben  den  sauren  auch 
basische  Affinitäten.  Gegen  diese  Behauptung  scheint  ein  Ver- 
such Preter's^  Einspruch  zu  erheben,  welcher  angibt,  dass  0,8  pro- 
centige  wässerige  Hämoglobinlösung  beim  Durchleiten  von  COt  noch 
etwas  weniger  absorbirt,  als  ihr  gleiches  Volum  Wasser.  Im  Gegen- 
satz hierzu  kann  ich  die  Angaben  Setsghenow's  auf  Grund  eigener 
Versuche  bestätigen,  welche  unzweifelhaft  ergeben  haben: 

1)  dass  reine  wässerige  Lösungen  von  Hämoglobin  bei  hohem 
Partialdruck  dieses  Gases  erheblich  mehr  davon  aufnehmen,  als  ihr 
Volum  Wasser  absorbiren  würde, 

2)  dass  schwach  alkalische  Hämoglobinlösungen  bei  niedrigem 
Partialdruck  weniger,  bei  hohem  (über  50  ^/o  C(h)  mehr  COt  chemisch 
binden,  als  der  Umwandlung  ihres  Alkalis  in  Bicarbonat  entspricht 

Nachdem  Setschenow  erkannt,  dass  die  CO2  in  den  Blutkör- 
perchen, sowohl  direct  an  das  Hämoglobin  als  auch  an  Alkalien, 

1  W.  Pbeysr,  Die  Blutkrystalle  S.  69.  Jena  187 1. 

2  Derselbe,  Ebenda  S.  77. 
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welche  in  Form  von  Hämoglobinaten  darin  Yorhanden  sind,  gebunden 
sein  könne,  sucht  er  zu  entscheiden ,  wieweit  diese  beiden  Möglich- 
keiten der  Eohlensäurebindung  in  der  Wirklichkeit  realisirt  seien. 
Betrachtungen  über  die  Stärke  des  Hämoglobins  als  Säure  fuhren 
ihn  zn  dem  Schlüsse,  dass  Hämoglobin  eine  zu  starke  Säure  sei,  als 
dass  mehr  als  ein  kleiner  Bruchtheil  ihres  Alkalisalzes  von  CO2 
selbst  unter  der  Spannung  einer  vollen  Atmosphäre  zersetzt  werden 
könne. 

Da  nun  die  Blutkörperchen  nicht  viel  mehr  Alkali  enthalten,  als 
der  in  ihnen  bei  Atmosphärendruck  gebundenen  C0%  entspricht,  müsse 
der  grösste  Theil  dieser  CO2  an  das  Hämoglobin  selbst,  und  nicht 
an  das  mit  diesem  verbundene  Alkali  fixirt  sein. 

Es  ist  unnöthig,  diese  Theorien  SetsghenoVs  hier  kritisch  zu 
erörtern,  da  wir  Thatsachen  besitzen,  welche  zeigen,  dass  das  Hä- 
moglobin als  solches  höchstens  einen  kleinen  Bruchtheil  der  unter 
Vermittlung  der  Blutkörperchen  bei  hohem  Partialdruck  aufgenom- 
menen COi  bindet. 

Wenn  man  Blut  mit  Kohlensäure  sättigt  und  dann  die  Scheidung 
desselben  in  Serum  und  Gruor  vornimmt,  so  enthält  das  erstere  stets 
mehr  CO2  als  der  Gruor,  wie  übereinstimmend  aus  den  guten  Ver- 
suchen von  Alex.  Schmidt  ^  und  L.  FriSdiSricq^  hervorgeht.  Ebenso 
richtig  wie  diese  Versuche  sind  aber  die  von  mir^,  später  von  Ma- 
THiEu  &  Urbain*,  sowie  von  Setschenow^  angestellten,  welche  dar- 
thun,  dass  Gruor  mehr  CO2  bindet  als  Serum,  wenn  man  beide  Sub- 
stanzen isolirt  mit  dem  Gase  sättigt. 

Aus  beiden  Thatsachen  zusammen  geht  aber  ganz  unwiderleg- 
lich hervor,  dass  nach  Sättigung  des  Blutes  mit  COi  ein  Kohlen- 
säureträger aus  den  Blutkörperchen  ins  Serum  überwandert,  und 
zwar  annähernd  in  demselben  Maasse,  wie  der  Kohlensäuregehalt 
wächst,  da  Alex.  Schmidt  und  Frädäiucq  das  Plus  an  COi  im 
Serum  bei  jeder  Spannung  dieses  Gases  fast  constant  bleiben  sahen. 

So  fand  Fr^d^ricq  im  annähernd  normalen  Pferdeblut  im  Mittel 
von  8  Analysen 

46,55  «/o  COi  im  Blute,  55,04  Oyo  COi  im  Serum, 
Differenz  8,49  0/0  CO2, 
nach  theilweiser  Sättigung  mit  COi 

1  Alex  Schmidt,  Verh.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  Math.-phys.  Cl.  XIX.  S.  30. 1867. 

2  L^ON  FBäD^KiCQ,  Becherches  sur  la  constitation  du  plasma  sanguin  p.  49. 
Gand  1S78. 

3  N.  ZuNTZ,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1867.  S.  529. 

4  Mathibü  &  Ubbain,  Compt.  rend.  LXXXIY.  No.  23. 

5  Setschbnow  1.  c. 
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146,2  0/0  COi  im  Blute,  153,3%  C(h  im  Serum, 
Differenz  7,1  o/o  CO2, 
nach  vollkommener  Sättigung  mit  CO2 

222,0%  CO1  im  Blute,  232,0  %  CO2  im  Serum, 
Differenz  10%  CO1. 

Ich  fand  dagegen  im  Serum  von  Pferdeblut  237,5  %  C(h^  im  zu- 
gehörigen Cruor  307,1  %  COj,  nachdem  beide  Flüssigkeiten  ge- 
trennt mit  reiner  COi  gesättigt  waren. 

Wanderung  der  chemisch  gebundenen  Kohlensäure  ans  den 
Blutkörperchen  ins  Serum  wäre  unmöglich,  wenn  dieselbe  direct  an 
Hämoglobin  gebunden  wäre,  denn  dieses  tritt  bei  der  Sättigung  des 
Blutes  mit  Kohlensäure  nicht  einmal  in  Spuren  ins  Serum  über.  Voll- 
kommen verständlich  ist  dagegen  die  Ueberwanderung  des  Kohlen- 
säureträgers ins  Plasma  in  dem  Maasse,  wie  der  Kohlensänregehalt 
des  Blutes  zunimmt,  wenn  wir  davon  ausgehen ,  ^dass  Alkalien  im 
kohlensäurearmen  Blute  mit  dem  Hämoglobin  verbunden  sind,  und 
deshalb  nicht  ins  Plasma  diffundiren  können.  Entsprechend  wie 
diese  Verbindung  bei  wachsendem  Partialdruck  der  Kohlensäure 
zerlegt  wird,  wandert  das  gebildete  Bicarbonat  theilweise  ins  Plasma 
hinüber,  indem  es  den  Gesetzen  der  Diffusion  folgend,  sich  gleich- 
massig  durchs  Blut  vertheilt^ 

Die  Probe  auf  diese  Auffassung  habe  ich  durch  Titrirung  des 
Alkaligehaltes  im  Serum  und  Cruor  vom  Pferde  vor  und  nach  Sät- 
tigung des  Blutes  mit  Kohlensäure  gemacht. 

In  der  mit  COi  gesättigten  Portion  ist  das  Serum  erheblich  rei- 
cher, der  Cruor  entsprechend  ärmer  an  Alkali  als  in  der  anderen. 
Diese  Wanderung  der  Alkalien  erklärt  uns  noch  einige  bisher  ritth- 
selhafte  Erscheinungen.  Ich^  habe  vor  Jahren  gefunden,  dass  im 
Blute  eines  Thieres,  welches  ein  COi  reiches  Gasgemisch  athmete^ 
der  Gehalt  an  diesem  Gase  rasch  wieder  sinkt,  nachdem  er  einen 
hohen  Werth,  entsprechend  der  Tension  in  der  Inspirationsluft,  er- 
reicht hat. 

Die  von  einem  grossen  Hunde  inspirirte  Luft  bestand  aus  36,9  % 
COi  und  63,1%  0.  Das  Blut  der  Art.  femoralis  enthielt  bei  Ath- 
mung  dieses  Gasgemisches 

nach  IV2  Min.  =  89,6%  COt 
„     3V2     „      «  92,8  0/0     „ 

„        4V2       n         =    80,50/0       „ 
n       6  „         =    77,1  0/0       . 

1  Vgl.  Gaule  1.  c.S.494. 

2  N.  ZüNTz,  Berliner  klin.  Wochenschr.  1870.  Nr.  15. 
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Die  stetige  Abnahme  der  Kohlensäure  im  Blute  bei  gleichblei- 
bender Spannung  derselben  ist  nach  dem  vorher  Gesagten  leicht  zu 
verstehen.  Die  unter  der  Einwirkung  der  Kohlensäure  aus  den  Blut- 
körperchen ins  Plasma  übergetretenen  Alkalien  verlassen  dieses  wie- 
der, indem  sie  mit  dem  Filtrationsstrom  in  die  Gewebe  wandern. 

P.  Bert^  hat  auch  mehrfach  bei  Athmung  CO2  reicher  Gase 
beobachtet,  dass  die  Kohlensäure  des  Blutes  gleichbleiben  und  so- 
gar abnehmen  kann  bei  steigendem  Gehalt  in  der  Athemluft. 

Die  Alkalien  des  Körpers  müssen  wir  uns  dem  Gesagten  gemäss 
in  beständiger  Wanderung  begriffen  denken ;  an  Orten  höherer  Koh- 
lensäurespannung  treten  sie  zum  Theil  aus  den  Blutkörperchen  ins 
Plasma^  aus  diesem  eventuell  in  die  Gewebssäfte  über.  Wo  diese 
Spannung  niedrig  ist,  wie  normaler  Weise  in  den  Lungen,  findet  die 
umgekehrte  Wanderung  statt 

Für  die  Mechanik  der  Kohlensäurebewegung  im  Körper  sind 
diese  Verhältnisse  von  der  grössten  Bedeutung;  sie  halten  die  Ten- 
sion der  CO2  in  den  Geweben  immer  auf  niedrigen  Werthen. 

Nicht  zu  vernachlässigen,  wenn  auch  quantitativ  der  Bedeutung 
der 'Hämoglobinalkalien  wesentlich  nachstehend,  ist  der  Antheil  des 
Lecithins  der  Blutkörperchen  an  der  Bindung  von  Kohlensäure,  vgl. 
oben  S.  70. 

Eine  von  Gaule  mitgetheilte  Paradoxie  mnss  hier  Erwähnung  finden. 
Er  fand  die  Kohlensäurespannung  im  Einte  bedeutend  höher  als  in  dem 
zugehörigen  Serum;  wahrscheinlich  Hegt  dies  daran,  dass  die  Abscheidung 
des  Serums  bei  0®  erfolgte,  während  die  Spannung  nachher  bei  32 — 40^  C. 
bestimmt  wurde.  Bei  verschiedenen  Temperaturen  kann  aber  die  Ver- 
theilang  der  CO2  zwischen  Serum  und  Blutkörperchen  sehr  wohl  ver- 
schieden sein,  und  daraus  resultirt  dann  ungleiche  Spannung,  wenn  diese 
bei  einer  Temperatur  untersucht  wird,  welche  von  derjenigen  abweicht, 
bei  welcher  die  Trennung  geschah.   (Vgl.  S.  44.) 

Zum  Theil  ist  das  Resultat  aber  auch  durch  einen  in  Gaüle's  Me- 
thode liegenden  und  von  ihm  selbst  hervorgehobenen  Fehler  bedingt.  In 
seinen  Versuchen  muss  die  Flüssigkeit,  um  ihre  Spannung  anzuzeigen, 
nicht  unerhebliche  Gasmengen  abgeben,  dadurch  wird  aber  die  Spannung 
erniedrigt,  und  zwar  im  Serum  mehr  als  im  Blute ^. 

Das  Verhalten  der  COi  im  defibrinirten  Blute  müssen  wir  nach 
dem  Gesagten  folgendermaassen  aufiassen.  Im  Serum  und  den  Blut- 
körperchen findet  sich  gleichmässig  vertheilt  eine  gewisse  Quantität 
doppeltkohlensaures  Alkali;  daneben  ist  im  Serum  leine  gewisse 
Menge  Alkali  an  Globuline  gebunden,  welche  in  dem  Maasse  abge- 


1  P.  Bebt,  Pression  barom^trique  p.  985  etc. 

2  Vgl.  Gaule  1.  c.  S.  473. 
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spalten  und  in  Bicarbonat  verwandelt  wird,  wie  die  Spannung  der 
Kohlensäure  zanimmt;  zugleich  bindet  das  Globulin  selbst  etwas  C(h. 

Analog  ist  in  den  Blutkörperchen  eine  grössere  Menge  Alkali 
an  Hämoglobin  gebunden,  und  bereit,  durch  neu  hinzutretende  COs 
abgespalten  zu  werden.  Die  Verbindung  des  Hämoglobins  mit  Alkali 
scheint  eine  etwas  festere  zu  sein  als  die  der  Globuline  des  Serums, 
denn  bei  niederem  Partialdruck  werden  die  letzteren  vorwiegend 
zersetzt  und  erst,  wenn  der  Druck  höher  steigt,  beginnt  starke  Bin- 
dung durch  die  in  den  Blutkörperchen  aufgespeicherten  Alkalien. 

Wie  wir  oben  S.  70  gesehen  haben,  dürfte  in  den  letzteren  auch 
das  Lecithin  eine  Rolle  als  Eohlensäureträger  spielen,  doch  kann  es, 
soweit  der  einzige  Versuch  Setsghenow's  schliessen  lässt,  nicht  mehr 
als  20<^/o  des  Blutvolums  binden,  während  die  Alkalien  des  Hämo- 
globins bis  zu  90^/0  binden. 

Die  basischen  Eigenschaften  der  Eiweisskörper  und  des  Hämo- 
globins, welche  Setschenow  und  ich  constatiren  konnten,  kommen 
erst  bei  ganz  hohen  Spannungen  der  COi  in  erheblichem  Maasse  zar 
Geltung,  vielleicht  auch,  wie  meine  Versuche  wahrscheinlich  machen, 
wenn  ein  Blut  abnorm  verarmt  an  Alkalien  ist 

Da  die  Gegenwart  freier  CO2  Bedingung  ftlr  das  Bestehen  der 
geschilderten  lockeren  Verbindungen  ist,  bedarf  die  in  neuerer  Zeit 
von  P.  Bert^  aufs  Neue  vorgebrachte  Behauptung,  im  normalen  Blute 
sei  nur  chemisch  gebundene  CO-i  vorhanden^,  da  ja  die  ganze  Eoh- 
lensäuremenge  noch  lange  nicht  zur  Sättigung  der  chemischen  Affi- 
nitäten ausreiche,  keiner  weiteren  Widerlegung. 

Eine  Beobachtung  von  Alex.  Schmidt  ^  ist  scheinbar  unverträglich 
mit  der  steten  Ausgleichung  der  Spannungen  zwischen  Serum  und  Blat- 
körperchen.  Derselbe  fand  nämlich,  dass  die  im  Blute  bei  längerem 
Stehen  ausserhalb  des  Körpers  neu  gebildete  Kohlensäure  sich  ausacbliess- 
lich  in  den  Blutkörperchen  anhäufe.  Diese  Beobachtung  dttrfte  aber  nur 
als  Beleg  der  ausserordentlich  langsamen  Diffasion  in  langen  Flttssigkeits- 
säulen  Bedeutung  haben.  Die  betreffenden  Versuche  sind  nämlich  so 
angestellt,  dass  eine  Portion  des  gleichzeitig  aufgefangenen  Blutes  defi- 
brinirt,  die  andere  zur  Gerinnung  und  Abscheidung  des  Serums  ruhig 
hingestellt  wurde.  In  dieser  letzteren  Portion  war  das  Serum  längst  ab> 
geschieden,  ehe  im  Blutkuchen  eine  merkliche  Menge  CO2  neu  gebildet 
worden,  und  daher  kommt  es,  dass  von  dieser  in  den  Blutkörperchen  ge- 
bildeten COi  nur  unmerkliche  Mengen  ins  Serum  übergehen. 

IV 

1  P.  Bebt,  Compt.  rend.  LXXXVII.  p.  628. 1878. 

2  Vgl.  Preyer,  Centralbl.  f.  d.  med.  WisB.  1866.  S.  321.  —  L.  Hermann,  Unter- 
suchungen aber  den  Stoffwechsel  der  Muskeln  S.  105.  Berlin  1867.  —  N.  Zcktz, 
Beiträge  zur  Physiologie  des  Blutes  S.  9.  Bonn  1868. 

3  Alex.  Schmidt,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  1867.  S.  49. 
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Die  Bedeutung,  welche  dem  Hämoglobin  als  schwacher  Säure, 
die  sich  mit  der  Kohlensäure  in  die  Alkalien  des  Blutes  theilt,  zu- 
kommt, muss  zu  der  Frage  führen,  ob  nicht  die  Stärke  des  Hämo- 
globins als  Säure  durch  seine  Verbindung  mit  dem  Sauerstoff  beein- 
flosst  werde.  Man  dachte  sich  seine  Wirkung  meist  so,  dass  der 
Sauerstoff  die  Austreibung  der  C(h  in  den  Lungen  fördere,  also  die 
Avidität  des  Hämoglobins  erhöhe. 

HoLMGREN^  hat  zunächst  über  diese  Frage  experimentirt;  in 
seiner  ersten  Publication  wurden  positive  Erfolge  berichtet,  die  aber 
C.  Ludwig^  auf  Grund  späterer  Versuche,  welche  in  zwei  mit  und 
ohne  Sauerstoffzusatz  im  Vacuum  geschüttelten  Blutportionen  gleiche 
Spannungen  der  CCk  ergaben,  für  irrthttmlich  erklärte. 

WoLPFBBRQ  ^  hat  dann  wieder  Anhaltspunkte  für  die  Wirksam- 
keit des  Sauerstoffs  gefunden. 

Auch  Versuche  von  W.  Prbyer^  machen  es  wahrscheinlich,  dass 
Blut  nach  Sättigung  mit  Sauerstoff  die  Kohlensäure  weniger  fest  bin- 
det. Bekanntlich  gelang  es  mit  der  älteren  LuDwiG'schen  Pumpe  in 
der  Regel  nicht,  die  Kohlensäure  des  Blutes  vollständig  auszupumpen. 
Dieser  unauspumpbare  Best  war  im  venösen  Blute  durchgängig 
grösser  als,  im  arteriellen^,  und  Preyer  konnte  ihn  im  ersteren  ver- 
kleinem, wenn  er  ihm  vor  der  Auspumpung  Sauerstoff  zuführte. 
Jedenfalls  bedarf  die  Frage  noch  eingehender  Untersuchung. 

Es  lag  nahe,  anzunehmen,  dass  Kohlenoxyd,  wenn  es  an  Stelle  des 
Sauerstoffs  im  Blute  tritt,  die  Avidität  des  Hämoglobins  ändere.  Ich» 
habe  deshalb  die  Koblensäurebindung  durch  Kohlenoxydblut  mit  der 
durch  dasselbe  unvergiftete  Blut  verglichen.  Es  zeigte  sich  keine  ecla- 
tante  Differenz. 

Es  bleibt  nun  noch  zu  erörtern,  wie  weit  die  Gesetze  der  Koblen- 
säurebindung im  defibrinirten  Blute  auch  für  das  lebendige  Geltung 
haben.  Unstreitig  findet  im  normalen  Blute  im  Wesentlichen  die 
Kohlensäurebindung  nach  den  eben  für  das  defibrinirte  dargelegten 
Gesetzen  statt ;  es  beweisen  dies  für  niedrige  Spannungen  die  wichtigen 
Versuche  Strassburg's',  für  höhere  die  Versuche  an  Thieren,  welche 
COj-reiche  Gasgemische  athmen,  namentlich  die  von  P.  Bert  s. 


1  HoLMOBBN,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  KLYTU.  S.  546. 

2  C.  Ludwig,  Wiener  med.  Jahrb.  tS65.  S.  159. 

3  SiEOFBDBD  WoLFFBEBG,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  23. 1872. 

4  W.  Prbybb,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  XIJX.  S.  27. 

5  C.  Ludwig,  Wiener  med.  Jahrb.  XXL  S.  156. 1865. 

6  N.  ZuNTz,  Berliner  klin.  Wochenschr.  1870.  Nr.  15. 

7  G.  SXBA.S8BUBG,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  65. 

8  P.  Bbkt,  La  pression  barom^trique  p.  985—997. 

HandVneh  der  Fliysiologie.  Bd.  lYa.  6 
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Bei  der  Gerinnung  nimmt,  wie  ich  ^  zuerst  constatirt  habe  und 
später  durch  Schulte*'  bestätigt  wurde,  die  Menge  des  freien  Alkalig 
im  Blute  ab.  Die  Intensität  dieses  Processes  schwankt  so  sehr,  dan 
er  zuweilen  kaum  nachweisbar  ist,  in  anderen  Fällen  aber  die  AI* 
kalescenz  des  Blutes  auf  die  Hälfte  herabsinkt.  Durch  diese  Stoe- 
bildung  muss  die  Fähigkeit  des  Blutes,  COi  zu  binden,  vennindert 
werden.  Einem  gegebenen  Gehalt  des  Blutes  an  CCh  wird  demge- 
mäss  eine  höhere  Spannung  dieses  Gases  im  defibrinirten  gegenttber 
dem  lebendigen  Blute  entsprechen. 

Das  Postulat,  die  Spannung  der  CO2  im  lebenden  Blute  za  er- 
mitteln, hat  Strassburg^  mit  Httlfe  des  S.  58  beschriebenen  Pflü- 
GER'schen  Aerotonometers  vollkommen  erfttUt.  Er  bestimmte  die 
mittlere  Kohlensäurespannung  des  normalen  Arterienblutes  zu  2,8^^ 
einer  Atmosphäre,  die  des  venösen  Herzblutes  zu  5,4  ®/o.  Die  Diffe- 
renz der  Spannungen  von  2,6  <^/o  CO2  entspricht  nach  der  oben  S.  37 
gegebenen  Mittelzahl  einem  Unterschiede  von  9,2<>/q  im  absolaten 
C02-Gehalte  des  Blutes.  —  Beim  Durchleiten  COi  haltiger  Gasmi- 
schungen  durch  defibrinirtes  Blut  fanden  sich  ähnliche  Beziehungea 
zwischen  der  Spannung  der  Eohlensäui*e  und  deren  Menge  im  Blute 
(vgl.  oben  S.  74). 

Die  Zunahme  der  CO2 -Spannung  nach  der  Gerinnung  des  Blates 
konnte  Strassbürg  in  allen  diesen  Punkt  betreffenden  Versuchea 
constatiren.    Die  von  ihm  ermittelten  Zahlenwerthe  sind: 


COs-Spannnng 
des  lebenden  Blates 

COs-Spannung 

des  defibrinirten 

Blates 

5,52  «/o 
5,95  „ 
6,38  „ 
5,05  „ 
5,75  „ 
5,75« 
3,11  „ 

6,44  > 
8,13  „ 
7,64  „ 
5,39  „ 
5,99  „ 
6,37, 
4,02  „ 

Venenblut 
Arterienblut 

Die  Beziehungen  zwischen  Spannung  der  Kohlensäure  und  ihrem 
Procentgehalte  im  lebenden  Blute,  wenn  erstere  höhere  Werthe  er- 
reicht, als  bei  normaler  Athmung,  werden  am  schönsten  durch  P. 

1  N.  ZuNTz,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1867.  S.  808  und  Beiträge  zur  Physiologie 
des  Blutes  S.  19. 

2  Schulte,  Ueber  den  Einfiuss  des  Chinins  auf  einen  OxydationsvoiigaDg  im 
Blute.  Bonn  1871. 

3  G.  Strassbubg,  Arch.  f.  d.  ges.  PhysioL  VI.  S.  65. 
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Bbrt's'  zahlreiche  Analysen  der  Blutgase  von  Hunden,  welche  CCk- 
reiche  Gasgemische  athmeten,  demonstrirt.  Es  geht  ans  diesen  Yer- 
snehen  hervor,  dass  mit  wachsendem  Partialdruck  der  CCk  in  der 
Atbemlnft  ihr  Gehalt  im  lebenden  Blute  in  ganz  ähnlicher  Weise 
w&chst,  wie  im  defibrinirten  Blute,  so  dass  wir  die  an  diesem  ge- 
machten Erfahrungen  auf  jenes  übertragen  können,  mit  dem  einzigen 
Zusätze,  dass  die  Menge  der  reagirenden  Alkalien  im  lebenden  Blute 
von  vorne  herein  grosser  ist,  aber  bei  hohem  Partialdruck  der  COi 
sich  rasch  vermindert,  weil  die  vom  Hämoglobin  abgespaltenen  Al- 
kalien zum  Theil  in  die  Gewebesäfte  übergehen. 

Zum  Schlüsse  dieses  Gapitels  sei  nochmals  als  charakteristisch 
Ar  die  Erscheinungen  der  Kohlensäurebindung  im  Blute  hervorge- 
hoben, dass  im  Gegensatze  zu  dem,  was  wir  für  den  Sauerstoff  wissen, 
hier  eine  solche  Anzahl  von  Stoffen  zusammenvnrken,  dass  eine  quan- 
titativ genaue  ZurttckfUhrung  der  Gesammtwirkung  auf  die  einzelnen 
de  bedingenden  Factoren  überhaupt  unmöglich  erscheint.  —  Man 
rergesse  nicht,  dass  die  Wirkung  eines  Gemisches  mehrerer  Salze 
in  Bezug  auf  Eohlensäureabsorption  erheblich  verschieden  sein  kann 
Ton  der  Summe  der  Wirkungen  der  einzelnen  Bestandtheile,  weil  in 
Salzlösungen  alle  Säuren  auf  alle  Basen  wirken. 


SECHSTES  CAPITEL. 

We  Gase  der  Lymphe,  des  Chylus  und  der  Secrete. 


Der  Gehalt  der  übrigen  Körperflüssigkeiten  und  Gewebe  an  Gasen 
moBs  selbstverständlich  mit  dem  des  Blutes  in  inniger  Beziehung 
stehen,  da  stets  Gelegenheit  zu  Diffusionsströmen  zwischen  beiden 
gegeben  ist. 

I.  Die  Gase  der  Lymphe  und  des  Chylns. 

Unter  den  Flüssigkeiten  des  Körpers  steht  die  Lymphe  ihrer 
Abstammung  und  chemischen  Zusammensetzung  nach  dem  Blutserum 
UD  nächsteil.  Auch  in  ihrem  Gasgehalte  ist  sie  demselben  sehr  ähn- 
lich.   Wie  das  Serum  enthält  sie  Sauerstoff  nur  in  sehr  geringer 


1  P.  Bbrt,  Pression  barom^trique  p.  985  etc. 
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Menge,  Stickstoff  etwa  1  ^/o  ihres  Yolums,  Kohlensäore  etwas  wemger 
als  das  Blnt. 

Die  Gase  normaler  Handelymphe  sind  zuerst  von  0.  Hammar- 
STEN^  in  Ludwig's  Laboratorium  eingehender  untersncht  worden, 
nachdem  früher  schon  Daehnhabdt  &  Hensen^  eine  durch  eine 
Fistel  ausfliessende  derartige  Flüssigkeit  vom  Menschen  analysirt 
hatten.  Letztere  fanden  in  tOOO  gr  Ljrmphe  1,109  gr  anskochbare 
und  0,683  geb.  COt  entsprechend  56  und  34  Vol.-®/o.  Die  Lymphe 
enthielt  nur  1,23  <)/o  feste  Bestandtheile,  darin  0,84  <>/o  Salze,  während 
die  Lymphe  normaler  Hunde  nach  H.  Nassb^  bei  verschiedener  Er- 
nährung 3,3—4,6  <^/o  feste  Substanz  enthält. 

0.  Hammarsten  bestimmte  die  Lymphgase  bei  curarisirten  Thie- 
ren.  Aus  seinen  9  Analysen  berechne  ich  folgende  auf  0^  und  76  cm 
Druck  reducirte  Mittelwerthe:  1,5  «/o  iV,  0,1  «/o  0,  43,9  »/o  COu  Im 
Mittel  aus  6  Versuchen  wurden  durch  blosses  Auspumpen  26,0  ®/d  COi^ 
nach  Säurezusatz  20,5  ®/o  CO2  gewonnen.  —  Man  sieht,  dass  weder 
im  Gehalt  an  Gasen,  noch  in  der  Art,  wie  die  CO2  gebunden  ist, 
die  Lymphe  sich  merklich  vom  Blutserum  unterscheidet  In  der 
That  fand  Hammabsten  das  Serum  von  arteriellem  Blute  etwa  6*,'« 
ärmer,  das  von  Erstickungsblut  ebenso  viel  reicher  an  C(h  als  die 
zugehörige  Lymphe. 

Um  Material  zur  Beantwortung  der  später  zu  discutirenden  Frage 
nach  dem  Orte  der  Eohlensäurebildung  im  Körper  zu  gewinnen,  haben 
TscHiRiEw^,  Büchner^  und  Gaule^  bei  erstickten  Thieren  die  Koh- 
lensäuremenge der  Lymphe  mit  der  des  Blutes  und  Serums  verglichen. 

Zur  Lösung  der  angedeuteten  Frage  sind  allerdings,  wie  wir  sehen 
werden,  diese  Versuche  ungeeignet;  sie  mögen  aber  hier  mit  ihren 
zum  Theil  unvermutheten  Resultaten  eine  Stelle  finden. 

Tschiriew  fand  durchgehends  bei  erstickten  Thieren  den  COi- 
Gehalt  der  Lymphe  niedriger  als  den  des  Serums.  Büchner  hat  die 
weitere  Beobachtung  hinzugefügt,  dass  die  nach  der  Erstickung  auf* 
gefangene  Lymphe  ärmer  an  CO2  ist  als  die  des  athmendeuThieres; 
nur  in  einem  Falle  enthielt  nach  Erstickung  eines  vorher  schon  län- 
gere Zeit  curarisirten  Hundes  die  Lymphe  7,5  ^/o  COt  mehr  als  die 


1  0.  HAM1CAB8T1IN,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.,  mathem.-phjs.  Gl.  XXm.  S.  617. 
1871.  ^ 

2  Daehnhabdt,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXXVn.  S.  55  u.  68. 

3  H.  Nasse,  Zwei  Abhanolungen  über  Lpiphbildang.  Marburg  1872, 

4  S.  Tschiriew,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.,  mathem.-phys.  Gl.  XXYI.  S.  120. 
1874. 

5  H.  Büchner,  Arbeiten  d.  physiol.  Anstalt  zu  Leipzig  XI.  S.  108. 1876. 

6  Gaule,  Arch.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  1878.  S.  469. 
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Torher  im  Znstande  der  Apnoe  anfgeüangene.  Diese  scheinbar  para- 
doxen Resultate  dürften  durch  die  alsbald  nach  dem  Tode  beginnende 
Säorebildung  in  den  Geweben  und  speciell  in  den  Lymphdrüsen  be- 
dingt sein.  Ein  Theil  der  kohlensauren  Alkalien  der  Lymphe  wird 
dadurch  zersetzt,  und  die  frei  gewordene  C(h  verbreitet  sich  durch 
Mffiision  im  Wasser  der  umgebenden  Parenchyme.  Mit  dieser  An- 
flcbanong  harmonirt  die  hohe  Eohlensäurespannung  von  52-60  mm  Hg^ 
welche  die  Erstickungslymphe  bei  Körpertemperatur  ^  zeigt. 

Die  Spannung  der  Kohlensäure  in  normaler  Lymphe  bei  Körper- 
temperatm*  hat  Strassburg  mit  Hülfe  des  Aerotonometers  untersucht, 
die  Werthe  liegen  zwischeli  denen  des  arteriellen  und  venösen  Blutes. 
—  Gaule  findet  auch  bei  erstickten  Thieren,  wo  also  der  Unterschied 
arteriellen  und  venösen  Blutes  weggefallen  ist,  die  Spannung  der  C(h 
im  Blute  höher  als  in  der  Lymphe ;  doch  beweisen  seine  VersuchCy 
wie  er  selbst  hervorhebt,  Nichts,  weil  er  defibrinirtes  Blut  benutzt, 
dessen  Spannung  durch  die  postmortale  Säurebildung  erhöht  ist. 


U.  Die  Oase  der  Seerete. 

An  die  Oase  der  Lymphe  schliessen  sich  die  der  Seerete  nahe 
an;  auch  hier  bildet  die  Kohlensäure  durchgehends  die  Hauptma^sse, 
die  Stickstoffmengen  sind  dieselben  wie  im  Blute,  von  Sauerstoff  sind 
meist  nur  Spuren  vorhanden,  nur  im  Speichel  wird  der  Werth  von 
ca.  0,50/0  erreicht. 

Nachdem  früher  schon  Planer^  und  Sghoeffbr^  die  Gase  des 
Harns,  Hoppe-Setler  ^  und  Setsghenow^  die  der  Milch  untersucht 
batten,  lieferte  PflOger^  eine  Reihe  von  Gasanalysen  des  Speichels, 
des  Harns,  der  Milch  und  der  Galle.  Planer  fand  im  menschlichen 
Harne,  den  er  nach  Lothar  Meter's  Methode  auskochte: 


Sauerstoff 


Stickstoff 


C(h 
frei        gebunden 


Nach  14  stttndigem  Fasten  .  .  . 
5  Stunden  nach  dem  Frühstück  . 
2       ,  n        f,    Mittagsessen 

Heftiges  Fieber 

Heftige  Dyspnoe  und  m&ssiges  Fie- 
ber eines  Emphysematikers  .    . 


0,020/0 
0,06  , 
0,05  r, 
0,06  „ 

0,02  , 


0,80  «/o 
0,90  „ 
0,80  „ 
1,60  „ 

0,84  „ 


4.4  > 

4.5  „ 
10,0  n 
17,3  „ 

11,7  . 


1,90/0 

2.1  . 

5.2  „ 
13,7  „ 

5,2  „ 


1  Vgl.  Gaule  1.  c.  S.  475. 

2  J.  FiiANBB,  Ztschr.  d.  Ges.  d.  Aerzte  in  Wien  1 859.  Nr.  30. 

3  A.  SoHOEFFsa,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad^  math.-phys.  Gl.  XU.  S.  589. 1860. 

4  F.  HopPB-SBrnsB,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XVn.  S.  417. 

5  Sbtschbhow,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  (3)  X.  S.  285. 

6  £.  Pflügxb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  686, 11.  S.  156. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


86    ZiTHTz,  Die  Gase  des  Blutes  etc.  6.  Cap.  Gase  d.  Lymphe,  d.  Chyloa  a.  d.  Secrete. 

Den  Absorptionsco^fficient  des  Harns  ftir  Sauerstoff  und  Kohlen- 
säure fand  Planes  fast  gleich  dem  des  Wassers.  PflOger  fand  im 
sauer  reagirenden  menschlichen  Harne  18,1 — 19,7  <^/o  CO2,  welche  bis 
auf  Spuren  ohne  Säurezusatz  gewonnen  werden  konnten,  jedoch  war 
dazu  lange  fortgesetztes  Pumpen  nöthig,  was  ftir  lockere  Bindung 
eines  Theiles  der  CO2,  wohl  durch  phosphorsaures  Natron,  spricht 

Der  Sauerstoff  wurde  =  0,1 0/0  (0®  und  0,76  cm), 
„     Stickstoff       „       =  1,20/0  (0«  und  0,76  cm) 
gefunden. 

Bei  fiebernden  Menschen  fand  C.  Anton  Ewald  ^  meist  mehr 
C(h  im  Harne  als  bei  denselben  Individuen,  wenn  sie  nonnale  Kör- 
pertemperatur hatten.  In  der  Apyrexie  lag  der  Eohlensäuregehalt 
zwischen  7,8  0/0  und  16,6  0/0,  im  Fieber  zwischen  10,3^/0  und  45,1 0;«. 

Im  sauren  Hundeham  schwankte  in  6  Versuchen  Schoeffeb's 
die  Kohlensäure  zwischen  3,6  <^/o  und  7,7  <^/o ;  einmal  war  der  Harn 
alkalisch  und  die  CO2  =  50,3  0/0, 

Für  Kuhmilch  ergaben  die  Analysen  Pflüger's:  0,1  0/0  Sauer- 
stoff, lö/o  Stickstoff,  100/0  CO'i. 

Die  etwas  höheren  Sauerstoff-  und  Stickstoffwerthe,  welche 
Hoppe-Seyler  bei  Ziegen,  Sbtschbnow  bei  Kühen  erhielt,  bemheu, 
wie  Pflüger  sehr  wahrscheinlich  macht,  auf  Verunreinigung  mit 
atmosphärischer  Luft.  Die  in  der  Gallenblase  enthaltene  Galle  fand 
Pplügbr  von  sehr  wechselnder  Alkalescenz  und  entsprechend  ver- 
schiedenem Gehalt  an  Kohlensäure. 

Eine  stark  alkalische  Galle  enthielt: 
0,20/0  0,  0,50/0  N,  190/0  ausgepumpte  CO2,  54,9  0/0  feste  CO2, 

eine  neutrale  Galle: 
0,00/0  0,  0,8  0/0  N,  6,6  0/0  ausgepumpte  CO2,  0,8  0/0  feste  COi. 

N.  BoGOLjuBEW^  gibt  an,  dass  die  Menge  chemisch  gebundener 
CO2  nach  längerem  Hungern  in  der  Blasengallc  der  Hunde  fast  = 
Null  werde,  während  die  zu  gleicher  Zeit  frisch  abgesonderte 
Lebergalle  bis  zu  64  0/0  chemisch  gebundener  COt  neben  70/0  freier 
enthalte. 

Der  Speichel  unterscheidet  sich  von  den  anderen  Secreten  durch 
seinen  relativ  hohen  Sauerstoffgehalt.    Die  Mittelwerthe  zweier  Ver- 
suche Pflüger's  sind: 
0,66  0/0  0,  1,00/0  N,  27,50/0  auspumpbare  COt,  47,4  0/0  feste  COt. 

Die  hohe  Spannung  des  Sauerstoffs  im  Speichel  demonstrirte 

1  Ewald,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1873.  S.  1—16. 

2  BoooLJUBEw,  russische  Dissertation,  referirt  von  Kowalew8ky  &  Abnbtkdi. 
Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  Vin.  S.  598.  Anm.  1874. 
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später  Hoppe-Seyler^  anch  spectroscopisch  durch  das  Auftreten  der 
Oijhämoglobinstreifen  in  einer  Hämoglobinlösung  bei  Vermischung 
derselben  mit  Speichel,  welcher  nicht  mit  Luft  in  Berührung  ge- 
kommen war.  Die  Bedeutung  dieses  Factums  als  Beweis  der  hohen 
Sanerstoffspannung  im  Blutplasma  wurde  schon  oben  S.  59  dargelegt. 
Ein  BÜck  auf  die  Mengen  auspumpbarer  und  fester  Kohlensäure, 
welche  die  alkalischen  Secrete  liefern,  lehrt,  dass  in  ihnen  keine  den 
EiweisskOrpem  und  dem  Hämoglobin  des  Blutes  analog  als  schwache 
Sänren  wirkende  Substanzen  vorkommen.  Die  Spannung  der  Kohlen- 
säure wurde  von  Strassburg  in  Harn  und  Galle  des  Hundes  höher 
als  im  venösen  Blute  gefunden. 

In  Ermangelung  von  Untersuchungen  normaler  Qewebsflüssigkeiten 
gewinnen  für  uns  behufs  annähernder  Orientirung  über  die  Verhältnisse 
beun  Menschen  die  pathologischen  Transsudate  ein  gewisses  Interesse, 
unter  Vernachlässigung  der  mit  ungenügenden  Methoden  gemachten  Un- 
tersncliungen  Planeres  sind,  abgesehen  von  Strassbitrg's^  Bestimmung  der 
Gase  in  menschlicher  Hydroceleflüssigkeit,  die  zahlreichen  Oedemfltlssig- 
keit,  seröse  und  eitrige  Exsudate  betreffenden  Versuche  Ewald's^  zu  er- 
wähnen. Dazu  kommen  einige  Versuche  von  Lupine  *.  Sauerstoff  findet 
sich  in  diesen  Flüssigkeiten  immer  nur  in  zweifelhaften  Sparen,  Stickstoff 
in  derselben  Menge,  wie  im  Blute  und  in  der  Lymphe.  Der  Kohlen- 
Säuregehalt  ist  etwas  höher,  als  ihn  Hammarsten  in  der  Hundelymphe 
ermittelte.  So  fand  sich  im  Liquor  Hydroceles  32,5  auspumpbare  und 
ebenso  viel  fest  gebundene  CO2. 

In  den  Oedemflüssigkeiten  und  serösen  Exsudaten  wurde  von  Ewald 
um  so  mehr  Kohlensäure  gefunden,  je  älter  dieselben  waren;  der  Zuwachs 
an  Kohlensäure  bei  längerem  Bestehen  des  Exsudats  betraf  fast  ausschliess- 
lich die  fest  gebundene.  Die  Zahlen  für  diese  letztere  schwanken  zwi- 
schen 9,10/0  und  56,3  <>/o,  die  für  die  auspumpbare  CO2  nur  zwischen 
17,4  «/o  und  39,30/0. 

Ein  zweites,  den  Kohlensäuregehalt  beeinflussendes  Moment  sind  die 
Eiterkörperchen ;  je  reicher  ein  Exsudat  an  diesen  wird,  desto  ärmer 
zeigt  es  sich  an  COi,  und  zwar  ist  es  speciell  der  festgebundene  Theil 
dieses  Gases,  welcher  vermindert  wird,  so  sehr,  dass  aus  frischem  Abscess- 
eiter  alle  Kohlensäure  ausgepumpt  werden  kann.  Ewald  hat  weiter  ge- 
zeigt, dass  solcher  Eiter  Soda  im  Vacuum  zu  zerlegen  vermag.  Es  be- 
findet sich  also  in  den  Eiterkörperchen  eine  Substanz,  welche  sich  Alkalien 
gegenüber  ähnlich  wie  das  Hämoglobin  der  rothen  Blutkörperchen  verhält^ 

1  Hoppb-SbylbbI.  S.  124. 1877. 

2  G.  Stbassburg,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  94. 

3  C.  Anton  Ewald,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1873.  Heft  6  und  1876.  Heft  3. 

4  LAfine,  Gaz.  m^d.  de  Paris  1873.  p.  169. 

5  üeber  die  Gase  des  Eiters  vgl.  noch  £.  Mathieü,  Gaz.  hebd.  1872.  No.  21. 
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ZWEITER  ABSCHNITT. 

DER  RESPIMTOßlSCHE  GASWECHSEL 


ERSTES  CAPITEL. 

Der  Gasanstansch  zwischen  Blnt  und  Geweben. 


Das  Studium  der  Blntgase  hat  uns  gelehrt,  dass  beim  Durch- 
strömen der  Gapillaren  des  Körpers  der  Sauerstoffgehalt  des  Blutes 
vermindert y  sein  Kohlensäuregehalt  vermehrt  wird,  während  in  den 
Lungen  das  Umgekehrte  stattfindet.  Es  kann  nicht  zweifelhaft  sein, 
dass  der  vom  Blute  aufgenommene  Sauerstoff  der  Luft  der  Lungen- 
alveolen  entstammt,  die  Kohlensäure  in  eben  diese  übertritt  > 

Nicht  so  sicher  können  wir  uns  von  vorneherein  ttber  die  Art, 
wie  die  Veränderung  des  Blutes  in  den  Geweben  zu  Stande  kommt, 
aussprechen. 

Es  muss  hier  ermittelt  werden,  ob  der  Sauerstoff  unter  dem  Ein- 
flüsse von  Substanzen,  welche  aus  den  Geweben  ins  Blut  transsudir- 
ten,  in  diesem  letzteren  fest  gebunden  wird,  oder  ob  derselbe  in  die 
Gewebe  ttberwandert,  um  dort  erst  den  Oxydationsprocessen  zu  die- 
nen. Die  analoge  Frage  erhebt  sich  über  die  Bildungsstätte  der 
Kohlensäure.  Für  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  die  Zellen  der  Ge- 
webe der  Hauptsitz  der  Oxydationsprocesse  seien,  sprechen  die  in 
der  Einleitung  skizzirten  Erfahrungen  der  vergleichenden  Physio- 
logie. — 

Auf  die  physikalischen  Gesetze  der  Bewegung  von  Gasen,  welche 
in  Flüssigkeiten  absorbirt  sind,  kann  hier  nur  kurz  hingewiesen  werden, 
weil  die  bis  heute  vorliegenden  experimentellen  Daten  nicht  genügen,  um 
die  Verhältnisse  im  thierischen  Körper  quantitativ  zu  erklären. 

Wir  haben  oben  S.  1 1  die  Gründe  angegeben,  welche  daftlr  sprechen, 


1  Vgl.  S.  39  unten. 
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die  YOD  einer  Fltisaigkeit  absorbirten  Oasmolekttle  als  verflttssigt  anzu- 
sehen. Wir  mttssen  diese  von  Graham  ^  herrührende  Auffassung^ -trotz  des 
Widerspruchs  von  Wroblewski  2,  noch  jetzt  fQr  richtig  halten.  Es  wird 
sich  demgemäss  für  die  Verbreitung  eines  absorbirten  Oases  in  Wasser 
in  derselben  Weise^  wie  dies  von  Figk  ^  für  Auflösungen  von  Salzen  ge- 
schehen ist,  eine  „ Diffhsionscpnstante "  ermitteln  lassen,  deren  Grösse 
ausser  von  der  Natur  der  Flüssigkeit  und  des  Gases  noch  von  der  Tem- 
peratur abhängig  ist.  Einschlägige  Versuche  von  Stefan  ^  lehren,  dass 
die  Constante  bei  Gasen  ähnliche  Zahlenwerthe,  wie  bei  gelösten  Salzen 
hat.  Er  fand  sie  für  Kohlensäure  in  Wasser  sehr  nahe  der  Zahl  für 
Chlorkalium,  für  Sauerstoff  und  Stickstoff  grösser. 

Die  Experimente  von  Graham  und  Wroblewski  über  die  Diffusion 
von  Gasen  durch  Eautschuklamellen  können  zum  Vergleich  mit  den  Vor- 
gängen in  der  Lunge  herangezogen  werden.  Noch  directere  Beziehungen 
bieten  die  Versuche  von  Exner^,  welcher  den  Diffusionsvorgang  zwischen 
zwei  durch  eine  dünne  Haut  von  Seifenwasser  geschiedenen  Gasen  be- 
obachtete. Hier,  wo  die  vom  Gase  zu  durchwandernde  Flüssigkeitsschicht 
ähnlich  dünn  ist  wie  in  den  Lungenalveolen ,  ist  auch  die  Geschwindig- 
keit des  Vorgangs  eine  ähnlich  grosse.  Sehr  geeignet,  um  diese  Geschwin- 
digkeit zu  zeigen,  sind  auch  die  von  Drafer  ^  und  Marianini  ^  angegebe- 
nen Experimente.  Der  erstere  streicht  über  die  Mündung  eines  weit- 
haidgen  Arzneiglases  Seifenlösung,  so  dass  dieselbe  in  dünner  Schicht  das 
Glas  verschliesst  und  stülpt  dann  eine  weite  mit  Stickoxydul  (oder  Kohlen- 
Anre)  gefüllte  Flasche  darüber.  Nach  wenigen  Augenblicken  wird  die 
zähe  Seifenschicht,  weil  der  Diffusionsstrom  ins  Innere  der  Flasche  über- 
wiegt, convex  und  bildet  nach  1 — 2  Minuten  eine  Kugel  von  2  Zoll  Durch- 
messer. 

Marianini  lässt  mit  Luft  gefüllte  Seifenblasen  in  einen  Kohlensäure 
enthaltenden  Cylinder  fallen.  Die  auf  der  Kohlensäure  schwimmende  Blase 
nimmt  sehr  rasch  an  Volumen  zu  und  sinkt,  durch  die  aufgenommene  00% 
schwerer  geworden,  allmählich  nieder. 

Exner  fand  die  Diffusionsgeschwindigkeit  verschiedener  Gase  sehr 

annähernd   proportional   dem  Ausdrucke  —r~^'  ^^  ^  ^^^  BuNSEN'schen 

Absorptionscoefficienten  des  betreffenden  Gases  in  der  Flüssigkeit,  d  das 
speeifische  Gewicht  des  Gases  bedeutet.  Wenn  die  Diffasionsgeschwin- 
dJgkeit  der  atmosphärischen  Luft  =»  1  gesetzt  wird,  ist  die  des  Stick- 
stoffs a=  0,85,  die  des  Sauerstoffs  ^  1,60,  die  der  Kohlensäure  «=  45,1. 
Die  absolute  Gasmenge,    welche  den  qcm  der  Flüssigkeitslamelle 

1  Graham,  Ann.  d.  Physik.  GXXIX.  S.  549. 1866. 

2  Wboblbwbki,  Ebenda.  N.  F.  Vm.  S.  29. 1879. 

3  Ad.Fick,  Ebenda.  XCIV.  S.  59.  Die  mehrfach  angefochtenen  Anschauunffen 
Fick's  wurden  noch  in  jüngster  Zeit  durch  H.  F.  Wbbbe,  Ann.  d.  Physik.  N.  F.  Yll. 
S.  469. 1879  gestüzt. 

4  J.  Stbfab,  Sitzungsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-naturw.  Gl.  2.  Abth.  LXXYII. 
1879. 

5  ExiiBB,  Sitzungsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-phys.  Cl.  2.  u.  3.  Abth.  LXX.; 
auch  Ann.  d.  Physik  u.  Chemie.  CLY.  S.  321  a.  443. 1875. 

6  Drapbb,  Ann.  d.  Physik.  XLIII.  S.  88. 1838. 

7  Mabunibi,  Ann.  d.  chim.  et  d.  phys.  (3)  IX.  p.  382.  1843. 
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dnrchBetzte;  wnrde  in  einigen  Versuchen  für  Luft  zwischen  0,5  und 
0,64  cc  pro  Minute  gefunden.  Sie  hängt  natürlich  in  erster  Linie  von 
der  Dicke  der  Flfissigkeitslamelle  ab;  welcher  sie  nach  Stefan  und 
Wroblewski  umgekehrt  proportional  ist. 

Bei  dem  grossen  Wassergehalte  der  thierischen  Membranen  scheinen 
diese  für  den  Oasverkehr  flüssigen  Lamellen  vollkommen  analog  zu  sein. 

Die  zum  Vergleiche  mit  den  Zahlen  Exneb's  heranzuziehende  Gn^sse 
der  respirirenden  Lungenoberfläche  lässt  sich  folgendermaassen  annähernd 
schätzen.  Dier  Durchmesser  der  Alveolen  im  Zustande  mittlerer  Füllung 
beträgt  etwa  0,2  mm^,  der  der  Infundibula  ist  nur  wenig  grösser.  Der 
ganze  Luftvorrath  der  menschlichen  Lungen  nach  gewöhnlicher  Inspira- 
tion ist;  wie  wir  später  sehen  werden ;  auf  3400 — 3700  cc  zu  schätzen, 
wovon  wenigstens  3000  cc  auf  das  System  der  Alveoli  und  Infundibula 
kommen.  —  Aus  diesen  Daten  berechnet  sich,  der  Alveolus  als  Kugel 
genommen; 

der  Inhalt  eines  jeden  =  0;00414  cmim 
die  Oberfläche  „  „  =0,126  qmm. 
Zur  Aufnahme  der  3000  cc  Luft  sind  hiernach  725  Millionen  Alveolen 
mit  einer  Gesammtoberfläche  von  90  qm  vorhanden.  Die  Oberfläche  der 
respiratorischen  Membran  ist  also  etwa  100  mal  grösser  als  die  äussere 
Oberfläche  des  Körpers  (nach  Krause  0;8 — 0;9  qm).  Unsere  Berechnung 
führt  übrigens  noch  zu  einem  Minimal werthe ;  da  die  in  Betracht  kom- 
menden Räume  nur  zum  Theil  die  Kugelform  besitzen;  da  femer  die 
Capillarschlingen  vielfach  in  das  Lumen  der  Alveoli  hineinragen  und  die 
Oberfläche  vergrössern.  —  Der  Mensch  braucht  in  der  Minute  etwa  300  cc 
Sauerstoff;  es  diffundirt  also  innerhalb  dieser  Zeit  durch  den  qcm  Alveolen- 

fläche  nur  —  =  0,0003  cc  Sauerstoff;  während  Exnee  durch  den 

i/UÜUUU 

qcm  seiner  Seifenlamellen  eine  2000  mal  grössere  Luftmenge  diffnndiren 
sah:  Man  sieht  hieraus,  eine  wie  geringe  Spannungsdifferenz  noch  ge- 
nügen kann;  um  dem  Blute  den  nöthigen  Sauerstoff  zuzuführen. 

Empirische  Daten  über  die  Schnelligkeit  der  Diffusion  einer  grossen 
Anzahl  von  Gasen  durch  feuchte  thierische  Membranen  hat  Bouiixand* 
geliefert.  Sein  unter  Benutzung  der  Magenwand  des  Frosches  constmirtes 
„Osmopneumeter''  erscheint  wohl  geeignet,  die  Schnelligkeit  und  Energie 
der  Gasdiffusion  durch  thierische  Membranen  zu  demonstriren.  Gb^hant  ^ 
hat  gezeigt;  dass  ausgeschnittene  Lungen  einen  lebhaften  Gas&ustaosch 
durch  ihre  pleurale  Oberfläche  gestatten;  wenn  sie  mit  einem  von  der 
Atmosphäre,  in  welcher  sie  sich  befinden,  verschiedenen  Gase  gefüllt  sind. 

Bei  intacter  Circulation  ist  ein  Uebertritt  von  Gasen  in  den  Pleura- 
raum kaum  bemerkbar,  offenbar  weil  das  Blut  die  aus  den  Alveolen 
ausgetretenen  Gastheilchen  wegführt,  ehe  sie  durch  die  pleurale  Ober- 
fläche durchtreten  können.^ 


1  Hbnlb,  Eingeweidelehre.  S.  279 ;  Strlcker's  Handb.  d.  Gewebelehre.  I.  S.  466. 

2  L.  CH.  BoüiLLAio),  Journ.  d.  Tanat.  et  d.  1.  physiol.  IX.  p.  123.  1873. 

3  Gbähaht,  Gaz.  m6d.  d.  Paria.  1877.  Nr.  49, 1878.  Ht.  13  u.  15. 

4  Vgl.  noch  L.  Joülin,  Gompt.  rend.  XG.  p.  741. 1880  u.  Mdm.  de  Tacad.  d.  Tou- 
louse, n.  p.  36. 1880.  (Nach  Beiblätter  zu  Wiedemann's  Ann.  1880.  Nr.  11.  S.  762.) 
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G.  LuDwia*  glaubte  auB  den  eben  erörterten  physicalischen  Ver- 
hältnissen der  Gasdiffusion  schliessen  zu  sollen,  dass  die  Hauptmenge 
des  Sauerstoffs  innerhalb  des  Blutes  yerbrancht  werde.  Die  Trieb- 
kraft zum  Ueberströmen  des  Sauerstoffs  in  die  Gewebe,  welche  durch 
die  Spannungsdifferenz  dieses  Gases  im  Blutplasma  und  Gewebssafte 
gegeben  ist,  sei  zu  gering,  als  dass  sie  in  der  kurzen  Zeit  des  Capil- 
larkreislaufs  den  Uebertritt  der  in  Frage  kommenden  Quantitäten 
bewirken  könne.  Fflüger^  hat  dem  gegenüber  nachgewiesen,  dass 
bei  Athmung  sauerstoffarmer  Gasgemische  eine  Druckdifferenz,  welche 
sicher  geringer  ist,  als  die  in  den  Körpercapillaren  vermöge  der 
DisBOciationsspannung  des  Oxyhämoglobins  vorhandene,  im  Stande 
ist,  dem  Blute  in  den  Lungen  soviel  Sauerstoff  zuzuführen,  wie  es 
in  den  Körpercapillaren  verliert.  Dieses  Argument  wird  durch  Faul 
Bebt's  3  Versuche  noch  verschärft,  da  dieselben  darthun,  dass  die 
Dissociationsspannung  des  Oxyhämoglobins  im  Arterienblute  erheb- 
lich höher  ist,  als  Pflüger  auf  Giund  der  Versuche  Worm  Müller's 
angenommen  hatte.  Wir  können  mit  Bestimmtheit  sagen:  das  Ge- 
fälle, welches  dem  Sauerstoffstrome  aus  den  Capillaren  in  die  sauer- 
stofffreien Parenchyme  zur  Verfügung  steht,  ist  grösser  als  dasjenige, 
welches  in  den  Lungen  sich  als  genügend  erwiesen  hat,  um  dem 
Blute  das  im  grossen  Kreislauf  verlorene  Sauerstoffquantum  wieder- 
zugeben. — 

Unterliegt  nunmehr  die  Möglichkeit,  dass  der  gesammte 
Sauerstoffconsum  in  den  Geweben  stattfindet,  keinem  Zweifel,  so  ist 
doch  noch  genauer  zu  untersuchen,  ob  etwa  ein  mehr  oder  weniger 
grosser  Bruchtheil  desselben  im  Blute  selbst  zu  Oxydationsprocessen 
verwendet  wird. 

Die  Gründe,  welche  C.W.  Heaton^,  im  Anschlüsse  an  Deduc- 
tionen  Frankland's  \  bestimmten,  das  Blut  als  Sitz  der  die  Muskel- 
kraft erzeugenden  Oxydationen  anzunehmen,  bedürfen  heute  keiner 
Widerlegung  mehr.  Die  Unhaltbarkeit  der  Behauptung  von  £stor 
und  St.  Pierre,' dass  in  den  Arterien  mit  der  Entfernung  vom  Her- 
zen der  Sauerstoffgehalt  abnehme,  wurde  S.  36  besprochen. 

1  G.  Ludwig  in  Jakob  Wobm  Mülleb'b  Aufsatz  „üeber  die  Spannung  d.  Sauer- 
stoffs der  Blutscheiben"  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d. Wiss  Math.-phys.  Gl.  XXII.  S.  35 1  (400). 
Ib70. 

2  Pflüobb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  43. 

3  Vgl.  oben  S.  55 ;  Tgl.  ferner  die  jüngste  Arbeit  Sbtsohenow's,  Arch.  f.  d.  ges. 
Physiol.  £s:U.  1880. 

4  G.W.  HxATON,  Philos.mag.  1867.  p.  341 ;  nach Meissner's  Jahresber.  pro  1867. 
S.498. 

5  FBAKKLAin),  Proc.  oftheroy.  Instit  1866.  June;  nachMeissner's  Jahresber. 
1866.  S.  355. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


92      ZüNTz,  Der  respir.  Gaswechsel.  1 .  Cap.  Der  Gasaastausch  zwiBchen  Blat  etc. 

Den  positiven  Beweis  fttr  die  Existenz  von  Oxydationen  im 
Blnte  lieferten  zwei  fast  gleichzeitige  Arbeiten  von  Pflüoeb^  und 
Alexander  Schmidt^. 

Nachdem  schon  bekannt  war,  dass  Blnt^  welches  längere  Zeit 
bei  Körpertemperatur  gestanden  hat,  sauerstoffarmer  wird  3,  zeigten 
die  genannten  Autoren,  dass  unter  gewissen  Umständen  sehr  rasch 
nicht  unbeträchtliche  Mengen  Sauerstoffs  im  Blute  verschwinden  nnd 
dafUr  Kohlensäure  auftritt.  Fflüger's  Ergebnisse  sind  schon  S\  33 
besprochen. 

Alexander  Schmidt  versetzte  Erstickungsblut  mit  gemessenen 
Sauerstoffquantitäten  und  pumpte  es  nach  kurzem  Digeriren  ans. 
Erhebliche  Mengen  des  zugesetzten  Sauerstoffs  waren  dann  ver- 
schwunden und  dafttr  ein  Zuwachs  an  Kohlensäure  nachweisbar. 
Die  Grösse  dieser  Oxydation  war  verschieden  nach  dem  Organe, 
welchem  das  Blut  entnommen  worden.  Das  aus  gereizten  Mnskeh 
stammende  Blut  band  3 — 4  ^/o  Sauerstoff,  das  gemischte  Blut  des 
Herzens  ca.  2  ^lo ,  das  der  Lebervene  einmal  0,8  % ,  einmal  gar 
Nichts.  Durch  künstliche  Durchströmung  überlebender  Nieren  wurde 
ebenfalls  Blut  gewonnen,  welches  starke  reducirende  Wirkung  ent- 
faltete. Bemerkenswerth  und  schwer  zu  erklären  ist  die  bei  diesen 
Versuchen  gemachte  Beobachtung,  dass  aus  Erstickungsblut  gerioge 
Mengen  Sauerstoff  ausgepumpt  werden  konnten,  auch  wenn  dasselbe 
bei  überschüssigem  Zusatz  von  Sauerstoff  sich  reich  an  redncirenden 
Substanzen  erwies.  Hierher  gehören  einige  Beobachtungen  von 
Claude  Bernard. ^  Derselbe  sah  das  Venenblut,  welches  heUroth 
aus  der  thätigen  Speicheldrüse  hervorquoll,  nach  kurzer  Zeit  eine 
dunkle  Färbung  annehmen.  Dieselbe  Umwandlung  soll  sich  auch 
binnen  weniger  Secunden  an  dem  Blute  vollziehen,  welches  nach 
Sympathicusdurchschneidung  roth  aus  der  Vena  jngul.  ansfliesst 
(Vgl.  auch  Pflüger's  Beobachtung  am  arteriellen  Blute  S.  33). 

Anhaltspunkte  zur  Beurtheilung  der  Natur  und  Herkunft  der 
redncirenden  Stoffe  im  Blute  lieferten  Afonassiew^  und  Tschibiew^. 
Ersterer  zeigte,  dass  nur  die  Blutkörperchen,  nicht  aber  das  Serom 
des  Erstickungsblutes  Sauerstoff  chemisch  binden.  Letzterer  fi&nd,  dass 

1  E.  Pplügbb,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1867.  S.  321  n.  722. 

2  Alex.  Schhidt,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  Math.-phys.  Gl.  XIX.  S.  99. 1867; 
Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1867.  S.  356. 

3  Ygl.  F.  Nawbocki  in  Stadien  d.  phys.  Inst,  zu  Breslau,  n.  8. 144.  —  J.  Sachs, 
Arch.  f.  Anat.  u.  Phjsiol.  1863.  S.  348. 

4  Cl.  Bbbnabi),  Joum.  d.  1.  physiol.  I.  p.  233.  1858;  femer  Le^ns  sur  les  An- 
esthdsiques.  p.  494.  Paris,  J.  BailLiere  &  Fils,  1875. 

5  N.  AvoNASSDCw,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  XXTV.  S.  253. 1872. 

6  S.  TscmBiBW,  Ebenda.  XXYI.  S.  116. 1874. 
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die  Lymphe  erstickter  Thiere,  ebenso  wie  ihr  Blntsemm,  frei  von 
redacirenden  Substanzen  ist.  Dies  Ergebniss  erscheint  höchst  anf- 
fidlend,  da  die  Versuche  von  Alexander  Schmidt,  welche  es  wahr- 
scheinlich machen  y  dass  die  redncirenden  Substanzen  aus  den  Ge- 
weben stammen,  dieselben  gerade  in  Lymphe  und  Plasma  sudhen 
liessen.  — 

Das  Fehlen  der  redncirenden  Substanzen  im  Serum  könnte  man 
durch  eine  Anziehung,  welche  die  Blutkörperchen  auf  dieselben  aus- 
flben,  erklären  wollen,  analog  den  Condensationen  gewisser  Bestand- 
theile  des  Serums  auf  den  Blutkörperchen,  welche  Molbschott^  be- 
Bcbrieben  hat.  Bedenkt  man  aber,  dass  die  redncirenden  Stoffe 
auch  in  der  Lymphe  fehlen,  so  wird  man  an  die  Möglichkeit  denken 
mflssen,  dass  sie  gar  nicht  aus  den  Geweben  in's  Blut  übertreten, 
sondern,  soweit  sie  im  Blute  vorhanden  sind,  in  den  Blutkörperchen 
selbst  sich  bilden. 

Es  ist  eben  zu  erwägen,  dass  die  Blutkörperchen,  speciell  die 
farblosen,  wie  alle  Zellen,  einen  mit  Sauerstoffverbrauch  und  Kohlen- 
sänrebildung  einhergehenden  Stoffwechsel  haben,  und  dass  dieser  sich 
stärker  bemerkbar  machen  muss,  wenn  sie,  wie  im  Erstickungsblute, 
schon  einige  Zeit  der  Sauerstoffzufuhr  entbehrt  haben.  —  Es  hat  die 
Anschauung  vieles  für  sich,  dass  die  Flüssigkeiten  des  Körpers  bei 
den  Oxydationsprocessen  indifferent  sind,  diese  Processe  vielmehr 
ausschliesslich  in  Zellen,  der  Hauptmasse  nach  in  den  zu  Geweben 
verbundenen,  zu  geringerem  TheÜe  In  den  im  Blute  suspendirten, 
sich  abspielen.  — 

Mit  der  Frage  über  den  Ablauf  von  Oxydationen  im  Blute  ist 
die  angebliche  Gegenwart  von  Ozon  resp.  nascirendem  Sauerstoff  ^ 
in  demselben  zu  erörtern.  Schoenbein^,  Alexander  Schmidt^, 
KuEHNE  und  Scholz^,  Lewissok^  schreiben  dem  Hämoglobin  die 
Fähigkeit  zu,  den  Sauerstoff  zu  ozonisiren. 

Die  Beweiskraft  ihrer  Versuche  wurde  von  Pokeowsky^  be- 
stritten, aber  doch  noch  vielfach  als  gültig  angenommen,  bis  Pflüger^ 
zeigte,  dass  die  von  Alexander  Schmidt  angegebenen  Versuche  die 

1  J.  MoLBSCHOTT,  Ztechr.  f.  rat.  Med.  IE.  S.  328. 1848. 

2  VgL  0.  Nasbb,  Arch.  f.  d.  ges.  Phyaiol.  m.  S.204. 1870.  —  C.  Biwz,  Berl.  klin. 
Woch.l872.Nr.30. 

3  ScHöMBRiN,  Joum.  f.  pract.  Chemie.  LXXXIX.  S.  23. 

4  Auix.  Schmidt,  üeber  Ozon  im  Blute.  Dorpat  bei  Carow  1862 ;  Arch.  f.  path. 
Anat  a.  Physiol.  XLIT.  S.  249. 

5  KüHNB  u.  Scholz,  Arch.  f.  path.  Anat.  u.  Physiol.  XXXm.  S.  96. 1865. 

6  Lbwibbon,  Ebenda.  XXXYI.  S.  15. 1866. 

7  FoKBOWBKT,  Ebenda.  XXXYI.  S.  482. 1866. 

8  E.  Pplüoäe,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  X.  8.  252. 
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Oegenwart  von  Ozon  im  normalen  Blute  nicht  beweisen^  da  sie  nur 
dann  positiv  ausfallen,  wenn  man  solche  Bedingungen  schafft,  welche 
die  Spaltung  und  Oxydation  des  so  leicht  zersetzliehen  Hämoglobins 
herbeiführen. 

Vollkommen  ausgeschlossen  wird  die  Möglichkeit,  dass  die  Blut- 
körperchen eine  wesentliche  Rolle  beim  Zustandekommen  der  äiie- 
rischen  Oxydationen  spielen,  durch  eine  von  Pflüobr  angeregte 
Versuchsreihe  OERTMANN's^  Derselbe  zeigte,  dass  Frösche,  deren 
Blut  durch  eine  0,75  procentige  Kochsalzlösung  ersetzt  ist,  annähernd 
eben  so  viel  Sauerstoff  verbrauchen  und  Eohlen^ure  produciren, 
wie  normale. 

Während  im  Blute  unter  normalen  Verhältnissen  activer  Sauer- 
stoff nicht  nachgewiesen  werden  kann,  ist  sein  Auftreten  in  den  Ge- 
weben durch  Analogie  sehr  wahrscheinlich.  Es  treten  eben  freie 
Sauerstoffatome  fast  immer  da  auf,  wo  langsame  Oxydationen  sich 
abspielen.  Dementsprechend  werden  an  vielen  lebenden  pflanzüchen 
und  thierischen  Geweben  Ozonreactionen  beobachtet^.  Das  rasehe 
Verschwinden  von  CO  aus  dem  Blute,  welches  in  Contraction  be- 
griffene Muskeln  durchströmt  ^  die  Oxydation  verschiedenartigster  in 
den  Thierkörper  eingeführter  Stoffe  sprechen  für  das  Auftreten  aetivoi 
Sauerstoffs  in  den  Geweben*. 

Pflüger  ^,  indem  er  die  Möglichkeit  des  Auftretens  von  activem 
Sauerstoff  in  den  Geweben  zugibt,  hebt  scharf  hervor,  dass  dersdbe 
nicht  das  Primum  movens  der  thierischen  Oxydation  sei,  diese  viel- 
mehr durch  die  Natur  der  lebenden  Molecüle  selbst  bedingt  werde*. 

Hoppe-Setler  ^  hat  auf  die  Analogie  des  oxydirenden  Einflusses 
der  Gewebe  mit  dem  von  ihm  studirten  Verhalten  des  Palladium- 
wasserstoffs  hingewiesen.  Wie  dieses  in  einer  Sauerstoffatmosphäre, 
neben  der  Wasserbildung,  energische  Oxydation  der  verschiedenstes 
Körper  veranlasst,  so  mögen  auch  Gewebsbestandtheile ,  indem  de 
sich  selbst  oxydiren,  zugleich  nascirenden  Sauerstoff  erzeugen,  wel- 
cher in  der  Nähe  befindliche  geeignete  Molecflle  oxydirt.  — 

Wenn  nach  dem  Gesagten  noch  weiteres  Beweismaterial  für  den 

1  Ebn8T  Oebtmaiw,  Arch.  f.  d.  ges.  Phyaiol.  XV.  S.  381. 1877. 

2  Vgl.  BiNz,  Centralbl.  f.  d.  med.  WißS.  1868.  S.  481 ;  Arch.  f.  pathol.  Antt.  a. 
PhyBiol.XLVI.S.67u.  128. 

3  HoBOTBS,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XV.  S.  341. 

4  Vgl.  ScHULTZKN  u.  Nauntn,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1867 ;  ferner  Badvabk 
u.  Pkbussb,  Ztschr.  f.  physiol.  Chemie,  m.  S.  15  u.  158. 1879;  M.  Nbngki  u.  Guoosa, 
Ebenda.  I V .  S.  325  n.  339.  1880 ;  BAUMAmr  n.  Preüssb,  Ebenda.  S.  455. 

5  Pplügeb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  X.  S.  251. 1875. 

6  Man  vergl.  noch  Radziszbwski,  Ann.  d.  Ghem.  u.  Phann.  CCIII.  S.  305. 1880. 

7  Hoppb-Sbyleb,  Her.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  Xu.  S.  1551.  1879;  Ztschr.  f. 
physiol.  Chemie.  I.  S.  396. 
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Sitz  der  Oxydationen  in  den  Oeweben  nöthig  erscheinen  könnte,  so 
liefern  solches  die  Versuche  von  StrassbürgI 

Dieselben  zeigen  mit  Htilfe  des  S.  57  beschriebenen  A^rotono- 
meters,  dass  die  Spannung  der  Kohlensäure  in  den  Geweben  (Ober- 
fläche des  leeren  Darms,  Oalle,  Harn)  höher  ist  als  im  venösen  Blute, 
wodurch  die  erstem  als  Bildungsstätte  der  Kohlensäure,  die  aus 
ihnen  in's  Blut  diffundiren  muss,  sich  erweisen.  Einen  scheinbaren 
Widerspruch  bietet  die  Lymphe,  deren  Kohlensäurespannung  niedriger 
als  die  des  venösen,  wenn  auch  höher  als  die  des  arteriellen  Blutes, 
gefunden  wird.  Nach  Strassbubg  ist  dieses  Verhalten  deshalb  mit 
der  Lehre  von  der  Entstehung  der  COi  in  den  Geweben  verträglich, 
weil  die  Lymphe,  ehe  sie  in  die  grossen  Gefässstämme  gelangt,  viel- 
fech  in  den  Interstitien  des  Bindegewebes  Gelegenheit  hat,  mit  arte- 
riellem Blute  in  Diffusionsaustausoh  zu  treten  und  dadurch  Kohlen- 
sÄure  zu  verlieren.  — 

Auch  die  nach  dem  Vorgang  von  Spallanzani  ^  vielfach  wieder- 
holten Versuche  ttber  den  Gaswechsel  ausgeschnittener,  aber  noch 
nicht  ihrer  Lebenseigenschaften  beraubter  Organe  zeigen,  dass  die- 
selben unabhängig  vom  Blute  Sauerstoff  verbrauchen  und  Kohlen- 
säure liefern. 

Schon  Spallanzani  hebt  hervor,  dass  das  Blut  von  den  meisten 
Geweben  an  Intensität  der  postmortalen  Sauerstofifzehrung  und  Koh- 
lensäurebildung  übertroflfen  wird.  Paul  Bert  »  findet  in  einer  Reihe 
comparativer  Versuche  den  Stoffwechsel  des  Muskels  am  lebhaftesten 
unter  allen  Geweben  *. 

Regnabd  ^  zeigte,  dass  der  Gaswechsel  ausgeschnittener  Gewebe 
ähnlich  wie  der  wechselwarmer  Thiere  von  der  Temperatur  abhängt 
und  bei  ca.  40  ^  C.  ein  Maximum  erreicht. 

Seinen  Versuchen  entnehme  ich  die  folgenden  Zahlen,  welche 
geeignet  sind,  die  Energie  der  Oxydationen  im  Muskel  verglichen 
mit  dem  Blute  darzuthun.  Die  Zahlen  beziehen  sich  auf  1  Kilo 
Substanz  und  1  Stunde  Zeit. 


1  Stbassbubg,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  65.  1872. 

2  Lazabb  Spallanzani,  M^moires  sur  la  respiration  trad.  par  Senebieb.  p.  86. 
Oen^e,Pa8choad,  1803. 

3  Paul  Bebt,  Legons  sur  la  Physiologie  compar^e  de  la  respirat.  p.  46  ff.  Paris 

4  Vgl.  noch  die  Arbeiten  Ton  Gbobo  Liebio,  Arch.  f.  Anat.  u.  Phjsiol.  1850. 
S.  393;  Matteücci,  Compt.  rend.  XLII.  p.  648. 1856  u.  Ann.  d.  chim.  et  phys.  XLVn. 
p.  129;  Valbntdi,  Arch.  f.  physiol.  Heük.  XIV.  S.  431. 1855  u.  N.  F.  I.  S.  285.  1857; 
Cl.  Bbbnabd,  Lebens  sur  les  propriöt^s  physiol.  des  liquides.  I.  p.  403.  Paris  1859. 

5  P.  Regnabd,  Rech,  exp^rimentales  sur  les  combustions  respiratoires.  p.  23  ff. 
Paris,  Delahaye,  1879. 
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Temperatur 
YerBUohes 

Kohlensäure- 

prodaction 

pro  Stande  u.  Kilo 

Muskel 

Sauerstoffzehrung 

pro  Stunde  u.  Kilo 

Blut 

0«  C. 

12,4  cc 

3  cc 

10«  C. 

40  cc 



20«  C. 

56  cc 

8  cc 

25«  C. 

129  cc 



30«  C. 

204  cc 

24  cc 

35«  C. 

294  cc 



40«  C. 

— 

48  cc 

42«  C. 

237  cc 



45«  C. 

136  cc 



50«  C. 

— 

40  cc 

65«  C. 

— 

0  cc 

Sind  auch  derartige  Versuche  nicht  frei  von  Einwänden,  ist  e« 
namentlich,  wie  L.  Hermann  *  hervorgehoben  hat,  nicht  möglich, 
FäulnisBwirkung  ganz  auszuschliesBen,  so  fallen  sie  doch  als  schwer- 
wiegendes Argument  fttr  die  Unabhängigkeit  des  Stoffwechsels  tod 
der  Einwirkung  des  Blutes  in  die  Wagschale. 

Oegenttber  den  zahlreichen  Beweisen  fttr  die  Lebhaftigkeit  mit 
der  auch  in  blutfreien  Geweben  die  Oxydationsprocesse  ablaufen, 
kann  es  wenig  ins  Gewicht  fallen,  dass  Minot^  in  Ludwig's  Labo- 
ratorium, beim  Durchleiten  von  Serum  durch  ausgeschnittene  Hunde- 
muskeln,  nur  sehr  wenig  COi  in  das  Serum  ttbertreten  sah.  Worden 
die  Muskeln  gereizt,  so  war  sogar  meist  eine  Abnahme  der  Oh,  im 
Serum  zu  constatiren.  —  Das  Resultat  wird  durch  die  Geringfligig- 
keit  des  Stoffwechsels  in  kalten  Muskeln,  durch  die  unvollkommene 
Circulation  im  ausgeschnittenen  Muskel,  namentlich  aber  durch  die 
bekannte  Bildung  fixer  Säuren  bei  der  Gontraction,  wodurch  Carbonate 
des  Serums  zerlegt  werden  müssen,  hinreichend  erklärt,  kann  also 
nicht  zum  Beweise  des  Satzes  dienen,  ndass  die  Kohlensäure  nicht 
zu  den  Zersetzungsprodukten  gehört,  welche  sich  im  Muskel  während 
seiner  Zuckung  oder  seines  Tetanus  bilden*.  — 

Eine  ganz  originelle  Methode  hat  Vierordt^  eingeschlagen,  um  Auf- 
Schlüsse  über  die  Intensität  der  Oxydationsprocesse  im  Gewebe  des  leben- 
den Menschen  unter  verschiedenen  Verhältnissen  zu  bekommen.  Er  bat 
gefunden,  dass  man  spectroskopisch  die  Oxyhämoglobinstreifen  in  dem 
von  der  Fingerspitze  reflectirten  Lichte  erkennen  kann  und  dass  diese 
mehr  oder  weniger  rasch  nach  Umschnürung  des  Fingers  und  dadurch 


1  L.  Hermann,  Untersuchungen  über  den  Stoffwechsel  der  Muskeln.  S.  37.  Be^ 
lin  1867. 

2  Charles  Sedoewick  Minot  ,  Die  Bildung  der  COt  innerhalb  dee  ruhend« 
und  err^[ten  Muskels  (Sep.-Abz.). 

3  ViERORDT,  Ztschr.  f.  Biologie.  XIV.  S.  412. 
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angehobener  Gircolation  dem  Spectrtim  des  sanerstofffreien  Hämoglobins 
Platz  machen.  Die  zn  dieser  Sanerstoffzehrung  nöthige  Zeit  wurde  unter 
verschiedenen  physiologischen  Bedingungen  erheblich  verschieden  ge- 
funden. 

FiLEHNE^  zeigte^  dass  die  Temperatur  des  Fingers  und  der,  durch 
willkürliche  Aenderung  der  Athemmechanik  veränderliche,  Sauerstoffgehalt 
des  Arterienblutes  vom  erheblichsten  Einflüsse  auf  die  zum  Verbrauch 
des  Blutsauerstoffs  nöthige  Zeit  sind. 


ZWEITES  CAPITEL. 

Der  Gasanstansch  zwischen  Blnt  nnd  Lnngenlnft. 


I.  Mechanik  des  Luftwechsels  In  der  Lun^. 

Das  Zustandekommen  der  Bewegungen  des  Thorax,  welche  die 
In-  und  Exspiration,  die  abwechselnde  Aufnahme  und  Ausstossung 
eines  gewissen  Quantums  Luft  seitens  der  Lungen  bewirken,  wird 
im  folgenden  Theile  dieses  Werkes  behandelt 

Was  wir  hier  zum  Verständniss  des  Gasaustausches  zwischen 
Langenluft  und  Blut  zu  ermitteln  haben,  sind,  die  absolute  Orösse 
der  durch  die  einzelnen  Athemzttge  bewirkten  Ventilation  und  das 
Verhältniss,  in  welchem  die  Aufnahme  bei  jedem  Athemzuge  zu  dem  • 
gesammten  in  der  Lunge  vorhandenen  Vorrathe  steht. 

Die  Grösse  eines  einzelnen  Athemzuges  und  ebenso  die  Frequenz 
der  Athembewegungen  zu  ermitteln,  erscheint  sehr  leicht;  dennoch 
bietet  die  exacte  Ermittlung  einige  Schwierigkeit,  weil  die  gespannte 
Aufmerksamkeit  Rhythmus  und  Tiefe  des  Athmens  beeinflusst. 

Femer  ist  der  Spielraum  individueller  Schwankungen  ein  sehr 
grosser;  bei  den  einen  wird  die  genügende  Ventilation  durch  eine 
grössere  Anzahl  flacherer,  bei  andern  durch  eine  geringere  Zahl  tie- 
ferer Athemzttge  bewirkt 

Die  Zahl  und  Tiefe  der  Athemzttge  wird  vermehrt  durch  alle 
jene  Momente,  welche  die  Intensität  des  Stoffwechsels  steigern,  sie 
wird  femer  stark  beeinflusst  durch  die  Körpertemperatur.  ^ 

Die  AJbhängigkeit  der  Athemfrequenz  vom  Alter  ergibt  sich  aus 

1  W.  FiLEHNB,  Zur  Spectroscopie  am  lebenden  Menschen.  Sep.-Abdr.  aus  den 
Sitzungsber.  d.  phys.-med.  Societ&tzu  Erlangen. 

2  Vgl.  L.  GoLDSTBiN,  Würzburger  Yerhandl.  1871.  S.  156 ;  auch  als  Dissertation 
erschienen. 

Haiid1»Qcli  der  Phyiioloffle.   Bd  IVa.  7 
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folgender  Tabelle  Quetelet^si,  welche  sich  anf  etwa  300  Beobach- 
tangen  an  Personen  männlichen  Geschlechts  bezieht 


Athemittge  in  1  Miniite 

Alter 

lJ[sLj\jt\njn 

Minünuin 

Mittel 

Neugeborene  .    . 

70 

23 

44 

5  Jahre.    . 

32 

— 

26 

15-20  Jahre  .    . 

24 

16 

20 

20—25  Jahre  .    . 

24 

14 

18,7 

25-30  Jahre  .    . 

21                     15 

16,0 

30-50  Jahre  .    . 

23          1           11 

1 

18,1 

Hutchinson  2  gibt,  als  Mittel  yon  1898  erwachsenen  Personen, 
20  Athemzttge  pro  Minute.  Einen  merklichen  Unterschied  nach  dem 
Geschlecht  findet  Quetelet  nicht  Im  Schlaf  findet  er  die  Athem- 
frequenz  um  etwa  V4  vermindert 

Paul  Bert*  stellte  eine  sehr  ausführliche  Tabelle  über  die 
Athemfrequenz  bei  zahlreichen  Wirbelthieren  und  einigen  Wirbel- 
losen zusammen. 

Die  normale  Tiefe  der  Athemzüge  ist  viel  schwerer  richtig  za 
ermessen,  als  ihre  Zahl,  da  das  Athmen  an  Messapparaten,  durch  die 
dabei  auftretenden  Hindemisse  und  durch  die  gespannte  Aufinerksam- 
keit  des  Beobachters,  leicht  ein  abnormes  wird.  So  erklären  sich 
die  gewaltigen  Differenzen  in  den  Angaben  verschiedener  Beobachter. 
Unter  den  von  Vierordt  *  zusammengestellten  altem  Angaben  findet 
sich  als  Minimum  der  Grösse  eines  normalen  Athemzuges  ^  cc 
(Abilgaard),  als  Maximum  792  cc  (Senebier). 

Das  Mittel  aus  Vierordt's*  eignen  zahlreichen  Versuchen  im 
Zustande  vollkommener  Körpermhe  ist  507  cc,  bei  einer  Frequenz 
von  11,9  Athemzügen  in  der  Minute.  Das  Mittel  von  Vierordt's  5 
höchsten  Werthen  =  699  cc,  das  der  5  niedrigsten  =t=  367  cc. 

Die  Versuche  Speck's  ^  geben,  entsprechend  einer  auffallend  ge- 

1  A.  QuBTKLBT ,  Ueber  d.  Menschen.  Deutsch  y.  Risckb.  S.  395.  Stutl^irt  bei 
Schweizerbart  1838. 

2  Hutchinson,  Med.  chir.  Transact.  XXK.  p.  137. 

3  Paul  Bebt,  Le^ons  sur  la  physiol.  comp,  de  la  respiration.  p.  393—395.  Paris 

:b70. 

4  Vierordt,  Wagner's  Handwörterb.  H.  S.  836. 

5  Karl  Vierordt,  Physiol.  d.  Athmens.  S.  255.  Karlsruhe  1 845. — Vierordt  bat 
die  Gasvolumina  auf  eine  Temperatur  von  4-  37®  C.  und  336  par.  Linien  =  758  mm 
Barometerstand  berechnet.  Obige  507  cc  sind  gleich  446,5  cc  auf  0®  und  0,76  m  Druck 
n;ducirt. 

6  Speck,  Untersuchungen  über  Sauerstoffverbrauch  und  Kohlensäureausath- 
mang  des  Menschen.  S.  31.  Cassel  1871. 
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ringen  Athemfreqnenz,  hohe  Werthe  fttr  den  einzelnen  Athemzug:  im 
Mittel  6,3  Athemzflge  von  1195  cc  oder  in  einer  spätem  Versnchs- 
reihe  von  1031  cc.^ 

Mit  Hülfe  eines  sehr  httbschen  graphischen  Verfahrens  hat  P. 
Begnabd  2  Grösse  nnd  Frequenz  der  Athmang  im  gesunden  Zustande 
und  in  einer  Reihe  von  Krankheiten  bestimmt.  Er  gibt  als  Resultat 
einer  grossen  Zahl  von  Versuchen  an  Gesunden  an,  dass  ein  Mensch 
Ton  1  m  60  Höhe  und  60  Kilo  Körpergewicht  550—600  Liter  Luft 
in  der  Stunde  exspirirt;  das  ist  ein  etwas  höherer  Werth  als  die 
Vikrordt's  und  Speck's. 

Edw.  Smith  ^  lieferte  Angaben  über  die  Athemgrösse  in  ihrer 
Abhängigkeit  von  den  Tageszeiten,  der  Nahrungsaufnahme,  der  Hal- 
tang  und  Bewegung  des  Körpers. 

Sein  Messapparat  war  eine  trockene  Gasuhr  (Gloyeb's  Patent). 
Bei  ruhigem  Verhalten  war  das  Minimum  354  C.  Z.  =  5795  cc,  das 
Maximum  666  C.  Z.  »  10902  cc  in  der  Minute.  Durch  Körperbewe- 
gang  konnte  die  respirirte  Luftmenge  bis  aufs  siebenfache  steigen. 

0.  Leichtenstern  ^  hat  bei  Kaninchen  und  Katzen  die  Ab- 
hängigkeit der  Athemfrequenz  und  Athemgrösse  von  verschiedenen 
Variabein  studirt.  Die  geathmete  Luftmenge  wurde  durch  eine  Gas- 
uhr ermittelt.  Kleine  Aderlässe  setzten  Frequenz  und  Tiefe  der  Ath- 
mung vorübergehend  herunter,  sehr  reichliche  erhöhten  die  Frequenz 
unter  Abnahme  der  Tiefe.  Kälte  bewirkte  Steigerung  der  Zahl  und 
Tiefe,  solange  die  Körpertemperatur  sich  nahe  der  Norm  hielt;  sank 
diese,  so  fiel  die  Zahl  der  Athemzttge,  doch  blieb  die  vermehrte 
Tiefe.  Hitze  steigert  zunächst  nur  die  Frequenz,  lässt  weiterhin  die 
Tiefe  sich  mindern.  — 

Die  eingeathmete  Luflmenge  muss,  hinsichtlich  ihrer  Wirkung 
für  die  Luftemeuerung  in  den  Alveolen,  in  zwei  Theile  getrennt 
werden.  Ein  gewisses  Quantum  bleibt  in  den  zuleitenden  Luftwegen 
und  wird  mit  der  Exspiration  wieder  entfernt,  das  übrige  gelangt  in 
die  Alveolen,  um  sich  mit  der  dort  schon  vorhandenen  Luft  zu 
mischen.  Bei  der  Kleinheit  jedes  einzelnen  Infundibulums  dürfte  in 
diesen  die  diffusive  Mischung  der  alten  und  neuen  Luft  fast  momen- 
tan erfolgen,  während  die  Bronchialäste  zu  lang  sind,  als  dass  der 
Diffusionsaustausch  ihres  Inhalts  mit  dem  der  Alveolen  zwischen  2 
Athemzttgen  erheblich  vorschreiten  könnte. 

1  Speck,  Arch.  f.  exper.  Pathol.  n.  Pharmakol.  Xu.  S.  1  (19). 

2  P.  Rbobabd,  Recherches  expärimentales  sur  les  variations  pathologiques  des 
combnstions  respiratoires.  p.  135  u.  p.  143.  Paris  1879. 

3  Edw.  Smith,  Lancet  etc.  p.  4S0. 1857.  May  9. 

4  O.  LwoHTBNSTKBN,  Ztschr.  f.  Biologie.  VII.  S.  197. 1871. 
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Bei  der  Exspiration  tritt  nun  zunächst  Luft  aus  den  Alveolen 
an  Stelle  des  nach  aussen  entweichenden  Inhalts  des  Bronchialbaums, 
und  erst  wenn  die  Exspirationsgrösse  den  Inhalt  der  Luftwege  über- 
trifft^  gelangt  Alveolenluft  direct  nach  aussen. 

Wir  sehen  hieraus,  dass  die  Athembewegungen  nur  sehr  wenig 
Erfolg  haben  können,  wenn  das  Volum  jedes  Athemzugs  nicht  grösser 
ist  als  das  der  Luftwege,  und  dass  demgemäss  eine  sehr  flache  Ath- 
mung  die  Alveolen  nur  ungenttgend  ventilirt,  auch  wenn  die  Frequenz 
so  gesteigert  wird,  dass  die  Athemgrösse  der  normalen  gleichkommt^ 

Es  wäre  zur  Beurtheilnng  dieser  Verhältnisse  von  grossem 
Werthe,  den  Inhalt  des  gewissermassen  als  schädlicher  Raum  wir- 
kenden Leitungsweges  von  der  Nasenöffnung  bis  zum  Uebergange 
der  Bronchioli  in  die  Infundibula  zu  kennen.  Donders  ^  glaubt  an- 
nehmen zu  dürfen,  dass  der  Inhalt  des  Bronchialbaums  bis  zu  den 
Inftmdibula  weniger  als  500  cc  beträgt.  Diese  Zahl  ist  jedenÜEÜls 
viel  zu  gross.  Eine  Versuchsreihe  von  Gk^hant  *  dürfte  der  Wahr- 
heit näher  kommen.  Derselbe  inspirirte  500  cc  Wasserstoff  und 
machte  sofort  danach  eine  Exspiration.  Betrug  das  Volum  derselben 
nur  375  cc,  so  waren  darin  138,7  cc  =  37,0  ®/o  H.  Dies  beweis^ 
dass  weniger  als  138  cc  des  eingeathmeten  Wasserstoffs  der  Ver- 
mischung mit  Lungenluft  entgangen  waren,  dass  also  die  Gapacitftt 
des  schädlichen  Raumes  erheblich  unter  138  cc  liegt. 

Möglicherweise  tragen  die  glatten  Muskeln  der  Bronchien  zur  Ver- 
kleinerung 4  des  schädlichen  Raumes  bei.  C.  Radolyffb-Hall  ^  nahm  an, 
dass  sie  synchronisch  mit  den  Athembewegungen  abwechselnde  Verenge-' 
rung  und  Erweiterung  der  feineren  Luftwege  bewirken,  ähnlich  etwa^  wie 
die  Muskeln  der  Nase  und  des  Larjnx  sich  an  den  Athembewegungen 
betheiligen. 

Die  Thätigkeit  der  organischen  Muskelfasern  in  der  Lunge  suchte 
man  durch  elektrische  Reizung  der  Lunge  selbst  oder  der  peripheren 
Vagusstämme  sowie  der  Querschnitte  von  Bronchien  zu  erweisen. 

Die  ältere  Literatur  hierüber  siehe  bei  Wintrigh  <^,  der  auch  selbst 
eine  Reihe  beweisender  Experimente  angestellt,  namentlich  constatirt  hat, 
dass  die  stärkste  Contractilität  den  feineren  Bronchien,  welche  nur  mehr 
wenig  Knorpel  in  ihren  Wandungen  haben,  zukommt.    Hier  beobachtete 


1  Vgl.  C.  VoiT,  Ztschr.  f.  Biologie.  XIV.  S.  107. 

2  F.  G.  DoNDSBS,  Physiologie  des  Menschen.  Deutsch  v.  Theile.  S.  390.  Leipag 
1859. 

3  N.  Gb^hanT;  Compt.  rend.  LV.  p.  279. 1862  a.  Joum.  de  Panat  et  d.  phyaloL 
I.  p.  523. 1864. 

4  Vgl.  dies  Handbuch.  U.  (1)  S.  267. 

5  G.  Rjldcltffb-Hall,  Brit.  med.  joum.  1861.  Dec.  14.  (Ganstatt*8  J&hreaber. 
LS.  120.1862. 

6  WiNTBiOH,  Virchow's  Handb.  d.  spec.  Pathol.  u.  Therapie.  V.  (1)  S.  190. 
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er  schon  durch  den  Reiz  eines  kalten  Lnftstromes  Contraction,  elektrische 
Reizung  brisushte  znweilen  das  Lnmen  ganz  zum  Schwinden. 

Paul  Bebt  ^  demonstrirte  durch  graphische  Versuche  die  Contraction 
auf  Reizung'  der  Lungensubstanz  und  der  Vagi.  Er  bestreitet  die  Mit- 
wirkung der  Lungencontractilität  bei  der  Exspiration,  dazu  erfolge  die 
Zusammenziehung  zu  langsam. 

Leo  Geblach  2  bestätigt  den  Einflnss  der  Vagi  auf  die  Weite  deg 
Bronchialbaumes  und  zeigt,  dass  die  Contractionen,  auch  wenn  nur  ein 
Vagus  erhalten  ist,  reflectorisch  vom  centralen  Stumpfe  des  andern  und 
des  N.  laryngeus  sup.  hervorgebracht  werden. 

HoBVATH^  fand  an  der  ausgeschnittenen  Trachea  unter  günstigen 
Verhältnissen  eine  Reihe  von  Stunden  nach  dem  Tode  deutliche  Con- 
traction auf  elektrische  Reizung  und  spontane  Verengungen  und  Erwei- 
terungen. 

lieber  die  vielfach  bestrittene  Anwesenheit  organischer  Muskelfasern 
in  den  Alveolen  selbst  vergl.  die  Arbeiten  von  Moleschott  ^  und  Piso- 
Bobme\ 

Zur  Würdigung  der  Grösse  des  Luftwechsels,  welchen  die  ein- 
zelnen Athemzttge  in  den  Alveolen  bewirken,  muss,  ausser  den  bis- 
her betrachteten  Momenten,  noch  der  Luftvorrath  der  Lunge  bekannt 
sein.  — 

Nach  einer  normalen  Exspiration  kann  durch  maximale  Anstren- 
gung der  Exspirationsmuskeln  noch  ein  weiteres  Luftquantum  aus- 
geathmet  werden.  Hutchinson  bestimmte  die  Menge  dieser  „Re- 
serveluft" zu  1248  bis  1804  cc.  Vierordt^^  findet  sie  im  Mittel  von 
8  Versuchen  =  1226  cc. 

Die  Residualluft,  welche  bei  Lebzeiten  nicht  aus  den  Lungen 
ausgetrieben  werden  kann,  schätzt  derselbe  zu  1230  bis  1640  cc.  — 

Zu  ihrer  genauen  Bestimmung  dient  ein  von  Davt  ^  ersonnenes, 
später  von  Gr^hant^  ausgebildetes  Verfahren.  Davy  machte  nach 
möglichst  tiefer  Exspiration  binnen  einer  halben  Minute  7 — 8  Ein- 
und  Ausathmungen  an  einem  Quecksilbergasometer,  welches  102  resp. 
182  Cub.  Zoll  (1670  resp.  2979  cc.)  Wasserstoff  enthielt  und  beendete 
den  Versuch  mit  einer  möglichst  tiefen  Exspiration  in  das  Gasometer. 

Unter  der,  wie  Grähant's  Experimente  zeigen,  durchaus  berech- 

1  Paul  Bebt,  Lebens  sur  la  physiol.  comp,  de  la  respirat.  p.  369  ff.  Paris,  Bail- 
li^etfilslSTO. 

2  Lbo  Geblach,  Arch.  f.  d.  ffes.  Phjsiol.  XIII.  S.  491. 

3  Alexis  Hobvath.  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  Xm.  S.  508.  —  Bei  Gsblach  u. 
HoBYATH  sind  auch  ausmhrliche  literarische  Notizen  zu  finden. 

4  lÜOLESCHOTT,  HoU&nd.  Beiträge.  I.  S.  18. 1846. 

5  PiBO-BoBME,  Molesch.  Unters.  X.  S.  459.  1868. 

6  YnsBOBBT,  Physiologie  des  Athmens.  S.  134. 

7  Davt,  Researches  etc.  Conceming  Nitrous  oxyde.  p.  399  ff.  London,  Johnson 
1800. 

8  K.  Gb^hast,  Jonm.  d.  Tanat.  et  d.  1.  physiol.  I.  p.  523. 1864. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


1 02    ZüHTZ,  Der  respir.  Gaswechsel.  2.  Gap .  Der  Gasaostaiuch  zwischen  Blat  etc. 

tigten  Annahme  y  dass  am  Schlüsse  des  Versuches  die  Loft  in  den 
Langen  and  im  Gasometer  gleiche  Zasammensetzang  habe,  wurde 
ans  dem  im  Gasometer  fehlenden  Wasserstoff  der  Lnfigehalt  des 
Athemapparates  berechnet  und  im  Mittel  dieser  Versache  zu  41  Gab. 
Zoll  -=  671  cc  gefunden. 

GnäHANT  ging  bei  ttbrigens  derselben  Yersuchsanordnung  von 
der  normalen  Exspirationsstellung  aus,  bestimmte  also  Residualloft 
+  Reseryeluft.  Seine  Zahlen,  an  12  jugendlichen  Individuen  ge- 
wonnen, schwanken  zwischen  2190  cc  und  3220  cc  und  stehen  also 
in  Einklang  mit  dem  Ergebniss  Dayt's. 

Als  Fehlerquelle  kommt  bei  diesen  Versuchen  die  Aufnahme 
von  Wasserstoff  in's  Blut  in  Frage.  Die  Grösse  dieses  Fehlers  lässt 
sich  aus  der  Blutmenge,  welche  die  Lungen  während  der  Versuchs- 
dauer  passirt,  und  dem  Absorptionscoef&cienten  des  Wasserstoffs  be- 
rechnen. Der  Mensch  verbraucht  in  der  halben  Minute  ca.  175  ec 
Sauerstoff;  unter  der  Annahme,  dass  das  Blut  beim  Passiren  der 
Lunge  etwa  7  ^lo  Sauerstoff  aufnimmt  (s.  oben  S.  39),  mussten  zur 

175 
Vermittlung  der  Sauerstoffaufhahme  100  .  -^^ 2500  cc  Blut  die 

Lunge  passiren.  Wenn  der  AbsorptionscoefGcient  des  Blutes  fllr 
Wasserstoff,  dem  des  Wassers  analog,  etwa  0,019  beträgt,  könnten 
die  2500  cc  aus  einer  reinen  Wasserstoffatmosphäre  47,5  cc  aufiieh- 
men;  demnach  kaum  12  cc  Wasserstoff  bei  einem  Partialdruck  von 
ca.  25  0/0,  wie  er  in  dem  Gasgemisch  herrscht.  Die  Menge  der  Be- 
sidualluft  dürfte  mit  Rttcksicht  auf  diesen  Fehler  noch  um  50  oc 
kleiner  sein  als  sie  Davy  und  Gröhant  berechnen. 

Es  liegen  übrigens  Beobachtungen  vor,  wonach  der  stationäre 
Luftvorrath  der  Lungen,  d.  h.  die  Summe  der  Besidual-  und  Beserve- 
luft  nicht  unerheblichen  Schwankungen  unterworfen  ist  Vor  allen 
Dingen  muss  der  wechselnde  Druck,  welcher  vom  Abdomen  her  auf 
das  Zwerchfell  geübt  wird,  hier  von  Einfluss  sein.  Finkler  und 
Oertmann^  fanden,  dass,  im  Zustande  der  Apno^  bei  künstlicher 
Respiration,  das  Zwerchfell  in  Folge  eines  durch  die  Vagi  vermittelten 
Beflexes  höher  rückt  und  das  Lungenvolumen  kleiner  wird. 

In  unversöhnlichem  Gegensatze  zu  den  übrigens  auch  mit  den  Be- 
obachtungen an  Leichenlungen  ^  genügend  harmonirenden  Zahlen  von  Davy 
und  Gk£hant  stehen  die  Berechnungen  von  Neüpaüer  ^  und  Waldenburg  *. 

1  Fdteleb  u.  Oebtmakn,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XIY.  S.  38. 1877. 

2  Allen  u.  Pspts  (Philos.  Transact.  1809.  p.  410)  fanden  in  der  yoUkommen 
gesunden  Lunse  eines  erwachsenen  Menschen  cu*ca  1600  cc  Luft,  wovon  '/>  heim 
Oeffhen  des  Thorax  entwich. 

3  J.  Nbupaubb,  Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Med.  XXIII.  S.  481. 

4  L.  Waldenbubo,  Ztschr.  f.  klin.  Med.  I.  S.  27. 1879. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


Residuallaft  —  Chemische  Zasammensetziuig  der  Ezspirationslaft        1 03 

Die  Besttmmangsmethode  dieser  Forscher  beruht  anf  der  sicher  un- 
richtigen  Annahme,  dass  sich  der  Thorax,  i^enn  er  ein  beschränktes 
Lnftvolam  dnrch  seine  inspiratorische  Erweiterung  yerdünnen  mass,  auf 
dasselbe  Volum  ausdehnen  könne,  als  wenn  die  Luft  unter  vollem  Atmo- 
sphärendruck in  ihn  einströmt. 

Seine  obigen  YerBuche  benutzt  nun  Gbi^hant  zur  Berechnung 
des  YentilationBCoef&cienten  der  Lungen,  d.  h.  eines  Quotienten,  wel- 
cher das  Verhältniss  der  durch  jeden  Athemzug  bewirkten  Lufter- 
neuerung zu  dem  Luftvorrathe  der  Lungen  ausdrtlckt  Bei  einem 
Luftvorrathe  (Besidual-  und  Reserveluft)  von  2930  cc,  und  einem 
normalen  Athemzuge  von  500  cc,  blieben  330  cc  Wasserstoff  in  der 

330 
Lunge.   Der  Ventilationscoefficient  war  also  —  ^^öa  ==•  0,113.^ 

Die  Kleinheit  dieses  Go^fiQcienten  lässt  uns  die  wichtige  That- 
sache  erkennen,  dass  die  Zusammensetzung  der  Alveolenluft  bei 
ruhiger  Respiration  mit  den  Phasen  der  letzteren  nur  wenig  schwankt, 
das  Blut  also  mit  einem  Gasgemisch  von  fast  constanter  Zusammen- 
Setzung  in  Berührung  kommt. 


U.  Bie  chemische  Zusammensetasiuig  der  Exspirationsluft. 

Wir  haben  oben  gesehen,  dass  die  exspirirte  Luft  aus  einem  den 
Alveolen  entstammenden  Antheil,  und  einem  in  den  zuführenden  Luft- 
wegen zarttckgebliebenen  Beste  von  inspirirter  Luft  besteht  Dieser 
letztere  hat  in  der  kurzen  Zeit  seines  Aufenthalts  .durch  DilTusion 
mit  den  tiefem  Schichten  und  mit  dem  in  den  Wandungen  der  Luft- 
wege circulirenden  Blute  nur  sehr  geringftlgige  Aenderungen  erfahren 
können;  demgemäss  wird  die  exspirirte  Luft  um  so  reicher  an  CO2' 
und  um  so  ärmer  an  0  erscheinen,  je  mehr  in  ihr  der  aus  den 
Alveolen  stammende  Antheil  überwiegt,  d.  h.  je  tiefer  die  Exspira- 
tion ist  — 

Wir. glauben,  im  Gegensatz  zu  den  Darstellungen  der  meisten 
Handbücher,  dass  es  nicht  berechtigt  ist,  auch  noch  in  dem  respira- 
torischen Theile  der  Lungen  eine  Schichtung  der  Luft  mit  zunehmen- 
dem Kohlensäuregehalt  nach  den  blinden  Enden  anzunehmen. 

Der  Baum  der  einzelnen  Infundibula  ist  zu  gering,  als  dass  in 
ihnen  nicht  die  diffusive  Ausgleichung  fast  augenblicklich  erfolgen 


1  Die  Art  wie  GatuANT  den  Yentilationscoßfficienten  berechnet,  ist  eigent- 
lich unrichtig;  nicht  das  sanze  wieder  exspirirte  Wasserstol^olnm  sollte  von  der 
Grösse  des  Athemzuges  abgezogen  ^erden,  sondern  nur  der  bei  jeder  Athem- 
grösse  conatante  Bruchtheil  desselben,  welcher  dem  sch&dlichen  Räume  entspricht. 
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sollte y  um  so  mehr,  als  ihr  Gasgehalt  durch  die  Polsationen  der 
Aeste  der  Pulmonalarterien  fortwährend  in  Vibrationen  versetzt  wiid. 
(Landois'  cardiopneumatische  Bewegung.) 

Die  Methoden  der  Untersuchung  der  exspirirten  Luft  sind  im 
Allgemeinen  so  einfach  und  ergeben  sich  so  sehr  von  selbst  aus  der 
Aufgabe,  dass  nur  wenige  Angaben  genügen.  Die  älteren  Unter- 
suchungen von  Lavoisier  u.  Següin*,  H.  Davt^  Allen  u.  Pepts^ 
haben,  nicht  nur  wegen  UnvoUkommenheit  des  eudiometrischen  Ver- 
fahrens, sondern  auch  wegen  der  durch  die  Apparate  bedingten  er- 
heblichen Störungen  der  Athemmechanik  nur  historisches  Interesse. 

Umfassendere  Studien  über  den  Procentgehalt  der  Exspirations- 
luft  an  CO2  und  die  Schwankungen,  welche  derselbe  in  Abhängig- 
keit von  den  Tageszeiten,  der  Nahrungsaufoahme,  Muskelthätigkeit 
und  anderen  Variabein  erfährt,  machte  zuerst  Pbout^.  Er  fing  die 
exspirirte  Luft  in  einer  Kautschukblase  auf  und  analjsirte  sie  in 
einem  Apparate,  welcher  mit  Vierordt's  nebenstehend  abgebildetem 
Anthracometer  fast  identisch  war. 

ViERORDT^,  dessen  zahlreiche  Kohlensäureanalysen  den  wech- 
selnden Oehalt  der  Exspirationsluft  an  diesem  Oase  am  vollkommen- 
sten klar  gelegt  haben,  athmete  durch  die  Nase  ein  und  exspirirte 
durch  ein  von  den  Lippen  umfasstes  Mundstück  in  eine  mit  Salz- 
wasser gefüllte,  oben  mit  einem  Hahn  versehene,  birnförmige  Glas- 
glockp.  Die  Glocke,  von  9200  cc  Inhalt,  war  vor  dem  Versuche  mit 
Salzwasser  gefüllt  und  tauchte  mit  ihrem  unteren  offenen  Ende  in 
einen  dieselbe  Salzlösung  enthaltenden  Trog.  Zur  Analyse  wurde 
von  dem  Inhalte  dieses  „Exspirators"  das  „Anthracometer"  geftlUt, 
eine  1 V2  m  lange  228  cc  fassende  graduirte  Röhre,  an  welche  oben 
eine  2442  cc  fassende  Kugel  angeblasen  war,  während  sie  unten 
durch  einen  Hahn  abgesperrt  werden  konnte.  Nach  geschehener 
Athmung  wird  an  das  untere  Ende  des  verschlossenen  Anthracometer» 
eine  mit  Kalilauge  gefüllte  Flasche  geschraubt,  wie  es  Fig.  9  zeigt, 
und  nach  Oeffnen  des  Hahnes  die  Kohlensäure  durch  Schütteln  mit 
der  Lauge  absorbirt;  der  Inhalt  des  von  der  Kaliflasche  befreiten 
Anthracometers  wird  nun  ttber  Wasser  abgelesen. 

Die  äusserst  bequem  und  rasch  zu  handhabende  Methode  hat 
in  Vierordt's  Händen  sehr  genaue  Resultate  ergeben.    Der  Hanpt- 

1  Layoisibb  u.  Seguin,  Ann.  d.  chim.  XCI.  p.  318. 

2  H.  Davy,  Gilbert'8  Ann.  XIX.  S.  298 ;  Researches  p.  331—450.  London  ISSO. 

3  Allen  u.  Pepys,  Schweigger^s  Journ.  f.  Chem.  u.  rhys.  I.  S.  182. 181 1. 

4  W.  Pbout,  Ebenda.  XV.  S.  47. 1811 ;  übersetzt  aus  Thoxbon,  Ann.  of  phik». 
n.  p.  328. 

5  VnsBORDT,  Pbysiol.  d.  Athmens.  Heidelberg  1845. 
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mangel  des  Verfiahreiis  liegt  daran,  daas  es  erst  nach  sehr  langer 
Uebnng  möglich  ist,  in  den  Exspirator  ohne  wesentliche  Störnng  der 
Athemmechanik  zu  athmen,  ein  Mangel,  den  übrigens  Vierordt  durch 
grosse  Uebnng  vollständig  beseitigte. 

Viel  vollkommener,  als  die  eben  beschriebenen,  ist  die  von  Speck  ^ 
ersonnene  Methode  des  Sammeins  der 
Exspirationsluft.      Dieser    Forscher 
misst,  ähnlich  wie  Allen  undPEPYS, 
die  in-  und  exspirirte  Luft. 

Er  athmet  durch  ein  Mundstttck 
und  Ventile,  welche  den  Weg  der 
ein-  und  ausgeathmeten  Luft  bestim- 
men, ans  einem  grossen  genau  äqui- 
librirten  Spirometer  in  ein  zweites 
eben  solches.  Die  Absorption  durch 
das  Wasser  ist  durch  Verkleinerung 
der  Berührungsfläche  zwischen  Gas 
und  Wasser  auf  ein  Minimum  ge- 
bracht. Als  Ventile  werden  mit  einem 
Stück  eingesalzenen  Schweinedarms 
ttberbundene  Glasröhren  benutzt,  weil 
sich  bei  Anwendung  von  nach  dem 
Spritzflaschenprincip  construirten 
Flttssigkeitsventilen  die  Widerstände 
80  gross  erwiesen  hatten,  dass  sie  die  Athemmechanik  merklich  alterirten. 

Voit's  Methode,  welche  von  Lossen  2  und  Berg  ^  benutzt  wurde, 
bestimmt  das  Volum  der  ausgeathmeten  Luft  durch  eine  Gasuhr. 

Zur  Ermittelung  der  Kohlensäure  ist  in  die  Leitung  ftlr  die 
exspirirte  Luft  eine,  etwa  3  Liter  fassende,  geaichte  Flasche  einge- 
schaltet. Die  Luft  in  dieser  Flasche  hat  zu  Ende  des  Versuches 
gleiche  Zusammensetzung,  wie  die  Exspirationsluft  der  letzten  Athem- 
züge.  Ihr  Kohlensäuregehalt  wird  nach  der  Methode  Pettenkofer's 
durch  titrirtes  Barytwasser  bestimmt. 

Vierordt  *  fand  nach  normaler  Inspiration,  bei  normaler  Exspi- 
ration von  im  Mittel  574  cc,  den  Kohlensäuregehalt  =  4,63  «/o,  bei 
möglichst  tiefer  Exspiration  (1800  cc)  =  5,18%.     Unter  der  An- 


{^ 


FIff.  9. 


ViBB0RDr*8  Exspinttor  nad  Anihn- 
comet«r. 


1  Cabl  Speck,  Schriften  der  Ges.  zur  Beförderung  d.  ges.  Naturwissensch.  zu 
Marburg.  X.Cassel  1871. 

2  LossEN,  Ztschr.  f.  Biologie.  IL  S.  244. 1S66. 

3  Eugen  Bbbo,  Ueber  den  Einfluss  der  Zahl  und  Tiefe  der  Athembewegungen 
auf  die  Ausscheidung  der  Kohlensäure.  Inaug.-Diss.  Dorpat  1869;  s.  auch  Deutsch. 
Arch  f.  klin.  Med.  VI.  S.  291. 1869.        4  ViEBORDTa.  a.  0.  S.  134. 
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nähme,  dass  in  beiden  Fällen  die  Alveolenloft  denselben  Procent- 
gehalt an  Kohlensäure  gehabt  habe,  und  dass  der  schädliche  Baum 
von  unbekannter,  aber  constanter  Grösse  frei  von  CO^  geblieben  sei, 
berechnet  sich  hieraus  als  wahrscheinlicher  Werth  des  Kohlensäure- 
gehalts der  Alveolen  die  Zahl  5,44  <>/o  CCh. 

Die  Annahme,  dass  die  Luft  der  Alveolen  nur  wenig  reicher  an 
Kohlensäure  sei,  als  die  durch  eine  tiefe  Exspiration  entleerte,  steht 
zwar  mit  vielen  älteren  Angaben  ttber  die  Zusammensetzung  der 
Alveolenlufk  in  Widerspruch,  ihre  Richtigkeit  aber  wiid  durch  die 
Versuche  von  Wolppberö*,  Strassbürö*,  Nussbaüm^  in  unanfecht- 
barer Weise  gesttttzt. 


Flg.  10.    Langenkaiheier. 

Durch  theoretische  Betrachtungen  suchte  in  jttngster  Zeit  Se- 
TSCHENOW  ^  aus  der  Athemgrösse  und  dem  nach  Gb^hant  geschätz- 
ten stationären  Luftvorrathe  der  Lungen  eine  mathematische  Beziehung 
zwischen  der  Zusammensetzung  der  Alveolenluft  und  der  bekannten 
der  Exspirationsluft  abzuleiten. 

Die  älteren,  auf  Ermittelung  der  Zusammensetzung  der  Alveolen- 
luft hinzielenden.  Versuche  von  Vierordt  *,  Becher  « und  Paul  Bert  ' 
lieferten  erheblich  zu  hohe  Kohlensäurewerthe,  weil  die  angewandten 
Methoden  veränderte  Diffnsionsbedingungen  zwischen  Blut  und  Lon- 
genluft  setzten,  und  dadurch  den  Gasgehalt  beider  alterirten. 

Erst  die  von  Wolpfberg  beschriebene  PPLüGER'sche  Methode 
der  Katheterisation  der  Lungen  gestattete  es,  Alveolenluft  von  nor- 
mal athmenden  Thieren  zur  Untersuchung  zu  gewinnen. 

1  WoLFFBBBG,  Arch.  f.  dj^es.  Physiol.  Y.  S.  465. 

2  Stbasbbübo,  Ebenda.  VI.  S.  65.  3  Nüssbaüm,  Ebenda.  YU.  S.  296. 1873. 

4  Sbtschbnow,  Arch.  f.  d.  ees.  Physiol.  XXm. 

5  ViBBOBDT,  a.  a.  0.  S.  1 30  ff.         6  Bbohbb,  Ztachr .  f.  rat.  Med.  N.  F.  VI.  S.  249. 
7  Paul  Bbbt,  Lebens  sor  la  Physiologie  compar^e  de  la  respiration.  p.  16t  IL 

Paris  1870. 
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Der  Lnngenkatheter  besteht  (s.  Figur)  ans  zwei  in  einander  ge- 
schachtelten Röhren,  von  denen  die  äussere,  ein  Eautschukrohr,  mit 
einem  Gummiballon  communicirt,  durch  dessen  Compression  ihr  un- 
teres dflnnwandiges  Ende,  nachdem  es  in  einen  Bronchus  eingefllhrt  ist, 
kugelig  aufgeblasen  werden  kann,  so  dass  es  das  Bronchiallumen  her- 
metisch verschliesst  Das  innere  Rohr,  ein  gewöhnlicher  elastischer 
Katheter  dünnsten  Kalibers,  setzt  den  abgesperrten  Lungenraum  mit 
einem  passenden,  mit  Quecksilber  gefällten  Rohr  in  Verbindung,  in 
welches  die  Luft,  nachdem  die  Absperrung  die  gewünschte  Zeit  ge- 
dauert, durch  Ausfliessen  des  Quecksilbers  eingesogen  wird.  Das 
Kaliber  des  Lungenkatheters  ist  so  gewählt,  dass  er  die  normale  Venti- 
lation der  freien  Lungenabschnitte  des  Versuchsthieres  nicht  hindert. 

Die  ersten  Versuche  Wolffbebg's  ergaben  im  Mittel  einen  Ge- 
halt von  3,2ö/o  COt  in  der  abgesperrten  Alveolenluft,  die  späteren  von 
ihm  und  Nussbaum  einen  solchen  von  3,8<^/o  CO^,  während  die  Exspi- 
rationsluft  der  Hunde  unter  analogen  Verhältnissen  2,8<>/o  C(h  enthielt. 

Die  niedrigen  Kohlensäurewerthe,  welche  Wolfpberg  in  der 
Alveolenluft  fand,  sind  um  so  bemerkenswerther,  als  es  nicht  nor- 
male Alveolenluft,  sondern  solche,  welche  mit  dem  venösen  Blute 
der  Lungenarterie  im  Gleichgewichte  stand,  war,  welche  er  unter- 
suchte. Der  Eohlensäuregehalt  normaler  Alveolenluft  von  denselben 
Thieren  muss  noch  niedriger  sein,  und  zu  den  gefundenen  Werthen  in 
ähnlichem  Verhältniss  stehen,  wie  die  Kohlensäurespannung  des  arte- 
riellen Blutes  zu  der  des  venösen.  Für  diese  beiden  Blutarten  fand  aber 
Strassbubg  als  Mittelwerthe  der  Kohlensäurespannung  2,8  resp.  5,4 o/o. 

Leider  existiren  keine  gleichzeitigen  Bestimmungen  der  Exspira- 
tionsluft  und  der  durch  den  Lungenkatheter  abgesperrten  Alveolenluft, 
undWoLFFBERG  hat  auch  zu  wenige  Analysen  der  Exspirationsluft  aus- 
gefahrt,  als  dass  dieselben  als  Mittelwerthe  verwendet  werden  könnten. 

Die  Vollkommenheit  des  Gleichgewichts,  welches  sich  nach  we- 
nigen Minuten  zwischen  Blut  und  Lungengasen  in  der  abgesperrten 
Partie  herstellt,  geht  aus  den  späteren  Versuchen  Wolffberg's^ 
namentlich  aber  aus  denen  Nussbaum's^  hervor,  in  welchen  gleich- 
zeitig mit  der  Katheterisation  der  Lungen  die  Kohlensäurespannung 
des  venösen  Herzblutes,  mit  Httlfe  des  Aßrotonometers ,  bestimmt 
wurde  und  auf  beiden  Wegen  die  identischen  Mittelzahlen  3,84  resp. 
3,81  »/o  CO2  gefunden  wurden.^ 

1  WoLPFBBBG,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  23. 1872. 

2  Mobitz  Nussbaum,  Ebenda.  VII.  S.  296. 1873. 

3  Die  KohlenBänrespannung  des  yenösen  Blutes  war  hier  deshalb  erheblich 
niedriger  als  in  den  Versuchen  Stbassbübg*s  ,  weil  die  Tracheotomie  die  Venti- 
lation der  Lungen  erleichtert  und  die  Athmung  anregt. 
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Hierdarch  ist  zugleich  bewiesen,  dass  keinerlei  specifische  Secre- 
tionsthätigkeit  neben  den  einfachen  Diffnsionsprocessen  zur  Erklänmg 
der  Kohlensänreansscheidung  heranzuziehen  ist. 

Bei  solcher  Schnelligkeit  des  Spannungsausgleichs  zwischen  Blnt 
und  Alyeolenluft  wird  man  nicht  sehr  fehlen,  wenn  man  die  Yon 
Stbassbusg  gefundene  mittlere  Tension  der  Kohlensäure  arteriellen 
Blutes  normal  athmender  Hunde  =  2,8^/0  als  annäherndes  Haass  des 
Eohlensäuregehalts  in  ihrer  Alveolenluffc  ansieht. 

Da  dem  Gesagten  zufolge  der  Eohlensäuregehalt  des  arteriellen 
Blutes  sich  stets  ganz  oder  nahezu  mit  dem  der  Alveolenluft  im 
Oleichgewichte  befindet,  muss  jede  Aenderung  in  der  Zusammen- 
setzung der  letzteren  eine  entsprechende  Aenderung  in  der  Spannung 
und  absoluten  Menge  der  Kohlensäure  des  arteriellen  Blutes  zur  Folge 
haben.  Die  Kohlensänrespannung  des  arteriellen  Blutes  ist  aber  wie- 
derum bedingend  für  den  Diffusionsaustausch  ^  zwischen  Blut  und 
Geweben. 

Demgemäss  muss  jede  Aenderung  im  Kohlensäuregehalt  der 
Alyeolenluft,  wenn  sie  einige  Zeit  andauert,  ändernd  in  den  stete 
sehr  erheblichen  in  Blut  und  Geweben  vorräthigen  Bestand  an  Koh- 
lensäure eingreifen. '2 

Der  Sauerstoffvorrath  im  Blute  kann  dagegen  nur  sehr  wenig 
mit  der  Spannung  dieses  Gases  in  den  Lungenalveolen  variiren,  wie 
S.  54  genauer  dargelegt  ist. 

Es  sind  darum  einigermassen  erhebliche  Aenderungen  der  Saaer- 

1  Im  Anschluss  an  das  I.  (1)  S.  285  ff.  über  die  Gase  des  Muskels  und  oboi 
S.  85  über  die  Gase  der  Secrete  Gesagte,  seien  hier  noch  einige  Angaben  über 
die  Gase  der  Gewebe  erwähnt.  Wie  bei  den  Secreten  kommt  nur  die  Kohkn- 
säure  in  Betracht.  Zu  ihrer  Ermittelung  in  Geweben  haben  PflOgeb  (Arch.  f. 
d.  ges.  Physiol.  XVm.  S.  381. 1878)  und  Paul  Bert  (Pression  barom^trique.  p.  997. 
Paris  1878)  die  Methode  der  Auflösung  der  ganzen  Masse  in  Kalilange,  welche 
dann  mit  Säure  ausgepumpt  wird,  angewendet.  PflOgeb  fand  in  Froschmuskeln 
67  Vol.  ®/o  COi ,  Beet  in  verschiedenen  Geweben  des  Hundes  folgende  Werthe, 
welche  einigen  Aufschluss  aber  den  Wechsel  des  Gasgehaltes  bei  verschiedener 
(702-Spannung  der  Luneenluft  geben: 

a.  Muskeln  eines  Bundes,  welcher  in  einer  COs-£reien  Atmosphäre  erstickt 
war,  lieferten  «=  13,2<>/o  CCh. 

b.  Bei  einem  Thiere,  welches  in  einer  34,1  ®/o  COi  führenden  Atmosphäre  tx- 
stickt  war: 

Muskeln    .    .    .    =42%  COa 

Hirn      .    .    .    .    =  26«/o  C(h 

Nieren  .    .    .    .    =  62  7o  CÖs 

Leber    .    .    .    .    =  64«/o  Co» 
Dass  die  angewandte  Methode  nicht  frei  von  Einwänden  sd ,  liegt  auf  der 
Hand,  doch  genügen  die  Resultate  um  zu  zeigen,  welch  grosse  C(^-Mengen  sich 
im  Organismus  aufstauen  können. 

2  Vgl.  Senatoe,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1872.  S.  1 ;  Zuhtz,  Arch.  f.  d^m. 
Physiol.  vn.  S.  522;  Aug.  Ewald,  Ebenda.  TEL,  S.  675;  E.  Pplügeb,  Ebenda.  XlV. 
S.  l. 
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Btoffanfnahme  nur  möglich  bei  entsprechend  geänderter  Intensität  der 
Oxydationsprocesse  in  den  Geweben.  Die  ausgiebigsten  Versuche 
Aber  den  Einflnss  der  Athemmechanik  auf  die  Kohlensänreausschei- 
dimg  hat  Vierordt  angestellt 

Derselbe  ^  findet  bei  normaler  Athmnng  in  der  ausgeathmeten 
Lojft  ==  i,l  o/o  CChj  bei  möglichst  schneller  Athmnng  (96  pr.  Minute) 
nnr  2,7  ^joy  während  die  absolute  Menge  der  in  einer  Minute  ausge- 
geschiedenen  Kohlensäure  gleichzeitig  von  246  cc  auf  1296  cc  ver- 
mehrt wurde.  Wenn  statt  der  Frequenz  die  Tiefe  der  Athmung  aufs 
8  fache  gesteigert  wurde,  so  sank  der  Procentgehalt  der  Exspirations- 
laft  von  4,5  ^lo  auf  2,53  ^/o  y  die  absolute  Eohlensäureausscheiduug 
stieg  gleichzeitig  von  270  cc  auf  1214  cc  pr.  Minute.  Solange  das 
Volum  eines  Athemzuges  nicht  sehr  klein  wird,  gilt  der  Satz  Vibr- 
obdt's^:  gleiche  Luftvolumina,  mögen  dieselben  durch  frequente  aber 
weniger  tiefe  oder  durch  tiefe  aber  langsame  Exspirationen  ausge- 
schieden werden,  enthalten  gleiche  Kohlensäurequantitäten.  — 

Verminderter  Luftwechsel  bedingt  Zunahme  der  procentischen, 
Abnahme  der  absoluten  Eohlensäureausscheidung. 

Am  eclatantesten  tritt  dies  bei  vollständigem  Anhalten  des 
Athems  hervor,  welches  Viekordt  bei  normaler  Füllung  der  Lunge 
60  See,  nach  möglichst  tiefer  Inspiration  100  See,  lang  ausführen 
konnte.  Im  ersteren  Falle  stieg  der  Procentgehalt  der  Exspirations* 
luft  auf  7,44  o/o,  im  letzteren  auf  7,38  <>/o.  Becher»  &nd  bei  ähn- 
lichen Versuchen  nach  100  Secunden  7,5  ®/o  CO2. 

Nach  dem  oben  Gesagten  kann  die  enorme  Vermehrung  der 
Eohlensäureausscheidung  bei  Fortdauer  des  dieselbe  bedingenden 
verstärkten  Athmens  nur  so  lange  währen,  bis  sich  der  Vorrath  an 
COi  in  Blut  und  Geweben  auf  das  den  neuen  Diffusionsbedingungen 
entsprechende  Mass  vermindert  hat.-  Dasselbe  gilt  für  die  vermin- 
derte Ausscheidung  von  (702,  wenn  der  Luftwechsel  gegen  die  Norm 
herabgesetzt  ist.  lieber  die  hierzu  nöthige  Zeit  geben  die  Versuche 
von  LossEN^  einigen  Anhalt. 

Dieser  fand,  dass  die  C'Oi-Ausscheidung  nach  V«  Stunde  lang  in 
einem  bestimmten  Tempo  fortgesetztem  Athmen  constant  geworden  war. 
Auch  auf  die  Sauerstoffaufoahme  ist  die  Athemmechanik  keines- 
wegs ohne  Einfluss,  und  wenn  die  Versuche  nur  wenige  Minuten 
dauern,  ist  sogar  dieser  Einfluss  fast  so  bemerkbar  wie  bei  der  CO2, 
wie  die  Versuche  von  Speck  zeigen  (s.  d.  Tabelle  S.  110). 

1  YiBiioitDT  a.  a.  0.  S.  116. 

2  Derselbe,  a.  a.  0.  S.  258. 

3  Bbchbb,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  N.  F.  VI.  S.  249. 

4  H.  LossBN,  Ztschr.  f.  Biologie.  U.  S.  244. 1866. 
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Die  Erklänmg  dieser  Zahlen  liegt  vor  allem  im  Wechsel  der 
Znsammensetzung  der  Residnallnft,  die  bei  stärkerer  Ventilation  saaer- 
stoffreicher  wird.  Etwas  beträgt  auch  die  Mehraofiiahme  ins  Bkt 
Wie  rasch  übrigens  die  Sanerstoffanfiiahme  wieder  normal  wird,  zei- 
gen die  Versuche  von  Pflügbb*,  der  in  der  Apnoe  und  bei  no^ 
maier  Athmung  die  0  Aufnahme  identisch  fand.  Dasselbe  fanden 
Finkleb  und  Oebtmann.^ 

Die  Versuche  von  Allen  und  Pepts  ^  berücksichtigen  neben  der 
Kohlensäure  auch  die  Verminderung  des  Sauerstoffs  in  der  Exspi* 
rationslufL  Sie  finden  wegen  der  starken  Behinderung  des  Athmens 
für  beide  Gase  den  viel  zu  hohen  Werth  von  etwa  8  ®/e,  — 

*  Valentin  und  Bbunner^  athmeten  etwa  V«  Stunde  lang  durch 
eine  Flasche,  deren  Inhalt  dann  analysirt  wurde,  oder  sie  fingen 
grössere  Mengen  Exspirationsluft;  in  einem  durch  Salzwasser  gesperr- 
ten Gasometer  auf.  Das  Mittel  von  34  Versuchen  an  erwachsenen 
Männern  ergab  in  der  Exspirationsluft 

16,033  o/o  Sauerstoff,  4,380  «/o  CO2,  79,587  %  Stickstoff. 

Nimmt  man  die 'Inspirationsluft  zu  20,96  <^/o  Sauerstoff  an,  so 
berechnet  sich  hieraus  der  Sauerstoffrerlust  auf  4,93  ^/o.  — 

Die  neuem  Versuche  von  Speck  ^  ergaben  für  normales  Athmen 
Zahlen,  welche  denen  von  Valentin  und  Bbunner  sehr  nahe  kom- 
men. Der  Einfluss  geänderter  Athemmechanik  erhellt  aus  folgender 
Tabelle  nach  Speck: 


Volum 

der 

exspirirten 

Luft 
pro  Min. 

Abnahme 

Absolute  Grosse     { 

Athem- 
gröase 

Procentisohe  Zusammen- 
setzung der  exspirirten  Luft 

des 
Sauerstoff- 
gehalts in 

pro  1 
der 
Sauerstoff- 

Gnute 
d.  KokleD- 
älureaus- 

0 

N 

COi 

der  exsp. 
Luft 

aufnahme 
cc 

schddunjT 
cc 

normal 

7527 

16,29 

79,49 

4,21 

4,65 

358            318 

möglichst 
Idein 

5833 

15,50 

79,87 

4,63 

5,45 

330            269 

möglichst 

stark 

17647 

18,29 

78,53 

3,17 

2,66 

437            560 

Den  Versuchen  von  Valentin,  Speck  und  vielen  andern  Forschern 
liegt  die  Annahme  zu  Grunde^  dass  die  Zusammensetzung  der  Atmosphäre 


1  E.  Pflügbe,  Arch.  f.  d.  ges.  Phys.  XIV.  S.  1. 1877. 

2  Finkleb  u.  Obbtmann,  Ebenda.  XIV.  S.  38. 

3  Allen  u.  Pepts,  Schweigger's  Journ.  I.  S.  182. 

4  Valentin  u.  Beunnee,  Roser  u.  Wunderlich's  Arch.  U.  S.  372. 

5  C.  Speck,  Arch.  f.  wiss.  Heilk.  III.  S.  318  (342). 
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GOBfltant  sei^  eine  Annahme^  welche  nach  den  endiometrischen  ünter- 
goehimgen  von  Bünsen^^  Reonaült  und  Reiset^  und  andern  durchaus  be- 
rechtigt erschien^  in  neuerer  Zeit  aber  bestritten  wird. 

Ph.  Jolly  3  findet  nach  zwei  sich  gegenseitig  controlirenden  Metho- 
den (spedfische  Gewichtsbestimmung  der  Luft  und  Verpuff^ng  mit  Wasser- 
stoff),  dass  zuweilen  recht  bedeutende  Schwankungen  in  der  Zusammen- 
setznng  der  Atmosphäre  auftreten^  welche  sich  zwischen  einem  Minimum 
Ton  20;53o/o  und  einem  Maximum  von  2t;01<)/o  Sauerstoff  bewegen. 

Hoblet 4  hat  fast  dieselbe  Grösse  der  Schwankungen  beobachtet; 
sein  Minimum  ist  =  20,Ab^loy  sein  Maximum  =  20,98^/0.  Die  extremen 
Werthe  findet  er  sehr  selten.  Auch  Hempel^  bestätigte  die  Angaben 
Jollt's. 

Die  Kohlensäuremengen  der  Luft  scheinen  constanter  und  noch  ge- 
ringer zu  sein,  als  man^  nach  Th.  de  Saussvbe  und  Boüssinoault's  Be- 
stimmungen; früher  annahm. 

So  fand  Franz  Schulze  <^  zu  Rostock,  in  mehr  als  1600  Bestimmun- 
gen als  Maximum  0;03440/o,  als  Minimum  0,0255<)/o,  als  Mittelwerth 
0,0292ö/o  CO^  in  der  freien  Luft. 

Im  Binnenlande  scheint  die  Luft  etwas  reicher  an  Kohlensäure  zu 
Bein.  So  fand  Hbnnebero  als  Durchschnittswerth  0;032<)/o;  HXsselbakth 
ond  FiTTBOGEN  "7  0,03340/0;  bei  Schwankuugen  zwischen  0;0206<>/o  und 
0,041 7 ö/'o.  J.  Reiset's®  sehr  sorgfältige  Versuche  ergeben  besonders  ge- 
rioge  Schwankungen,  indem  die  Differenz  seiner  Maxima  und  Minima 
0,003<>/o  nicht  übersteigt.  Sein  Mittelwerth  ist  an  der  Meeresküste 
O,029420/o,  in  Paris  0,03027  «/o. 

Die  ziemlich  erhebliche  Aenderung,  welche  die  Sauerstoffauf  * 
nähme  in  Speck's  Versuchen  durch  Aenderung  der  Athemmechanik 
erfährt,  erklärt  er  selbst  bei  der  kurzen  Versuchsdauer  (3— 4  Min.), 
zum  Theil  ans  der  geänderten  Zusammensetzung  der  Residualluft.  ^ 
PPLüaEB^^^  fand  bei  Versuchen  an  Kaninchen,  welche  er  abwechselnd 
je  V4  Stunde  selbst  athmen  Hess  und  dann  durch  künstliche  Respi- 
ration apnoisch  machte,  die  Sauerstoffaufhahme  fast  ganz  constant. 
Sie  betrug  bei  eigner  Athmung  202,5  cc,  bei  künstlicher  207  cc,  die 
Kohlensänreausscheidnng  dagegen  stieg  von  142,5  cc  auf  205,5  cc  in 
der  Apno^'.    Finkleb  und  Oertmann^^  finden  beim  Uebergang  zur 

1  BiTNSEN,  Gasometrische  Methoden.  S.  77  ff.  Braunschweig  1857. 

2  RsGNATJLT  n.  Ebisbt,  Recherches  sur  la  respiration.  p.  45.  Paris  1849. 

3  JoLLT,  "Wiedbmann's  Ann.  1879.  Nr.  4.  S.  520. 

4  E.  W.  MoRLBT,  Amer.  joum.  of  scienc.  3  ser.  XVin.  p.  168. 

5  Walthbb  Hbmpbl,  Neue  Methoden  zur  Analyse  der  Gase.  S.  119.  Brauii- 
8chv6igl880. 

6  Feahz  Sghulzb,  Tägliche  Beobachtungen  über  den  Eohlens&oregehalt  der 
Atmosphäre  zu  Bestock.  Festschriift  fttr  die  44.  Yers.  deutscher  Naturforscher  in 
Rostock. 

7  Habssblbabth  u.  Fittbogbn,  Landw.  Jahrb.  VIII.  S.  669. 1879. 

8  J.  Reiset,  Compt.  rend.  1879jp.  1007. 

9  Speck,  Arch.  f.  ges.  Physiol.  AIX.  S.  171. 

10  E.  Pfügbb,  Ebenda.  XTV.  S.  1. 1877. 

11  FniKLBB  u.  Obbtmamn,  Ebenda.  XIY.  S.  38. 
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Apno^  eine  scheinbare  Verminderung,  beim  Uebergange  zur  spon- 
tanen Athmnng  eine  gleich  grosse  scheinbare  Vermehrong  des  Saner- 
stoffyerbranchs ;  sie  konnten  aber  nachweisen,  dass  dies  nur  auf  ge- 
änderter Stellang  des  Zwerchfells  beruht,  und  dass  die  wirkliche 
Sauerstoffaufnahme  ins  Blut  des  Versuchsthieres  bei  der  Apno^  und 
normaler  Athmung  identisch  sind. 

Durch  eine  Kritik  der  Versuche  Lossen's  und  Berg's  kommt 
Pflügeb  1  zu  dem  Schlüsse,  dass  auch  die  Eohlensäureausscheidnng 
des  Menschen  nur  in  der  ersten  Zeit  nach  Aenderung  des  Athem- 
typus  die  von  Vierordt  entdeckten  Unterschiede  zeigt,  dass  diese 
aber,  schon  nach  V4Stttndiger  Dauer  des  Versuchs,  annähernd  den 
normalen  Verhältnissen  Platz  gemacht  haben.  — 

VoiT  2  urgirt,  dass  die  verschiedenen  Orade  der  Anstrengung  der 
Athemmusculatur  in  Lossen's  Versuchen  kleine  reelle  Aendemngen 
der  Eohlensäureproduction  zur  Folge  haben,  und  theilt  eine  neue 
hierauf  bezügliche  Versuchsreihe  von  Feder  mit. 

Soweit  die  Veränderungen  des  Gaswechsels  bei  forcirtom  Athmen 
wesentlich  nur  in  einer  Aenderung  des  Gasvorraths  in  Blut  und  Ge- 
weben ihren  Gcund  haben,  müssen  sie  bei  Rückkehr  zum  unge- 
zwungenen Athemtypus  durch  entgegengesetzte  Aenderungen  eom- 
pensirt  werden.  Dementsprechend  findet  Speck  ^  folgende  Mittel- 
werthe : 


LuftYoIum  in  einer  Minute 

In  der  Minute 

eingeathmet 

anfgeathmet 

exhalirteCOs 

absorb.  Sauerstoff 

00 

CO 

00 

CO 

Nach  forcirtem  Ath- 
men, nach  Bedürf- 
niss  athmend  .  .  . 

5593 

5153 

191 

325 

Normal  athmend    .  . 

7527 

7483 

315 

362 

WillkürUch  forcirt 
athmend 

17502 

17647 

562 

437 

Wir  haben  bisher  nur  die  wesentlichste  Veränderung  der  Luft 
in  den  Lungen,  die  Aufoahme  von  Kohlensäure  und  die  Abgabe  von 
Sauerstoff  betrachtet  Die  Frage,  ob  auch  der  Stickstoffgehalt  eine 
Veränderung  erfährt,  soll  später  erörtert  werden.  — 

Wichtig  für  die  Oekonomie  des  Körpers  ist  die  ihm  mit  der 

1  Pplügbb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XTV.  S.  1. 

2  VoiT,  Ztschr.  f.  Biologie.  XIV.  S.  57  u.  94. 

3  Speck,  Schriften  d.  Ges.  z.  Beförd.  d.  ges.  Naturw.  za  Marbuig.  X.  S.  39. 
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exspirirten  Luft  entführte  Wassermenge.  Während  der  Wassergehalt 
der  inspirirten  Luft  mit  der  Temperatur  und  Feuchtigkeit  der  Atmo- 
sphäre in  weiten  Grenzen  schwankt,  scheint  die  exspirirte  fär  ihre 
Temperatur  mit  Wasserdampf  gesättigt  zu  sein.  Die  Temperatur 
aber  der  exspirirten  Luft  ist  immer  nur  wenig  von  jener  des  Blutes 
verschieden.  ^  In  Folge  ihres  vermehrten  Wassergehalts  und  der  er- 
höhten Temperatur  übertrifft  das  Volum  der  exspirirten  Luft  das  der 
inspirirten;  ein  Yerhältniss,  das  sich,  wie  wir  oben  schon  sahen,  ftlr 
die  Norm  umkehrt,  wenn  man  die  6ase  auf  gleiche  Temperatur  und 
den  Znstand  der  Trockenheit  reducirt. 

Dass  die  Exspirationsluft  geringe  Mengen  Wasserstoff  und  Eohlen- 
wasserstoffgas  enthält,  ist  kaum  zu  bezweifeln,  da  Luft,  in  welcher 
Thiere  oder  Menschen  längere  Zeit  verweilt  haben,  erhebliche  Men- 
gen von  diesen  Gasen  enthält. 

Uebrigens  ist  noch  nicht  ermittelt,  wieviel  von  diesen  im  Darm- 
canale  gebildeten  Gasen,  aus  diesem  direct  nach  aussen  entleert, 
wieviel  nach  der  Aufnahme  in's  Blut  durch  die  Lungen  eliminirt 
wird.  Valentin  und  Brunner  ^  konnten  in  13  Liter  Exspirations- 
Inft,  welche  vorher  von  Kohlensäure  und  Wasser  befreit  waren,  nach 
der  Leitung  über  glühendes  Kupferoxjd  keine  Bildung  von  Kohlen- 
säure oder  Wasser  nachweisen.  — 

Spuren  von  Ammoniak  wurden  vielfach  in  der  Exspirationsluft 
constatirt^ 

Den  Einfluss  geänderter  Beschaffenheit  der  Inspirationsluft,  ihres 
wechselnden  Drucks  und  künstlicher  Aenderungen  ihrer  Zusammen- 
setzung, auf  die  Exspirationsluft  besprechen  wir  später  im  Gap.  VI. 

1  Lavoisisr  et  Sbgüin,  Premier  memoire  sor  la  transpiration  des  animaux; 
Oeuvres  de  Lavoisibr.  IT.  p.  709.  Paris  1862.  —  Valbntin,  Lehrb.  d.  Physiol.  d.  Men- 
schen. I.  S.  530  ff.  Braunschweig  1844. 

2  Valbntin's  Lehrb.  I.  572. 

3  Man  vergleiche  die  Arbeiten  von  Rbgnaült  u.  Reiset,  Recherches  sur  la  re- 
spvation  des  animaux.  p.  207;  Thibt,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  (3)  XVn.  S.  166 ;  Zabblin, 
Ann.  d.  Ghem.  u.  Pharm.  LXXX.  S.  54 ;  Kühnb  u.  Steauch,  Centralbl.  f.  d.  med.Wiss. 
1864.  S.  561  u.  577 ;  Lossen,  Ztschr.  f.  Biologie.  I.  S.  207 ;  Reuling,  üeber  den  Ammo- 
niakgehalt der  exspirirten  Luft.  Giessen  1854 ;  Schotin,  Arch.  f.  physiol.  Heilk.  Xu. 
S.  170;  Hübest  Gboüven,  Zweiter  Ber.  über  d.  agriculturchem.  Versuchsstation  zu 
Salzmünde.  S.  119.  BerUn  1864;  M.  Bachl,  Ztschr.  f.  Biologie.  Y.  S.  61. 1869. 


Huidbueb  dar  PhyBiologia.    Bd.  IVa.  8 
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DRITTES  CAPITEL. 

Haut-  und  Darmathmung. 


Wo  auch  immer  das  Blut  mit  der  Atmosphäre  oder  mit  gas- 
haltigem Wasser  in  Contact  kommt,  muss,  in  derselben  Weise  wie 
in  der  Lunge,  ein  anf  Aasgleich  etwaiger  Spannungsändemngen  hm- 
zielender  Diffasionsstrom  der  Gase  anftreten.  Die  so  zn  Stande 
kommenden  respiratorischen  Vorgänge,  die  Hant-  und  Darmathmong, 
sind  bei  manchen  niederen  Thieren  allein  zur  Unterhaltung  des  Stoff- 
wechsels hinreichend,  während  sie  beim  Menschen  und  den  Sänge- 
thieren  neben  der  Lungenathmung  von  geringer  Bedeutung  sind. 

Hoppe-Seyler^  ist  sogar  geneigt,  einen  grossen  Theil  der  von 
der  Haut  ausgeschiedenen  Kohlensäure  nicht  als  wirklich  exspirirt 
zu  betrachten,  yielmehr  faulige  Zersetzungen  auf  der  Oberfläche  ab 
ihre  Quelle  anzusehen,  eine  Annahme,  gegen  welche  vor  allen  IKn- 
gen  die  im  Folgenden  zu  besprechende  Abhängigkeit  der  ausge- 
schiedenen Eohlensäuremengen  von  verschiedenen  physiologischen 
Zuständen  anzuführen  ist.  Fttr  das  Vorhandensein  eines  Gasans- 
tausches  zwischen  Blut  und  Atmosphäre  durch  die  Haut  ist  auch  die 
schon  yon  Abernetht^  erkannte  Umkehr  des  Processes  bei  hoher 
Eohlensäurespannung  in  der  umgebenden  Luft  beweisend,  eine  Be- 
obachtung, welche  durch  den  Nachweis,  dass  die  verschiedensten 
gasförmigen  Körper  durch  die  intacte  Epidermis  in's  Blut  gelangen, 
ergänzt  wird.^ 

Zur  Bestimmung  der  gasförmigen  Ausscheidung  Seitens  der  Haut 
haben  Layoisier  und  Seguin^  den  ganzen  Körper  in  einen  laft- 
dichten  Kautschukbeutel  eingeschlossen,  und  nur  Nase  und  Mond 
durch  ein  geeignetes  Rohr  mit  der  Aussenwelt  in  Verbindung  ge- 
setzt. Die  Methode  hat  den  Mangel,  dass  nach  einiger  Zeit  die  An- 
häufung der  Kohlensäure  in  der  eingeschlossenen  Luft  und  deren 
Sättigung  mit  Wasserdampf,  die  weitere  Abgabe  beider  Stoffe  hindert 

1  Hoppe-Sbtlbb,  Physiol.  Chem.  HI.  S.  580.  Berlin  1879. 

2  Abebnetht,  Surgical  and  physiological  Essays.  London  1793—97.  p.  119,    I 
citirt  nach  Ebinhabd,  Ztschr.  f.  Biologie.  Y.  S.  28.  I 

3  Geblach,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1651.  S.  431  (464).  —  Roehbig,  Phyäd. 
d.  Haut.  S.  30  flf.  Berlin  1876. 

4  Oeuvres  de  Lavoisibb.  II.  p.  708. 
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Dieser  Fehler  wurde  von  Schabung  ^  vermiedeiiy  indem  er  den  Banm^ 
in  welehem  die  Versnehsperson  eingeschlossen  war,  dnrch  einen  Loft- 
Bttom  ventUirte.  Aus  seinen  Zahlen  berechnet  sich  die  24  ständige 
Kohlensänreansscheidnng  durch  die  Haut  bei  einem  erwachsenen 
Manne  auf  32,83  gr,  bei  Kindern  von  10  Jahren  auf  10,91  gr,  bei 
einem  Mädchen  ron  19  Jahren  anf  23,94  gr.  Der  Yersuchsanord* 
nang  gemäss,  ist  Beimengung  yon  Darmgasen  möglich,  auch  macht 
ScHABUNG  selbst  anf  die  Möglichkeit  aufinerksam,  dass  die,  zur  Ab- 
leitung der  Lungenluft  dienende,  Gesichtsmaske  nicht  immer  ganz 
luftdicht  schloss  und  dadurch  zu  hohe  Werthe  gefunden  wurden. 

Am  zuverlässigsten  dürften,  wegen  der  YoUkonmienheit  der  Ven- 
tilation und  der  Genauigkeit  des  analytischen  Verfahrens,  die  Ver- 
suche von  AuBEBT  und  Lange ^  sein,  in  denen  nur  der  Kopf  aus 
dem  luftdicht  schliessenden  Kasten,  welcher  den  ganzen  Körper  um- 
gab, hervorragte.  Im  Mittel  berechnen  sie  die  24stttndige  Kohlen- 
säureausscheidung auf  etwa  4  gr.  Sie  zeigte  eine  erhebliche  Ab- 
hängigkeit von  der  Temperatur  der  umgebenden  Luft  und  stieg  mit 
dieser  von  2,9  gr.  bei  29,6»  C.  bis  6,3  gr.  bei  33,Oo  C. 

Die  Kohlensäureausscheidung  scheint  an  verschiedenen  Körper- 
regionen  verschieden  zu  sein.  In  einer  Reihe  Bestimmungen,  welche 
AuBERT  und  Lange  filr  die  Hand  ausführten,  würde  sich  aus  dem 
Verhältniss  ihrer  Oberfläche  zu  der  des  Gesammtkörpers  die  Kohlen- 
säureausscheidung des  letzteren  auf  nur  1,25  gr.  p.  d.  berechnen.^ 

Mit  Eecht  erklärte  es  demnach  Aubert  ftlr  unzulässig,  aus  dem 
öaswechsel  einer  beschränkten  Hautstelle  auf  den  der  gesammten 
Haut  zu  schliessen.  Dennoch  sind  die  nach  der  letzteren  Methode 
angestellten  Versuche  von  Gerlach ^,  Reinhard'^,  Röhrig®,  Fübini 
and  RoNcm  ^  werthvoll,  weil  sie  die  Abhängigkeit  der  Hautathmung 
von  verschiedenen  Variabein  erkennen  lassen. 

Gerlach,  sowie  Regnault  und  Reiset,  sind  die  Einzigen,  welche 
auch  die  Sauerstoffaufhahme  durch  die  Haut  untersuchten.  Des  er- 
steren  Versuche  an  Menschen,  Pferden  und  Hunden  lehren,  dass  die 
Menge  des  durch  die  Haut  aufgenommenen  Sauerstoffs  immer  erheb- 

1  E.  A.  ScHAKLiNO,  Journ.  f.  pract.  Chem.  XXXVI.  S.  454.  1845.  (Aus  den 
Schriften  der  kgl.  dänischen  Ges.  d.  Wiss.) 

2  AuBKRT,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VI.  S.  539. 1872. 

3  Hier  kommt  auch  wohl  in  Betracht,  dass  in  der  die  Hand  umgebenden 
Kapsel  die  Temperatur  schwerlich  so  hoch  stieg  als  in  dem  Holzkasten,  in  wel- 
chem die  Versuchsperson  ganz  eingeschlossen  war. 

4  Gerlach,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1851.  S.  433. 

5  Rbinhabd,  Ztschr.  f.  Biologie.  V.  S.  28. 1869. 

6  RöHRio,  Deutsche  Klinik.  1872.  S.  209;  Physiologie  d.  Haut.  S.  12flF.  Berlin, 
Hirschwald,  1876. 

7  FuBiMi  u.  RoNom,  Molesch.  Unters.  XII.  S.  1.  1878. 
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lieh  hinter  der  ausgeschiedenen  Kohlensäure  zurücksteht.  Auf  lOO  ce 
Sauerstoff  kommen  128  bis  610  cc  Kohlensäure.  In  den  wenigen 
Versuchen  von  Regnault  und  Reiset  ^  ist  das  Volum  des  durch  die 
Haut  aufgenommenen  Sauerstoffs  fast  genau  gleich  dem  der  ausge- 
schiedenen CO2.  Die  absolute  Grösse  der  CO2- Ausscheidung  durch 
Haut  und  Darm  betrug  bei  Hunden ,  Kaninchen  und  Htthnem  0,35 
bis  l,7<>/o  der  gesammten  exhalirten  CO2. 

Beim  Menschen  ist  die  Hantathmung  lebhafter  als  beim  Pferd 
und  Hund.  Durch  Muskelanstrengung  wird  sie  gesteigert.  Femer 
wirken  steigernd  eine  Reihe  von  Momenten,  welche  die  Haut  blut- 
reicher machen,  Frottiren,  Elektricität,  warme  Bäder  (Röhbig). 

FuBiNi  und  RoNcm  finden  das  Verhältniss  der  COt  -  Exhalation 
durch  die  Haut  im  Dunkeln  und  Hellen  100  :  113;  bei  nüchternem 
Zustande  und  während  der  Verdauung  wie  100:  112;  bei  animali- 
scher und  vegetabilischer  Kost  wie  100  :  116. 

Bei  EsMABGH'scher  Blutleere  des  Gliedes  sinkt  die  Kohlensäate- 
exhalation  um  Vs.  Dyspnoe  in  Folge  Katarrhs  der  Luftwege  erhöht 
nach  Röhrig  die  CO2- Ausscheidung  der  Haut  fast  au&  Doppelte. 

Bei  vielen  niederen  Thieren  spielt  die  Hantathmung  eine  weit 
erheblichere  Rolle  als  beim  Menschen,  wie  dies  zuerst  die  schönen 
Experimente  Spallanzani's^  lehrten.  Er  fand,  dass  Frösche  naek 
Exstirpation  der  Lungen  ziemlich  lange  leben  und  länger  in  reinem 
Sauerstoff  als  in  Luft,  und  dass  sie  in  diesem  Zustande  fortfahren, 
Sauerstoff  aufzunehmen  und  Kohlensäure  abzugeben. 

Später  fanden  Regnault  und  Reiset  ^  den  respiratorischen  Oas- 
wechsel der  Frösche  nach  Exstirpation  der  Lungen  ganz  nnverändeit 

W.  F.  Edwards^  ergänzte  die  Angaben  Spallanzani's  dahin, 
dass  nur  bei  niederer  Temperatur  die  Hantathmung  allein  genfigt, 
um  Frösche  dauernd  am  Leben  zu  erhalten.  Er  zeigte  ferner,  dass 
die  Hantathmung  in  lufthaltigem  Wasser  so  gut  wie  an  der  Luft  vor 
sich  geht.  Vollständig  untergetaucht  bleiben  Frösche  in  fliessendem 
Wasser  am  Leben,  so  lange  die  Temperatur  nicht  über  12<^  G.  steigt 

Weitere  Beobachtungen  und  Literaturangaben,  die  Hantathmung 
der  Amphibien  betreffend,  finden  sich  in  der  Dissertation  von  Bsro^ 

Seine   quantitativen  Untersuchungen  ergaben  meist  nach  Ent- 

1  Rbgnaült  u.  Rbisbt  a.  a.  0.  S.  209. 

2  Spallanzaki,  Sur  la  respiration  trad.  par  J.  Sbnebieb.  p.  71  u.  114.  Gen^ 
1803. 

3  Bbonault  u.  Rbisbt  1.  c.  p.  178. 

4  W.  F.  Edwabds,  De  Tinfluence  des  agents  physiques  sur  la  vie.  p.  12  a.  41 — 61 
Paris  1824. 

5  WoLDBUAB  Bbbg,  Unters.  üb.  d.  Hautathmung  d.  Frosches.  Dorpat  186S. 
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femung  der  Lungen  ein  erhebliches  Sinken  der  (7(>2-Exhalation,  im 
Gegensatz  zn  Regnault  und  Beiset's  eben  erwähntem  Befunde. 

Die  ziemlich  geringe  Hautathmung  der  Fische  haben,  nach  Spal- 
LANZANi,  Humboldt  und  PROVENgAL^  in  jüngster  Zeit  Quincaud* 
untersacht.  Collabd  de  Martignt  ^  behauptet,  in  Uebereinstimmung 
mit  mehrfachen  älteren  Angaben,  dass  zu  Zeiten  von  der  Haut  se- 
cemirtes  Gas  sich  in  Bläschen  auf  der  Oberfläche  ansammele,  lieber 
Wasser  aufgefangen,  zeigte  sich  das  Gas  aus  Stickstoff  und  Kohlen- 
säure in  wechselnden  Proportionen  zusammengesetzt;  es  enthielt  nie- 
mals Sauerstoff. 

Die  Abgabe  von  Wasserdampf  durch  die  Haut  ist  sehr  bedeu- 
tend, beträgt  durchschnittlich  das  Doppelte  der  Wasserabgabe  durch 
die  Lungen ;  sie  schwankt  übrigens  in  weiten  Grenzen  mit  der  Tem- 
peratur, dem  Wassergehalte  und  der  Bewegung  der  umgebenden 
Luft* 

Eine  ähnliche  Bedeutung,  wie  sie  die  Haut  ftlr  die  Athmung 
vieler  niederen  Thiere  besitzt,  hat  der  Darm  fttr  das  Bespirations- 
geschäft  gewisser  Fische.^  Der  Cobitis  fossilis  kommt  häufig  auf 
die  Oberfläche  des  Wassers,  um  Luft  zu  schlucken.  Wenige  Secun- 
den  nach  der  Aufnahme  wird  ein  Luftquantum  durch  den  After  ent- 
leert, niemals  aber  erfolgt  eine  solche  Ausleerung,  wenn  nicht  kurz 
vorher  Luft  aufgenommen  wurde.  Die  aus  dem  Darme  entleerte  Luft 
besteht  nach  Baumert  bei  normal  athmenden  Fischen  im  Mittel  ans: 
87,180/0  N,  12,030/0  0,  0,790/0  COt. 
Wenn  man  die  Thiere  Stunden  lang  verhindert,  zur  Oberfläche 
des  Wassers  aufzusteigen,  wurde  in  der  ersten  Stunde  nach  Wieder- 
beginn der  Darmathmung  eine  noch  sauerstoffärmere  Luft  (7,94o/o) 
entleert,  jedoch  ohne  dass  zugleich  ihr  Gehalt  an  Kohlensäure  ge- 
stiegen war.  Es  scheint  demgemäss  die  Tension  der  Kohlensäure  im 
Blute  dieser  Fische  normal  viel  niedriger,  als  in  dem  der  Säugethiere, 
zu  sein.  Erman^  beobachtete  am  blossgelegten  Darm  der  Fische  den 
Effect  des  Luftschluckens  auf  die  Farbe  des  venösen  Blutes.  Schluckte 
der  Fisch  Sauerstoff,  so  wurde  das  Blut  der  Darmvenen  und  der  Leber 

1  Humboldt  u.  Pbovbnqal,  Schweigger*s  Joum.  L  S.  86  (112).  1811. 

2  Qthngaüd,  Compt  rend.  LXXYI.  p.  9. 

3  CoLiiAU)  DE  MABTiGin  in  Magendie*8  Jonrn.  d.  physiol.  exp^.  et  pathol.  X. 
^  162. 1830;  als  frühere fieobachter  werden  hier  angeführt:  Graf  v.  Millt  (1777), 
Cbtjikbhank  Jubinnb,  Abbbnethy,  Tboitssbt. 

4  Vgl.  C.  Reinhabd,  Ztschr.  f.  Biologie.  V.  S.  39;  Wbybich,  Die  unmerkliche 
Wasserverdunstung  der  menschl.  Haut.  Leipzig  1862. 

5  Ebman  Gilbebt's  Ann.  d.  Phvsik.  aXa.  S.  113.  1808;  Baühbbt,  Chemische 
Unters.  Aber  die  Kespiration  des  Schlammpeitzgers.  Breslau,  Hirt.  1855. 

6  Erman  a.  a.  6.  S.  157. 
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alsbald  scharlachroth ,  während  es  nach  Wasserstoff  oder  Stickstoff 
schwarz  wurde. 

Die  Darmschleimhant  des  Oobitis  ist  für  das  Athemgeschäft  in 
ihrem  Baue  modificirt.  Nach  Letdig  ^  erhebt  sie  sich  in  viele  nie- 
drige Falten,  ist  dabei  ohne  alle  Drttsenbildung  und  scheint  gar 
kein  Epithel  zu  besitzen.  Dabei  ist  die  Schleimhaut  von  einem 
so  dichten  Gefässnetz  durchzogen,  dass  sie  nur  aus  BlutcapUlaien 
und  etwas  homogener  Bindesubstanz  abi  Träger  derselben  zn  be- 
stehen scheint"  — 

Es  Ist  diese  Umwandlung  des  Darmcanals  fllr  respiratorisehe 
Zwecke  deshalb  interessant,  weil  sie  uns  zeigt,  dass  das  Wesentliche 
an  einem  respiratorischen  Organ  die  grosse,  blutgefässreiche  Ober- 
fläche ist,  und  dafis  keinerlei  Epithel  bei  seiner  Function  mitspielt 

Der  Darm  der  hohem  Wirbelthiere  nimmt  insofern  AntheÜ  an 
der  Athmung,  als  gelegentlich  rerschluckte  Luft  ihren  Sauerstoff  dem 
in  den  Darmwandungen  circulirenden  Blute  abgibt,  und  eventaeli 
Kohlensäure  aus  diesem  aufaimmt  Paul  Bert  ^  fand,  dass  3tilgige 
Kätzchen  nach  Verschluss  der  Trachea  21  Minuten  lebten,  wenn  Luft 
durch  ihren  Darmkanal  geblasen  wurde;  sonst  nur  13  Minuten. 

Die  Gase,  welche  im  Darmcanale  durch  Gährungen  entstehen, 
gelangen  ebenfalls  zum  Theil  ins  Blut  und  auf  diesem  Wege  in  die 
Exspirationsluft. 


VIERTES  CAPITEL. 

Methoden  den  Gaswechsel  zu  messen. 


Die  Erkenntniss  der  geringen  Bedeutung,  welche,  beim  Menschen 
und  den  Warmblütern  wenigstens,  die  neben  der  Lunge  wirkendea 
respiratorischen  Flächen  haben,  gestattet  uns,  die  Lungen  allein  n 
berücksichtigen ,  ohne  dabei  einen  wesentlichen  Fehler  in  der  Be- 
stimmung des  gasförmigen  Stoffwechsels  zu  machen. 

In  Folge  dessen  gestalten  sich  die  Methoden  der  Untersuehnng 
der  Exspirationsluft,  wenn  sie,  ausser  der  procentischen  Znsammen- 
setzung, auch  deren  Menge  bestimmen,  zugleich  zu  solchen,  welche 
den  respiratorischen  Gaswechsel  messen.  Diese  Messung  wird  aber 
um  so  zweifelhaftere  Resultate  geben,  je  kürzer  die  Zeit  ist,  wäh- 
rend deren  sie  ausgeführt  wurde. 

1  Lbydio,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1853.  S.  3. 

2  P.  Bebt,  Physiol.  comp,  de  la  respiration.  p.  173.  Paris  1870. 
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In  Folge  dessen  sind  die  Sohlttsse,  welche  Dayt^,  Allbn  und 
Pepys^,  Proüt',  Mag  Gbegor^,  Wertheim^  und  manche  andere 
ans  derartigen  Versuchen  ttber  den  Gaswechsel  des  Menschen  anter« 
verschiedenen  Verhältnissen  ableiteten,  durchaus  unbrauchbar,  wäh- 
rend ViBRORDT«,  Speck'',  Lossbn^,  Berö»,  Letdbn  *®  in  Folge  der 
grossem  Sorg&lt,  mit  der  nicht  nur  die  Analyse  der  Exspirations- 
Inft,  sondern  auch  die  Bestimmung  der  Athemgrösse,  von  ihnen  vor- 
genommen wurde,  mehr  oder  weniger  brauchbare  Resultate  erhielten. 
Ohne  das  Volum  der  Exspirationsluft  zu  kennen,  findet  man  die 
Grosse  des  Gaswechsels,  wenn  man  ein  Luftquantum  von  bekannter 
Grosse,  in  welchem  sich  das  Versuchsindividuum  eine  gewisse  Zeit 
hindurch  befindet,  zu  Anfang  und  zu  Ende  dieser  Zeit  analysirt. 

Der  Nachtheil  dieses  von  Layoisibr  und  Laplace^^  benutzten 
Ver&hrens  liegt  in  den  Störungen,  welche  der  Respirationsprocess 
nieh  kurzer  Zeit  durch  die  geänderte  Beschaffenheit  der  Athemluft 
erfährt  Trotz  dieser  schwerwiegenden  Bedenken  ist  diese  einfachste 
Methode  noch  in  neuerer  Zeit  mehrfach  benutzt  worden.  Hierzu  ge- 
eignete Apparate  haben  unter  anderen  Berthollbt^^,  Legallois  i^, 
Valentin  ^^  angegeben.  Aehnliche  Apparate  haben  SPALLANZAm, 
Claude  Bernard ^^,  Friedlaender  und  Herter*«,  Stroganow^"^  be- 
nutzt, um  die  oben  angedeuteten  Störungen  zu  studiren,  welche  auf- 
treten, wenn  ein  Thier  längere  Zeit  ein  abgesperrtes  Lnftquantum 
athmet 

Zur  Vermeidung  jener  Störungen  hat  man  zwei  Wege  einge- 
schlagen. Man  entzieht  entweder  der  Luft  die  gebildete  Kohlensäure 
fortwährend  und  lässt  dafür  reinen  Sauerstoff  nachströmen  oder  man 

1  Davy,  Gilbert'g  Ann.  XIX.  S.  298. 

2  AxLSM  u.  Pepys,  Philos.  Transact.  1808.  p.  249, 1809.  p.  404. 

3  P&OüT,  Schweigger*8  Joum.  XV.  1814. 

4  Grboob,  Ann.  cTchmi.  et  d.  physiol.  (3)  IL  p.  538. 1841. 

5  Wbbthbih,  Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Med.  XY;  Wiener  med.  Woch.  1878 
Nr.  32.  34.  35. 

6  YiBBOBDT,  Physiol.  d.  Athmens.  Karlsruhe  1845. 

7  Sfbck,  Unters,  über  SauerstofiVerbrauch  u.  Kohlens&ureausathmung  d.  Men- 
schen. Cassel  1871 ;  femer  Arch.  f.  exper.  Pathol.  u.  Pharm.  11.  S.  405  u.  XU.  3. 1. 

8  LossBR.  Ztschr.  f.  Biologie.  IL  S.  244. 1866. 

9  BsBO,  Dorpater  Diss.  u.  Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Med.  YI.  8.  291. 1869. 

10  LsTDSN,  Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Med.  YII.  S.  536. 

11  Oeayres  de  Latoisibk.  n.  p.  326. 

12  G.  L.  BsBTHOLLBTJ  Gbhlen,  Joum.  f.  Ghem. ,  Physik  u.  Min.  Y.  S.  388. 1808. 

13  Lboallois,  SchweuKer's  Joum.  XX.  S.  113. 1817. 

14  O.  Yalbntin,  Die  MnflOsse  der  Yaguslähmung  auf  die  Lungen  und  Hautaus- 
dttnstung.  Frankfurt  a.  M.,  Meidinger,  1857 ;  Arch.  f.  exper.  Pathol.  u.  Pharmakol.  Y. 
8. 143. 1876. 

15  Ciä.  Bbbnabd,  Lecons  sur  les  effets  des  substances  toziques.  p.  130. 1857. 

16  Fbibdlandbb  u.  Hbbtbb,  Ztschr.  f.  physiol.  Ghemie.  Ili.  8. 19. 

17  Stbooamow,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  äIL.  S.  18. 1876. 
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ventilirt  den  Yersnchsraum  durch  einen  beständigen  Lnftstrom,  wobei 
die  Grösse  dieses  Stroms  gemessen  and  die  Zusammensetzung  der 
ein-  und  ausströmenden  Luft  quantitativ  ermittelt  werden  muss.  Das 
erstere  von  Lavoisier  und  Seguin^  benutzte  Prineip  erhielt  von 
Begnault  und  Reiset  seine  vollkommene  Ausbildung  und  liegt  auch 
den  neueren  Apparaten  von  Hoppe -Setler  2,  PplCgbr^,  Seeoen 
und  Nowak  4,  zu  Grunde. 

Modifieationen  des  zweiten,  auch  von  Lavoisier^  erfundenen,  Ver- 
fahrens benutzte  Allen  und  Pepys«,  Dulong^  Despretz®,  Boüs- 

SINGAULT^,  SCHARLING^^^,   SENATOR  ^^   LlEBERMEISTBR^^;   08    erreichte 

seine  vollkommenste  Ausbildung  in  dem  grossen  PETTENKOFEE'schen 
Bespirationsapparate. 

Beide  Wege,  dem  Thiere  stets  normale  Luft  zum  Athmen  zoza- 
fuhren,  sind  auch  in  der  Weise  modificirt  angewendet  worden,  dass 
man  die  Lungenathmung  allein  untersuchte,  indem  man  den  Gas- 
räum,  entweder  mit  einer  vor  Mund  und  Nase  luftdicht  schliessenden 
Maske,  oder  direct  mit  der  eröffneten  Trachea  des  Thieres,  in  Ver- 
bindung setzte.  Derartige  Apparate  wurden  von  Andral  und  Gavab- 
RET^3  ftlr  den  Menschen  und  in  Ludwig's  und  Pflüger's  Labora- 
torien in  verschiedenen  (S.  128)  zu  beschreibenden  Modifieationen  flir 
Thiere  angewendet. 

Wir  können  hier  von  den  zahlreichen  nach  den  genannten 
Principien  construirten  Apparaten  nur  die  vollkommensten,  resp.  die- 
jenigen, welche  zu  besonders  wichtigen  Resultaten  gef&hrt  haben, 
besprechen. 

Regnault  und  Reiset**  brachten  ihre  Versuchsthiere  unter  eine 
hermetisch  verschlossene  tubulirte  Glasglocke -4.  Durch  denTubnlns 


1  Oeuvres  de  Lavoisier.  n.  p.  693. 

2  Stboganow,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  Xu.  S.  18. 1876. 

3  G.  CoLASANTi,  Ebenda.  XlV.  S.  92. 1877. 

4  Sbegen  u.  Nowak,  Ebenda.  XIX.  S.  347. 

5  Lavoisier  et  Laplacb,  1.  c.  p.  327. 

6  Allen  u.  Pbpys,  Philos.  Transact.  Part.  11.  p.  404. 1809. 

7  DüLONG,  Ann.  d.  chim.  et  d.  phys.  (3)  I.  p.  440. 1841. 

8  C^s.  Desfretz,  Ann.  d.  chim.  et  d.  phys.  XXYI.  p.  337. 1824. 

9  BouBSiNGAULT,  Ibid.  (3)  XI.  p.  433. 1844 ;  Journ.  fTpract.  Chem.  XXXY.  S.  40J. 
1845. 

10  E.  A.  ScHARLiNO.  Liebig's  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  XLY.  S.  214. 1843. 

11  Senator,  Arch.  1.  Anat.  u.  Physiol.  1872.  S.  1 . 

12  L1EBBRMBI8TER,  Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Med.  YII.  S.  75. 1870. 

13  Andral  u.  Gavarrbt,  Recherches  sur  Pacide  carbon.  exhal^.  Paris  1843. 

14  Regnault  et  Reiset,  Ann.  d.  chim.  et  d.  phys.  (3)  XXYI.  1849,  auch  separat 
unter  dem  Titel :  Recherches  chimiques  sur  la  respiration  des  animauz  des  diTersei 
classes.  Paris,  Bachelier,  1849.  XJebers.  in  den  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  LXXin.S.91 
129.  257. 1850. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


Apparat  von  Rbonault  u.  Bbisbt. 


121 


commaniciren  vier  Eöhren  mit  dem  Innern  der  Glocke.  Zwei  davon, 
eine  bis  zum  Boden  reichende  und  eine  oben  mttndende,  commani- 
ciren mit  dem  Eohlensäureabsorptionsapparat,  die  dritte  ftihrt  ans 


s 


10 


den  Ballons  N  reinen  Sauerstoflf  als  Ersatz  des  verbrauchten  zu,  die 
vierte  communicirt  mit  einem  Manometer  ac. 

Der  Absorptionsapparat  fttr  die  Kohlensäure   besteht  aus  den 
beiden  mit  einander  durch  einen  Gummischlauch  communicirenden 
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GlasballoDs  C,  welche  an  einem  Balancier  derart  angehängt  siod, 
dass  immer  der  eine  Gylinder  emporgehoben  wird,  während  der 
andere  sinkt,  and  umgekehrt  Beim  Steigen  des  einen  Cylinders  tritt 
die  Lauge  durch  die  Gommunication.  in  den  andern,  verdiibigt  die 
in  diesem  enthaltene,  und  jetzt  von  Kohlensäure  befreite,  Luft  in  die 
Thierglocke,  während  aus  dieser  ein  gleiches  Quantum  Luft  in  den 
sich  von  Lauge  entleerenden  Cylinder  eingesaugt  wird.  — 

Der  Sauerstoff  in  dem  Behälter  N  ist  durch  concentrirte  Chlor- 
calciumlösung  abgesperrt  und  wird  durch  die,  aus  dem  Behälter  PQ 
mit  constantem  Niveau,  nachfliessende  Lösung  in  den  Thierbehälter 
verdrängt.  Die  Versuche  wurden  jedesmal  so  lange  fortgesetzt,  Ms 
der  Inhalt  von  drei  Sauerstoffreservoiren  verbraucht  war.  Das  U-Rohr 
r"d'  dient  zum  Nehmen  von  Luftproben.  —  Reisbt'  machte  den  be- 
schriebenen Apparat  durch  entsprechende  Aenderung  seiner  Formen 
und  Dimensionen  ftlr  mittelgrosse  landwirthschaftliche  Nutzthiere 
brauchbar. 

Die  Eohlensäureabsorption  erfolgt  in  dem  Apparate  von  Reg- 
NAULT  und  Reiset  nicht  rasch  genug,  so  dass  zuweilen  das  Thier 
eine  mehrere  Procent  Kohlensäure  enthaltende  Luft  respiriren  muss. 
Diesen  Uebelstand  haben  Pflüger  und  Hoppe-Seyler  dadurch  be- 
seitigt, dass  sie  die  Yentilalion  des  Athemraumes  lebhafter  machtoi. 
Sie  bewirkten  dieselbe  durch  zwei  von  einem  Balancier  abwechsebid 
in  Quecksilber  auf-  und  niederbewegte  Glascylinder,  welche  die  Loft 
durch  Kalilauge  enthaltende  MüLLER'sche  Ventile  trieben.  Joltet 
und  Regkard^  ftigten  zu  demselben  Zwecke  dem  REGNAULT^schen 
Apparate  eine  Kalilauge  enthaltende  Flasche  bei,  welche  durch  einen 
Wassermotor  beständig  aufs  Lebhafteste  geschttttelt  wurde.  -- 

Pettenkofer  3  macht  dem  REGNAULx'schen  und  allen  nach  dem- 
selben Principe  construirten  Apparaten  den  Vorwurf,  dass  sieh  in 
ihnen,  in  Folge  der  Luftstagnation,  übelriechende  und  die  Gesundheit 
schädigende  Exhalationsproducte  ansammeln,  welche  durch  die  Kali- 
lauge nicht  entfernt  werden. 

Seegen  und  Nowak  ^  fänden  diesen  Vorwurf  begründet,  indem 
die  Versuchsthiere  nach  mehrtägigem  Aufenthalte  in  ihrem  Apparate 
krank  wurden.  In  ihren  späteren  Versuchen  wurde  deshalb  die  Luft, 
ehe  sie  aus  den  Kaliapparaten  wieder  in  den  Aufenthaltsraom  des 
Thieres  zurückkehrte,  durch  ein  Verbrennungsrohr  geleitet 

1  Reiset,  Ann.  d.  chim.  et  d.  phys.  (3)  LXIX.  p.  129. 1863. 

2  Beschrieben  und  abgebildet  bei  Rbonabd  ,  RecbercheB  sor  les  Tiriations  des 
combostions  respiratoires.  p.  274.  Paris,  Delahaye  &  Cie.  1879. 

3  Pettenkofer,  Ann.  d.  Ghem.  u.  Pharm.  Suppl.  ü. 

4  SsEOBN  u.  Nowak,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  aIX.  S.  347. 
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Diese  Veryollkoinnuiaiig  des  Apparates  hat  sich  bewährt.  Die 
Thiere  blieben  dauernd  gesund. 

Pettenkofeb  und  Voit^  glauben  übrigens  in  ihrer  Kritik  der 
SsEGEN-NowAK'schen  Untersuchung,  dass  nicht  allein  die  Exhalations- 
produete  des  Thieres,  sondern  mehr  noch,  dem  Sauerstoff  von  der 
Bereitung  her  beigemengtes  Ghlorgas,  das  schädliche  Moment  in  den 
Versuchen  von  Seegen  und  Nowak  darstellt  —  ^ 

Aus  der  Kategorie  jener  Respirationsapparate,  welche  durch 
einen  beständigen  Luftstrom  yentilirt  werden,  sei  der  von  Despretz, 
welcher,  ebenso  wie  der  analoge  von  Dulong,  zugleich  als  Calori- 
meter  dient,  hier  beispielsweise  beschrieben. 

Aus  einem,  genaue  Ablesunggestattenden,  Wassergasometer  wird 
die  Luft  in  den  Thierbehälter  gedrängt,  aus  diesem  strömt  sie  in 
ein  Quecksilbergasometer,  dessen  Inhalt  zu  Ende  des  Versuchs  an 
einer  Skala  abgelesen  wird,  worauf  man  die  nöthigen  Proben  zur 
Analyse  entnimmt.  — 

ScHABUNG^  welcher  nur  die  Kohlensäureausscheidung  berück- 
sichtigte, liess  die  Luft  durch  Liebig's  E^aliapparat  in  den  Athem- 
raum,  einen  grossen  hölzernen  Kasten  von  etwa  1  cbm  Inhalt,  mit 
dicht  verkitteten  Fugen,  eintreten,  und  dieselbe  beim  Verlassen  des- 
selben concentrirte  Schwefelsäure,  dann  gewogene  Kaliapparate  gröss- 
ten  Massstabes  passiren.  Ausserdem  wurde  zu  Anfemg  und  zu  Ende 
des  Versuchs  eine  Probe  der  Kastenluft  über  Quecksilber  aufgefangen 
nnd  gasometrisch  untersucht. 

Der  Verdacht  unvollkommener  Absorption  in  Folge  des  au  raschen 
Passirens  der  grossen  Luftmengen  durch  die  Kugelapparate  ist  kaum 
abzuweisen,  wird  sogar  direct  bestätigt  durch  die  Angabe  des  Autors, 
dass  Kalkwasser,  welches  unter  den  Recipienten  der  zwei  Üuft- 
pumpen,  welche  die  Ventilation  besorgten,  stand,  an  der  Oberfläche 
getrübt  wurde. 

Die  Unmöglichkeit,  so  grossen  Luftmengen  die  Kohlensäure  und 
den  Wasserdampf  quantitativ  genau  zu  entziehen,  veranlasste  Petten- 
kofeb, von  dem  genau  gemessenen,  dem  Athemapparate  entströmenden 
Luftquantum,  nur  einen  kleinen  aliquoten  Theil  der  Analyse  zu  unter- 
w^en,  und  daraus  auf  das  Ganze  zu  schliessen.  Die  ausserordent- 
lich feine  von  Pettenkofeb  ^  erfundene  Titrirung  der  Kohlensäure 
mittels  Barytwasser  versprach  wohl  genügend  exacte  Resultate,  wenn 


1  Pbttbnkopbbu.  Voit,  Ztachr.  f.  Biolome.  XVI.  S.  508. 1880. 

2  ScHABLiFO,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  XLV.  S.  214. 1843. 

3  Pkttxnkofbb,  Ztschr.  f.  analyt.  Chemie.  1. 1866. 
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auch  nur  V^ooo  der  gesammten  Luft  znr  EohlensäurebeBtiiiimiuig  ver- 
wendet wurde. 

Pettenkofer^  stellte  sich  bei  Constmctioii  seines  speciell  ftr 
Versuche  an  Menschen  bestimmten  Respirationsapparates  die  Angabe, 
die  Athmung  in  einer  von  der  normalen  denkbar  wenig  abweichenden 
Atmosphäre  vor  sich  gehen  zu  lassen.  Die  hierzu  nöthige  lebhafte 
Ventilation  wurde  durch  zwei,  in  beständiger  Bewegung  befindliche, 
mächtige  Saugcylinder  bewirkt,  welche  aus  dem  12,7  cbm.  fiissenden 
zimmerartigen  Behälter,  in  welchem  sich  das  Versuchsobject  beüsmd, 
in  der  Stunde  15—75  cbm  Luft  aspiriren.  Die  genaue  Messiug 
dieses  Luftstromes  besorgt  eine  sorgfältig  geaichte  Gasuhr.  Der  Er- 
satz der  ausgesaugten  Luft  erfolgt,  indem  durch  die  Fugen  der  Thflre 
des  Athembehälters  die  umgebende  Atmosphäre  eindringt.  — 

Durch  kleine  Saug-  und  Druckpumpen  wird  dem  grossen  Lofi- 
Strome  beständig  ein,  während  der  ganzen  Versuchsdauer  mögUdist 
constanter,  Bruchtheil  zur  Analyse  entnommen. 

Diese  Probe  streicht  durch  tarirte  Kölbchen,  welche  Bimsteiii, 
mit  stärkster  Schwefelsäure  getränkt,  zur  Aufiiahme  desWasserdampA 
enthalten,  und  perlt  dann  in  einzelnen  Blasen  durch  lange,  mit  titriiter 
Barytlosung  beschickte  Röhren,  um  schliesslich  durch  eine  kleine 
Gasuhr  gemessen  zu  werden.  Mit  dem  genannten  identische  Pump' 
apparate  entnehmen  fortwährend  Luft  aus  der  Umgebung  des  Api»- 
rates,  um  deren  COt-  und  Hi  0-Gehalt  zu  bestimmen. 

In  manchen  Versuchen  dient  noch  ein  weiteres  Pumpenpaar  dan, 
eine  Luftprobe  durch  ein  Verbrennungsrohr  und  dann  durch,  den  eb^ 
beschriebenen  gleiche,  Absorptionsapparate  flir  Wasser  und  Kohles- 
säure  zu  leiten.  Aus  dem  durch  die  Verbrennung  erzeugten  Plus  sa 
Eolilensäure  und  Wasser  werden  die  in  der  Exspirationsluft  enthal- 
tenen brennbaren  Gase,  Wasserstoff  und  Sumpfgas  berechnet^ 

Die  PETTENKOFER'sche  Bestimmung  der  Kohlensäure  mitteb 
titrirten  Barytwassers  ist  so  genau,  dass  Gontrolversuche  den  Fehler 
der  Kohlensäurebestimmung  kleiner  als  3^/o  ergaben. 

Mehr  Schwierigkeiten  macht  die  Wasserbestinunung '  and  hat 
hier  auch  die  hygroskopische  Beschaffenheit  der  im  Apparat  befind- 
lichen Möbel,  namentlich  des  Bettes,  zu  bedauerlichen  Versuchsfeh- 
lern  Anlass  gegeben.^ 

1  Pettbnkofbb,  Abhandl.  d.  math.-phys.  Gl.  d.  Acad.  zn  Mfinchen.  EL  (2) 
S.  232.  1862.        2  Pbttehkofbb  u.  Yoit,  Liebig's  Ann.  Sappl.-Bd.  II.  S.  52. 

3  Vgl.  C.  u.  E.  VoiT  u.  J.  FoBSTEB,  Ztechr.  f.  Biologie.  XI.  S.  126. 1875 ;  ferner 
F.  Stohxann,  Landw.  Versuchsstationen.  XIX.  S.  81  a.  159. 1876. 

4  C.  VoiT,  Ztschr.  f.  Biologie.  XIV.  S.  57.  (121  ff.)  —  Pbttbhkofbr  u.  Von, 
Liebig's  Ann.  CXLI.  S.  295. 1867. 
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Der  schwächste  Punkt  der  PETTENKOFBR'schen  Methode  ist  die 
Sauerstoffbestimmung,  indem  diese,  wie  bei  der  organischen  Elemen- 
taranalyse, indirect  erfolgt.  Die  Differenz  zwischen  dem  Anfangs- 
gewichte des  Yersnchsobjects,  plus  allen  seinen  direct  bestimmten  Ein- 
nahmeD,  minus  aller  Ausgaben  und  des  Endgewichtes,  ergibt  die  Sauer- 
stoffan&ahme.  Auf  diese  häufen  sich  daher  alle  Fehler  und  sind 
namentlich  die  älteren  Bestimmungen  sehr  zweifelhaften  Werthes,  wie 
ans  den  Darlegungen  von  C.  u.  E.  Vorr  u.  J.  Forster  (a.  a.  0.)  hervorgeht. 
Speciell  ist  die  von  Pettbnkofer  u.  Yoit^  statuirte  Anhäufung 
Ton  Sauerstoff  während  des  Schlafes  nur  durch  Yersuchsfehler  vor- 
getäuscht, wie  Vorr  2  selbst  gezeigt  hat. 

Exactere  Resultate,  auch  fttr  den  Sauerstoff,  scheint  der  kleine, 
nach  demselben  Princip  von  Yoit  construirte  Apparat  zu  liefern,  den 
Fig.  12  in  seinen  wesentlichen  Theilen  darstellt.   Das  Yersuchsthier 
befindet  sich  hier  in  dem  cubischen  Kasten  H  von  40  cm  Seiten- 
lange und  64  Liter  Inhalt.    Die  Yentilation  wird,  statt  durch  beson- 
dere Saugcylinder,  durch  die  Bewegung  der  Trommel  der  messen- 
den Gasuhr  B  besorgt.     Die  Umdrehung  dieser  Trommel  bewirkt 
ein  mit  ihrer  Achse  verbundenes,  oberschlächtiges  Wasserrad  C,   Das 
Wasser  fällt  auf  dieses  aus  dem,  stets  bis  zum  selben  Niveau  ge- 
füllten, Reservoir  E,   Durch  Eegulirung  des  Waaserzuflusses  hat  man 
die  Geschwindigkeit  der  Umdrehung  der  Gasuhr,  und  damit  die  Grösse 
der  Yentilation  des  Athembehälters,  in  der  Hand.    Zwei  Saugcylin- 
der entnehmen  dem  Yentilationsrohre  D  fortwährend  einen  Bruch- 
theil  der  es  durchströmenden  Luft  und  drücken  denselben  durch  die 
Absorptionsapparate  für  Wasser  und  Kohlensäure  und  schliesslich  zur 
Messung  durch  eine  kleine  Gasuhr  b.     Zwei  andere  Saugcylinder 
aspiriren  Proben  der  in  den  Apparat  einströmenden  atmosphärischen 
Luft,  welche  in  derselben  Weise  analjsirt  wird,  so  dass  also  ftlr 
Anssenlnft  und  Luft  des  Apparates  je  zwei,  sich  gegenseitig  contro- 
lirende,  Bestimmungen  gemacht  werden.  Yon  den  vier  gleichen  Saug- 
eylindem  und  den  zugehörigen  Absorptions-  und  Messapparaten  ist 
in  der  Figur  nur  einer  Q  gezeichnet.    1  und  2  sind  gewogene  Glas- 
ffitochchen,  welche  mit  concentrirter  Schwefelsäure  getränkten  Bim- 
stein  enthalten;  3  enthält  mit  Wasser  getränkten  Bimstein  und  lässt 
die  Luft  vor  ihrem  Eintritt  in  die  Barytröhren  4  und  5  sich  aufs 
Neue  mit  Wasserdampf  sättigen.    Die  YoiT'schen  Quecksilberventile 
»^  und  v^  regeln  den  Gang  des  Luftstroms  zum  und  vom  Cy linder. 
Das  Spiel  dieses  letzteren  vermittelt  ein  Faden,  der  auf  eine,  vom 

1  Pettbukofeb  n.  Yoit,  Ann.  d.  Chem.  u.  Phann.  CXLI.  S.  295. 1867. 

2  YoiT,Zt8chr.  f.  Biologie.  XIY.  S.  122. 
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Wasserrad  in  oscillirende  Bewegung  gesetzte,  Achse,  abwechselnd 
auf-  und  abgewickelt  wird,  und  dabei  den  belasteten  Gylinder  in  Q 
hebt  und  wieder,  seiner  Belastung  entsprechend,  sinken  lässt  Der 
Bewegnngsapparat  des  Gjlinders  ist  in  der  Fignr  nicht  mitgezeichnet. 

Eine,  die  Kohlensäure  allein  berücksichtigende,  Abänderung  des 
FfiTTENKOFER'schen  Apparates  hat  C.  Liebebmeisteb  ^  beschrieben, 
njid  bei  wichtigen  Untersuchungen  am  Menschen,  über  den  Respi* 
rationsprocess  im  Fieber  und  über  Wärmeregulation,  benutzt. 

Um  den  Bespirationsprocess  der  im  Wasser  lebenden  und  durch 
Kiemen  athmenden  Thiere  zu  untersuchen,  hat  man  verschiedene 
Ver&hnmgsweisen  angewendet,  welche  principiell  den  oben  beschrie- 
benen für  Luft  athmende  Thiere  analog  sind.  Da  der  Stoffwechsel 
dieser  Thiere  durchschnittlich  nur  geringe  Intensität  zeigt,  konnte 
die  einfachste  Methode  hier  befriedigendere  Resultate  als  bei  den 
Sängethieren  geben. 

Humboldt  und  PnovENgAL^,  ebenso  Baumert  ^  in  einem  Theile 
seiner  Versuche  setzten  die  Fische  in  eine  grosse  vollkommen  mit 
Wasser  von  bekanntem  Gasgehalt  gefiliUte  Flasche  und  untersuchten 
die  Gase  dieses  Wassers  abermals,  nachdem  die  Thiere  eine  Zeit 
lang  darin  geathmet  hatten.  In  anderen  Versuchen  liess  Baumert^ 
beständig  Wasser  durch  die  Flasche,  in  welcher  sich  der  Fisch  be- 
fand, strömen,  wodurch  natürlich  die  Verhältnisse  sich  mehr  den  nor- 
malen näherten.   Das  ein-  und  austretende  Wasser  wurde  untersucht 

In  sebr  schöner  Weise  haben  Jolyet  und  Regnard  ^  das  Ver- 
fahren von  Begnault  und  Beiset  für  die  Untersuchung  von  Wasser- 
thieren  modificirt. 

Zum  Aufenthalte  der  Versuchsthiere  diente  ein  grosses  Glas- 
gefäss,  dessen  luftdicht  aufgeschliffener  Deckel  von  mehreren  Bohren 
durchbohrt  ist,  und  welches  etwa  zu  drei  Vierteln  mit  Wasser  ge- , 
fttUt  wird.  Ein,  durch  einen  Wassermotor  etwa  30—40  mal  in  der 
Minute  comprimirter  Eautschukball,  fallt  sich  bei  seiner  Ausdehnung 
ans  dem  Lufträume  des  Fischbehälters  und  drttckt  bei  seiner  Com- 
pression  die  Luft  durch  eine  unter  dem  Wasser  mündende  Brause 
in  den  Behälter  zurtlck.  Auf  diesem,  durch  Eugelventile  regulirten, 
Wege  passirt  die  Luft  eine  Flasche  mit  titrirter  Kalilauge.  Für  den 
von  den  Thieren  verbrauchten  Sauerstoff  tritt  neuer,  aus  einem  cali- 

1  C.  L1KBEBMBI8TER,  Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Med.  YII.  S.  75. 1870. 

2  HünsoLBT  u.  PKOVBNgAL ,  Schwcigger's  Joum.  f.  Chem.  u.  Phys.  L  S.  86. 
üebers.  aas  M^.  de  la  soc.  d'Arcueil.  II.  359. 

3  M.  Baumert,  Chem.  Unters,  üb.  d.  Respir.  d.  Schlammpeitzgers.  S.  24.  Breslau, 
Ferd.  Hirt.  1855.  4  Baumert  a.  a.  0.  S.  41. 

5  JoLTBT  etRsGNARD,  Arch.  d.  physiol.  norm,  etpathol.  (2)  lY.  p.  44. 1877. 
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brirten  Behälter,  nach.  Ein  dünnwandiger  Eantschnkbentel,  weleber 
mit  der  Luft  des  Athemraumes  communicirt,  wirkt  den,  durch  die  Pomp- 
Wirkung  des  Eautschukballs  bedingten,  Druckschwankungen  entgegen. 

QüiNCAUD*,  welcher  nur  den  Sauerstoffverbrauch  der  Thiere  be- 
rücksichtigte,  titrirte  den  Gehalt  des  Wassers  an  diesem  Gase  tot 
und  nach  dem  Versuche  nach  der  Methode  von  Schützenbergeb  mit 
Natriumhyposulfit. 

Die  bisher  beschriebenen  Apparate  ermitteln  die  Grösse  des 
respiratorischen  Stoffwechsels  in  längeren  Zeitperioden.  Nur  die  ftlr 
den  Menschen  allein  berechneten  Verfahrungsweisen  von  Viebordt, 
LossEN,  Berg,  Andral  und  Gavarret,  geben  die  Eohlensäurepro- 
duction,  die  Methode  von  Speck  auch  den  Sauerstoffverbrauch,  von 
kürzeren  Perioden  und  sind  demgemäss  brauchbar,  die  Aendeniiigen 
des  Gaswechsels  in  der  Zeit  unter  variablen  Einflüssen  zn  verfolgen. 

Gontinuirliche  Messungen  derart,  welche  eine  Curve  der  zeit- 
lichen Schwankungen  des  Bespirationsprocesses  durch  längere  Pe- 
rioden liefern,  sind  bisher  nur  an  Thieren  ausgeführt 

Im  LuDwiG'schen  Laboratorium  hat  man  sich  hierzn  mehrerer 
Apparate  bedient,  welche  von  Sczelkow^,  Kowalewsky^,  Sandebs- 
EzN*  und  ScHEREMETjEwsKi  *>  beschrieben  worden  sind. 

Als  Yersuchsthiere  dienten  ausschliesslich  E^aninchen,  welche 
entweder  durch  eine  eingebundene  Trachealcanüle,  durch  Nasen- 
canülen,  oder  durch  eine  Schnauzenkappe  athmeten.  Sczelkow  liess 
aus  einem  Gasometer  ein-  und  in  einen  andern  ausathmen.  Eine 
Probe  des  letzteren  Gases  wurde  eudiometrisch  analjsirt  — 

Die  anderen  eben  genannten  Forscher  liessen  das  Thier  dieselbe 
Luft  immer  wieder  athmen,  wobei  die  Kohlensäure  nach  dem  Frincip 
von  Regnault  und  Reiset  absorbirt,  für  den  verbrauchten  Sauerstoff 
neuer  aus  einem  calibrirten  Behälter  zugeführt  wurde.  Pplüger* 
hat  nachgewiesen,  dass  den  Versuchen  von  Sanders-Ezn  und  Sghe- 
remetjewski,  wahrscheinlich  durch  Undichtigkeit  der  Schnanzeii- 
kappe  bedingte,  Fehler  anhaften.  — 

In  Pflüger's  Laboratorium  wurde  zuerst  von  Röhrig  und  Zühto" 
bei  Kaninchen  ein  graduirtes  Quecksilberspirometer  angewandt,  an 
welchem  die  Kaninchen  mittelst  Trachealcanüle  durch  KalivmitQe 
hin  und  her  athmeten.    Die  Ablesung  am  Spirometer  ergab  den 

1  QuiNCAUD,  Compt.  rend.  LXXYT.  p.  1 141.  1873. 

2  Sczelkow,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-phys.  Cl.  XLV.  1862; 

3  N.  KowALEwsKT,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  Math.-phys.  Cl.  XVm.  S.  lll. 
1866.        4  H.  Sandees-Ezn,  Ebenda.  XIX.  S.  58.  1867. 

5  ScHBRBHBTjEWBKi,  Ebenda.  XX.  S.  154. 1868. 

6  E.  Pplügbb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  Xu.  S.  282. 1876. 

7  Röhrig  u.  Zuntz,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IV.  S.  67. 1871. 
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Sanentoffverbrauch ,  die  Analyse  des  Inhalts  der  Ealiventile  die 
Eoblensänreaasscheidang  des  Tliieres.  Der  Apparat  ist  ebensowohl 
bei  spontaner  Athmung  wie  mit  künstlicher  Respiration ,  unter  Zu- 
hfllfenahme  des  HuNTEB'schen  Doppelgebläses,  branchbar.  * 

Pflüoer  '^  vervollkommnete  denselben  später  durch  eine  einfache 
Mechanik  zur  Selbstäquilibrirung  des  Spirometeroylinders  im  Quecksil- 
ber, durch  Trennung  der  In-  und  Exspirationsluft  dicht  an  der  Trachea 
des  Tbieres,  endlich  dadurch,  dass  zwei  Apparate  derart  mit  einander 
verknppelt  werden,  dass,  durcji  einfaches  Oeffnen  resp.  Schliessen  zweier 
Klemmen,  das  athmende  Thi^r  bald  mit  dem  einen,  bald  mit  dem  an- 
dern in  Verbindung  gebracht  werden  kann,  ohne  dass  die  Athmung  da- 
bei die  mindeste  Störung  erleidet.  So  kann  der  Versuch  viele  Stunden 
continuirlich  fortgehen  und  die  Grösse  des  respiratorischen  Umsatzes  für 
aufeinander  folgende  Perioden  von  je  10—30  Minuten  ermittelt  werden. 

Bei  Verwerthung  aller  kurz  dauernden  Respirationsversuche  sind 
die  oben,  Gap.  III.,  dargelegten  Einwirkungen  der  Athemmechanik 
auf  die  Eohlensäureausscheidung  zu  berttcksichtigen.  Nur  wenn  eine 
Aeoderung  ihrer  Grösse  einige  Zeit  anhält,  ohne  dass  die  Athem- 
mechanik alterirt  ist,  darf  man  aus  der  Ausscheidungsgrösse  auf  die 
Grösse  der  Production  von  C(h  schliessen. 


FÜNFTES  CAPITEL. 

Absolute  Grösse  des  Gaswechsels. 

Die  Grösse  des  respiratorischen  Gaswechsels  ist,  ausser  von  den 
allgemeinen  Eigenschaften  der  Thierspeci^s,  abhängig  von  der  Tem- 
peratur des  Körpers,  von  der  Ernährung  und  von  den  jeweiligen 
fonctionellen  Leistungen.  Unter  diesen  sind  es  die  willkttrlichen  Be- 
wegungen, welche  am  meisten  den  Gaswechsel  beeinflussen. 

Abgesehen  von  der  willkttrlichen  motorischen  Innervation  be- 
theiligen sich  aber  die  Muskeln  wahrscheinlich  auch  dadurch  an  der 
wechselnden  Grösse  des  Stoffwechsels,  dass  die  in  ihrer  Substanz  ab- 
laufenden Umsetzungen  reflectorisch  durch  verschiedene,  die  Eörper- 
oberfläche  treffende  Erregungen  beeinflusst  werden.  In  dieser  Weise 
wirken  das  Licht  und  die  Temperatur  der  Umgebung  (Wärmeregulation). 

Einen  ähnlichen  Einfluss  wie  die  wechselnde  Innervation  der 
quergestreiften  Muskeln  ttbt  die  functionelle  Thätigkeit  des  Darm- 
canals  und  der  Drüsen  auf  den  Gesammtstoffwechsel  aus.     Schon 

1  Tgl.  N.  ZuNTz,  Arch  f.  d.  ges.  Physiol.  XIT.  S.  522.  1876:  Finklbb  u.  Obrt- 
MAMH,  Ebenda.  XIV.  S.  38. 1877.       2  E.  Pflüoer,  Ebenda.  XVIII.  S.  247. 1878. 
Hudbneh  der  Physiologie.    Bd.IVa.  9 
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Layoisibr  wuBste,  dass  Saaerstoffanfhahme  und  KohlenflänreaiiBSchei- 
dang  während  der  Yerdannng  erheblich  grössere  Werihe,  als  im  nflch- 
temen  Zustande,  gebend,  wie  er  auch  die  Zunahme  des  Stoffwech- 
sels durch  Kälteeinwirkung  und  durch  Muskelarbeit  erkannte. 

Die  Einwirkung  der  Temperatur  auf  den  Stoffwechsel  wird  aber  da- 
durch zu  einem  complicirten  Phänomen,  dass  im  Allgemeinen  zwar  die 
Umsetzungen  im  lebenden  Körper  ähnlich  wie  dies  oben  (S.  95)  schon 
fttr  einzelne  Gewebe  dargethan  wurde,  proportional  der  wachsenden 
Temperatur  (bis  zu  45  ^  C.  etwa)  zunehmen,  dass  aber  dieser  elementare 
Einfinss  der  Körperwärme  bei  den  warmbltLtigen  Thieren  durch  die  In- 
nervationsvorgänge,  welche  auf  die  Erhaltung  der  constanten  Eigen- 
wärme zielen,  zum  Theil  paralysirt  wird.  Das  Zusammenwirken  dieser 
beiden  einander  entgegenarbeitenden  Einflüsse  hat  Pflügeb  klargelegt^ 

Er  hat  namentlich  gezeigt,  wie,  nicht  nur  durch  Vergiftung  mit 
Curare  und  durch  Rtickenmarkdurchschneidung,  sondern  auch  durch 
sehr  energische  Abkühlung  oder  Erhitzung  des,  übrigens  unversehrten, 
Thieres  die  Wärmeregulation  ausgeschlossen  werden  kann,  wo  dann 
die  Intensität  der  Oxydation  mit  der  Temperatur  steigt  und  fällt 

Die  Steigerung  der  respiratorischen  Verbrennung  durch  Nah- 
rungsaufnahme haben  Bidder  und  Schmidt',  Pettenkofer  nnd 
VoiT^,  Senator^  studirt.  Speck «  wurde  durch  den  Umstand,  dasB 
diese  Steigerung  sehr  rasch  der  Mahlzeit  folgt,  zu  dem  Schluss  ge- 
fuhrt,  dass  nicht  die  Nahrungsaufnahme  ins  Blut,  sondern  die  Yer- 
dauungsarbeit,  als  ihre  wahrscheinliche  Ursache  anzusehen  sei.  y.  He- 
ring und  ZuNTZ  ^  haben  diese  Annahme  als  im  Wesentlichen  richtig 
erwiesen,  jedoch  gezeigt,  dass  manche  Stoffe  auch  durch  ihre  Circulation 
im  Blute  den  Stoffwechsel  anregen.  Alle  hierher  gehörigen  Details  wer- 
den iuBd.V  dieses  Werkes,  bei  der  Lehre  vom  Stoffwechsel,  abgehandelt 

Um  zunächst  einen  Ueberblick  über  den  respiratorischen  Gas- 
wechsel bei  den  verschiedenen  Thierclassen  zu  gewinnen,  folgt  hier 
eine,  nach  der  classischcA  Arbeit  von  Regnault  und  Reiset^  zn- 
sammengestellte,  Tabelle,  in  welcher  alle  Werthe  auf  eine  Stunde 
Zeit  und  ein  Kilo  Körpergewicht  reducirt  sind. 

Ergänzt  werden  die  gemeinschaftlichen  Ergebnisse  beider  Forscher 

1  Oeuvres  de  Layoisibb,  II.  p.  695  u.  696. 

2  Vgl.  Pflügbr,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XII.  S.  282  u.  333. 1876.  XVm.  S.  247. 
1878 ;  Yblten,  Ebenda.  XXI.  ^  361. 18S0.  3  Bidbbs  u.  Schhidt  ,  Die  Yerdanangs- 
Säfte  und  der  Stoffv^echsel.  S.  292—363.  Mitau  n.  Leipzig  1852. 

4  Pettenkofbb  u.  Yoit,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  2.  Suppl.-Bd.  S.  52  n.  361. 
1862  u.  63.  5  H.  SsNATOR/Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1872.  S.  1. 

6  Speck,  Arch.  f.  exper.  Pathol.  u.  Pharmakol.  II.  S.  412. 

7  vonMeeing  u.  Zuntz,  Arch.  f.  d  ges.  Physiol.  XV.  S.  634. 1877.  —  Die  ünter- 
snchungwird  demnächst  in  extenso  publicirt  werden. 

8  ÄEGNAULT  et  Reiset,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  (3)  XXVI.  1849. 
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durch  die  Stadien,  welche  Reiset^  allein  mit  grösseren  landwirthschaft- 
lichen  Nutzthieren  angestellt  hat.  Er  benutzte  dazu  einen  Apparat,  wel- 
cher im  Prineip  dem  in  der  gemeinschaftlichen  Arbeit  angewendeten 
analog  construirt  war.  Wir  reihen  Reiset's  Resultate  der  1.  Tabelle  an. 
Als  respiratorischen  Quotienten  bezeichnen  wir  mit  Pplüger  die 
Zahl,  welche  das  Yolumverhältniss  der  aasgeschiedenen  Eohlensänre 
znm  aufgenommenen  Sauerstoff  angibt.  Da  bei  der  Verbrennung 
TOD  Kohlenstoff  ein  Volum  Sauerstoff  ein  Volum  Kohlensäure  liefert, 
lässt  diese  Zahl  ohne  Weiteres  erkennen,  wieviel  des  eingeathmeten 
Sauerstoffs  zur  Verbrennung  von  Kohlenstoff,  wieviel  zur  Oxydation 
von  anderen  Substanzen,  wesentlich  Wasserstoff,  verwendet  wird. 

In  der  Lehre  vom  Stoffwechsel  (Bd.  V  dieses  Werkes)  ist  die 
Abhängigkeit  des  respiratorischen  Quotienten  von  der  Natur  der  im 
Körper  zersetzten  Stoffe  näher  zu  erörtern.  Hier  sei  nur  auf  die  aus 
der  Tabelle  sofort  sich  ergebende  Thatsache,  dass  er  bei  Fütterung 
mit  Kohlenhydraten  sich  der  Einheit  nähert,  bei  Fleischftttterung 
niedriger,  und  am  niedrigsten  bei  fettreicher  Nahrung  ist,  hingewie- 
sen. Im  Hungerzustande  nähert  er  sich  bei  allen  Thieren  den  letz- 
teren Werthen,  da  sie  dann  vom  eignen  Fleisch  und  Fett  zehren. 

Vielfach  nimmt  man  an,  der  respiratorische  Quotient  entspreche 
nur  dann,  wenn  längere  Zeiträume  ins  Auge  gefasst  werden,  dem 
ans  der  Znsammensetzung  der  Nahrung  berechneten  Werthe.  Dies 
ist  ganz  richtig,  insofern  Störungen  der  Athemmechanik  die  Kohlen- 
säureausscheidungen in  der  (S.  109)  besprochenen  Weise  beeinflussen; 
werden  aber  solche  Störungen  vermieden,  so  zeigt  sich  der  Quotient 
auch  dann  constant,  wenn  durch  Muskelarbeit  oder  andere  Einflüsse 
die  absolute  Grösse  des  Sauerstoffverbrauchs  und  der  CO2- Bildung 
stark  beeinflusst  wird.  Am  tiberzeugendsten  beweisen  dies  die  später 
anzuführenden  Selbstversuche  von  Speck.  Verf.  hat  in  zahlreichen, 
mit  den  Herren  Wolters  und  Potthast  zusammen  angestellten, 
noch  nicht  publicirten.  Versuchen  an  Kaninchen  die  grosse  Gonstanz 
des  respiratorischen  Quotienten  bestätigt  gefunden.  — 

Die  einzige  sicher  constatirte  Ausnahme  von  dieser  Regel  machen 
Thiere  im  Zustande  des  Winterschlafs.  Ftlr  solche  zeigen  nicht  nur 
die  Versuche  von  Regnault  und  Reiset  (No.  38  —  40  und  41  der 
Tabelle),  sondern  auch  Versuche  von  Valentin  2  und  Voit  ^  auffallend 
niedrige  Werthe  des  respiratorischen  Quotienten,  wie  sie  nur  unter 
der  Annahme  einer  Aufspeicherung  von  Sauerstoff  oder  unvollkom- 
men oxydirten  Substanzen  im  Körper  denkbar  sind. 

1  Reiset,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  (3)  LXIX.  p.  129.  PI.  H- VI.  1863. 

2  Yamotin,  Molesch.  Unters.  11.       3  C.  Voit,  Ztschr.  f.  Biologie.  XIV.  S.  112. 
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Wie  man  aus  der  Tabelle  ersieht ,  warde  in  fast  allen  Versu- 
chen auch  eine  Aendernng  des  Stickstoffgehalts  der  Atmosphäre 
beobachtet,  meist  eine  Aasscheidang,  zaweilen  eine  Aufnahme  dieses 
Gases  von  Seiten  des  Thieres.  Diese  Stickstoffexhalation,  resp.  -Auf- 
nahme, ist  vielfach  als  Versuchsfehler  gedeutet  worden,  und  sie  wird 
namentlich  von  Voit  auf  Grund  seiner  sehr  sorgfältigen  Bilanzver- 
suche bestritten. 

Auch  die  Frage  nach  der  Realität  der  gasförmigen  Stickstoff- 
exhalation  ist  ausführlicher  in  der  Lehre  vom  Stoffwechsel  zu  er- 
örtern, hier  sei  nur  erwähnt,  dass  zwar  die  meisten  älteren  Versuche, 
welche  oft  colossale  Stickstoffexhalationen  ergeben  haben,  offenbar 
fehlerhaft  sind,  dass  aber  unter  ihnen  die  sehr  sorgfältigen  Ex- 
perimente von  Marchand  *  nicht  ohne  Weiteres  verworfen  werden 
können  und  dass  in  jüngster  Zeit  Seegen  und  Nowak  ^  bei  Ver- 
suchen, welche  möglichst  die  Fehlerquellen  berücksichtigen,  aber- 
mals recht  beträchtliche  Stickstoffexhalationen  constatiren.  Immer- 
hin lässt  sich  auch  gegen  Seegen  und  Nowak  manches  ernste  Be- 
denken erheben,  wie  jüngst  Pettenkofeb  und  Voit^  dargethan  haben. 

Mabchand  fand  die  Stickstoffexhalation  bei  Meerschweinchen  in 
10  Versuchen  zwischen  0.65  und  1,38  o/o,  im  Mittel  =  0,94  «/o  der 
gleichzeitig  gebildeten  Kohlensäure;  im  Mittel  dreier  Versuche  bei 
Tauben  —  0,85  o/o. 

In  ähnlichen  Grenzen  bewegt  sich,  wie  obige  Tabelle  lehrt,  die 
Abgabe  und  die  seltnere  Aufnahme  von  Stickstoff  in  den  Versuchen 
von  Regnault  und  Beiset. 

Die  Absorption  von  Stickstoff  wurde  häufig  bei  hungernden 
Thieren,  besonders  Vögeln,  beobachtet,  namentlich  constant  bei  einer 
kranken  Ente. 

Seegen  und  Nowak  fanden  in  32  Versuchen  an  Elaninchen, 
Tauben,  Hunden  und  Hühnern  constant  Stickstoffausscheidung.  Ihr 
niedrigster  Werth  war  4  mgr  (beim  Kaninchen),  der  höchste  9  mgr 
pr.  Kilo  und  Stunde  (je  einmal  bei  Kaninchen,  Hund  und  Huhn  be- 
obachtet). 

Wo  die  Beobachtungsdauer  nicht  sehr  lang  ist,  so  in  den  Ver- 
suchen von  Marghand,  muss  man  an  die  Möglichkeit  denken,  dass 
eine  Aufnahme  oder  Abgabe  von  Stickstoff  seitens  des  Thieres  be- 
dingt sein  kann  durch  wechselnden  Luflgehalt  der  Lungen,  beson- 
ders aber  des  Magens  und  Darmcanals. 

1  Mabchand,  Joum.  f.jpract.  Chemie.  XLIY.  S.  1.  1848.  (Tafel  dazu  bei  Bd.  36.) 

2  Sksgen  u.  Nowak,  Wiener  Sitzgsber.  Math.-naturw.  Ci.  (3)  LXXI.  S.  329. 
1875  und  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XIX.  S.  347. 

3  Pbttbnkofbb  u.  Voit,  Ztscbr.  f.  Biologie.  XVI.  S.  508. 
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Diese  Erkläxang  genügt  aber  nicht  mehr,  wo  es  sich,  wie  in 
einigen  Yersnchen  von  Seegen  und  Nowak,  um  ttber  4  gr  ausge- 
schiedenen Stickstoff  handelt. 

Uebrigens  wird  auch  die  Beweiskraft  dieser  Versuche  gegentlber 
der  Kritik  von  Pettenkofer  und  Voit  sehr  fraglich. 

Zur  Er^bzung  der  Resultate  von  Rbgnault  und  Reiset  mögen 
zunächst  noch  einige  weitere  Zahlen  Platz  finden. 

BiBDSB  und  Schmidt  ^  ermittelten  in  viel&ch  wiederholten  ein- 
sttlndigen  Versuchen  die  Kohlensäureausscheidung  von  Katzen  in  ver- 
schiedenen Ernährungszuständen. 

Folgende  Tabelle  enthält  ihre  wesentlichsten  Ergebnisse. 


Zahl 

Kohlensttnreaaflfloheidang 

der 

pr.  Kilo  u.  Stunde 
im  Mittel  der  Versuche 

Versuchsbedingungen 

Venaehe 

gr 

CO  (Ou.  76  cm) 

Schwangere  Katze,  reichlichste  Fleisch- 

7 

1,423 

723 

füttening. 

52 

0,902 

458 

Dieselbe,  18  Tage  lang  hungernd. 

4 

0,998 

507 

Dieselbe,  15.  Tag  des  Hungers. 

4 

0,732 

372 

Dieselbe,  18.  Tag;  kurz  vor  dem  Tode. 

6 

0,847 

430 

Kater,  durch  Fleischfütterung  auf  con- 

stantem  Gewicht  gehalten. 
Derselbe,  maximale  Fleischfütterung. 

2 

1,364 

693 

23 

0,888 

451 

Derselbe,  normale  Fleischfütterung  ohne 

Wasser. 
Derselbe,  Inanition  bei   überschüssiger 

12 

0,679 

345 

Wasserzufuhr. 

7 

1,702 

865 

Noch  nicht  erwachsene  Katze,  Fleisch- 

6 

1,500 

763 

fütterung. 
Dieselbe,  ]  <^ettfütterung. 

Eine  sehr  sorgfältige  Untersuchung  ttber  den  Gaswechsel  der 
Katze,  mit  Httlfe  des  VoiT'schen  Apparates,  lieferte  Cakl  Theodor 
Herzog  in  Baiern.  ^  Die  Versuche  zeigen,  bei  constantem  Futter, 
die  durch  die  wechselnde  Lufttemperatur  bedingten  Schwankungen 
des  Gaswechsels  bei  dem  2464  bis  3047  gr  wiegenden  Thiere. 
Die  Werthe  sind  auf  die  Zeit  von  6  Stunden  reduciri 
Das  Minimum  der  Sauerstoffaufnahme  war  10,87  gr,  bei  +  29,6  o  C. 
Lufttemperatur,  das  Maximum  ===  21,39  gr,  bei  —  3,2  ^  C;  die  entspre- 
chenden Zahlen  für  die  Kohlensäure  »  12,03  gr  bei  +  30,8  <>  C,  und 
22,03  gr  bei  —  3,2  o  C.  Pr.  Kilo  und  Stunde  berechnet  sind  die  Werthe: 

1  BiDDEB  u.  Schmidt  ,  Die  Yerdauungssäfte  und  der  Stoffwechsel.  S.  321—362. 
Mitau  u.  Leipzig  1852. 

2  Cabl  TmsoDOB,  Herzog  in  Baiem,  Ztschr.  f.  Biologie.  XIY.  S.  51. 
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Minim^i|n    .   . 

Maximum  .  . 


Sauerstoff 


0,645 
1,356 


oc 


450 
947 


Kohlensäure 


0,766 
1,397 


cc 


3S9 
710 


Im  Mittel  der  22  Versuche  war  der  respiratorische  Quotient  «0,77. 

Layoisier  und  Seguin  haben  einen  Theil  ihrer  klassischen  Ver- 
suche am  Meerschweinchen  angestellt;  desselben  Versuchsthieres  be- 
dienten sich  Allen  und  Pepts. 

Die  genauesten  Zahlen  über  seinen  Stoffwechsel  lieferten  die 
mit  guten  Methoden  angestellten  Versuche  von  Mabchand  >,  und  die 
neueren  von  Colasanti  ^  und  Finkler.  Ersterer  fand  im  Mittel  yoü 
6  Versuchen  bei  normaler  Ernährung  die  Kohlensäureausscheidung 
=*  1,35  gr  per  Kilo  und  Stunde.  Colasanti's  Mittelwerthe  sind 
für  eine  Temperatur  von  18,8  »C.  1,588  gr  =  1110,5  cc  Sauerstoff, 
1,897  gr  —  964,9  cc  CO2;  resp.  Quot.  =  0,87. 

Bei  Abnahme  der  Lufttemperatur  um  1 0  C.  werden  je  37,23  cc 
Sauerstoff  mehr  consumirt,  33,66  cc  Kohlensäure  mehr  producirt 

In  der  Verdauungsperiode  scheiden  Meerschweinchen  im  Mittel 
21,1  cc  Sumpfgas  und  3,5  cc  Wasserstoff  per  Kilo  und  Stunde  aas. 

FiNKLBR  3  findet  im  Winter  bei  einer  um  7,4  0  C.  höheren  Um- 
gebungstemperatur dieselbe  Grösse  des  Gaswechsels  wie  CioLASAim 
im  Sommer  bei  18,4^0.,  bei  derselben  Temperatur  Von  18,4  •€, 
aber  einen  um  23  ^/o  höheren  Werth ;  dabei  ist  der  respiratoriaehe 
Quotient  fast  unverändert. 

Für  die  Ausscheidung  der  brennbaren  Gase  wurden  Werthe, 
welche  mit  denen  Colasanti's  harmoniren,  gefunden. 

Während  des  Hungers  besteht,  wie  Finklbr^  gefunden,  die 
Wärmeregulation  ungeschwächt.  Der  Sauerstoffverbrauch  sinkt  dv 
sehr  langsam  während  der  Inanition.  Je  1  <^/o  Abnahme  des  Körper- 
gewichts bedingt  Abnahme  des  Sauerstoffverbrauchs  per  Kilo  nod 
Stunde  von  0,35  0/0  des  anfänglichen  Werthes. 

Die  Kohlensäureausscheidung  sinkt  rascher,  indem  der  respira- 
torische Quotient,  wie  auch  die  obige  Tabelle  nach  Reonault  mid 
Reiset  lehrte,  kleiner  wird. 

Friedländer  und  Herter**^  stellen  die  Mittelwerthe  mehrerer, 

1  Marohand,  Joum.  f.  pract.  Clicmie.  XLIV.  S.  1. 1848. 

2  G.  Colasanti,  Arch.  f.  d.  ges.  Phvsiol.  XIY.  S.  92  u.  Pflüoeb,  Ebenda.  S.469. 

3  D. FiNKLRR,  Arch. f. d .ges. Phyaiol. XV.  S. 603. 1877. 

4  Derselbe,  Ebenda.  XXlB.  S.  175.  1880. 

5  Fbiedländbr  u.  Hsbter,  Ztschr.  f.  physiol.  Chemie.  IK.  S.  19.  (36.) 
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nach  verBchiedenen  Methoden  die  Athemgrösse  des  Kaninchens  mes- 
sender, Versuchsreihen  zusammen.  Es  beträgt  demnach  auf  Kilo  und 
Stunde  berechnet: 
Die  Sauerstoffaufnahme  =  642  cc,  die  C02-Au8scheidung  588  cc 

(Regnault  und  Reiset). 
Die  Sauerstoffaufnahme  =  672  cc,  die  C02-Au8scheidung  570  cc 

(Finkler  und  Öktmann'). 
Die  Sauerstoffaufnahme  =  678  cc,  die  COi-Ausscheidung  642  cc 

(Pflügeb'). 
Raubek  findet  mit  Hülfe  des  PETTENKOFER'schen  Apparates 

Sauerstoff     =  0,81  gr  =  566  cc, 

Kohlensäure  =  1,08  gr  =  549  cc, 

Resp.  Quotient  =  0,97 

Wasserausscheidung  =  1,01  gr. 
Das  von  demselben  Thiere  geathmete  Luftvolum  beträgt  nach 
Raoult  ^  =  619  cc,  nach  Fkiedländer  und  Hertbr  =  504  cc  in  der 
Hinute.  Seine  Schwankungen  bei  wechselnder  Zusammensetzung  der 
inspirirten  Luft  hat  Dohmen^  am  vollständigsten  untersucht.  Das 
Nähere  hierüber  gehört  in  die  Lehre  von  der  Innervation  der  Ath- 
mung.  Für  den  Hund  seien  hier  die  in  der  Lehre  vom  Stoffwechsel 
näher  zu  besprechenden  Versuche  von  Pettenkofer  und  Voit  ^  er- 
wähnt, welche  die  grossen  Schwankungen  des  respiratorischen  Stoff- 
nmsatzes  bei  verschiedener  Ernährung  darthun.  Derselbe  erreicht 
sein  Minimum  nach  zehntägigem  Hungern,  wonach  der  29,8  Eilogr. 
wiegende  Hund  289,4  gr  COi  per  Tag  ausscheidet  Derselbe  Hund 
hatte  ein  Jahr  früher  bei  Fütterung  mit  1800  gr  Fleisch  und  350  gr 
Fett  bei  circa  33,3  k  Gewicht  die  maximale  C02-Aus8cheidung  von 
840,4  gr  erreicht. 

Der  enorme  Unterschied  in  der  C02-Ausscheidung  zwischen  ge- 
fttterten  und  hungernden  Thieren  besteht  übrigens  nur,  solange  die 
Verdauung  dauert. 

In  dieser  Hinsicht  stimmen  die  Versuche  von  Senator**,  sowie 
die  von  Letden  und  Fränkel  ',  am  Hunde,  mit  den  oben  citirten 
Bidder  und  ScuMiDT'schen  an  der  Katze,  und  denen  Finkler's  am 
Meerschweinchen  aufs  Beste  überein. 

1  FiNKLBB  u.  Obrtmann,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XIV.  S.  62.  1876. 

2  Pplüqee,  Ebenda.  XVm.  S.  355. 1878. 

3  Raoult.  Ann.  d.  chim.  etphys.  (5)  IX.  p.  198. 

4  W.  DoHMSN  in  Pflüger*8  Unters,  aus  aem  physiologischen  Laboratorium  zu 
Bonn.  S.  83.  Berlin  1865. 

5  Pettbnkofbb  u.  Voit,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  2.  Suppl.-Bd.  S.  52. 1862. 

6  H.  Sbmatob,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1872.  S.  1. 

7  Lbydbn  u.  FEiNKBL,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  u.  Physiol.  LXXVI.  S.  136. 1879. 
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Im  Hinblick  auf  die  praktischen  Fragen  der  rationellen  Ftttte- 
rnng  sind  in  den  letzten  Jahren  eine  grössere  Anzahl  Versuche  u 
Schafen  und  Ochsen  nach  der  PETTENKOFER'schen  Methode  ange- 
stellt worden. 

Henneberg  ^  fand  an  ausgewachsenen  Schafen  folgende  Werthe 
der  C02-Ausscheidung  per  Kilo  und  Stunde,  welche  mit  denen  Rei- 
set's genügend  harmoniren, 

bei  Hunger Tags  =  0,408  gr 

Nachts  =  0,321   , 

bei  vorwiegender  Ftttterung  am  Tage:    Tags  =  0,733   „ 

n      Nachts  =  0,624  , 

„  Nachts:       Tags  =  0,608  , 

Nachts  =  0,714   „ 

Gbouven^  und  Hennebbrg^  haben  am  Ochsen  experimentirt. 
Aus  den  Zahlen  des  letzteren  sei  hier  erwähnt,  dass  ein  Ochse  von 
638  bis  660  k  Gewicht  bei  verschiedener  FtLtterungsweise  0,389  bis 
0,485  gr  CO2,  ein  anderer  von  710  k  Gewicht  0,488  bis  0,616  gr  COi 
per  Kilo  und  Stunde  ausschied.  — 

Fttr  die  Athmung  des  Menschen  sind  die  Versuche  von  Fettes- 
KOFER  und  VoiT  die  bei  weitem  bedeutungsvollsten.^  Sie  finden 
eine  eingehendere  Besprechung  in  Bd.  V  dieses  Werkes  durch  Vorr 
selbst,  der  wir  hier  nicht  vorgreifen  wollen.  Wir  erwähnen  hier  nur, 
dass  die  CO2  -  Ausscheidung  eines  ruhenden  Mannes,  von  70  —  73  k 
Körpergewicht,  zwischen  695  und  1038  gr  in  24  Stunden  schwankte, 
und  bei  Arbeit  bis  1285  gr  anstieg. 

Auf  die  Einheit  des  Kilo  und  der  Stunde  reducirt,  entsprechen 
diese  Zahlen  0,41—0,61-0,76  gr  CO2.  Bei  Nacht  fanden  Petteh- 
KOFER  und  VoiT  den  Gaswechsel  erheblich  geringer  als  am  Tage, 
ein  Resultat,  das  auch  in  Thierexperimenten,  besonders  schön  in 
denen  Boüssingault's  *  an  der  Turteltaube,  deutlich  hervortritt 

Den  Einfluss  individueller  Schwankungen  zeigen  die  niedrigen 
Werthe,  welche  J.  Ranke ^  mit  demselben  Apparate  unter  lUm- 
lichen  Verhältnissen   an  sich   selbst   beobachtete.     Sein  Körperge- 

1  HsNinBBBBO,  Joum.  f.  Landw.  1869.  S.  306  n.  409. 

2  H.  Gboüyen  ,  Zweiter  Bericht  über  die  agricultnrchemisclie  YersachssUtion 
zu  SalzmtUide.  S.  207—274.  Berlin  1874. 

3  W.  HENifEBEBO,  Landw.  Versuchsstationen.  YIU.  S.443.  1866;  NeueBatrtge 
zur  Begründung  einer  rationellen  Fütterung  der  Wiederkäuer.  Götdngen  1870—72. 

4  Pettbnkofbbu.  Voit,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  CXLI.  S.  295.  1867;  fenier 
Ztschr.  f.  Biologie,  n.  S.  459.  1866,  V.  S.319.  1869;  Sitzgsber.  d.  bayr.  Acad.  1666. 
10.  Nov.  u.  1867.  9.  Febr. 

5  BouasiNGAüLT,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  (3)  XI.  p.  433. 1844;  Deutsch.  Joum.  f. 
pract.  Chemie.  XXXY.  S.  402. 

6  Joh.Bjlnkb,  Arch.f.  AnatjPhysioLu.wissensch.Med.  1862.8.311.(365.) 
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wicht  schwankte  während  der  Vereuche  zwischen  71,79  und  74,22  k; 
die  niedrigste  CO2- Ausscheidung,  bei  Hunger,  war  —  0,373  gr  per 
Kilo  und  Stunde,  die  höchste,  bei  maximaler  Nahrungsaufnahme  bis 
zum  Geftihl  der  Uebersättigung,  »=  0,52  gr. 

Die  Einwirkung,  welche  Alter  und  Geschlecht  auf  die  COi -Aus- 
scheidung des  Menschen  ttben,  haben  besonders  Andral  und  Gayab- 
BET*  studirt.    Ihre  wesentlichsten  Resultate  sind: 

1.  In  allen  Lebensaltem,  vom  8.  Jahre  bis  zum  Greisenalter, 
scheidet  der  Mann  bedeutend  mehr  CCk  aus  als  das  Weib ;  der  Un* 
terschied  ist  am  grOssten  zwischen  16  und  40  Jahren,  wo  das  Yer- 
hältniss  fast  —1:2  ist. 

2.  Beim  Manne  wächst  die  COs-Ausscheidnng  beständig  bis  zum 
30.  Jahre,  am  raschesten  zur  Pubertätszeit.  Vom  30.  Jahre  bis  zum 
höchsten  Greisenalter  wird  ein  stetiges,  langsames  Sinken  beobachtet. 

3.  Beim  Weibe  bleibt  die  CO^-Exhalation  während  der  ganzen 
Periode  der  Geschlechtsreife  auf  der  geringen  Höhe,  welche  sie  beim 
Beginn  derselben  hatte,  stationär,  und  steigt  erst  in  den  klimakteri- 
schen Jahren,  um  dann,  nach  dem  Greisenalter  hin,  wieder  abzusinken. 
Schwangerschaft  bedingt  vorttbergehende  Steigerung  auf  den  dem 
Klimax  zukommenden  Werth. 

A.  und  G.  bestimmen  nur  die  Lungenausscheidung.  Vor  dem  Ge- 
sichte befindet  sich  eine  hermetisch  schliessende  Maske,  durch  welche 
ein  reichlicher  Luftstrom  in  3  grosse  vorher  luftleer  gemachte  Ballons 
von  140  1.  Inhalt  gesogen  wird.  Jeder  Versuch  dauert  8  —  13  Minuten. 
Leider  ist  das  Körpergewicht  der  Versuchspersonen  nicht  bestimmt  wor- 
den, auch  fehlen  nähere  Angaben  ttber  die  Ernährung,  so  dass  die  Re- 
sultate einer  Revision  im  Hinblick  auf  diese  Momente  bedürfen. 

Schakling's  *  Versuche  sprechen  ttbrigens  auch  für  die  erwähnte 
Differenz  zwischen  beiden  Geschlechtern,  während  sie  andererseits 
deutlich  zeigen,  dass  bei  Kindern  die  absolute  6*02 -Ausscheidung 
zwar  geringer,  die  auf  die  Einheit  des  Körpergewichts  bezogene  aber 
grösser,  als  bei  Erwachsenen,  ist.  Es  stimmt  dies  mit  den  Beobach- 
tungen an  Thieren  ttberein. 

Die  folgende  Tabelle  enthält  nur  Schabling's  fUr  die  einzelnen 
Versuchsindividuen  gefundene  Mittelwerthe. 

Aussser  den  in  Tabelle  S.  144  hervortretenden  Einwirkungen  des 
Alters  und  Geschlechts,  fand  Scharung  eine  Vermehrung  der  CO2- 
Ausscheidung  nach  den  Mahlzeiten,  und  einen  höheren  Werth  im 
wachenden  als  im  schlafenden  Zustande. 

1  AiTDBAL  et  Gavabrbt,  Recherches  sur  la  quantit^  d* Acide  carbonique  exhal^ 
par  le  poninon  dans  Tespäce  hamaine.  Paria  1 843.  Extrait  des  Ann.  d.  chim.  et  phys. 
(3)  \U[n.  2  ScHARLiNo,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  XLV.  S.  214. 1843. 
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Koblenstoff- 

CO2-AU8- 

COi-Am- 

Körper- 

auBBcheidung 

soheidang 

soheidvDg 

Versuohsobject 

gewicht 

in 

in 

pr.  Kilo 

24  Stdn. 

24  Stdn. 

XL.  Stande 

EUG 

gr 

gr 

ffT 

35 jähriger  Mann     .     .     . 

65,5 

219,47 

804,72 

0,512 

28]ähriger  Gardesoldat     . 

82 

239,714 

878,95 

0,497 

löjähriger  junger  Mann    . 

57,75 

224,37 

822,69 

0,594 

tOjährige  Mi^d   .... 
9»/4Jähnger  Knabe   .    .    . 

55,75 

165,877 

608,22 

0,455 

22 

133,129 

488,14 

0,925 

lOjähriges  Mädchen     .    . 

23 

125,42 

459,87 

0,833 

Aus  den  Versnchen  von  Speck  ersieht  man  sehr  deutlich  die 
Schwankungen  der  Intensität  der  respiratorischen  Functionen  im  Laufe 
des  Tages.  Als  die  wichtigste  Ursache  derselben  gibt  Speck,  ebenso 
wie  früher  Vierordt  die  Nahrungsaufnahme  an.  Das  nähere  lehrt 
die  Tabelle,  welche  die  Werthe  für  eine  Minute  gibt.  Da  Speck*« 
Körpergewicht  zwischen  57  und  60  k  schwankt,  gelten  die  Zahlen 
fast  genau  auch  für  1  k  und  1  Stunde. 


1 


»2«S 


^1^ 

«1 


02-ver- 

brauch 


Boheidung 
gr 


Maximum 

Minimam 

Mittel 

Mittel  aus  3  Vers. 
Mittel  aus  3  Vers. 
Mittel  aus  4  Vers. 

Mittel  aus  6  Vers. 


8046 
7108 
7527 
7038 


6446 


0,601 
0,461 
0,518 
0,420 
0,444 
0,526 

0,397 


420 
322 
361 
293 
310 


0,717 
0,535 
0,619 
0,499 
0,528 


367  0,628 
277  0,458 


364 
271 
314 
253 

268 
319 

233 


0,98 

0,821 

0,869 

0,864 

0,865 

0.869 

0,841 


12  Versuche  unter  nor- , 
malen  Verhältnissen  suj 
verschied.  Tageszeiten*  . 

Morgens  nüchtern  .  ! 

Kurz  vor  d.  Mittagessen  U 

^/s  bis  1  Stunde  nach  deml  | 
Mittagessen  ' : 

Morgens  nüchtern'  | 


Analoge  Ergebnisse  für  die  Kohlensäure  und  die  respirirte  Lüft- 
menge haben  die  Versuche  von  Vierordt^  und  Berg ^  ergeben.  Hier 
folgen  die  wichtigsten  Mittelzahlen  des  ersteren  Forschers. 

1  Speck,  Unters,  üb.  Sauerstoffverbrauch  u.  Eohlensäureausathmung  des  Men- 
schen. S.  31.  Gassei  1871. 

2  Derselbe,  Arch.  f.  exper.  Pathol.  IL  S.  405. 1874. 

3  Derselbe,  Ebenda.  XII.  S.  1. 1880. 

4  ViEKOEDT,  Physiol.  d.  Athmens.  Karlsruhe  1845;  Wagner's  Handwörterb.  d. 
Physiol.  II.  S.  883. 

5  Bbbo,  Einfluss  der  Athembewegungen  auf  die  Ausscheidung  der  Kohloi- 
säure  durch  die  Lungen.  Dorpat  1 869.  I 
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Tages- 
stunde 

Athem- 
zUge 

Volum 

einer 

Exspirat. 

Per  Min.  exsp. 
Luft            C(h 

Prooent- 
gehalt  d. 
exspir. 

pr.  Minute 

CO  (37  ^J 

C.  758  mm 

Druck) 

Luft 
anCÖi 

9 

12,1 

503 

6090 

264 

4,32 

10 

11,9 

529 

6295 

282 

4,47 

11 

11,4 

534 

6155 

278 

4,51 

12 1 

11,5 

496 

5578 

243 

4,36 

1 

12,4 

513 

6343 

276 

4,35 

2 

13,0 

516 

6799 

291 

4,27 

3 

12,3 

516 

6377 

279 

4,37 

4 

12,2 

517 

6179 

265 

4,21 

5 

11,7 

521 

6096 

252 

4,13 

6 

11,6 

496 

5789 

238 

4,12 

7 

11,1 

489 

5428 

229 

4,22 

Zur  VeryoUständigang  der  AnschauuDgen  über  die  Intensität  des 
Respirationsprocesses  in  der  Thierreihe  lassen  wir  hier  noch  eine 
tabellarische  Zusammenstellang  der  Versuche  Pott's^  folgen: 


Thierart 

Gewicht 

CÖi-Exl 

pr.I 

und  S 

gr 

Iialation 

[ilo 

tunde 

cc 

Tempe- 
ratur 

Zahl 
der  Vers., 
auB  denen 
das  Mittel 
genommen 

Sdugethiere: 

Zieselmaus 

Maulwurf 

Hausmaus,  alte    .... 
Hansmaus,  junge.    .    .    . 

Weisse  Maus 

Brandmaus 

Weisse  Katte,  alt     .    .    . 
Weisse  Hatte,  jung  .    .    . 
Graue  Ratte 

Vögel: 
Kanarienvogel,   Weibchen 
Sperling,  männlich    .    .    . 
Sperling,  weiblich     .    .     . 

F%sehe\ 

Junge  Karpfen     .... 

Amphibien : 

Laubfrosch 

Rana  temporaria,  alt    .    . 
Rana  temporaria,  jung     . 
Bufo  variabilis,  alt  .    .    . 

355 
62 
18,8 
13,3 
13 
21,5 
80,5 
22 
55,5 

17 

25,0 

23 

12 

llj 
13,9 
1,26 
15 

1,508 
2,675 
6,455 
7,212 
8,880 
6,545 
3,518 
6,045 
4,308 

9,097 
7,783 
7,338 

0,352 

0,372 
0,355 
1,275 
0,433 

767 
1360 
3282 
3666 
4514 
3327 
1789 
3073 
2190 

4625 
3957 
3730 

179 

189 
180 
648 
220 

18-21 

16 

13-14 

8-19 

7 
8 

8 
16 

16—17 
10-15 
15-16 

13-14 

21 

19—20 
19-20 
19-21 

3 
2 
2 
3 
l 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
1 

2 

3 

1 
1 
2 

1  Mittagsmahlzeit  von  12Vs  bis  1  Uhr. 

2  Pott,  Landw.  Versuchsstationen.  XVIII.  S.  81. 

Handbueh  der  Physiologie.   Bd.  IVa. 
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146       Zuirrz,  Der  respirator.  Gaswechsel.  5.  Gap.  Absolute  Grösse  d.  Gaswechseli. 


Thierart 


COi-£xhalation 

Gewicht 

pr.  Kilo 
and  Stunde 

er 

P^ 

oc 

3,6 

.1,515 

770 

49 

0,337 

171 

l.?5 

1,363 

693 

0,8 

3,118 

1585 

0,32 

1,130 

574 

1,64 

1,635 

831 

2,0 

0,987 

503 

0,015 

1,480 

762 

0,083 

1,177- 

598 

0,3 

1,130 

574 

5,4 

2,202 

1119 

3,8 

1,300 

661 

4,8 

0,865 

440 

2,0 

1,435 

730 

0,839 

427 

ca.  0,25 

2,305 

1172 

0,05 

2,127 

1081 

„^ 

0,12  bis 

61  bis 

0,278 

141 

0,80 

0,593 

302 

— 

0,645 

328 

Tempe- 
ratur 


Zahl 
der  Yen., 
ans  denen 
dasMittd 
g^enomineii 


Amphibien: 

Bafo  Tariabilis,  jung    .  . 

Bafo  einer.,  alt    ...  . 

Bufo  einer.,  jan£[      .    .  . 

Lacerta  agUis*,  jung    .  . 

Itisecten: 

Mistkäfer 

Laufkäfer 

Engerling» 

Fuchssehmetterling  .  .  . 
Eoblweisslingraupe,  jung  . 
^  ausgewachsen . 
Ligusterscbwärmer,  Raupe 
Ligustersebwärmer,  Puppe 
Weidenbobrerraupe  im  Ein- 
spinnen     

Bärraupe 

Grashüpfer 

Gryllus  camp 

Blattwauze 

Schnecken: 

Würmer: 

Regenwurm 

Blutegel' 


15—20 
la— 15 

19 
17—20 


20-21 
15—16 
16-17 

20 
15—16 

18 

21 
19-20 

18—19 
14—19 
16—19 
16—19 
17—21 

15-17 


18—19 
16—19 


Eine  Reihe  Amphibienarten  sind  von  Moleschott  und  Schelskb^ 
vergleichend  auf  die  Grösse  der  C02- Ausscheidung  untersucht  worden. 
Es  zeigte  sich  dabei,  dass  im  allgemeinen  die  lebhafteren  Thierarten 
die  grössere  Ausscheidung  von  CO2  besitzen,  femer  zeigte  sich  fast 
durchgängig,  dass  die  männlichen  Thiere  bedeutend  lebhafteren  Stoff- 
wechsel als  die  weiblichen  besitzen  ^  ein  Ergebniss,  das  um  so  be- 
merkenswerther  ist,  als  die  Untersuchungen  nicht  zur  Zeit  der  Brunst 
ausgeftlhrt  wurden.   Die  Tabelle  auf  S.  147  gewährt  einen  Ueberblick. 

Wie  aus  derselben  hervorgeht,  sind  die  Versuche  bei  ziem- 
lich gleicher  Lufttemperatur  angestellt;  dass  nur  solche  Zahlen  bei 
Untersuchung  des  Stoffwechsels  von  Ealtbltttem  mit  einander  ver- 
glichen werden  können,  geht  aus  den  Versuchen  von  Moleschott*, 

1  Vgl.  S.  136  Reonaült  u.  Reiset's  Tab.  Nr.  7S— 80. 

2  Vgl.  S.  136  Nr.  81  u.  82  die  Zahlen  für  Maikäfer. 

3  Vgl.  die  Tabelle  S.  150. 

4  MoLBscHOTT  u.  ScHELSKE,  Molesch.  ITuters.  L  S.  1. 1856. 

5  Vgl.  hierüber  auch  Molbschott,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1853.  S.  65. 

6  J.  Moleschott,  Molesch.  Unters.  11.  S.  315. 1857. 
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Thierart 

Mttnnohen 

Weibchen 

Zahl  der 

Mitüere 

6'Oä-Aus- 

Zahl  der 

Mittlere 

Cöi-Aus- 

Yen.  aus 

Tem- 

acheid. pr. 
Kilo  u.  St. 

Vers,  ans 

Tem- 

soheid. pr. 

welchen  d. 

peratur 

welchen  d. 

peratur 

Kilo  u.  St. 

Mittel  gen. 

•C. 

gr 

Mittel  gen. 

•c. 

gr 

^ufo  cinereas    . 

4 

21,8 

0,204 

6 

23,1 

0,142 

Salamandra  ma- 

cokta 

— 

— 

— 

16 

18,1 

0,192 

Bafo  calamita  . 

11 

19,9 

0,257 

12 

19,5 

0,229 

Rana  esculenta. 

15 

19,0 

0,282 

20 

18,7 

0,224 

Triton  cristatas 

5 

16,0 

0,413 

5 

16,2 

0,429 

Bafo  viridis.  .  . 

— 

— 

— 

16 

19,1 

0,306 

Rana  tempor  .  . 

22 

23,1 

0,502 

16 

22,7 

0,393 

Hyla  arborea, 

Geschlechter 

gemischt  .  .  . 

[7] 

19,3 

[0,261] 

— 

"~~ 

■~~ 

BOtschli  ^,  H.  Schulz  '^  über  die  Abhängigkeit  der  Stoffwechsel- 
intensität von  der  Körpertemperatur  hervor. 

Dem  letztgenannten  Autor  entnehme  ich  folgende  Tabelle. 


Cöi-Abgal 

»e  pr.  Kilo 

Temperatur 

n.  Stande  in  grms. 

Blatta  orientalis 

Rana  escnl. 

0-5 

0,083  (4«) 

0,012 

5-10 

— 

0,067 

10—15 

— 

0,068 

15-20 

0,268 

0,076 

20—25 

0,391 

— 

25-30 

0,554 

0,160 

30-35 

1,045 

0,625 

Anfallend  ist,  dass  Schulz  die  COa-Production  des  Frosches 
viel  geringer  findet,  als  Moleschott  und  Pott.  Sollte  die  Nah- 
runggaufiiahme  bei  dieser  Thierart  so  bedeutende  Differenzen  be- 
dingen 9^  Moleschott's  Frösche  waren  erst  unmittelbar  vor  dem 
Versuche  eingefangen,  also  wohl  im  Zustande  der  Verdauung. 

Man  vergl.  noch,  in  Bezug  auf  die  Athemgrösse  von  Schnecken 
und  Insecten  die  altem  Arbeiten  von  Spallanzani  *  und  Vauquelin  ^, 

1  O.  BüTScmii,  Arch.  f.  Anat.  n.  Physiol.  1874. 

2  H.  Schulz,  Arch.  f.  d.  «es.  Physiol.  XIV.  S.  78. 1877  u.  üeber  die  Abhängig- 
keit zwischen  Stoffwechsel  u.  Körpertemperatur  bei  Amphibien  u.  Insecten.  Inaug.- 
Diss.  Bonn  1877. 

3  Ygl.  hierüber  Mabchaki),  Joum.  f.  pract.  Chemie.  XXXIII.  S.  129.  1844, 
XXXVn.S.  1.1846. 

4  SPAiiLANZAin.  6ehlen*s  Joum.  III.  S.  378. 

5  Yauqublin,  Ann.  d.  chim.  XII.  1792. 

10* 
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148       ZüNTz,  Der  respiiator.  G^uwechBeL  5.  Cap.  Absolate  Grösse  d.  GaswechselB. 

sowie  von  Treviranüs*  (Biene),  die  neuem  von  W.  Detmer^  (Lar- 
ven von  Tenebrio  molitor)  und  0.  Liebe  ^  (Mnsca  vomitoria,  Carabns 
cancellatus,  Gryllns  gryllot.). 

Die  Mehlwttrmer  prodacirten  in  Detmer's  Versuchen  etwa  0,11  gr 
COt  per  Kilo  und  Stunde  bei  12— 16»C.;  erhöhte  Temperatur  stei- 
gerte die  COi-Bildung  bedeutend.  • 

Die  besonderen,  zum  Studium  der  Respiration  der  Wasserthiere 
angewandten,  Methoden  wurden  schon  (S.  127)  skizzirt  Die  quanti- 
tativen Untersuchungen  lehren,  dass  die  Athemgrösse  bei  Fischen 
ähnlich  variirt,  wie  bei  den  schon  besprochenen  Thierclassen ;  ausser 
den  durch  die  Art  bedingten  Differenzen  wirkt  der  Ernährungszu- 
stand mächtig  ein.  Femer  steigt  die  Intensität  der  Oxydation,  wie 
bei  allen  Kaltbltttem,  mit  der  Temperatur  und  nimmt,  auf  die  Ein- 
heit des  Körpergewichts  bezogen,  im  Allgemeinen  ab  mit  der  Grösse 
des  Individuums. 

Das  weitere  ergibt  die  Tabelle  auf  S.  149  u.  150. 

Der  Mechanismus  der  Kiemenathmung,  Aufnahme  des  Wassers  in 
den  Mund,  Austreibung  desselben  durch  die  Kiemenöffhungen,  wobei 
die  enorm  gefässreichen  Läppchen  und  Fransen  der  Kiemen  in  dem 
Wasserstrom  flottiren,  kann  hier  nicht  näher  erörtert  werden.  Eine 
sehr  interessante  Uebersicht  der  Athemmechanismen  niederer  Thiere 
findet  sich  in  „LcQons  sur  la  Physiologie  comparöe  de  la  Respiration' 
von  Paul  Bert.  Man  vergl.  auch  den  betreffenden  Abschnitt  in 
Johannes  MOller's  Handbuch  der  Physiologie. 

Dass  die  Kiemen  der  Fische  dem,  allerdings  nicht  sehr  gros* 
sen,  Bespirationsbedttrfhiss  derselben  fast  noch  vollkommener  als  die 
Lungen  der  höheren  Thiere  genügen,  geht  unter  Anderem  aus  den 
Studien  Baumert's  ttber  die  Darmathmung  des  Schlammpeizgers  her- 
vor. Wenn  man  diese  Thiere  hindert,  Luft  zu  schlucken,  unterlassen 
sie  auch  die  Entleemng  der  im  Darme  vorhandenen  Luft,  und  diese 
muss  also  einen  CCk-  und  02-Gehalt  annehmen,  welcher  der  Span- 
nung dieser  Gase  im  Blute  entspricht.  Baumert  fand  nun  die  ans 
dem  After  normal  Luft  schluckender  Schlammpeizger  entleerte  Lnft 
im  Mittel  dreier  Versuche,  bestehend  aus 

87,18  ö/o  N, 
12,03  o/o  0, 
0,79  o/o  COt. 
100,00  o/o, 

1  G.  R.  Tbbyiranus,  Tiedemann  u.  Treviranus'  Ztscbr.  lY.  S.  23. 1831 

2  W.  Detubb,  Landw.  Yersachsstationen.  XY.  8. 196. 

3  O;  LiBBE,  Ueber  die  Respiration  d.  Tracheaten.  Inaag.-Diss.  Chemnitz  1872; 
nach  Maly*B  Jahresber.  1872.  S.  332. 
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Durch  Kiemen  athmende  Thiere. 
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150       ZuNTz,  Der  respirator.  Gaswechsel.  5.  Oap.  Absolate  Grösse  d.  Gaswechaeb. 
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Kiemen-,  Dannathmnng.  —  SchwimmblMe.  151 

Waren  die  Thiere  stundenlang  am  Lnftschlncken  verhindert  wor- 
den, so  bestand  die  entleerte  Lnft  im  Mittel  von  2  Versuchen  aus 

91,33  o/o  /V, 

7,940/0  0, 

__0/73J^_CO2. 
100,00  0/0. 

Die  Kiemenathmung  allein  hält  also  die  C02- Spannung  im  Blute 
dieser  Thiere  auf  einem  Werthe,  welcher  niedriger  ist  als  der,  wel- 
chen wir  im  Blute  normal  athmender  Säugethiere  finden. 

Nach  JoBERT  >  ist  bei  dem  brasilianischen  Fische  Callichthys  as- 
per Guy.  die  Darmathmung  noch  viel  wesentlicher,  als  bei  Cobitis, 
indem  dies  Thier  in  normal  lufthaltigem  Wasser  binnen  2  Stunden 
zu  Grunde  geht,  wenn  es  verhindert  wird,  Luft  zu  schlucken.  Die 
ans  dem  After  entleerten  Gase  haben  1,5 — 3,8  ®/o  C(h. 

Auch  die  zahlreichen  vorliegenden  Analysen  der  Gase  der 
Schwimmblase  sprechen  ftir  die  niedrige  Spannung  der  Kohlensäure 
im  Blute  der  Fische,  wiewohl  bei  den  eigenthttmlichen ,  zum  Theil 
noch  sehr  dunkeln,  Verhältnissen  dieses  Organs  auch  die  Beziehun- 
gen seines  Inhalts  zu  den  Blutgasen  sehr  vorsichtig  beurtheilt  wer- 
den mttssen. 

Die  Schwimmblase  der  Fische  dürfte  das  einzige  unbestreitbare  Bei- 
spiel einer  Secretion  von  Gasen  aus  dem  Blute  darstellen.  Schon  die 
anatomische  Thatsache,  dass  sie  bei  vielen  Fischen  ein  allseitig  geschlos- 
sener Sack  ist,  zwingt  uns  zu  der  Annahme,  dass  ihr  gasförmiger  Inhalt 
von  ihren  Wänden  abgesondert  werde. 

Von  ganz  besonderem  Interesse  wird  diese  Gassecretion  durch  die 
Thatsache,  dass  das  secernirte  Gas  häufig  ungemein  reich  an  Sauerstoff  ist. 

Erman^  der  ausschliesslich  Süsswasserfische  untersuchte,  fand  unter 
79  Analysen  nur  einmal  den  Sauerstoffgehalt  der  Schwimmblasenluft  höher 
als  den  der  Atmosphäre  (==  24,4  ^/o)  und  steht  hierin  in  Harmonie  mit 
den  Angaben  von  Vaüciüelin,  Configliachi^  undDELARooHE.'*  Auch  darin, 
dass  im  Schwimmblasengase  häufig  gar  keine,  immer  aber,  wenn  die 
Thiere  nicht  asphyktisch  waren,  nur  sehr  geringe  Mengen  COi  enthalten 
seien,  stimmen  die  oben  genannten  Autoren  überein.  Ihre  Resultate  hat 
in  neuerer  Zeit  F.  Schultze"^  in  Pflüoer's  Laboratorium  arbeitend,  be- 
stätigt; seine  Zahlen  sind  nur  fUr  die  CO^  höher;  die  Werthe  schwanken 
zwischen  1,4  und  5,4  <>/o  des  Gasvolums,  während  der  Sauerstoffgehalt 
zwischen  1,1  und  13,2  <)/o  schwankte.     Bei  solchen  Meerfischen,  welche 


1  JoBBBT,  Ann.  des  scienc.  natur.  zool.  (6)  V.  Art.  No.  8. 1877. 

2  Erman,  Gilberts  Ann.  d.  Physik.  XXX.  p.  113. 1808. 

3  CoNTiOLiACHi,  Schweigger's  Joum.  f.  Chemie  u.  Physik.  I.  S.  137. 1811. 

4  F.  Dblabochb,  Ebenda.  I.  S.  164. 1811. 

5  F.  ScHULTZB,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  V.  S.  48. 1872. 
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in  geringen  Tiefen  leben ;  fand  Biot  ^  dieselben  Zahlen  wie  Erman  bei 
den  Süsswasserfischen ;  in  demselben  Maasse  aber^  wie  die  Thiere  in  grös- 
seren Tiefen  leben,  steigt  der  Sanerstoffgehalt  in  ihrer  Schwimmblase. 
Als  Maximum  fand  er  87  %  Sauerstoff  bei  Trygla  lyra  (Linn.).  Diese 
Resultate  wurden  bestätigt  von  Laroche  ^j  der  im  Mittel  vieler  Analysen 
bei  den  in  mehr  als  50  m  Tiefe  gefangenen  Fischen  70  <^/o  O2,  bei  den 
in  geringerer  Tiefe  gefangenen  29  ^/o  O2  fand.  —  Laroche  fand  femer 
in  Uebereinstimmung  mit  BioT;  dass  der  O2- Gehalt  des  Meerwassers  in 
diesen  Tiefen  relativ  und  absolut  fast  unverändert  bleibt,  eher  etwas  ab- 
nimmt. Dies  letztere  Resultat  haben  auch  die  neueren  UntersnchoDgen 
des  Meer  Wassers  verschiedener  Tiefen  bestätigt.  ^  Brodbelt  *  fand  in  der 
Schwimmblase  eines  Schwertfisches  bei  Jamaica  fast  reines  Sauerstoffgas. 

In  neuerer  Zeit  hat  Moreau  ^  weitere  überraschende  Thatsachen  Aber 
die  Gase  der  Schwimmblase  mitgetheilt.  Er  findet,  dass  nach  Entleerung 
des  Organs  mittelst  Troicart  oder  Luftpumpe^  sich  nach  einigen  Tagen 
in  ihm  Luft  ansammelt,  welche  reicher  an  Sauerstoff  ist  als  die  atmo- 
sphärische. Durch  wiederholtes  Entleeren  konnte  Moreau  den  Sauerstoff- 
gehalt bis  85  ^/o  steigern;  Durchschneidung  des  Sympathicus  beschleunigte 
die  Sanerstoffsecretion. 

Eine  besondere  Erwähnung  verdienen  noch  die  Respirationsver- 
hältnisse des  Fötus.  Bei  Vögeln  im  Ei  tauscht  das  in  der  AUantois 
circulirende  Blut  durch  die  poröse  Eischale  Gase  mit  der  Atmosphäre 
ans ;  bei  Säugethieren  findet  ein  analoger  Diffnsionsverkehr  zwischen 
den,  in  der  Placenta  nur  durch  dttnne  Membranen  geschiedenen, 
Blutströmen  des  Fötus  und  der  Mutter  statt. 

Mit  Unrecht  hat  man  in  der  chemischen  Bindung  des  Sauerstoffe  ans 
Hämoglobin  ein  Hinderniss  für  seinen  Uebertritt  ins  f()tale  Blut  erkennen 
wollen.  Besteht  doch  im  Plasma  eine  ziemlich  hohe  Sauerstoffspannong, 
die  sich  durch  Dissociation  des  Oxybämoglobins  sofort  annähernd  wieder 
herstellt,  sowie  ein  Theil  des  freien  Gases  durch  die  GefHsswand  ins 
fötale  Blut  hinübergewandert  ist.  Nie  wird  allerdings  die  SauerstoffÄt- 
tigung  im  fötalen  Blute  genau  gleich  der  im  mütterlichen  sein  können; 
dass  aber  die  Differenz  in  der  Regel  äusserst  klein,  der  AthemproeesB 
in  der  Placenta  also  ein  sehr  vollkommener  ist,  beweist  die  Betrachtang 
des  Nabelvenenblutes  intacter  Föten,  nach  der  Methode  von  Zweifel*, 
wobei  kaum  ein  Farbenunterschied  zwischen  dem  Blute  der  Mutter  und 
dem  der  fötalen  Nabelvene  erkennbar  ist.  Wenn  man  das  Mntterthier 
erstickt  und  so  sein  Blut  rasch  Sauerstoff-arm  macht,  kehrt  sich  der  Gas- 
strom um,  es  tritt,  wie  die  Blutfarbe  klar  erkennen  lässt;  Sauerstoff  ans 
dem  fötalen  in  das  mütterliche  Blut  über.'^    Es  ist  dies  ein  schöner  Be- 

1  BiOT,  Mdmoires  dela  soci^t^  d*arcueil.  1807,  übers,  in  Gilbert^s  Ann.  d.  Physik. 
XXVI.  S.  454;  Gehlen's  Joum.  f.  Physik  u.  Mineralogie.  IV.  S.  582. 

2  Laroche,  Schweigger's  Joum.  I.  S.  122. 1807. 


3  Vgl.  Jakobsbn,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  CLXVIL  S.  1. 

4  Citirt  bei  Conpigliachi,  Schweigger's  Joum.  I.  S.  142. 


5  A.  MoREAu,  Comptrend.  LVII.  p.  37.  et  p.  816. 1863;  Recherches  exp^riment 
s.  les  fonctlons  de  la  vessie  natatolre.  Paris  1876. 

6  Zweifel,  Arch.  f.  Gyn&k.  XI.  (2)  S.  l.  1875. 

7  N.  ZuNTz,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XIV.  S.  605.  1877. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


Gaswechsel  des  Fötas.  153 

weis  dafür,  dass  wir  es  in  der  Placenta,  gerade  so  wie  in  den  Lungen 
imd  den  Kiemen,  mit  einer  einfachen,  durch  die  Spannungen  der  Qase 
geregelten,  Wanderung  zu  thun  haben,  nicht  mit  irgend  welchen  specl- 
fischen  Secretionaprocessen. 

In  der  That  ist  es  N.  0.  Bernstein  ^  in  LuDwia's  Laboratorium  ge- 
Inngen,  einen,  wenn  auch  geringen,  Uebertritt  von  Sauerstoff  aus  arteriellem 
Blnte  in  venöses  durch  eine  trennende  Membran  hinduroh  zu  beobachten. 
Die  Resultate  mussten  quantitativ  unbefriegend  ausfallen,  weil  es  nicht 
möglich  ist  Membranen  von  genügender  DUnne  und  hinreichend  grosser 
Oberfläche  zu  verwenden. 

Eine  interessante  Analogie  zur  Placentarathmung  hat  Or^hant  ^  da- 
durch geschaffen,  dass  er  Fische  in  verschlossene  Gef^sse  mit  Oxyhämoglo- 
binlösung  brachte  und  zeigte,  dass  sie  darin,  unter  Reduction  des  Oxyhämo- 
globins,  sehr  viel  länger  lebten,  als  in  gleichem  Volum  lufthaltigen  Wassers. 

Die  absolute  Grösse  des  Respirationsprocesses  entzieht  sich  bei 
Säugethierembryonen  selbstverständlich  der  Messung.  Auf  eine  Reihe 
indirecter  Beweise  gestützt,  zeigt  Pflüger  %  dass  sie  erheblich  hinter 
den  Werthen  des  geborenen  Thieres  zurücksteht.  Seine  Beweise  sind 
zwar  von  Gusserow  angefochten  worden,  aber,  wenn  auch  die  Ex- 
perimente dieses  Forschers  zeigen,  dass  die  Harnsecretion  des  Fötus 
unter  Umständen  ziemlich  lebhaft  sein  kann,  so  bleibt  doch  die 
Thatsache,  dass  der  Respirationsprocess  des  Fötus  relativ  klein  ist, 
unanfechtbar. 

Auch  das  neugeborene  Thier  zeigt  meist  noch  einige  Zeit  schwa- 
chen Sauerstoffverbrauch.  Dies  ist  die  Ursache  der  schon  von  Har- 
YET  erkannten,  seit  lange  vielfach  studirten  Thatsache,  dass  Neu- 
geborene auffallend  lange  der  Erstickung  widerstehen.  —  Es  hält 
dieser  niedrige  Stoffwechsel  übrigens  nicht  lange  nach  der  Geburt 
an,  vielmehr  steigt  derselbe  in  relativ  kurzer  Zeit,  rascher  bei  Thie- 
ren,  die  sich  sofort  nach  der  Geburt  energisch  bewegen,  langsamer 
bei  blindgeborenen,  zu  einem  maximalen  Werthe.  Wir  haben  ja 
früher  die  Belege  dafllr  gegeben,  dass  jugendliche  Individuen  einen 
lebhafteren  Stoffwechsel,  bezogen  auf  die  Einheit  des  Körpergewichts, 
haben,  als  Erwachsene. 

Directe  Messungen  des  Gaswechsels  im  Fötalzustande  liegen, 
der  Natur  der  Sache  gemäss,  nur  von  Vögeln  vor.  Die  älteren  Ver- 
suche von  Baudrimont  und  Martin  St.  Ange^  seien  hier  nur  er- 
wähnt.   Baümgärtner  5  hat  die  Grösse  des  Gaswechsels  der  Hühner- 

1  Bernstein,  Ber.  d.  s&chs.  Ges.  d.  Wiss.  Math.-pbys.  Cl.  XXII.  S.  124. 1870. 

2  N.  Gk^hant,  Compt.  rend.  LXXVI.  p.  621. 

3  PflCgbr,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  61. 

4  Baudrimont  et  Mabtin  St.  Angb,  Compt.  rend.  1843.  Excerpt.  inWagner's 
Handwörterb.  d.  Physiol.  II.  8.  859. 

5  Baumoartnbr,  Der  Athmungsprocess  im  Ei.  Freibnrg  i.  Br.  1861 . 
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eier  yom  ersten  Tage  der  Bebrtttnng  bis  nach  dem  AnsschlSpfeD 
systematisch  yerfolgt.  Ich  hiebe  nur  die,  aof  je  24  Standen  sich  be- 
ziehenden Zahlen  fttr  einige  Tage  herans. 


GewichtsTerlnit 
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Tag  der 

des  Eies 

Cöf-Abgabe  in  gr 

Ol- Aufnahme  in  gr 
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Beginn 
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Air           Akr  ein 
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l 

^ 
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0,13 

9 
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1,01 

0,036 

0,76 

20 
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0,56 
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"~~ 

"~~ 

1,008 

~~" 

0,7317 

'~~' 

ANHANG  ZUM  FÜNFTEN  CAPITEL. 

Elnfluss  Ton  Krankheiten  auf  den  respiratorisehen 
GasweehseL 

Die  zahlreichen;  allerdings  zum  Theil  mit  recht  unyoUkommenen  Me- 
thoden ausgeführten;  Untersuchungen  über  den  Elnfluss  von  Krankheiten 
auf  den  Respirationsprocess  können  hier  nur  beiläufig  erwähnt  werden. 

Zunächst  ist  es  von  Interesse  zu  wissen,  wie  Krankheiten ;  welche 
die  Function  des  Respirationsorgans  selbst  beeinträchtigen;  auf  dessen 
Leistungen  einwirken.  Hier  zeigt  sich  die  bemerkenswerthe  Thatsache, 
die  übrigens  bei  der  weitgehenden  Unabhängigkeit  der  Intensität  der 
Oxydationsprocesse  vom  Sauerstoffgehalte  des  Blutes  (vgl.  S.  38  und  41) 
a  priori  zu  erwarten  war,  dass  recht  erhebliche  Beschränkungen  der 
respiratorischen  Oberflächen  ertragen  werden ;  ohne  dass  die  Orösse  des 
Gasaustausches  irgend  eine  Aenderung  erfährt. 

Konrad  Möller^  beobachtete  7  Brustkranke ;  je  6  Stunden  lang, 
im  PETTENKOFER^schen  Respirationsapparate  und  verglich  ihre  Kohlensäure- 
ausscheidung  mit  der  von  3  Gesunden.  Bei  letztern  betrug  sie,  in  üeber- 
einstimmung  mit  den  S.  142  gegebenen  Werthen  0,487  bis  0,633  gr 
pro  Kilo  und  Stunde,  an  den  Kranken  wurden  folgende  Werthe  beobachtet: 
>    1)  Pleuritisches  Exsudat 0,532  gr. 

2)  „  „        0,482    , 

Derselbe  Fat.  genesen,  vollkommen  arbeitsfähig  .     .     0,487    „ 

3)  Pleuritis  genesend 0,622    ^ 

4)  Emphysem 0,450    » 

5)  Lungenschwindsucht 0,543    „ 

6)  „  0,612    , 

7)  n 0,565    , 

1  Ausgeschlüpftes  Hühnchen. 

2  K.  MÖLLER,  Ztschr.  f.  BioloiOfie.  XIV.  S.  542.  1878. 
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Schon  vor  Jahren  war  Hannoybr^;  den  Apparat  SoHABLiNa^s  be- 
nnteendy  zn  gleichen  Resultaten  gekommen.  Möller  (1.  c.)  gibt  eine 
Tabelle  der  von  Hannover  an  16  Kranken  und  4  Gesunden  ermittelten 
Resultate.  Bei  chronischer  Bronchitis,  bei  Herzkrankheit  und  bei  Briqht- 
seber  Nierenkrankheit  sind  die  Kohlensäurewerthe  dieselben,  wie  bei  Ge- 
sunden; bei  Phthisikern  wurden  sie  etwas  kleiner,  bei  Ghlorotischen  ein 
wenig  grösser  als  in  der  Norm  gefunden.  Auch  die  enorme  Verminde- 
rang  der  rothen  Blutkörperchen  in  der  Leukämie  fanden  Pbttenkofer 
&  Vorr  2  ohne  Einfluss  auf  den  Sauerstoffverbrauch.  Nur  eine  Steigerung 
desselben  durch  Arbeit  etc.  ist  diesen  £üranken  unmöglich.  Dieselben  For- 
scher ^  fanden  bei  einem  Diabetiker  Sauerstoffaufnabme  und  (7(>2-Ausschei- 
dung,  verglichen  mit  einem  gleich  genährten  Gesunden,  etwas  vermindert 

Mit  diesen,  die  relative  Unabhängigkeit  der  im  Körper  ablaufenden 
Verbrennungsprocesse  von  der  Blutmenge  und  der  Leistungsfilhigkeit  der 
Lungen  darthuenden  Beobachtungen  stimmen  eine  Anzahl  an  Thieren  ge- 
wonnener experimenteller  Daten  tiberein> 

Die  Aenderung  der  Athemmechanik  durch  Trennung  der  Vagi  ^  lässt 
Sauerstoffaufnabme  und  Kohlensäureausscheidnng  intact,  erst  kurz  vor  Ein- 
tritt des  Todes  sinken  die  Werthe.  Weil  &  Thoma  ^  erzengten  bei  Ka- 
ninchen einseitigen  Hydro-  und  Pneumothorax  und  verglichen  Athemgrösse 
und  6^0} -Ausscheidung  vor  und  nach  dem  Eingriffe. 

Der  von  ihnen  angewandte  Apparat  dürfte  zu  manchen  Untersuchun- 
gen sehr  geeignet  sein  und  mag  darum  hier  kurz  beschrieben  werden. 
Die  Thiere  athmen  durch  eine  Trachealcanüle;  VoiT'sche  Qnecksilber- 
ventile  scheiden  in-  und  exspirirte  Luft.  Erstere  wird  durch  eine  genaue 
Gasuhr  gemessen,  zwischen  welcher  und  dem  Inspirationsventil  ein  leerer 
Gasometer  als  Windkessel  eingeschaltet  ist.  Die  exspirirte  Luft  strömt 
durch  eine  Anzahl  von  U- Röhren  mit  concentrirter  Schwefelsäure  und 
Natronlauge,  welche  zur  r(?2- Bestimmung  dienen.  Die  Hemmung  der 
Athmung,  welche  durch  diese  Apparate  gesetzt  wird  und  welche  ähnlich 
arrangirte  Versuche  früherer  Forscher  ganz  unbrauchbar  machte^,  wird 
beseitigt,  indem  man  die  Luft  mit  so  viel  Ueberdruck  in  die  Gasuhr  ein- 
leitet, dass  das  Thier  nur  minimaler  Anstrengung  seiner  Athemmusculatur 
bedarf,  um  sie  in  Bewegung  zu  setzen.  Die  nöthige  constante  Compres- 
sion  der  Inspirationsluft  wird  erzeugt,  indem  die  von  einer  FisoHER'schen 
Wasserstrahlpumpe  mitgerissene  Luft  sich  unter  Druck  in  einem,  mit  sei- 
nem unteren  offenen  Ende  in  Wasser  stehenden,  Blechcylinder  sammelt. 
Aus  diesem  tritt  sie  in  die  Gasuhr,  während  der  Ueberschuss  durch  eine 
Nebenleitung,  deren  Ende  so  tief  in  Wasser  taucht,  wie  es  zur  Erhaltung 
des  gewünschten  Drucks  erforderlich  ist,  entweicht. 

1  Ad.  Hahkoyeb,  De  quantitate  relativa  et  absoluta  acidi  carbonici  ab  homine 
sano  et  aegroto  exhalati.  Hauniae  1845. 

2  Pbttbmxofeb  u.  Voit,  Ztscbr.  f.  Biologie.  V.  S.  319. 

3  Dieselben,  Ebenda.  III.  S.  380. 

4  J.  Baubb,  Ztscbr.  f.  Biologie.  Vm.  S.  567.  1872. 

5  Vgl.  6.  Yalbntin,  Die  Einflüsse  d.  Vagaslähmung  auf  die  Lungen-  und  Haut- 
ausdflnstnng.  Frankfurt  a/M.  1 857 ;  Raubbb,  Sitzgsber.  d.  bayr.  Acad.  Li.  S.  1U4. 1868. 

6  Wbil  u.  Thoma,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  u.  Physiol.  LXXV.  S.  483. 1879. 

7  Vgl.  z.  B.  Eblbb  ,  Ueber  das  Yerhältniss  d.  Eohlensäureabgabe  zum  Wechsel 
der  Körperwärme.  Inaug.-Diss.  Königsberg  1875. 
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Auch  bei  diesen  Versuchen  zeigte  sich,  dass  nicht  fibermXssIge  Athem- 
hindemisse^  wie  sie  z.  B.  darch  einseitigen  geschlossenen  Pneomothonx 
oder  durch  Injection  massiger  Flüssigkeitsmengen  in  die  Pleurahöhle  er- 
zeugt werden;  die  Eohlensäureausscheidung  nicht  beeinflussen.  Die  Un- 
thfttigkeit  der  einen  Lunge  wird  durch  gesteigerte  Frequenz  und  liefe 
der  Athembewegnngen  meist  derart  eompensirt^  dass  die  respirirte  Loft- 
menge  Über  die  Norm  steigt.  Bei  allzu  starken  Beschränkungen  des  Lim- 
genraumes  sinkt  selbstverständlich  Athemgrösse  und  Exhalation  von  COi- 

Zahlreich  sind  die  Untersuchungen  über  den  Gaswechsel  im  Fieber. 
Mit  Ausnahme  einer  beiläufigen  Beobachtung  Colasanti's  <  an  einem  fiebern- 
den Meerschweinchen  und  einer  grösseren  Anzahl  Versuche  Rbonabd'b- 
am  Menschen  wurde  nur  die  Ausscheidung  der  Kohlen^ure  in  Betracht 
gezogen.  Die  auch  den  Sauerstoff  angebenden  Mittheilungen  Webtheim's^) 
können  wegen  der  Mangelhaftigkeit  der  Untersuchungsmethoden  nicht  be- 
rücksichtigt werden.  Erhebliche  Zunahme  der  C(h  fsnd  Libbermeisteb^ 
im  Wechselfieberanfall,  wo  sie  während  des  Fieberfrostes  das  2V2fsche 
der  kurz  vorher  im  fieberlosen  Zustande  beobachteten  Höhe  erreichte. 
Meist  war  die  Steigerung  nur  V4  bis  Vs  des  Normalwerthes.  Letden^ 
fand,  mit  Hilfe  der  Von-LossEN'schen  Methode,  die  67^2- Ausscheidung  in  ver- 
schiedenen fieberhaften  Krankheiten  durchschnittlich  um  50  o/o  gesteigert 
Nach  Reqnabd  ist  in  acuten  Fiebern  und  Entzündungen  der  Sauerstoff- 
verbrauch  des  Menschen  erheblich  vermehrt.  Die  Steigerung  der  Kohleu- 
sänreansscheidung  ist  relativ  geringer,  so  dass  der  respiratorische  Quotient 
bis  auf  0,50 — 0,60  sinkt.  In  chromschen  und  hektischen  Fiebern  ist  der 
Sauerstoffverbrauch  ebenfalls,  aber  in  geringerem  Maasse  als  in  den  acuten 
gesteigert.  Der  respiratorische  Quotient  ist  meist  noch  niedriger.  —  Ib 
kachektischen  Krankheiten  (Carcinom)  sinkt  der  respiratorische  Gaswechsel, 
ebenso  in  der  Reconvalescenz  von  Fiebern,  wo  zugleich  der  hohe  Quotient 
auffällt.  Das  Absinken  des  respiratorischen  Quotienten  mit  steigender 
Körpertemperatur,  welches  Regnard,  wie  bei  fiebernden  Menschen,  so 
auch  bei,  durch  hohe  Aussentemperatur  erhitzten,  Meerschweinchen  £uid, 
ist  keinenfalls  Regel,  wie  die  Versuche  von  Pflüqer  «  und  Veltkn"  beweisen. 
Auch  in  C(^A8Anti's  Beobachtung  am  fiebernden  Meerschweinchen  war  der 
respiratorische  Quotient  unverändert. 

In  dem  experimentell  erzeugten  Fieber  von  Hunden  fand  Senator^ 
die  Kohlensäureausscheidung  meist,  aber  nicht  regelmässig,  erhöht,  Let- 
DEN  &  Fränkel  9  dagegen  finden  an  hungernden  Hunden  in  allen  Stadien 
des  Fiebers  ausnahmslos  eine  Steigerung  der  (7^2 -Ausscheidung,  die,  ver- 
glichen mit  den  entsprechenden  Hungertagen,  20  bis  80<^/o  betrug. 

1  CoLASANTi,  Arch.  f.  d.  gas.  Physiol.  XIV.  S.  125. 1877. 

2  P.  Rbgnabd  ,  Recherches  exp.  sur  les  yariations  p&thol.  des  combiistions  re- 
sphrat  p.  285—336.  Paris  1879. 

3  G.  Wbrtheim,  Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Med.  XV;  Wiener  med.  Woch.  1878. 
Nr.  32, 34  u.  35.  4  Liebbbmbistbr,  Deutsch.  Arch.  f.  Uin.  Med.  YHI.  S.  153. 

5  Lbtdbn,  Ebenda.  VII.  S.  536. 1870. 

6  E.  Pplügbr,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVIII.  S.  247. 

7  Vbltbn,  Ebenda.  XXI.  S.  361. 1880. 

8  Sbnatob,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1871.  Nr.  47  u.  48  und  Untersuchungen 
über  den  fieberhaften  Process  und  seine  Behandlung.  Berlin  1873. 

9  E.  Lbtdbn  u.  A.  Frankbl,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1878.  S.  706;  Arch.  f. 
pathol.  Anat.  u.  Physiol.  LXXVI.  S.  136. 1879. 
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SECHSTES  CAPITEL. 

EMuss  quantitativer  und  qualitativer  Aende- 

rnngen  der  Inspirationsluft  auf  den 

ßespirationsprocess. 

Wir  haben  in  der  Lehre  von  den  Blntgasen  die  Beziehungen 
zwischen  dem  Partialdrucke  des  Sauerstoffs  und  der  Kohlensäure  in 
der  Atmosphäre,  und  dem  Gehalte  des  Blutes  an  diesen  Gasen  erörtert.^ 

Paul  Bebt^  hat  durch  seine  zahlreichen  Versuche  bewiesen, 
was  a  priori  anzunehmen  war,  dass  es  für  den  Gasgehalt  des  Blutes 
und  weiterhin  für  die  Umsetzungen  in  den  Geweben  gleichgiltig  ist, 
ob  eine  bestimmte  Aenderung  im  Partialdrucke  des  Sauerstoffs  oder 
der  Kohlensäure  durch  Variation  des  barometrischen  Druckes  oder 
der  Mischung  der  Atmosphäre  erzielt  wird.  Nur  bei  sehr  plötzlicher, 
starker  Depression  treten  unter  Umständen  lebensgefährliche  Erschei- 
nungen auf,  welche,  wie  Hoppe-Seyler »  zuerst  nachwies,  durch 
Freiwerden  von  Gasblasen  im  Blute  veranlasst  werden. 

Die  untere  Grenze  der  Sauerstoffspannung,  bei  der  das  Leben 
gefährdet  ist,  wurde  von  W.  Müller^,  Paul  Bert,  Friedländeb 
und  Herter  ^  bestimmt  Paul  Bert  »  fühlte  in  verdünnter  Luft  bei 
410  mm  Druck,  entsprechend  einem  Gasgemisch  mit  11,3^/0  Sauer- 
stoff, ernstliche  Beschwerden;  Groc^-Spinelli  und  Sivel  starben 
im  Luftballon  bei  260  mm  Druck,  entsprechend  einem  Sauerstoff- 
gehalt der  Luft  von  7.2 o/o.  Felix  Leblanc^  empfand  in  Bergwerken, 
wo  dnrch  Pyrite  eine  starke  Absorption  von  Sauerstoff  stattfand, 
ohne  dass  die  Luft  viel  CO2  beigemengt  enthielt,  bei  15,3  o/o  Sauer- 
stoff noch  keine  ernstliche  Behinderung  der  Athmung,  bei  9fi^,o  aber 
Schwindel,  Uebelkeit  und  Ohnmachtsgeftihl. 

Ein  gewisser  Unterschied  zwischen  den  Wirkungen  der  Luftverdttn- 
nung  und  der  Sauerstoffarmuth  bei  normalem  Luftdruck  wird  durch  die 
hohe  Tension  des  Wasserdampfes  und  der  Kohlensäure  in  den  Lungen- 
alveolen  herbeigeführt.    Wenn  die  SauerstofPtension  in  beiden  Fällen  im 

1  Man  yergl.  noch  die  erst  nach  der  Drucklegimg  des  ersten  Theils  er- 
schienenen Untersuchungen  von  Sbtbohenow,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XXII.  S.  252. 

2  Paxtl  Bert,  La  pression  barom^trique.  Paris  1878. 

3  Hoffk-Setlisr,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1857.  S.  63. 

4  W.  MüLLBR,  Sitzffsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-naturw.  Cl.  XXXIII.  S.  99. 
1858 ;  auch  Liebig^s  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  CVIII. 

5  Fbiedlandeb  u.  Hsbtbb,  Ztschr.  f.  physiol.  Chemie.  III.  S.  19. 

6  P.  BsRT  a.  a.  0.  S.  750  ff. 

7  Felix  Lbblanc,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  (3)  XY,  citirt  bei  Bebt,  S.  744. 
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ZustaDde  der  Trockenheit  und  ohne  die  Kohlensäure  gleich  war,  wird 
sie  durch  diese  Factoren  in  der  verdünnten  Luft  wesentlich  niedriger  ili 
in  der  entsprechend  sauerstoflTarmen  von  normalem  Druck.  In  trockener, 
CO2  freier,  Luft  von  260  mm  Barometerdruck  z.  B.  beträgt  der  Partiil- 
druck  des  Sauerstoffs  54,6  mm ;  das  entspricht  einer  trockenen  Luft  mit 
7,2^/0  Sauerstoff  bei  760  mm  Druck.  In  den  Lungen  wird  nun  die  Luft 
mit  Wasserdampf  von  beiläufig  46,6  mm  und  mit  CO2  von  30,4.  mm 
Spannung  versetzt.  Der  Partialdruck  des  Sauerstoffs  sinkt  dadurch  io 
der  verdünnten  Luft  auf  38,4  mm,  in  der  von  760  mm  Spannung  und 
7,20/0  Sauerstoffgehalt  nur  auf  49,2  mm. 

Kaninchen  ertragen  nach  W.  Müller,  Friedländer  und  Hebtrr 
viel  weiter  gehende  Verminderung  der  Sauerstoffspannung.  Erst  bei 
7,5^/0  Sauerstoff  in  der  Inspirationsluft  ist  die  Dyspnoä  sehr  heftig, 
bei  constanter  Einathmung  eines  Gemisches  von  2,7o/o  Sauerstoff  er- 
folgt der  Tod  nach  20  Minuten.  Während  in  diesen  Fällen  die  ab- 
solute Grösse  der  Sauerstoffanfhahme  selbstverständlich  stark  herab- 
gesetzt ist,  bleibt  die  C02-Ausscheidnng  annähernd  normal' 

Bei  geringeren  Graden  des  Sauerstoffmangels  wird  die  möglichst 
normale  Arterialisation  des  Blutes  durch  Vertiefung,  zum  Theil  aneh 
durch  zunehmende  Frequenz  der  Athmung  angestrebt 

Das  Nähere  über  die  Beziehungen  der  Athemgrösse  zur  Be- 
schaffenheit der  Inspirationsluft  gehört  in  den  folgenden  Theil  dieses 
Werkes.  Hier  sei  nur  daran  erinnert,  dass  der  Thorax  erheblich 
über  die  normale  Inspirationsstellung  ausgedehnt  werden  kann  ond 
dass  die  Menge  der  so  aufgenommenen  „Gomplementärlnft"  bebn 
Menschen  auf  2000  cc,  also  etwa  den  vierfachen  Werth  der  nomuden 
Athemgrösse,  geschätzt  werden  kann.  Wenn  die  der  In-  und  Ex- 
spiration zu  Gebote  stehenden  Kräfte  voll  in  Anspruch  genommeo 
werden,  erreicht  der  einzelne  Athemzug  die  Grösse  der  „Vitalcapa- 
cität"  der  Lungen,  welche  nach  Hutchinson  bei  erwachsenen  ge- 
sunden Männern  zwischen  2000  cc  und  4500  cc  schwankt,  im  Mittel 
3770  cc  beträgt.  Bei  derartig  forcirten  Anstrengungen  erlahmen  aber 
die  Athemmuskeln  sehr  bald. 

Aus  dem  Gesagten  folgt  von  selbst,  dass  die  Grenze,  bis  zu 
welcher  die  Sauerstofftension  ohne  Gefahr  sinken  darf,  erheblichen 
Schwankungen  unterliegt.  Es  kommen  dabei  in  Betracht:  der  Sauer- 
stoffbedarf des  Individuums,  die  Kraft  seiner  Athemmuskeln,  die  Ge- 
schwindigkeit des  Blutkreislaufes,  der  Hämoglobinreichthum  des  Blutes. 

Tensionen  der  Kohlensäure  in  der  Athemluft  bis  zu  3— 4^'« 
werden  lange  Zeit  ohne  Schaden  ertragen  (z.  B.  in  fast  allen  Ver- 
suchen von  Regnault  und  Reiset),  bei  höheren  Spannungen  tritt 

1  Fbibblandbb  u.  Hsbtbb  a.  a.  0.  S.  35. 
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nach  einem  Anfregungsstadinm  Narkose  und  Bchliesslich  der  Tod 
ein.  Wenn  man  Thiere  in  einem  abgesperrten  Quantum  reinen 
Sanerstoffs  athmen  lässt,  so  sterben  sie,  trotz  übermässig  vorhan- 
denen Sauerstoffs,  an  Kohlensänrevergiftung. 

In  flinf  Versuchen  W.  Müllbr's  an  Kaninchen  enthielt  die  Luft 
beim  Tode  derselben  zwischen  20  und  68^o  COt\  Sperlinge  sah 
R  Bert  »  bei  260;o,  Ratten  bei  30o/o  COi  in  der  Luft  sterben. 

Die  von  Bert  behauptete  grössere  Empfindlichkeit  der  Amphi- 
bien und  Reptilien  (Tod  bei  13— IT^/o  CO^)  wird  von  Friedländbr 
und  Herter^  bestritten. 

In  grösseren  Dosen  eingeathmet,  setzt  die  CO^  die  Energie  der 
Oxydation  stark  herab.  So  fand  Raoult^,  als  er  den  Stoffwechsel 
?on  Kaninchen  bei  Athmung  reiner,  resp.  einer  mit  hfit^k  bis  23,2o/o 
CO*  verunreinigten  Luft  verglich,  im  Mittel  von  je  12  Versuchen 


Inspirirte  Luft 

Pr.  Stunde 

AthemgrOsse 
litres 

Oa-Verbrauch 
cc 

Scheidung 
cc 

COi-frei 

Im  Mittel  12,1  <»/oCOs 

71,1 
97,5 

1975 
1008 

1515 
918 

Friedländer  und  Herter  beobachteten  bei  grösseren  6'02-Dosen 
noch  stärkeres  Sinken  des  Sauerstoffverbrauchs  und  der  6'0;{ -Ausschei- 
dung. Bei  massiger  Erniedrigung  des  Fartialdruckes  fand  W.  Müller 
den  Sauerstoffverbrauch  unverändert,  bei  stärkerer  ist  selbstverständ- 
lich die  Aufnahme  stark  herabgesetzt,  die  Ausscheidung  der  COi  aber 
von  fast  normaler  Grösse.*  Zur  Erläuterung  folgen  einige  Versuchs- 
ergebnisse von  Friedländer  und  Herter: 


Dauer 

des 

Versuchs 

in 
Minuten 

Inspiration  sluft 

Pr.  Kilo  und  Minute 

Athem- 
grOsse 
cc 

Ö2-Auf- 

nahme 

cc 

6'02.Aus- 
scheidung 

CO 

Sauer- 
stoff 

Kohlen- 
säure 

36 
100 
25 
21V» 

normal 

26,47o 

17,2^,^0 
2,72 

normal 
65,8V 

77,3»/o 
0 

504 

80,3 
6,7 

44,2 
386,5 

11,3 
1,36 
0,007 
0,088 
1,5 

10,7 
0,64 
0,054 
0,133 

8,4 

COt-Vergiftung 
02-Mangel 

1  F.  Bebt  a.  a.  0.  S.  592. 610.  983. 

2  FBiEDLiKDBB  u.  Hbbteb,  Ztschr.  f.  physiol.  Chemie.  II.  S.  99. 

3  Raoult,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  (5)  lA.  p.  198.  1876. 

4  Vgl.  Pflüger'B  Beobachtungen  über  die  Cöa- Ausscheidung  von  Fröschen  bei 
absolutem  Sauerstoffmangel  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  X.  S.  313.; 
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Durch  einige  Zahlen  von  Regnault  und  Reiset  werden  Fried- 
LÄNDER  und  Herter  zu  der  Vermuthung  gebracht,  kleine  Dosen 
C0%  möchten  den  respiratorischen  Gaswechsel  dauernd  erhöhen. 
Die  absolute  Gleichheit  des  Stoffwechsels  bei  normaler  Athmusg 
und  in  der  Apnoe  * ,  wo  die  COi  des  Blutes  stark  vermindert  ist, 
spricht  nicht  ^r  diese  Vermuthung. 

Bei  der  gewöhnlichen  Erstickung  ist  der  Sauerstoffmangel  das 
tödtliche  Moment,  doch  kommt  auch  die  CO^  bei  langsamer  &- 
stickung  in  einem  grösseren  abgespeiTten  Räume  in  Betracht:  Thiere 
leben  in  einem  solchen  Räume  länger  und  erschöpfen  den  Sauerstoff- 
vorrath  vollkommener,  wenn  für  stete  Entfernung  der  COt  gesorgt 
wird. 

Aus  nahe  liegenden  Gründen  wird  der  Sauerstoff  vor  dem  Tode 
um  so  vollständiger  verzehrt,  je  kleiner  der  Raum  ist,  in  welchem 
die  Erstickung  erfolgt.  Bei  Erstickung  durch  Trachealverschluss  wird 
der  Sauerstoffvorrath  der  Lungen  bis  auf  Spuren  verbraucht.  ^ 

Thiere  mit  trägem  Stoffwechsel,  welche  ihre  Lebensenergie  bei 
ungenügender  Sauerstoffzufuhr  längere  Zeit  behaupten,  erschöpfen 
ein  Luftquantum  vollständiger  als  solche  mit  lebhaftem  Sauerstoff- 
bedürfniss.  So  fand  schon  Vauquelin^,  dass  Schnecken  der  Luft 
so  vollständig  den  Sauerstoff  entziehen,  dass  man  sie  als  Absorptions- 
mittel  bei  der  eudiometrischen  Analyse  gebrauchen  könnte. 

Im  Anschlnss  an  die  Erscheinungen  des  Sauerstoffmangels  ist 
hier  die  merkwürdige  Entdeckung  Paul  Bert's  zu  besprechen,  dass 
Sauerstoff  von  hoher  Spannung  dem  Leben  feindlich  ist.  Thiere 
gehen  in  einer  Atmosphäre  reinen  Sauerstoffs  beim  Drucke  von  drei 
Atmosphären,  in  gewöhnlicher  Luft  beim  Drucke  von  15  Atmosphl- 
ren,  d.  h.  jedesmal  dann,  wenn  der  Sauerstoff  eine  Tension  von  Aber 
200  cm  erreicht,  unter  Convulsionen  zu  Grunde.  Diese  Sauerstoff- 
vergiftnng  ist  ausgezeichnet  durch  ausserordentliche  Herabsetzang 
des  Sauerstoffverbrauchs  und  der  Kohlensäurebildung.  Alle  Orga- 
nismen, thierische  wie  pflanzliche,  unterliegen  ihr  in  gleichem  Maaste. 
Selbst  die  so  sehr  resistenten  Pflanzensamen  verlieren  im  eompri- 
mirten  Sauerstoff  nach  einiger  Zeit  ihre  Keimfähigkeit 

Schon  bei  einer  Spannung,  welche  erheblich  unter  der  rasch 
tödtenden  liegt,  übt  der  Sauerstoff  im  Laufe  längerer  Zeit  schädliche 
Wirkungen   auf  die   verschiedensten  Organismen  aus.     So   konnte 

1  FiNKLBB  u.  Obbtmann,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XIV.  S.  62. 1876. 

2  Wegen  genauerer  Angaben  vergleiche  man  W.  Mülleb  a.  a.  0. ;  YATEirns, 
Ztschr.  f.  rat.  Med.  (3)  X.  S.  33. 1 860 ;  Stboganow,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  Xn.  S,  3a. 
1875. 

3  Vauqublin,  Ann.  d.  chim.  Xu.  1792. 
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Bebt  nachweisen,  dass  die  Entwicklung  von  Eiern,  die  Metamor- 
phose der  Insecten,  bei  dauerndem  Verweilen  in  reinem  Sauerstoff 
unter  gewöhnlichem  Druck  geschädigt  wird. 

Durch  besondere  Versuche  strebte  Bert  diejenige  Tension  des 
Sauerstoffs  zu  ermitteln,  welche  dem  Leben  am  günstigsten  ist.  Er 
fand,  dass  bei  einem  Partialdrucke  von  400—500  mm,  entsprechend 
einer  Atmosphäre  mit  etwa  60  ^/o  Sauerstoff,  die  thierischen  und  pflanz- 
Kchen  Oxydationsprocesse  am  intensivsten  sind,  während  sie  in  rei- 
nem Sauerstoff  schon  wesentlich  geschwächt  werden. 

Es  bedarf  dieser  Punkt  noch  weiterer  Aufklärung,  da  Kegnault 
and  Reiset^  den  Sauerstoffverbrauch  von  Hunden  und  Kaninchen^ 
?f eiche  in  einer  Atmosphäre  mit  46— 72<>/o  0  athmeten,  genau  ebenso 
gross  wie  in  atmosphärischer  Luft  fanden,  üebrigens  hat  Davy^ 
{chon  behauptet,  dass  bei  Athmung  reinen  Sauerstoffs  der  Verbrauch 
lesselben  und  die  Bildung  von  Kohlensäure  vermindert  sei. 

Die  schädliche  Wirkung  eines  Uebermaasses  von  Sauerstoff  und 
lie  der  Kohlensäureanhäufung  unterstützen  einander,  so  dass  ein  Thier 
in  gemeinschaftlicher  Wirkung  beider  Schädlichkeiten  zu  Grunde 
jehen  kann,  auch  wenn  keine  für  sich  den  mit  dem  Leben  unver- 
räglichen  Grad  erreicht. 

Zum  Verständniss  der  merkwürdigen  Wirkung  des  comprimirten 
lauerstoffs  hat  Pflüger  ^  auf  das  analoge  Verhalten  bei  der  lang- 
amen  Oxydation  des  Phosphors  hingewiesen.  In  reinem  Sauerstoff 
suchtet  Phosphor  nicht  und  es  findet  keine  Absorption  des  Sauer- 
toffs  statt.  Sowie  man  reichlich  Stickstoff  zuftlgt,  oder  den  Sauer- 
toff  unter  verminderten  Druck  bringt,  beginnt  das  Leuchten,  und 
er  Sauerstoff  wird  absorbirt. 

Massige  Erhöhungen  des  Luftdrucks,  bis  zu  IV2  Atmosphären 
twa,  sind  bekanntlich  vielfach  als  Heilmittel  in  Krankheiten  ver- 
lebt worden.  Ihre  Wirkungen  sind  wesentlich  mechanischer  Natur 
nd  werden  sich  besonders  da  geltend  machen,  wo  die  Lungen  der- 
rt  alterirt  sind,  dass  sie  nur  mühsam  den  Sauerstoffbedarf  dem  Or- 
inismns  zuftlhren  können.  Die  Sauerstoffanftiahme  und  Kohlensäure- 
isseheidung  Gesunder  wird  entweder  gar  nicht  oder  doch  nur  in 
isserst  geringem  Maasse  beeinflüsst.^ 

Eine  ausführliche  Darlegung  der  Wirkung  fremder  Gasarten  ge- 
5rt  in  die  Toxikologie.    Wir  können  dieselben  mit  H.  Davy  in  zwei 

1  Regvaült  u.  Ebiset,  Bechercbes  etc.  i>.  195  ff. 

2  H.  Dayt,  Researches  chemic.  and  physiolog.  p.  442  ff.  London  1800. 

3  Pplügbb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  X.  S.  364. 1875. 

4  Vgl.  Pakum,  Arch.  f.  d.ges.  Physiol.  I.  S.  125. 1868 ;  G.  von  Lebbig,  Ebenda- 
S.  479.  1875  u.Ztschr.  f.  Biologie.  V.  S.  1. 1868. 

Handbach  der  Physiologie.    Bd  IVa.  11 
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Gruppen  theilen,  in  solche,  welche  wie  der  Stickstoff  indifferent  siod, 
nnd  in  solche,  welche  positiv  schädliche  Wirkungen  entfalten. 

I  Der  Wasserstoff  gilt  allgemein  als  indifferent.    Schon  Layoisieb 

I  und  Seguin  fanden ,   dass  Meerschweinchen  in  einem  Gemisch  yon 

gleichen  Volumina  Sauerstoff  und  Wa^iserstoff  normal  athmen.  Reg- 
NAULT  und  Reiset  *  bemerkten  in  dem  Verhalten  der  Thiere  (Hnnd» 

I  Kaninchen,  Frösche)  keinen  Unterschied  gegen  die  Norm,  wenn  sie 

eine  Reihe  von  Stunden  in  einer  Atmosphäre  geweilt  hatten,  deren 
Stickstoff  grösstentheils  durch  Wasserstoff  ersetzt  war.  Nur  der  Saoer- 
stoffyerbrauch  war  um  etwa  20^/0  erhöht.  Regnault  und  Reiset 
suchen  die  Ursache  hierfür  in  der  stark  kältenden  Wirkung  dw 
Wasserstoffatmosphäre,  wodurch  der  Stoffwechsel  angeregt  wttrde. 
Pettenkofer  2  denkt  an  eine  Verbrennung  von  Wasserstoff  im  thie- 
rischen  Organismus.  Wäre  diese  Annahme  richtig ,  so  mUsste  der 
respiratorische  Quotient  bei  Wasserstoffathmung  sinken;  er  zeigte 
aber  denselben  Werth,  wie  in  atmosphärischer  Luft.  Wenn  einzelne 
Autoren  narkotische  Eigenschaften  des  Wasserstoffs   beobachteten, 

'  so  dürfte  dies  auf  Verunreinigungen  zurückzuführen  sein.  —  Anch 

Sumpfgas  scheint  für  den  Organismus  indifferent  zu  sein. 

Die  Annahme  von  H.  Dayy,  dass  Stickoxydul  im  OrgaDismiu, 
ähnlich  wie  bei  der  Verbrennung,  den  Sauerstoff  ersetzen  könne,  ist 

j  von  L.  Hermann  ^  widerlegt  worden.    Die  Bemühungen  von  Frank- 

j  LAND,  sowie  von  Goltstein  und  dem  Ref.  haben  es  noch  nnent- 

schieden  gelassen,  ob  eine  geringe,  jedenfalls  für  den  Bedarf  des 
Stoffwechsels  weitaus  ungenügende  Dissociation  dieses  Gases  im 
Körper  stattfinde,     lieber  seine  Bedeutung   als  Anästheticam  sind 

j  die  Arbeiten  von  Davy*,  L.  Hebmann,  M.  Goltstein^,  P.  Bebt^ 

Rottenstein  und  zahlreiche  Gasuistik  zu  vergleichen. 

Die  Wirkung  des  Kohlenoxydgases  ist  in  der  Lehre  von  den 
Blutgasen  (S.  51)  dargelegt. 

Ueber  Schwefelwasserstoff,  Phosphorwasserstoff  und  die  ver- 
schiedenen ätzenden  Gase  ist  auf  die  Handbücher  der  Toxikologie 
zu  verweisen.  In  die  Kategorie  der  letzteren  gehört  auch  das  Ozon, 
wenn  es  in  reichlicheren  Mengen  der  Luft  beigemischt  ist 

1  Keonault  et  Hbisbt  1.  c.  p.  200. 

2  Pbttenkofbb,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  2.  Suppl.-Bd.  S.  123. 

3  L.  Hbrmann,  Arch.  f.  Anat.  u.  Phyaiol.  1864.  S.  533. 

4  Davy,  Researches  chemic.  and  physiological  concerning  Kitrous  oxydc  etc. 
London  1800. 

5  Goltstein,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVII.  S.  331. 

6  P.  Bbbt,  Mouvement  medicale.  1878.  No.  10. 
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ERSTES  CAPITEL. 

Bau  und  Einrichtung  des  Athmungsapparats. 

I.  Yorbemerkiingen. 

Der  wesentlich  chemische  Vorgang  des  Gasaustausches  zwischen 
den  Organismen  und  den  sie  umgebenden  Medien  bedarf  bei  den 
höheren  Thieren  einer  Unterstützung  durch  mechanische  Bewegung 
der  mit  dem  Blut  in  Berührung  kommenden  Luft.  Diese  Bewegung 
ist  für  den  Process  des  Gasaustausches  an  sich  gleichgiltig;  sie 
vermehrt  nur  die  Intensität  desselben,  indem  sie  die  Spannungs- 
differenzen zwischen  den  Gasbestandtheilen  des  Blutes  und  der  Luft 
nicht  unter  ein  gewisses  Minimum  sinken  lässt  und  dadurch  die  Ge- 
schwindigkeit des  Gaswechsels  auf  einer  beträchtlichen  Höhe  erhält 

Während  bei  vielen  niederen  Thieren  die  ohne  Zweifel  auch 
dort  vorhandene  Aufnahme  von  Sauerstoff  und  Abgabe  von  Kohlen- 
säure nur  allein  durch  Diffusion  an  der  Leibesoberfläche  stattfindet, 
finden  wir  doch  auch  bei  solchen  häufig  eine  Unterstützung  des 
Gasaustausches  durch  Bewegung  des  umgebenden  Wassers,  welches 
entweder  in  die  allgemeine  Leibeshöhle,  oder  in  besondere,  den  Leib 
dnrchziehende  Röhren  abwechselnd  eingesogen  und  ausgestossen  wird. 
Bei  den  mit  Kiemen  athmenden  Thieren  findet  in  der  Regel  ein 
stetiges  oder  rhythmisches  Strömen  des  Wassers  an  den  Kiemen 
vorbei  statt.  Bei  den  Luftthieren,  welche  mit  Tracheen  athmen,  ist 
ein  regelmässiges  Ein-  und  Ausströmen  der  Luft  sehr  wahrschein- 
lich, obgleich  die  Kräfte,  welche  eine  solche  Bewegung  zu  unter- 
halten vermöchten,  nur  ungenügend  bekannt  sind.  Bei  allen  Lungen- 
thieren  endlich  ist  eine  hin-  und  hergehende  Bewegung  der  Luft 
durch  abwechselnde  Verkleinerung  und  Vergrösserung  des  Lungen- 
raums  nachweisbar. 

Auch  bei  diesen,  mit  Lungen  athmenden  Thieren  dient  neben 
den  Lungen  die  allgemeine  Hautdecke  immer  noch  als  Athmungs- 
apparat.  Der  Antheil  aber,  welcher  der  Hautathmung  zufällt,  ist 
je  nach  ihrer  Beschaffenheit  ein  sehr  verschiedener.  Bei  den  nackten 
Amphibien  z.  B.  ist  die  stets  feuchte,  nur  mit  dünnem  Epithel  be- 
deckte, sehr  blutreiche  Hautoberfläche  im  Stande,  einen  erheblichen 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


166  RosBNTHAL,  Dic  Physiologe  der  Athembewegungen  u.  d.  Innervation  derselben. 

Theil  des  Gaswechsels  zu  vermitteln;  bei  ihnen  spielt  daher  die 
Lungenathmung  eine  verhältnissmässig  geringe  Rolle  und  diese  Thiere 
können  deshalb,  der  Lungen  beraubt,  noch  nahezu  gleich  gut  ath- 
men.    Je  mehr  aber  die  Hautathmung  zurtlcktritt,  je  wichtiger  die 
Lungenathmung  fttr  die  Erhaltung  des  normalen  Qasbestandes  im 
Blut  ist,  desto  mehr  haben  auch  die  Hilfsvorrichtungen  zu  bedeuten, 
welche  die  regelrechte  Functionirung  der  Lunge  unterstützen.    In 
dem  Maasse  femer  als  bei  diesen  höheren  Thieren  auch  die  Energie 
des  gesammten  Stoffwechsels  eine  lebhaftere  ist,  als  die  Menge  des 
»auf  die  Gewichtseinheit  Thier  Terbrauchten  Sauerstoffs  und  -der  da- 
/ftlr  erzeugten  Kohlensäure  grösser  ist,  kommt  auch  den  zur  fort- 
Iwährenden  Ltlftung  der  Lunge  dienenden  Athembewegungen  eine  er- 
(3,  jhöhte  Bedeutung  ftlr  die  Erhaltung  der  regelmässigen  Functioninug 

/aller  Organe  zu.  Dementsprechend  finden  wir  denn  auch  bei  diesen 
Ihöchstorganisirten  Thieren  (Vögeln  und  Säugern)  nicht  nur  eine  be- 
'sondere  Einrichtung  des  Girculationsapparats,  durch  welche  das  ge- 
sammte  Blut  bei  jedem  Umlauf  in  toto  durch  die  Lungen  geführt 
wird,  um  dort  seine  Kohlensäure  abzugeben  und  Sauerstoff  au&n- 
nehmen,  sondern  wir  sehen  ausserdem,  dass  alle  Organe,  vor  allem 
aber  das  Gentralnervensystem  und  das  Herz  von  diesem  ungestörten 
Gaswechsel  in  hohem  Grade  abhängig  sind  und  ihre  Functionen 
einstellen,  sobald  irgend  eine  Störung  desselben  erfolgt.  Auf  der 
anderen  Seite  aber  finden  wir,  dass  durch  einen  von  dem  Gasgehalt 
des  Blutes  selbst  abhängigen  Mechanismus  das  Gentralnervensystem 
die  Athembewegungen  nicht  nur  beständig  unterhält,  sondern  auch 
regelt  und  den  jedesmaligen  Anforderungen  des  Organismus  inner- 
halb gewisser  Grenzen  anzupassen  vermag. 

Hiermit  hängt  es  auch  zusammen,  dass  bei  sonst  gleicher  Orga- 
nisation kleinere  Säugethiere  und  Vögel,  welche  im  Verhältniss 
zu  ihrer  Körpermasse  eine  grössere  Oberfläche  haben  und  deshalb 
mehr  Wärme  verlieren,  energischer  athmen  als  grössere,  während 
dieses  Verhältniss  bei  den  sogenannten  Kaltbltltern  weniger  ausge- 
prägt ist.  Auf  diese  Beziehungen  zwischen  Körpergrösse  und  Stoff- 
wechsel hat  zuerst  Bergmann  die  Aufmerksamkeit  gelenkt,  worfiber 
in  dem  Abschnitt  von  der  thierischen  Wärme  noch  weiter  gebandelt 
werden  wird. 

U.   Anordnung  des  Athmungsapparats. 

Wenn  wir  von  den  niederen  Thieren  absehen  und  nur  die  An- 
ordnung des  Athmungsapparats  bei  den  Säugethieren  ins  Auge  fassen, 
so  finden  wir,  dass  die  Lüftung  der  Lunge,  ihre  abwechselnde  Ver- 
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kleineruDg  nnd  Vergrösserung,  mittelbar  zn  Stande  kommt  dadurch, 
dass  die  elastische  Lunge  luftdicht  in  den  Thorax  eingefügt,  vermöge 
des  Drucks  der  mit  dem  Binnenraum  der  Lunge  frei  commnniciren- 
den  Atmosphäre  an  die  Innenwand  des  Thorax  angepresst  wird  und 
deshalb  die  Bewegungen  des  letzteren  mitmachen  muss.  Alle  Kräfte, 
welche  die  Wände  des  Thorax  zu  bewegen  im  Stande  sind,  müssen 
daher  mittelbar  den  Binnenraum  der  Lunge  vergrössern  oder  ver- 
kleinern, während  diese  selbst  jenen  Bewegungen  nur  passiv  folgt, 
sie  begünstigend  oder  hemmend,  je  nachdem  es  sich  um  eine  Ver- 
kleinerung oder  Vergrösserung  handelt.  Denn  da  die  Lunge  vermöge 
ihrer  Elasticität  fortwährend  das  Bestreben  hat,  sich  zn  verkleinem, 
80  muss  sie  diesen  Zug  auch  auf  die  Thoraxwandungen  übertragen, 
welche  freilich  nur  an  einer  Stelle  (dem  Zwerchfell)  nachgiebig  genug 
sind,  diesem  Zuge  in  erheblicher  Weise  zu  folgen. 

Aus  dieser  Anordnung  folgt  zunächst  die  kuppeiförmige  Ausbie- 
gung des  Zwerchfells  nach  oben,  welche  zugleich  die  Bedingung  her- 
stellt, dass  die  Verkürzung  seiner  Muskelfasern  eine  Abflachung  dieser 
Euppelwölbung  und  somit  eine  Verlängerung  des  Lungenraums,  einen 
Volamzuwachs  durch  Zunahme  der  Längenausdehnung  desselben  zur 
Folge  haben  muss.  Femer  der  Einfluss  des  Bauchinhalts  auf  den 
Thoraxraum,  indem  jede  Vermehrung  des  intraabdominalen  Drucks 
die  Wölbung  des  Zwerchfells  vergrössern  und  dadurch  eine  Ver- 
kleinerung des  Lungenvolums  herbeiführen  muss.  Drittens  der  nega- 
tive Dmck,  welcher  durch  die  elastischen  Lungen  innerhalb  des 
Thoraxraums  erißugt  wird,  und  welcher  je  nach  den  Volumschwan- 
kungen des  Thoraxraumes  einen  grösseren  oder  geringeren  Werth  er- 
langt Da  ausser  den  Lungen  auch  noch  andere  Organe,  insbeson- 
dere das  Herz  und  die  grossen  Gefässe  im  Thoraxraum  liegen,  so 
muss  dieser  negative  Druck  sich  auch  in  ihnen  geltend  machen  und 
daraus  erklärt  sich  dann  der  Eiofluss,  welchen  die  Athembewegungen 
auf  das  Gefässsystem  ausüben.  Viertens  endlich  folgt  aus  jener  An- 
ordnung, dass  jede  Eröffnung  der  Pleurahöhlen  ein  sofortiges  Zusam- 
menfallen der  Lungen  veranlassen  muss  und  dass  dann  Bewegungen 
des  Thorax  nicht  weiter  auf  die  Lungen  wirken. 

IIL  Besehreibang  des  Thorax  ^ 

Nach  dieser  vorläufigen  Auseinandersetzung  der  allgemeinen  Ver- 
hältnisse des  Athmungsapparats  wenden  wir  uns  zur  Untersuchung 

1  Vgl.  Hbnlb,  Knochenlehre.  S.  55  ff.  Die  anatomischen  Verhältnisse  sind  natür- 
lich als  ^kannt  vorausgesetzt  und  nur  diejenigen  Punkte  kurz  angegeben,  welche 
zum  Verständniss  der  Mechanik  des  Thorax  unbedingt  nöthig  erschienen. 
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seiner  einzelnen  Bestandtheile.  Der  Thorax  oder  Brustkorb,  der 
yeränderliche  Behälter  der  Lungen,  wird  gebildet  von  dem  Brustthefl 
der  Wirbelsäule,  den  von  diesen  ausgehenden  Rippen  und  dem  von 
zwischen  den  Rippen  gelegenen  Stemum;  seinen  untern  Abschlnsi 
bildet  das  Zwerchfell,  seine  obere  Oeffiiung  dient  der  Luftröhre,  dem 
Oesophagus  und  den  Gefässen  und  Nerven  zum  Durchtritt  Der 
relativ  festeste  Theil  dieser  Wandungen,  der  Brusttheil  der  Wirbel- 
säule, ist  nach  vom  concav.  Indem  diese  Goncavität  durch  die  Mus- 
keln der  Wirbelsäule  verändert  wird,  nimmt  die  gesammte  Länge 
des  Brustkorbs  zu  oder  ab,  was  nicht  nur  schon  f&r  sich  allein  das 
Volum  der  Thoraxhöhle  verändert,  sondern  auch  den  andern  beweg- 
lichen Theilen,  nämlich  den  Rippen,  einen  grösseren  Spielraum  für 
ihre  Bewegungen  verschafft. 

Die  Wandungen  des  Thorax  werden  durch  die  Rippen  gebildet, 
welche  von  beiden  Seiten  der  Wirbelsäule  in  einem  Bogen  nach  vom 
ziehen  und  sich  dort  an  das  Brustbein  anlegen;  die  sieben  obersten 
Rippen  stehen  unmittelbar  mit  diesem  (durch  die  Rippenknorpel)  in 
Verbindung,  die  achte,  neunte  und  zehnte  mittelbar,  indem  ihre 
Knorpel  mit  dem  Knorpel  der  siebenten  verschmelzen ;  die  elfte  und 
zwölfte  Rippe  endlich  erreichen  das  Brustbein  gar  nicht  mehr,  son- 
dern enden  frei  zwischen  den  Muskellagen.  Man  nennt  die  beid^ 
letzten  Rippen  deshalb  auch  freie  Rippen  und  die  fttnf  letzten  zu- 
sammen falsche  Rippen,  im  Gegensatz  zu  den  sieben  obem  oder 
wahren  Rippen. 

An  jeder  Rippe  haben  wir  einen  hinteren  knöchernen  und  einen 
vorderen  knorpeligen  Theil  zu  unterscheiden.  Der  Knorpel  der  ersten 
Rippe  ist  mit  der  Seitenfläche  des  Brustbeins  fest  verwachsen,  die 
Knorpel  der  zweiten  bis  siebenten  Rippe  jedoch  hängen  mit  dem 
Brustbein  durch  wahre  Gelenke  zusammen.  Der  knöcherne  Theii 
beginnt  mit  einem  etwas  angeschwollenen  Köpfchen,  welches  eine 
ttberknorpelte  Gelenkfläche  trägt  und  mittels  derselben  an  den  Rip- 
penpfannen der  Wirbelkörper  eingelenkt  ist.  In  einiger  Entfemnng 
vom  Köpfchen  hat  jede  Rippe  an  ihrer  hintern  Fläche  eine  Hervor- 
ragung, Tuberculum  costae,  mit  einer  schwach  gewölbten  Gelenk- 
fläche zur  Articulation  mit  der  entsprechenden  Pfanne  an  dem  Quer- 
fortsatz  des  betreffenden  Wirbels.  Das  Sttlck  der  Rippe  vom  Capi- 
tnlum  bis  zum  Tuberculum  heisst  der  Rippenhals^  Collum  costae,  der 
übrige  Theil  der  knöchernen  Rippe  heisst  der  Rippenkörper. 

Alle  Rippen  sind  in  zweierlei  Art  gekrümmt,  erstlich  mit  einer 
Goncavität  nach  der  Medianebene,  zweitens  mit  einer  Knickung  in 
ihrer  Ebene  von  oben  nach  unten.    Da  ausserdem  die  Querfortsatz- 
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p£anne  tiefer  liegt  als  die  Bippespfanne ,  so  folgt  daraus,  dass  die 
Tordern  Enden  der  Rippenkörper  tiefer  liegen  als  die  Köpfchen.  Von 
diesen  vordem  Enden  geht  der  Knorpel  der  ersten  Rippe  noch  nm 
ein  geringes  tiefer  nach  abwärts,  um  an  das  Stemum  zu  gelangen; 
bei  der  zweiten  bis  zehnten  Rippe  aber  steigt  der  Knorpel  nach  auf- 
wärts und  es  entsteht  so  ein  nach  oben  offener  Winkel,  welcher  bei 
der  zweiten  bis  vierten  Rippe  am  Anfang  des  Rippenknorpels,  bei 
den  folgenden  Rippen  aber  im  Knorpel  selbst  in  einiger  Entfernung 
vom  Knochenende  liegt. 

Die  untere  Grenze  des  Thorax  fällt  seitlich  mit  dem  untern 
Rande  der  zwölften  Rippe  zusammen,  vorne  zieht  er  an  der  hintern 
Fläche  des  Schwertfortsatzes  in  dessen  obem  Theil  hin,  hinten  geht 
er  an  der  Wirbelsäule  bis  zum  vierten  oder  dritten  Lendenwirbel 
herab. 

Die  Zwischenräume,  welche  die  Rippen  offen  lassen,  sind  von 
den  Intercostalmuskeln  ausgeftillt,  so  dass  wir  die  Seitenwandungen 
des  Thorax  als  durch  die  Wirbelsäule,  die  Rippen,  das  Sternum  voll- 
kommen geschlossen  betrachten  können.  Der  Boden  wird,  wie  schon 
gesagt,  durch  das  Zwerchfell  gebildet.  Die  obere  Oeffnung  stellt 
eine  kartenherzförmige  Fläche  dar,  welche  steil  von  hinten  nach  vom 
abfällt ;  ihre  hintere  Einbiegung  entspricht  dem  Vorsprnng  des  ersten 
Brustwirbels,  ihre  vordere  abgestutzte  Spitze  wird  durch  den  obem 
Rand  des  Manubrium  sterni  gebildet.  • 

IV.  Das  Zwerchfell.  * 

Das  Zwerchfell  stellt  einen  platten  Muskel  dar,  dessen  Fasern 
ringsum  von  der  Innenfläche  der  Leibeshöhle  an  der  Grenze  zwischen 
Bauch  und  Brust  entspringen  und  nach  innen  und  oben  zu  einer  cen- 
tralen aponeurotischen  Sehnenausbreitung,  dem  Gentrum  tendineum, 
verlaufen.  Seine  Muskelursprttnge  zerfallen  nach  den  Theilen,  von 
denen  sie  herkommen,  in  einen  Lumbaltheil,  die  beiden  Costaltheile 
und  den  Stemaltheil.  Der  Lumbal-  oder  Vbrtebraltheil  entspringt 
mit  zwei  medialen  Zacken  oder  Pfeilern  vom  dritten  (rechts  meist 
vom  vierten)  Lendenwirbel,  und  zwei  lateralen  Zacken  von  den  Sei- 
tenflächen des  ersten  oder  Lendenwirbels.  Durch  den  medialen  Theil 
treten  Aorta  und  Oesophagus  durch.  Der  Costaltheil  entspringt  in 
einer  Linie,  welche,  dem  untern  Rande  des  Brustkorbs  folgend,  von 
der  Spitze  der  zwölften  bis  zur  Mitte  der  siebenten  Rippe  schräg 
aufsteigt,  dann  vorn  zum  Gelenke  zwischen  sechsten  und  siebenten 

1  Vgl.  Henle,  Muskellehre.  S.  74  ff. 
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Rippenknorpel  zieht;  dort  beginnt  der  Sternaltheil,  vom  Costalthefl 
meist  durch  eine  sehnige  Lücke  getrennt,  welcher  mit  mehreren 
Zacken  vom  untern  Rande  des  Schwertfortsatzes  und  von  dem  hin- 
tern Blatt  der  Scheide  des  M.  rectus  abdominis  entspringt 

Sämmtliche  Muskelfasern  des 
Zwerchfells  ziehen  erst,  den  Tho- 
raxwandungen anliegend,  nach 
aufwärts  und  gehen  dann  in  einem 
Bogen  rechtwinklig  umbiegend  in 
eine  nahezu  horizontale  Lage  ttber. 
Nur  die  von  der  vordem  Wand 
entspringenden  Fasern  weichen 
schon  bald  nach  ihrem  Ursprung 
etwas  von  der  Brustwand  ab,  so 
dass  hier  ein  schmaler,  nach  oben 
sich  verbreiternder  keilförmiger 
Raum  zwischen  Brustwand  und 
Zwerchfell  tlbrig  bleibt.  Anfeinem 
Sagittalschnitt  (Fig.  1)  erscheint 
daher  vom  die  Krümmung  des 
Zwerchfells  gleichmässiger  als  hin- 
ten, wo  sie  mehr  eine  plötzliche 

Ft..l.  SagitW-chnitt  durch  den  Rand  der  2. Bippe    Kuickung  macht,  UUd  daS  CentTUm 

suTeL^'unr'ift'd«^^^^^^  tendineum  ist  weiter  nach  hinten 

zu  gelegen.  In  einem  Frontal- 
schnitt erscheint  (Fig.  2)  die  rechte  Seite  durch  die  Leber  nach  oben 
gedrängt,  so  dass  das  Gentrum  tendineum  mehr  nach  rechts  gelegen 
ist  und  die  obere  Fläche  des  Zwerchfells  eine  nach  links  abfallende 
Neigung  hat.  Der  höchste  Punkt  des  Zwerchfells  entspricht  etwa 
der  Verbindungsstelle  der  fünften  Rippe  mit  dem  Brustbein. 

Y.  Det  Inhalt  der  Brusthöhle  K 

Die  Trachea  theilt  sich  in  der  Höhe  des  fünften  Brustwirbels 
in  die  beiden  Bronchen;  der  rechte  Bronchus  ist  kürzer  und  etwas 
weiter  als  der  linke.  Jeder  Bronchus  theilt  sich  wieder  in  zwei 
Zweige,  der  untere  Zweig  rechterseits  abermals  in  zwei,  so  dass  also 
auf  der  rechten  Seite  drei,  auf  der  linken  Seite  zwei  Hauptbronchi 
sich  in  die  entsprechenden  Lappen  der  beiden  Lungen  einsenken. 

Die  beiden  Lungen  liegen,  durch  den  Inhalt  der  Mediastinal- 

1  Vgl.  Henlb,  £ingeweidelehre.  S.  268  ff. 
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höhle,  nämlich  das  Herz,  die  grossen  Gefässe,  Oesophagus  u.  s.  w. 
getrennt,  in  zwei  seitlichen  Höhlen  des  Thorax,  deren  jede  v^ollkom- 
men  in  sich  geschlossen  ist  (Pleurahöhlen).  Der  mittlere  Baum  des 
Thorax,  welcher  die 
eben  genannten  Organe 
enthält,  ist  durch  die 
Yon  den  Seitenflächen 
der  Wirbelkörper  nach 
dem  Brustbein  hinüber- 
gehenden Scheide- 
wände von  den  Pleura- 
höhlen abgegrenzt.  Im 
vorderen  Theile  wei- 
chen diese  Wände  aus- 
einander und  fassen  das 
Herz  zwischen  sich ;  der 
Raum  vor  dem  Herzen 
wird  als  Mediastinum 
anticum,  der  hinter  dem 
Herzen  als  Mediastinum 
posticum  bezeichnet. 
Wegen  der  Erweite- 
rung des  Mediastinal- 
raums  durch  das  Herz 
erhalten  daher  die  inne- 
ren Flächen  der  Lun- 
gen eine  auf  dem  Hori- 
zontalschnitt S-fbrmige 
Krümmung  mit  einem 
scharfen  vorderen  und 
einem  abgerundeten 
hinteren  Bande.  Die 
äussere  Fläche  jeder  Lunge  ist  convex  und  legt  sich  der  innem 
Fläche  der  Bippen  bis  zu  der  concaven  Binne  an  dem  Uebergang 
des  Wirbelkörpers  in  den  Bippenbogen  (Sulcus  pulmonalis,  Lungen- 
fttrche)  innig  an.  Die  untere  Fläche  ist  entsprechend  der  Zwerch- 
fellswölbung concav  und  reicht  am  äusseren  Umfang  tiefer  nach  unten 
als  am  innem.  Der  untere  Band  ist  schart,  an  seinem  äussern  Um- 
fang mehr  als  an  seinem  innem.  Nach  oben  geht  die  Lunge  in  eine 
abgestumpfte  Spitze  über,  welche  über  dem  Schlüsselbein  nur  durch 
Weichtheile  bedeckt  ist. 


FIf.  2.     FronUlschnitt  durch  die  Spitze  der  12.  Rippe.     Nach 

Hbnlb.     Zwischen  den    Bnchstaben   c  nnd    t  iat   das  Centmm 

tendineum. 
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An  der  inneren  Fläche,  etwas  unterhalb  der  Mitte,  ist  der  Häusj 
an  welchem  die  Bronchien,  Qefässe  und  Nerven  eintreten,  an  denen 
die  Lunge  wie  an  einem  Stiel  befestigt  ist.  Jede  Lunge  ist  durch 
eine  Furche  in  einen  oberen  vorderen  und  einen  unteren  hinteren 
Lappen  geschieden,  welche  nur  durch  Grefässe,  Bindegewebe  und  den 
Pleuraüberzug  zusammenhängen.  Der  obere  Lappen  der  rechten 
Lunge  ist  durch  eine  horizontale  Furche  wieder  in  zwei,  einen  grös- 
seren oberen  und  einen  kleineren  mittleren,  geschieden.  Die  rechte 
Lunge  hat  ein  grösseres  Volum  als  die  linke,  hauptsächlich  wegen 
der  etwas  nach  links  abweichenden  Lage  des  Herzens ;  ihre  Spitze 
steht  meist  etwas  höher  als  die  der  linken,  ebenso  ihr  unterer 
Band,  entsprechend  der  Lage  des  Zwerchfells  und  der  Leber  (vgl. 
Fig.  1  u.  2). 

Die  Lunge  ist  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  von  der  Pleura  pul- 
monalis  überzogen,  einer  mit  elastischen  Fasern  durchzogenen  binde- 
gewebigen Membran,  die  mit  einem  einfachen  Pflasterendothel  be- 
kleidet ist.  Die  Pleura  senkt  sich  in  die  obenerwähnten  Furchen, 
welche  die  Lappentheilung  bedingen,  ein;  am  Hilus  geht  sie  von 
den  Lungen  auf  die  Nachbarorgane  über,  bekleidet  diese  als  Pleura 
parietalis  (mediastinalis,  costalis,  diaphragmatica)  und  bildet  so  einen 
geschlossenen  serösen  Sack  als  Auskleidung  einer  Höhle  (Pleora- 
höhle),  welche  jedoch  im  normalen  Zustande  als  Hohlraum  nicht 
existirt,  indem  sie  ganz  von  der  Lunge  ausgefällt  ist,  während  da,  wo 
diese  nicht  hinreicht,  ihre  Wandungen  dicht  aneinanderliegen.  So 
haben  wir  am  unteren  Theil  des  Thoraxraumes  eine  Aneinander- 
lagerung  der  Pleura  diaphragmatica  und  der  Pleura  costalis  und  am 
inneren  Bande  der  Lunge  in  einem  freilich  viel  geringeren  Graule 
eine  Aneinanderlagerung  der  Pleura  mediastinalis  und  der  Pleura 
costalis  anzunehmen. 

Die  Bronchien  theilen  sich  nach  ihrem  Eintritt  in  den  Hilns 
unter  spitzen  Winkeln,  die  daraus  entstehenden  Aeste  verlaufen  dann, 
indem  sie  rechtwinklig  Seitenäste  abgeben,  nahezu  gerade  nach  der 
Oberfläche  der  Lunge  hin.  Ihre  Endästchen  und  die  vorher  abge- 
gebenen Aeste  theilen  sich  ihrerseits  wiederholt  gabiig,  so  dass  eine 
baumförmige  Verzweigung  entsteht.  Die  letzten  Aestchen  gehen  dann, 
indem  sie  sich  plötzlich  trichterartig  erweitem,  in  blinde  Säckchen 
über,  welche  durch  dünne  häutige  Vorsprünge  in  eine  Anzahl  mit 
einander  und  mit  dem  Bronchus  communicirender  Hohlräume  getheilt 
sind.  Diese  letzteren  bezeichnen  wir  als  Alveolen^  die  trichterförmigen 
üebergänge  der  kleinsten  Bronchien  in  die  Alveolen  als  Infundibula. 

Die  grösseren  Bronchien  haben,  wie  die  Trachea,  unvollständige 
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Knorpelringe.  Diese  gehen  allmählich  mit  der  Verkleinerung  der  Bron- 
chien in  einzelne,  nnregelmässig  gestaltete  Enorpelplatten  and  -Streifen 
über  nnd  hören  zuletzt  in  den  kleinsten  Bronchien  ganz  auf.    Zwi- 
schen den  Knorpeln  und  nach  aussen  von  denselben  ist  eine  Lage 
glatter  Muskelfasern,  welche  jedoch  nach  Henle  an  den  Endigungen 
der  Bronchien  fehlt,  während  andre  (Moleschott,  Gerlach)  die 
Muskelfasern  selbst  in  der  Alveolarwand  noch  als  vorhanden  an- 
nehmen.    Nach  Henle   besteht   daher   das  Infundibulum   und   die 
Alveolarwand  nur  aus  einer  wasserhellen,  sehr  zarten  Grundmem- 
bran, welche  in  den  Lttcken  der  Gefässschlingen  Zellkerne  und  an 
ihrer  Aussenfläche   feine   elastische  Fasern  trägt.     Diese   sind  am 
dichtesten  an  den  Mündungen  der  Alveolen  angehäuft,  welche  sie 
in  dichten  Bündeln  umgeben.    Die  Auskleidung  der  Bronchien  bildet 
eine  mit  reichlichen  traubenförmigen  Drüsen  besetzte  und  mit  einem 
Flimmerepithel  belegte  Schleimhaut,   lieber  das  Epithel  der  Alveolen 
sind  die  Ansichten  getheilt.    Henle  und  A.  leugnen  es  ganz,  andere 
nehmen  entweder  ein  vollständiges,  die  Alveolen  auskleidendes  oder 
ein  unvollständiges,  nur  in  den  Zwischenräumen  der  Gefässschlingen 
vorhandenes  Plattenepithel  an.' 

Die  Verzweigungen  der  A.  pulmonalis  bilden  auf  den  Wandungen 
der  Alveolen  ein  ausserordentlich  dichtes  Gapillarnetz,  dessen  Lücken 
häufig  enger  sind  als  die  Weite  der  Gefässe.  Die  Verzweigungen 
der  A.  bronchialis  versorgen  die  Wände  der  Bronchien  und  ihre 
Capillaren  stehen  an  der  Grenze  der  Alveolen  mit  dem  Gapillarnetz 
der  A.  pulmonalis  in  Zusammenhang. 

VI.  Die  InftzufUhrenden  Wege. 

Der  Binnenraum  der  Lungen  steht  durch  die  Bronchien  mit  der 
Trachea  und  durch  diese  mit  dem  Bachenraume  in  Verbindung.  Von 
hier  aus  bestehen  zwei  Gommunicationen  mit  der  Anssenluft:  durch 
die  Mund-  und  durch  die  Nasenhöhlen.  Da  die  erstere  in  der  Regel 
geschlossen  ist,  so  betrachtet  man  die  Nasenhöhlen  als  den  Anfang 
des  Respirationstractus^  welcher  demnach  in  der  Rachenhöhle  den 
Digestionstractus  kreuzt.  In  dieser  besteht  dann  noch  durch  die 
Eustachi'schen  Trompeten  eine  Verbindung  mit  den  Trommelhöhlen, 
so  dass  respiratorische  Druckschwankungen  sich  auch  in  letztere 
fortpflanzen  und  auf  das  Trommelfell  wirken  können. 

1  YgL  Henle,  Eingeweidelehre.  S.  281  ff.,  wo  auch  die  Literatur  über  die  Frage 
zusammengestellt  ist. 
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Die  Nasenlöcher  als  Eingangsöffhangen  des  Respirationstraetos 
können  durch  Muskeln  erweitert  werden;  solche  Erweiterung  kommt 
bei  manchen  Thieren  (z.  B.  Kaninchen)  als  regelmässige  Begleiterschei- 
nung der  Athembewegungen  vor,  ist  aber  beim  Menschen  nur  aus- 
nahmsweise bei  forcirter  Athmung  vorhanden.  Die  grösste  Enge  des 
Respirationstractus  liegt  an  der  Eingangsstelle  vom  Rachenraum  in 
den  Kehlkopf.  Hier  haben  wir  zu  unterscheiden  die  oberen  mid 
die  unteren  Plicae  thjreo-arytenoideae.  Letztere  lassen,  indem  sie 
weiter  nach  innen  reichen,  nur  eine  schmale  mediane  Spalte,  die 
Glottis,  zwischen  sich,  an  welcher  wir  einen  vordem  engem  mid 
einen  hintern  weitem  Abschnitt  unterscheiden  können.  Der  vordere 
Abschnitt,  welcher  von  den  freien  Rändern  der  Falten  (den  Stimm- 
bändern) begrenzt  wird,  kann  geschlossen  sein,  während  der  hintere 
in  Gestalt  eines  Dreiecks  mit  nach  vom  gerichteter  Spitze  offen 
bleibt  und  dem  Respirationsstrom  freien  Durchtritt  gestattet.  Man 
bezeichnet  daher  diesen  hintern  Theil,  welcher  durch  den  Theil  der 
Falten,  in  denen  die  Cartilagines  arytenoideae  eingeschlossen  sind, 
gebildet  wird,  als  Glottis  respiratoria,  den  vorderen  Theil  als  Glottis 
vocalis.  In  der  Regel  aber  geht  der  Luftstrom  durch  die  ganze 
Spalte,  indem  die  Falten  in  der  Ruhestellung  eine  schräge  Lage  mit 
einer  oberen  lateralen  und  einer  unteren  medialen  Fläche  einnehmen, 
wodurch  sie  ein  wenig  von  einander  entfernt  sind.  Werden  die  Car- 
tilagines arytenoideae  einander  genähert,  so  schliesst  sich  die  Glottis 
in  der  Mittellinie  und  der  Lungenbinnenraum  ist  ganz  von  der  Rachen- 
höhle abgeschlossen,  wie  es  z.  B.  geschieht,  um  fremden  Körpern  den 
Eintritt  in  die  Trachea  zu  verwehren.  Dieser  Abschluss  kann  noch 
gesichert  werden  durch  üeberlagerung  der  Epiglottis  über  den  KeW- 
kopfseingang,  wie  sie  z.  B.  beim  Hinübergleiten  eines  Bissens  aus  der 
Mund-  in  die  Rachenhöhle  stattfindet. 

Die  Bewegungen  der  Stimmbänder  und  des  ganzen  Kehlkopfs, 
soweit  sie  nicht  zur  Stimmbildung  sondern  zum  Athmungsmechanis- 
mus  in  Beziehung  stehen,  werden  später  besprochen  werden.  Auch 
die  Trachea  kann  Bewegungen  vollführen,  namentlich  ist  sie  durch 
eine  Schicht  glatter  Muskelfasern  einer  Verkürzung  fähig,  während 
die  zwischen  den  Enden  der  unvollkommenen  Knorpelringe  befind- 
lichen transversalen  Muskelfasern  kaum  eine  andere  Wirkung  haben 
können,  als  die  fedemden  Knorpel  etwas  anzuspannen  und  dadurch 
das  Lumen  der  Trachea  um  ein  geringes  zu  vermindern.^ 

1  L.ScHEÖTTEB(WienerSitzg8ber.Math.-naturw.Kl.(3),  LXVI.  251) hat  mittels 
des  Kehlkopfspiegels  stossweise  Bewegungen  an  der  Bifurcationsstelle  der  Trachea 
gesehen,  welche  jedoch  von  dem  Herzen  and  den  grossen  Gefässen  mitgetheiit  sind. 
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YII.  Die  LnngenelastieitBt. 

Ans  der  voraasgeschickten  kurzen  Beschreibang  des  Thorax  and 
seines  Inhalts  ersehen  wir,  dass  der  Thoraxranm  von  seinem  Inhalt, 
den  Lnngen  und  den  Gebilden  des  Mediastinalraumes  nicht  yoII- 
kommen  ausgefüllt  wird.  Denn  die  Pleura  costalis  und  Pleura  dia- 
phragmatica  sind,  wie  wir  gesehen  haben,  an  dem  ganzen  untern 
Umfang  des  Thorax  bis  zu  einer  gewissen  Höhe  in  unmittelbarer 
fierflhrung,  hinten  in  grösserer  Ausdehnung  als  vorn;  und  dasselbe 
findet,  wenngleich  in  viel  geringerem  Maasse  an  den  vordem  oder 
ionem  Rändern  der  Lungen  mit  der  Pleura  costalis  und  Pleura  media- 
Btinalis  statt.  Soweit  aber  der  übrig  bleibende  Raum  des  Thorax 
oder  der  beiden  Pleurahöhlen  von  den  Lungen  eingenommen  wird, 
entspricht  er  nicht  etwa  der  natürlichen  Grösse  der  Lungen,  sondern 
ist  grösser  als  diese,  wie  daraus  hervorgeht,  dass  unmittelbar  nach 
Eröffnung  der  Pleurahöhlen,  auch  an  der  Leiche,  die  Lungen  sich 
zusammenziehen  und  nicht  mehr  den  Thoraxraum  ausfüllen.  Daraus 
folgt,  dass  die  Lungen  über  ihr  normales  Maass  ausgedehnt  sind  und 
nur  durch  den  auf  ihrer  Innenfläche  von  der  Trachea  und  den 
Bronchen  her  wirkenden  Luftdruck  an  der  Thoraxwand  festgehalten 
werden. 

Dass  das  Gewebe  der  Lungen  einen  hohen  Grad  von  Elasticität 
besitzen  muss,  geht  aus  seiner  Structur  hervor.  Wenn  aber,  wie 
dieser  Versuch  beweist,  die  Ausdehnung,  welche  die  Lungen  im 
Thorax  haben,  nicht  ihrer  Gleichgewichtslage  entspricht,  sondern 
dem  Zustande  einer  gewissen  Dehnung  über  ihr  normales  Maass,  so 
muss  die  Elasticität  der  Lungen  stets  eine  Verkleinerung  ihres  Volums 
anstreben,  und  wenn  diese  Kraft  nicht  ausreicht,  eine  Entfernung  der 
Pleura  pulmonalis  von  der  Pleura  parietalis  zu  bewirken,  so  kann 
dies  offenbar  nur  davon  herrühren,  dass  die  elastische  Spannung  des 
Lungengewebes  geringer  ist  als  der  Luftdruck,  welcher  auf  die 
Binnenfläche  der  Lunge  mit  einem  Druck  von  760  Mm.  Hg  oder 
von  etwas  über  1  Kg.  auf  den  Quadratcentimeter  wirkt.  Da  aber 
auf  die  Aussenfläche  des  Thorax  dieser  Luftdruck  auch  wirkt,  so 
ist  klar,  dass  an  allen  Stellen,  wo  die  Thoraxwand  nachgeben  kann, 
der  äussere  Luftdruck  mit  einer  der  Lungenelasticität  entsprechenden 
Kraft  wirkend,  eine  Verkleinerung  des  Thoraxraumes  durch  Ein- 
drücken der  Thoraxwand  herbeiführen  muss. 

Solche  nachgiebige  Stellen  sind  aber:  1)  die  Zwischenrippen- 
räume, welche  nur  durch  Weichtheile  geschlossen  sind;  2)  die  obere 
Apertur  des  Thorax  zwischen  dem  Stemum,   den  Schlüsselbeinen 
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bezw.  ersten  Rippen  und  der  Wirbelsäule ;  3)  das  Zwerchfell ;  4)  die 
Verbindungen  des  Thoraxraumes  mit  den  ausserhalb  desselben  g^ 
legenen  Körpertheilen  durch  Blutgefässe.  Die  Trachea,  welche  darek 
die  obere  Thoraxapertur  hindurch  zieht,  ist  durch  ihre  Knorpel  vor 
der  Zusammendrückung  durch  den  äusseren  Luftdruck  geschätzt 

Auf  alle  diese  Theile  wirkt  nun  in  der  That  der  Luftdruck  in 
dieser  Weise.  Die  Weichtheile  der  Zwischenrippenräume  und  der 
oberen  Thoraxapertur  werden  etwas  nach  innen  eingedrückt,  soweit 
bis  die  Spannung  derselben  dem  Druck  das  Gleichgewicht  hUt. 
Wegen  der  Kürze  der  betreffenden  weichen  Gebilde,  namentlich  in 
den  Intercostalräumen  kann  das  Eindrücken  nicht  sehr  erheblieh 
sein;  doch  sieht  man  es  deutlich  bei  magern  Personen.  Anden 
jedoch  beim  Zwerchfell.  Dieses  dünne,  platte  Gebilde  von  sehr  er- 
heblicher Oberflächenausdehnung  mit  seinen  langen  und  deshalb  einer 
erheblichen  Dehnung  fähigen  Muskelfasern  bildet  den  nachgiebigsten 
Theil  der  Thoraxwandungen.  Und  obgleich  die  untere  Fläche  des 
Zwerchfells  nicht  unmittelbar  blosliegt,  sondern  nur  durch  die  Banch- 
decken  und  die  Baucheingeweide  hindurch  dem  Luftdruck  zugänglieh 
ist,  so  sind  doch  erstere  so  beweglich  und  letztere  vermöge  ihrer 
Verschiebbarkeit  und  ihrer  Anftlllung  mit  Luft  und  ganz-  oder  halb- 
flüssigen Massen  ungefähr  wie  eine  mit  Flüssigkeit  geftlllte  Blase 
anzusehen ,  durch  welche  hindurch  der  Luftdruck  gleichmässig  auf 
die  untere  Fläche  des  Zwerchfells  übertragen  wird.  Indem  also  auf 
diese  untere  Fläche  der  Luftdruck,  auf  seine  obere  aber  der  Luft- 
druck minus  der  Elasticität  der  Lungen  wirkt,  muss  das  Zwerchfell 
nach  oben  steigen  und  müssen  die  Lungen  sich  zusammenziehen,  bis 
die  dem  schliesslichen  Volum  der  Lungen  entsprechende  Zugkraft 
derselben  gleich  ist  der  Spannung  der  Zwerchfellfasem.  Die  letzteren 
befinden  sich  also  in  denselben  Verhältnissen  wie  die  Fasern  eines 
durch  ein  Gewicht  gedehnten  Muskels.  Nur  dass  im  letzteren  Falle 
die  Muskelfasern  geradlinig  gestreckt  sein  werden,  während  in  unsenn 
Falle  ein  Theil  der  Faserlänge  durch  den  Luftdruck  gegen  die  Seiten- 
wände des  Brustkorbs  gedrängt  und  dadurch  eine  fast  rechtwinklige 
Krümmung  dieses  Theils  gegen  den  mittleren,  hauptsächlich  durch 
das  Centrum  tendineum  gebildeten  und  nahezu  horizontal  stehenden 
Theil  herbeigeftlhrt  wird,  lieber  die  aus  diesen  Verhältnissen  sich 
ergebenden  Grenzen  der  Lungenausdehnung  in  gesunden  und  kranken 
Zuständen  erlangt  man  durch  die  Percussion  Aufschluss.* 

t  Vgl.  die  Handb.  der  Pathologie  und  Therapie  und  über  Diagnostik,  femer:  A. 
YAN  Eleffenb,  Akademisch  Proefschrift  over  de  beuedenste  Grens  der  Longen.  Gro- 
ningen 1867. 
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Wären  die  Seitenwandunges  des  Thorax  ganz  unbeweglich,  so 
könnten  die  eben  besprochenen  Verhältnisse  nur  auf  die  Stellung  des 
Zwerchfells  von  Einflnss  sein.  Aber  da  die  Rippen,  wenngleich  in 
viel  geringerem  Grade  als  das  Zwerchfell,  auch  beweglich  sind,  so 
wird  auch  auf  diese  der  Luftdruck  einwirken  und  ihnen  eine  Stellung 
zuweisen,  bei  welcher  der  äussere  Luftdruck  und  der  Zug  der  Lun- 
genelastioität  nebst  der  Elasticität  und  der  Schwere  des  Brustkorbs 
einander  gerade  das  Gleichgewicht  halten  oder  mit  anderen  Worten 
eine.  Stellung,  bei  welcher  die  algebraische  Summe  aller  auf  die 
Thoraxwandung  wirkenden  Kräfte  =  Null  ist.  Diese  Stellung  der 
Thoraxwandungen  wollen  wir  die  Normahtellung  nennen.  Es  ist  die- 
jenige, welche  wir  an  der  Leiche  nach  Lösung  der  Todtenstarre  fin- 
den, so  lange  noch  nicht  Aenderungen  in  den  Elasticitätsverhält- 
nissen  der  Gewebe  durch  postnoortale  Veränderungen  derselben  ein- 
getreten sipd. 

Till.  Die  Athembewegungen.   Inspiration  und  Exspiration. 

Wenn  wir  von  der  eben  definirten  Normalstellung  ausgehen,  so 
mnss  offenbar  jede  Kraft,  welche  im  Stande  ist,  eine  Aenderung  in 
dem  Gleichgewicht  zwischen  der  Lungenelasticität  und  der  Spannung 
der  Gebilde,  aus  denen  die  Thoraxwandungen  bestehen,  herbeizu- 
führen, eine  Bewegung  in  dem  einen  oder  dem  andern  Sinne  veran- 
lassen. Sehen  wir  vorläufig  davon  ab,  ob  eine  selbständige  Aende- 
rung der  Lungenelasticität  möglich  ist,  so  muss  jede  Kraft,  welche 
den  Thorax  erweitert,  zur  Folge  haben,  dass  der  äussere  Luftdruck, 
durch  die  Trachea  und  die  Bronchien  auf  die  Binnenfläche  der  Lungen 
wirkend,  auch  diese  ausdehnt,  so  dass  ihre  Oberfläche,  der  Innen- 
fläche des  Thorax  folgend,  die  Erweiterung  mitmacht.  Eine  solche. 
Bewegung,  welches  auch  die  Kräfte  sein  mögen,  die  sie  veranlassen, 
muss  also  zur  Folge  haben,  dass  Luft  durch  die  Trachea  in  die 
Lunge  einströmt.  Wir  nennen  das  eine  Inspiration  oder  Einathmung. 
Ebenso  muss  jede  Kraft,  welche  den  Thorax  verengert,  die  Folge 
haben,  dass  auch  die  Lunge  kleiner  wird,  und  dass  Luft  aus  der 
Lunge  durch  die  Trachea  entweicht.  Wir  nennen  das  eine  Exspira- 
tion  oder  Ausathmung.  i  Durch  einen  regelmässigen  Wechsel  zwischen 
Ein-  und  Ausathmung  kommt  die  regelmässige  Athmung  zu  Stande. 

Wird  der  Thorax  aus  seiner  Normalstellung  erweitert,  so  müssen 
die  Elasticität  der  Lunge  und  die  Widerstände  der  Thoraxwandungen 
selbst  überwunden  werden.  Ein  solche  Erweiterung  kann  also  nur 
durch  active  Muskelkräfte  herbeigeftlhrt  werden.   Hören  diese  Kräfte 
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auf,  so  müssen  die  Elasticität  der  Lungen  und  jene  Widerstände  den 
Thorax  von  selbst  wieder  in  seine  Normalstellung  zurückfahren,  er 
muss  sich  also  wieder  verengern.  Da  nun  aber  hierdurch  wieder 
Luft  aus  der  Lunge  ausgetrieben  wird,  so  haben  wir  in  dem  be- 
schriebenen Vorgang  eine  Inspiration  und  eine  darauf  folgende  £ä- 
spiration^  von  denen  die  erstere  durch  active  Muskelkräfte,  die  letz- 
tere nur  allein  durch  die  Rückkehr  in  die  Normalstellung  zu  Stande 
gekommen  ist.  Ganz  ähnlich  ist  es,  wenn  eine  Verkleinerung  des 
Thorax  durch  aktive  Muskelkräfte  erfolgt;  sobald  diese  nachlassen, 
muss  der  Thorax  wieder  in  seine  Normalstellung  zurückkehren.  Es 
wird  also  in  diesem  Falle  zuerst  eine  Exspiration  und  dann  eine 
Inspiration  erfolgen,  von  denen  die  erstere  durch  active  Muskelkräfte, 
die  zweite  nur  allein  durch  den  Nachlass  der  ersteren  erfolgt  Also 
sehen  wir,  dass  sowohl  die  Inspiration  wie  die  Exspiration  entweder 
durch  aktive  Muskelkräfte  oder  ohne  diese  (rein  passiv)  erfolgen 
kann,  und  dass  ferner  weder  Inspiration  noch  Exspiration  allein  auf- 
treten, sondern  immer  die  eine  nach  der  andern,  ausgenommen  den 
Fall,  dass  die  Muskeln,  welche  den  Thorax  erweitert  oder  verengert 
haben,  ihn  in  diesen  Stellungen  durch  dauernde  (tetanische)  Con- 
traction  festhalten. 


IX.  Inspiratorische  Wirkung  des  Zwerchfells. 

Unter  den  vielen  Muskeln,  welche  eine  Erweiterung  des  Thorax 
bewirken  können,  nimmt  das  Zwerchfell  die  erste  Stelle  ein.  Seine 
Wirkungsweise  ist  auch  leicht  zu  verstehen,  denn  sie  ergibt  sich  ans 
dem  über  die  Lage  des  Zwerchfells  und  die  Elasticität  der  Langen 
Gesagten  ganz  von  selbst.  Verkürzen  sich  die  Muskelfasern  des 
Zwerchfells,  so  müssen  sie  vor  allen  Dingen  dahin  streben,  sich  ge- 
rade zu  strecken.  Wir  können  die  sämmtlichen  Ursprungsstellen  an 
der  ganzen  Peripherie  des  Thorax  als  nahezu  unbeweglich  ansehen; 
ebenso  ist  das  Centrum  tendineum  verhältnissmässig  schwer  beweg- 
lich, da  es  durch  die  Anheftung  am  Mediastinum  festgehalten  und 
durch  die  Baucheinge  weide,  auf  denen  es  liegt,  namentlich  durch 
Leber  und  Magen  gestützt  wird.  Bei  der  Verkürzung  der  Muskel- 
fasern wird  daher  das  Gentrum  tendineum  verhältnissmässig  wenig 
nach  abwärts  bewegt,  dagegen  strecken  sich  die  gekrümmten  Fasern 
und  es  entsteht  so  rings  um  den  unteren  Thoraxumfang  ein  keilför- 
miger Baum  mit  nach  unten  gerichteter  Schneide,  wie  dies  Fig.  3 
zeigt.  Der  Gonstruction  ist  der  in  Fig.  1  dargestellte  Sagittalschnitt 
zu  Grunde  gelegt.   Die  gestrichelte  Curve  zeigt  die  Lage  des  Zwerch- 
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felis  bei  massiger,  die  panktirte  Carve  die  bei  starker  Contraction. 
Die  Figaren  sind  von  mir  nach  Analogie  dessen,  was  man  an  Thie- 
ren  beobachtet,  entworfen.  Denn  eine  direete  Beobachtung  des 
Zwerchfells  ist  ja  am  Menschen  unmöglich;  aber  es  ist  kein  Zweifel, 
dass  die  Bewegung  bei  diesem 
genau  ebenso  erfolgt  wie  bei  ir- 
gend einem  anderen  Säugethier, 
da  die  anatomischen  und  phy- 
sikalischen Verhältnisse  absolut 
gleich  sind.  In  dem  Momente,  wo 
in  den  Muskelfasern  des  Zwerch- 
fells das  Contractionsbestreben  be- 
ginnt, ist  das  S.  176  geschilderte 
Gleichgewicht  zwischen  der  Lun- 
genelasticität  und  der  Dehnung 
der  Zwerchfellsmuskelfasem  nicht 
mehr  vorhanden.  Letztere  gewin- 
nen das  Uebergewicht;  in  Folge 
dessen  muss  der  äussere  Luftdruck, 
welcher  auf  die  Binnenfläche  der 
Lunge  wirkt,  diese  ausdehnen  und 
die  Lunge  muss  den  Raum,  wel- 
cher durch  die  Abwärtsbewegung 
des  Zwerchfells  frei  wird,  ausfüllen. 

Die  Vergrösserung  des  Thoraxraumes  durch  die  Zwerchfellcon- 
traction  findet  also  in  der  Richtung  nach  unten  statt,  während  die 
anderen  Dimensionen  des  Thorax  ungeändert  bleiben.  Ja  bei  sehr 
starken  Zwerchfellscontractionen  kommt  sogar,  da  die  Rippenursprttnge 
des  Zwerchfells  und  der  Schwertfortsatz  etwas  nachgeben,  eine 
Verengerung  des  Thorax  an  seinem  unteren  Umfange  zu  Stande, 
welche  aber  auf  das  Volum  des  Thorax  einen  sehr  geringen  Ein- 
floss  hat.  Es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  diese  Einziehung  der 
Rippen  erheblicher  sein  würde,  wenn  nicht  die  durch  das  Zwerch- 
fell nach  abwärts  gedrängten  Baucheingeweide,  indem  sie  nach  vom 
und  den  Seiten  ausweichen  (da  hinten  die  Wirbelsäule  als  unnach- 
giebig anzusehen  ist),  eine  stärkere  Spannung  der  Bauchdecken  be- 
wirken und  dadurch  einen  Widerstand  erzeugen  würden,  welcher 
eine  erhebliche  Verengerung  der  Bauchhöhle  verhindert. 

Dementsprechend  sah  Duchenne  ^  bei  der  künstlich  durch  elek- 


Flg«  8«    Siellnag  des  Zwerchfells  bei  verscliie- 
denes  Qnden  der  ContractioB. 


1  DucHBNNE,  Mouvements  de  la  respiration.  Paris  1866. 
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trische  Reizung  der  Phrenici  bewirkten  Zwerchfellscontraction  die 
unteren  Rippen  nach  aussen  (und  etwas  nach  oben)  gehen,  solange 
die  Bauchhöhle  uneröffnet  war.  Wurde  aber  letztere  eröffnet  und 
die  Baucheingeweide  entfernt,  so  hatte  die  Zwerchfellzusammen- 
ziehung im  Gegentheil  eine  Einziehung  der  unteren  Rippen  zur  Folge. 
Doch  kommt  diese  auch  ohne  Eröffnung  der  Bauchhöhle  bei  den 
stärksten  Zwerchfellcontractionen  vor,  wie  ich  häufig  bei  Kaninchen 
gesehen  habe  und  wie  auch  beim  Menschen  beobachtet  worden  ist 

Indem  nun  die  Lungen  in  jenen  am  unteren  Ende  des  Thorax 
entstehenden  Raum  hineingedrängt  werden,  erleiden  sie  eine  Ver- 
längerung, denn  die  Lungenspitze  bleibt  ja  durch  diese  Zwerchfells- 
Wirkung  ganz  unbertthrt.  Der  scharfe  Lungenrand  rückt  auf  dem 
ganzen  unteren  Thoraxumfang  nach  unten.  Man  kann  dies  an  Thie- 
ren  direct  beobachten,  entweder  indem  man  die  Bauchhöhle  eröffnet, 
die  Baucheingeweide  bei  Seite  und  etwas  nach  unten  verschiebt  und 
das  Zwerchfell  von  unten  her  beobachtet;  man  sieht  dann  durch 
das  dünne  und  darum  durchscheinende  Zwerchfell  hindurch  den 
scharfen  Lungenrand  und  seine  Bewegung.  Oder  aber  man  entfernt 
die  Hautdecken  und  die  Muskeln,  welche  den  Thorax  von  aussen 
bedecken,  und  löst  dann  in  einem  der  unteren  IntercostalriUime, 
welche  dem  Lungenrand  entsprechen,  auch  die  Intercostalmuskefai 
vorsichtig  ab,  bis  man  durch  die  Pleura  costalis  hindurch  den  Lun- 
genrand  beobachten  kann.  Beim  Menschen  kann  man  die  Abwärte- 
schiebung  des  unteren  Lungenrandes  nicht  sehen,  wohl  aber  dnrch 
akustische  Phänomene  (Auscultation  und  Percussion)  nachweisen. 

Legt  man  ein  solches  Pleurafenster  in  einem  höheren  Intercostal- 
räum  an,  so  dass  man  nicht  den  Lungenrand,  sondern  einen  Theil 
der  Lungenoberfläche  zur  Ansicht  bekommt,  so  sieht  man  gleichfalls 
die  Bewegungen  der  Lunge;  man  erkennt  sie  leicht  durch  die  Pig- 
mentflecke der  Oberfläche.  Bei  jeder  Zwerchfellscontraction  rückt 
ein  solcher  Fleck,  der  gerade  im  Gesichtsfelde  liegt,  nach  abwärts 
und  kehrt  nach  dem  Aufhören  der  Zwerchfellswirkung  wieder  in 
seine  Lage  zurück.  Aber  der  Grad  dieser  Verschiebung  ist  um  so 
geringer,  je  höher  der  beobachtete  Punkt  der  Lungenoberfläche  liegt 
Die .  Erklärung  dieser  Thatsache  ist  leicht,  wenn  man  bedenkt,  dass 
die  Lunge  wie  ein  elastischer  Körper  sich  verhält,  dessen  höchste 
Stelle  unbewegt  bleibt,  während  die  Kraft,  welche  ihn  ausdehnt,  an 
seinem  unteren  Ende  wirkt.  Ein  an  einem  Ende  festgehaltener, 
durch  einen  Zug  am  anderen  Ende  ausgedehnter  Kautschukstreif 
würde  sich  geradeso  verhalten.  Trotz  dieser  Verschiedenheit  in 
dem  Grade  der  äusseren  Verschiebung  ist  doch  die  Ausdehnung, 
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welche  jedes  Element  des  elastischen  Körpers  erfährt^  die  gleiche. 
Und  80  mttssen  wir  auch  annehmen,  dass  der  Rauminhalt  jedes  Al- 
yeolarraams  nm  einen  gleichen  Brnchtheil  vergrOssert  wird,  wenn- 
gleich die  BaumvergrOsserang  nur  am  unteren  Ende  der  Lunge  Platz 
greift.  Die  akustischen  Begleiterscheinungen  der  Athembewegungen 
(Athmungsgeräusche),  welche  an  dem  ganzen  Lungengebiet  hörbar 
Bind,  beweisen  dies  auch.^ 


X.  Mechanik  der  Blppenbewegnngen. 

Da  jede  Rippe  an  zwei  Stellen  mit  den  WirbelkOrpern  (bezw. 
den  Querfortsätzen)  in  Gelenkverbindung  ist,  so  kann  eine  merkliche 
Bewegung  einer  Rippe  nur  um  eine  Axe  erfolgen,  welche  durch  die 
Krttmmungsmittelpunkte  dieser  beiden  Gelenkflächen  geht,  d.  h.  um 
eine  Linie,  welche  nahezu  mit  der  Axe  des  Rippenhalses  zusammen- 
fällt Wären  die  Rippen  gerade,  so  würden  sie  sich  also  nur  um 
ihre  eigenen  Axen  drehen  können.  Da  aber  alle  Rippen,  wenngleich 
in  verschiedenen  Graden,  gekrümmt  sind,  so  wird  bei  Drehung  des 
Rippenhalses  um  seine  Axe  jeder  Punkt  des  Rippenkörpers  einen 
Kreisbogen  beschreiben,  dessen  Mittelpunkt  im  Fusspunkt  eines  von 
dem  betreffenden  Punkte  auf  die  Drehungsaxe  (oder  ihre  Verlänge- 
nmg)  gefällten  Lothes  liegt. 

Betrachtet  man  den  Brustkorb  von  der  Seite  (im  Profil),  so  sieht 
man,  dass  alle  Rippen  nach  abwärts  geneigt  sind.  An  der  ersten 
Rippe  setzt  sich  diese  Neigung  vollständig,  an  der  2.  fast  vollständig 
bis  zum  Stemum  fort,  an  den  folgenden  bis  zur  10.  geht  sie  an  der 
Vorderfläche  des  Thorax  wieder  in  eine,  den  Rippenknorpeln  ange- 
hörige  Aufwärtssteigung  über.  Die  Neigung  der  Rippen  ist,  wie 
man  an  Fig.  4  sieht,  bei  der  ersten^ Rippe  am  stärksten,  bei  der 
zweiten  am  geringsten  und  nimmt  von  dieser  bis  zur  zwölften  all- 
mählich zu,  so  dass  die  zwölfte  Rippe  wieder  ungefähr  dieselbe 
Neigung  hat  wie  die  erste. 

Aus  dieser  geneigten  Lage  der  Rippen  folgt  unmittelbar,  dass 
jeder  Punkt  des  Rippenkörpers  bei  einer  Hebung  der  Rippe  sich  in 
horizontaler  Richtung  von  der  Wirbelsäule  entfernen,  bei  der  Senkung 
dagegen  sich  der  Wirbelsäule  nähern  muss.  Weil  aber  die  Drehungs- 
axe der  Kippe  eine  Richtung  von  vom  und  innen  nach  aussen  und 
hinten  und  zugleich  von  innen  und  oben  nach  aussen  und  unten  hat, 
so  liegen  die  Drehungsebenen  nicht  vertical,  sondern  sind  von  unten, 

1  Vgl.  a.  Stken,  AUg.  Wiener  med.  Zeit.  1873.  No.  10. 
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innen  und  vorn  nach  oben^  aussen  and  hinten  gerichtet,  and  daraus 
folgt,  dass  die  seitlichen  Pankte  der  Bippen  bei  der  Hebung  der- 
selben zugleich  nach  aussen  und  bei  der  Senkung  derselben  zogleich 
nach  innen  rttcken  müssen.    Alles  dies  zusammengenommen  ergibt 

also,  dass  jede  Rippen- 
hebung mit  einer  Ver- 
grösserung  der  Thorai- 
durchmesser  in  der  Rich- 
tung von  vom  nach  hinten 
und  von  rechts  nach 
links,  also  mit  einer  Er- 
weiterung des  Thorax, 
jede  Senkung  der  Rip- 
pen aber  mit  einer  Ver- 
minderung jener  Durch- 
messer, also  mit  einer 
Verengerung  des  Thorax 
verbunden  sein  muss. 
Mit  anderen  Worten: 
Jede  Rippenhebung  be- 
wirkt eine  Insph'ation, 
jede  Rippensenkung  be- 
wirkt eine  Exspiration, 
Der  Grad  der  Ausdeh- 
nung oder  Verengerung, 
welche  der  Thorax  bei 
gleicher  Drehung  der 
Rippen  erfährt,  ist  nicht 
in  allen  Höhen  derselbe, 
da  hierauf  die  Länge 
und  Neigung  der  Rippen 
und  die  Stellung  der 
Drehungsaxe  Einfloss 
haben,  welche  Momente 
An  einer  späteren  Stelle  wird 


Flg  4.    Ansiclit  des  Brustkorbes  ron  der  Seite.    N&ch  Ubitl«. 


alle  von  Rippe  zu  Rippe  wechseln, 
dies  noch  weiter  zu  besprechen  sein. 

Bei  dieser  Betrachtung  der  Rippenbewegung  wurde  jede  Rippe 
als  selbstständig  und  ihre  Bewegung  nur  als  abhängig  von  der  Lage 
ihrer  Drehungsaxe  an  der  Wirbelsäule  angesehen.  Nun  hängen  aber 
alle  Rippen  untereinander  (abgesehen  von  den  zwei  letzten,  welche 
auf  die  Gestalt  des  Thorax  nur  geringen  Einfluss  haben)  und  mit 
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dem  Stemnm  zusammen  und  ihre  Bewegungen  sind  daher,  soweit 
nicht  die  Rippenknorpel  nachgeben  können,  gegenseitig  von  einander 
abhängig.    Wenn  die  vorderen  Enden  der  Rippen  der  Wirbelsäule 
genähert  oder  von  ihr  entfernt  werden,  so  muss  das  Sternum  an 
dieser  Bewegung  theilnehmen,  und  wenn  der  Grad  der  Entfernung 
oder  Annäherung  bei  den  einzelnen  Rippen  ungleich  ist,  so  kann 
das  nur  geschehen,  wenn  zugleich  das  Sternum  um  eine  horizontale 
(auf  seiner  Längsaxe  senkrecht  stehende)  Linie  gedreht  oder  seine 
einzelnen  Theile  gegen  einander  geknickt  werden,   oder  wenn  die 
Rippenknorpel  eine  Drehung  erfahren.    Nun  besteht  zwar  das  Ster- 
num ursprünglich  aus  sechs  nur  durch  Knorpel  verbundenen,  also 
etwas  gegen  einander  beweglichen  Stücken,  welche  durch  Zwischen- 
knorpel verbunden  sind;  von  diesen  erhalten  sich  im  Erwachsenen 
aber  nur  zwei:  die  den  Insertionen  des  zweiten  Rippenpaares  ent- 
sprechende Synchondrose  zwischen  Manubrium  und  Corpus  und  die 
den  Insertionen  des  siebenten  Rippenpaares  entsprechende  zwischen 
Corpus  und  Processus  ensiformis.   Die  erste  Rippe  ist  mit  dem  Corpus 
durch   einen  festen  Zwischenknorpel  verbunden;   die  Knorpel   der 
zweiten  bis  siebenten  Rippe  bilden  mit  Gruben  an  den  Seitenflächen 
des  Sternums  wahre  Gelenke ;  und  die  Knorpel  der  achten  bis  zehnten 
Rippe  sind  untereinander  auch  durch  Gelenke  verbunden.     Wenn 
nun  auch  diese  Verbindungen .  bis  zu  einem  gewissen  Grade  nach- 
geben können,  so  muss  doch  ein  so  complicirtes  Gerüst  in  seinen 
Bewegungen  sehr  beschränkt  sein  und  eine  feste  Gleichgewichtslage 
haben,   in  welche  es,  wenn  durch  Kräfte  aus  derselben  gebracht, 
wieder  zurückfedert    Diese  Federkraft  des  Thoraxgerüstes  und  die 
Schwere  der  Thoraxwandungen  müssen  sich  zu  der  S.  175  flF.  erörterten 
Wirkung  der  Lungenelasticität  hinzuaddiren ,  um  den  schliesslichen 
Gleichgewichtszustand  herbeizuführen,  welchen  wir  als  Normalstel- 
lung des  Thorax  bezeichnet  haben.     Und  jede  Kraft,  welche  den 
Thorax  in  der  einen   oder  anderen  Richtung   aus   dieser  Normal- 
stellung herausführt,  muss  alle  diese  Widerstände  überwinden,  und 
sobald  die  Kraft  zu  wirken  aufhört,  muss  der  Thorax  wieder  von 
selbst  in  die  Normalstellung  zurückkehren. 

XI.  Muskeln,  welche  die  Rippen  lieben. 
(Inspiratorisehe  Muskeln.) 

Alle  Muskeln,  welche  auf  irgend  eine  Weise  die  Rippen  heben, 
sei  es  direct  oder  indirect,  müssen,  wie  wir  gesehen  haben,  inspira- 
torisch wirken.    Wir  können  unterscheiden  zwischen  Muskeln,  welche 
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unmittelbar  die  Rippen 


Flg.  b. 


Mm.  leratores  eoBtoniin  breres  et 
losgi.    Nieli  Hbnlb. 


heben  und  zwar  entweder  alle  oder  nur 
einzelne,  da  jede  Hebung  auch  nur 
einer  einzelnen  Rippe  auf  alle  wirkt, 
indem  sie  durch  die  Gewebe  der  In- 
tercostalräume  und  durch  das  Ster- 
num  zu  einem  bis  zu  einem  gewissen 
Grade  nur  als  Ganzes  zu  bewegenden 
Gerüst  zusammengefasst  sind;  und 
zwischen  solchen,  die  auf  das  Ster- 
num  und  die  Glavicula  wirken  und 
dadurch  mittelbar  die  Rippen  heben. 
Endlich  ist  zu  bemerken,  dass  die 
Streckung  der  Wirbelsäule  in  ihrem 
Brusttheil  die  einzelnen  Rippen  von 
einander  entfernt  und  dadurch  nicht 
nur  den  Brustraum  an  sich  geräumi- 
ger macht,  sondern  auch  die  Wirkung 
der  rippenhebenden  Muskeln  günsti- 
ger gestaltet. 

Von  den  Tuberositäten  des  ober- 
sten Hals-  und  der  elf  obersten  Brust- 
wirbel entspringen  kurze  dreiseitige 
Muskeln,  welche  sich  am  oberen  Band 
und  der  hinteren  Fläche  der  nächsten 
Rippe  ansetzen  (Mm.  levatores  casla- 
rum  breves  vgl.  Fig.  5).  An  den  un- 
teren Rippen  inseriren  sich  ausser- 
dem noch  andere,  welche,  eine  Rippe 
überspringend,  sich  erst  an  der  zweit- 
nächsten inseriren  {Mm.  levatores  co- 
starum  langi,  Fig.  5.  L.  c.  1.).  An  ihrer 
Function  als  Rippenheber  kann  nach 
ihrer  Anordnung  kein  Zweifel  be- 
stehen. Da  sie  sich  sehr  nahe  der 
Drehungsaxe  inseriren,  wirkt  ihr  Zug 
unter  ungünstigen  mechanischen  Ver- 
hältnissen, aber  eine  geringe  Hebung 
wird  am  vorderen  Rippenende  schon 
einen  beträchtlichen  Ausschlag  be- 
wirken. Dementsprechend  sind  ihre 
Fasern  sehr  kurz  und  ihre  Querschnitte 
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yerhältnisBinässig  gross.  !6iese  Mnekeln  sind  von  den  ttbrigen  Rttcken- 
muskeln  bedeckt  und  ihre  Wirkang  am  lebenden  Menschen  nicht  zu 
beobachten.  Beim  Kaninchen  haben  Traube^  und  ich^  ihre  Wir- 
kung als  Rippenheber  nach  Entfernung  aller  anderen  Muskeln  nach- 
weisen können. 

An  den  vorderen  Enden  der  beiden  obersten  Rippen  inseriren 
sich  die  Mm.  scaleni  und  zwar  der  anticus  ni^d  medius  an  der  ersten, 
der  posticus  an  der  zweiten  Rippe.  Sie  entspringen  von  den  Hals- 
wirbeln, und  da  diese  viel  weniger  beweglich  sind  als  die  Rip- 
pen, so  kann  die  rippenhebende  Wirkung  derselben  nicht  zweifel- 
haft sein.  Auch  fbhlt  man  das  Anspannen  dieser  Muskeln  deutlich 
während  der  Inspiration,  namentlich  bei  mageren  Menschen,  wenn 
man  die  Finger  auf  die  Supraclaviculargegend  anlegt.  Bei  Thieren 
kann  man  die  Gontraction  derselben  leicht  sehen,  wenn  man  sie 
bioslegt,  und  noch  besser,  wenn  man  eine  oder  mehrere  ihrer  Zacken 
von  der  Rippeninsertion  abtrennt.  Indem  sie  die  beiden  obersten 
Rippen  heben,  müssen  die  übrigen  aus  den  angeführten  Gründen  die 
Bewegung  mitmachen. 

Die  Mm.  stemocleidomastoidei  wirken  als  Inspiratoren,  wenn  der 
Kopf  durch  die  Nackenmuskeln  nach  hinten  fixirt  und  dadurch  ihre 
oberen  Insertionsstellen  festgestellt  werden.  Indem  sie  das  Sternum 
heben,  müssen  alle  Rippen  der  Bewegung  folgen,  und  es  kann  durch 
diese  Muskeln  eine  recht  erhebliche  Erweiterung  des  Thorax  bewirkt 
werden.  Ihre  Thätigkeit  kann  am  lebenden  Menschen  sehr  leicht 
gefühlt  und  gesehen  werden,  erfolgt  aber  nur  bei  forcirter  Athmung. 

Der  M,  pectoralis  minor  entspringt  vom  Proc.  coracoides  des 
Schulterblattes  und  inserirt  sich  an  den  vorderen  Enden  der  Knochen 
der  dritten  bis  fünften,  zuweilen  auch  der  zweiten  oder  der  sechsten 
Rippe.  Bei  der  leichten  Beweglichkeit  des  Schulterblattes  ist  eine 
Wirkung  auf  die  Rippen  seitens  dieses  Muskels  natürlich  nur  mög- 
lich, wenn  das  Schulterblatt  anderweitig  gut  fixirt  ist;  doch  kann 
sie  unter  diesen  Umständen  in  sehr  wirksamer  Weise  zu  Stande 
kommen.  Die  Beobachtung  am  Lebenden  ist  wegen  der  tiefen  Lage 
schwer. 

Für  diese  Fixation  des  Schulterblattes  spielt  neben  anderen 
Muskeln  jedenfalls  der  M,  serratus  anticus  eine  wesentliche  Rolle. 
Eine  unmittelbare  inspiratorische  Wirkung  aber  kann  ich  ihm  nicht 
zuerkennen. 

Der  M.  serratus  posticus  superior  entspringt  vom  Nackenbande, 

1  Tbaubb,  Beitr.  z.  exper.  Pathol.  u.  Physiol.  Heft  2.  S.  114. 

2  Rosenthal,  Die  Athembewegungen  u.  s.  w.  S.  178. 
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dem  siebenten  Hals-  und  den  zwei  oder  drei  obersten  Brustwirbeln 
und  inserirt  sich  an  der  zweiten  bis  fünften  (zuweilen  auch  sechsten) 
Rippe,  etwas  nach  aussen  vom  Winkel.  Seine  Anordnung  und  Wir- 
kungsweise ist  analog  der  der  Mm.  levatores  costamm. 

Der  M.  iliocostalis  cervicis  Henle  (M.  cerricalis  descendens  aut) 
entspringt  von  dem  vierten  bis  sechsten  Halswirbel  und  setzt  sich 
an  die  vierte  bis  neunte  Rippe  (einzelne  ttberspringend)  mit  vier 
oder  ftlnf  Zacken  lateralwärts  von  den  Rippenwinkeln.  Henle  be- 
schreibt ihn  als  einen  Theil  des  Sacrospinalis,  er  ist  aber  physio- 
logisch von  den  anderen  Theilen  desselben  zu  trennen,  da  er  seiner 
Anordnung  nach  unzweifelhaft  inspiratorisch  wirkt,  die  anderen  Theile 
aber  ebenso  unzweifelhaft  exspiratorisch.  Doch  ist  dies  nur  aus  der 
anatomischen  Anordnung  abgeleitet,  da  eine  Beobachtung  der  Wir- 
kung dieser  Muskeln  weder  vom  Menschen  noch  von  Thieren  vor- 
liegt.» 

XII.  Muskeln,  welche  die  Rippen  senken. 
(Exspiratorische  Muskeln.) 

Die  wichtigsten  und  wirksamsten  exspiratorischen  Muskeln  sind 
die  Muskeln  der  Bauchwand. 

Die  Mm.  recli  abdominis,  welche  zu  beiden  Seiten  der  Sym- 
physe von  den  Schambeinen  entspringen  und  sich  an  der  ftlnften  bis 
siebenten  Rippe  inseriren,  theils  am  Knochen,  'theils  an  den  Knor- 
peln, ziehen  nicht  nur  diese  drei  Rippen,  sondern  auch  die  tieferen, 
über  welche  sie  wegziehen  und  mit  denen  ihre  Scheiden  durch 
straffes  Bindegewebe  verbunden  sind,  und  somit  den  ganzen  Brust- 
korb nach  abwärts.  Ihre  Thätigkeit  kann  bei  mageren  Individuen 
durch  die  Bauchhaut  hindurch,  bei  Thieren  nach  Abpräparirung  der 
Bauchhaut  leicht  beobachtet  werden.  Zuweilen  kommt  noch  ein 
M.  pyramidalis  vor,  welcher  am  Becken  dicht  unterhalb  der  Sehne 
des  Rectus  entspringt  und  sich  in  der  Sehnenscheide  des  letzteren 
verliert.  Er  kann  die  Wirkung  desselben  unterstützen,  ist  aber  jeden- 
falls von  geringer  Bedeutung. 

Vom  Becken  und  von  der  gemeinsamen  Fascie  der  Bauchmus- 
keln steigt  der  M.  obliquus  abdomims  extemus  schräg  lateralwärts 
nach  oben  und  inserirt  sich  an  den  sieben  untersten  Rippen  (zu- 
weilen auch  noch  an  der  fünften),  welche  er  nach  abwärts  zieht 
Seine  Wirkung  ist  am  Menschen  nicht  direct  zu  beobachten;  bei 

1  Die  Versuche  von  Sibson  (Philos.  Transact.  1846)  scheinen  mir  nicht  ganz  be- 
weisend zu  sein. 
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Thieren  (Kaninchen  u.  a.)  sieht  man  sie  leicht,  wenn  man  den  Muskel 
bioslegt;  and  wenn  man  die  Fasern  von  ihrem  Ursprang  ablöst,  so 
sieht  man,  wie  sie  sich  bei  der  Exspiration  verkttrzen.^  Aach  der 
M.  obliquus  internus  kann,  da  er  vom  Becken  entspringt  nnd  sich 
an  die  drei  anteren  Rippen  ansetzt,  als  Rippensenker  wirken,  doch 
ist  die  Anordnung  seiner  Fasern  zn  diesem  Zweck  viel  angünstiger 
als  beim  Obliqnas  extemus.  Dies  gilt  noch  mehr  vom  M.  abdominü 
transversus^  bei  welchem  nar  die  obersten  von  den  Qnerfortsätzen 
der  Banchwirbel  medianwärts  and  aufwärts  ziehenden,  an  die  Knorpel 
der  sechs  anteren  Rippen  sich  ansetzenden  Fasern  eine  auch  nur  ge- 
ringe Wirkung  auf  die  Bewegung  der  Rippen  haben  können. 

Dahingegen  müssen  alle  diese  Muskeln  der  Bauchwand  in  an- 
derer Weise  auf  die  Athmung  einwirken.  Da  sie  alle  Theile  einer 
convexen  Fläche  darstellen  (auch  die  Mm.  recti  wegen  der  freilich 
nar  geringen  Krümmung  in  der  Richtung  von  oben  nach  unten),  so 
moss  die  Contraction  dieser  Muskeln  einen  Druck  in  der  Richtung 
normal  zu  jener  Fläche  auf  den  Inhalt  der  Bauchhöhle  ausüben. 
Dieser  Inhalt,  zum  grossen  Theil  aus  den  verschiebbaren,  mit  Luft 
und  Flüssigkeit  gefüllten  Därmen  bestehend,  hat  fast  die  Eigen- 
schaften einer  Flüssigkeit;  der  Druck  pflanzt  sich  in  ihm  nach  allen 
Richtungen  fort.  Nun  ist  der  Widerstand  der  hinteren  Wand  der 
Banchhöhle  sehr  bedeutend,  dagegen  der  der  oberen  und  theilweise 
auch  der  der  unteren  Wand  gering.  Das  Zwerchfell,  welches  die 
obere  Wand  bildet,  ist  am  nachgiebigsten.  Sobald  also  die  Bauch- 
muskeln sich  zusammenziehen,  werden  sie  die  Baucheingeweide  nach 
oben  drängen,  das  Zwerchfell  wird  sich  noch  stärker  kuppeiförmig  in 
den  Thoraxraum  hineinwölben  und  diesen  von  unten  her  verengem. 
Die  Bauchmuskeln  sind  also  in  ihrer  Gesammtheit  und  abgesehen 
von  ihrer  Fähigkeit,  die  Rippen  zu  senken,  wirksame  Exspirations- 
muskeln.  Wenn  aber  das  Zwerchfell  erst  contrahirt  und  dann  die 
in  die  Lunge  aufgenommene  Luft  durch  Verschluss  der  Stimmritze 
am  Entweichen  verhindert  wird,  dann  bietet  das  so  durch  die  Lun- 
genluft gestützte  Zwerchfell  einen  grösseren  Widerstand  und  eine 
Contraction  der  Bauchmuskeln  wirkt  nun  auf  den  Inhalt  der  Bauch- 
höhle nach  unten  zu,  d.  h.  in  das  kleine  Becken  drängend.  Ein  sol- 
ches Zusammenwirken  des  Zwerchfells  und  der  Bauchmuskeln  nennt 
man  die  Bauchpresse  \  es  hat  mit  den  Athembewegungen  nichts  zu 


1  RoBSNTHAL,  Athembewegungen.  S.  153  und  an  mehreren  anderen  Stellen.  — 
Der  Angabe  Ton  Bbau  u.  Maissiat  (Arch.  g^n.  de  m^.  UI.  p.  252),  dass  die  Mm.  recti 
beim  Hunde  selbst  bei  starker  Exspiration  sich  nicht  zusammenziehen,  muss  ich  nach 
meinen  Beobachtungen  widersprechen. 
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thuD.  Dagegen  halte  ich  es  fttr  anzweckmässig,  den  Ausdruck  Bauch- 
presse  auf  die  exspiratorisch  wirkende  Thätigkeit  der  Bauchmuskehi 
allein  anzuwenden. 

Auf  der  Rttckenseite  sind  folgende  Muskeln  als  Bippensenker 
vorhanden: 

1.  Der  M.  serratus  posiicus  inf.^  welcher  von  der  Fascia  lumbo- 
dorsalis  der  untersten  Brust-  und  oberen  Lendenwirbel  entspringt  and 
sich  an  den  unteren  Rand  der  vier  untersten  Rippen  ansetzt  Er 
bildet  gleichsam  das  Spiegelbild  des  M.  serratus  post.  sup. 

2.  Der  M,  iliocostalis  lumborum'j  er  entspringt  vom  Darmbein, 
von  den  Domen  der  untersten  Bauch-  und  obersten  Kreuzwirbel,  er- 
streckt sich  an  der  Wirbelsäule  nach  aufwärts  und  gibt  an  jede 
Rippe  eine  Zacke,  welche  sich  am  unteren  Rande  nahe  dem  Winkel 
ansetzt.  An  den  oberen  Rippen  gesellen  sich  zu  ihnen  von  den 
Rippen  aufsteigende  Faserzttge.  Diese  (M.  iliocostalis  cervicis,  vgl 
S.  186)  können  keinenfalls  als  Rippensenker  functioniren  und  auch 
die  Wirksamkeit  der  von  unten  aufsteigenden  Zacken  kann  nur 
eine  erhebliche  sein,  soweit  er  sich  vom  Becken  und  den  Wirbeln 
nach  den  unteren  Rippen  hin  erstreckt,  also  nur  an  derjenigen  Por- 
tion, die  Henle  eben  als  iliocostalis  lumborum  bezeichnet 

3.  Ber  M.  quadratus  lumborum  ^  der  vom  Darmbeinkamm  und 
den  Querfortsätzen  der  Bauchwirbel  zu  der  untersten  Rippe  zieht 

üeber  die  Wirkung  aller  dieser  Muskeln  ist,  abgesehen  von  dem, 
was  sich  aus  ihrem  anatomischen  Verhalten  ergibt,  so  gut  wie  nichts 
bekannt^ 

XIII.  Die  Hascnll  Intereostales. 

Ich  habe  die  Besprechung  der  Intercostalmuskeln  auf  einen  be- 
sonderen Abschnitt  aufgespart,  weil  ttber  ihre  Wirkungsweise  viele 
Meinungen  vorgebracht  worden  sind  und  die  Ansichten  der  Autoren 
auch  heute  noch  auseinander  gehen.  Dass  Muskeln,  welche  zwi- 
schen zwei  Rippen  ausgespannt  sind,  bei  ihrer  Verkürzung  sowohl 
auf  die  obere  derselben  senkend  als  auf  die  untere  hebend  wirken 
mttssen,  ist  an  sich  unzweifelhaft.  Es  kann  sich  also  nur  darum  han- 
deln, ob  durch  die  Anordnung  dieser  Muskeln  ein  Moment  gegeben 
ist,  durch  welches  die  eine  oder  die  andere  dieser  Wirkungen  über- 
wiegt, und  ob  der  Thorax  als  Ganzes  im  Sinne  dieser  Resultante 
bewegt  wird. 

1  Vgl.  die  Angaben  von  Halleb  (Elem.  Y.  59),  Brau  &  Maissiat  und  Simosr 
a.  a.  0. 
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Wir  nnterscheiden :  1.  Mm,  intercostales  extemi,  welche  die  Zwi- 
schenräume der  Rippenknochen  von  den  Mm.  leyatores  costaram  an 
bis  Yom  zn  den  Rippenknorpeln  einnehmen  und  median-abwärts  ge- 
neigt sind.  —  2.  Mm.  intercostales  intemi^  welche  sich  von  den  Rippen- 
winkeln bis  zu  den  Knorpeln  erstrecken  (also  am  hinteren  Rippen- 
theil  fehlen)  und  median-aufwärts  geneigt  sind.  —  3.  Mm.  intercarti- 
lagineiy  welche  zwischen  den  Rippenknorpeln  an  den  oberen  Rippen  bis 
dicht  an  das  Brustbein  reichen,  an  den  unteren  Rippen  weniger  constant 
sind.  Die  Richtung  ihrer  Fasern  ist  eine  median-aujFwärts  ansteigende. 

Die  jetzt  meistverbreitete  Annahme  ist  nun,  dass  die  Mm.  inter- 
costales extemi  Rippenheber  also  Inspiratoren,  die  M.  intercostales 
intemi  Rippensenker,  also  Exspiratoren  seien.  Von  den  Mm.  inter- 
cartilaginei  nehmen  wohl  auch  die  meisten  jetzigen  Physiologen 
an,  dass  sie  die  Rippen  heben.  Der  Ursprung  dieser  Lehre  wird 
auf  Habcbergeb  zurückgeführt ,  obgleich  (wie  dieser  selbst  angibt) 
schon  Yor  ihm  Willis  dasselbe  gelehrt  hat.  Was  Hamberger  eigen- 
thttmlich  zugehört,  ist  der  auch  heute  noch  in  den  meisten  Lehr- 
bttchem  (freilich  meistens  falsch)  wiedergegebene  geometrische  Be- 
weis, den  er  für  seine  Ansicht  zu  fuhren  suchte.  Zwischen  ihm  und 
Haller  entspann  sich  dann  über  die  Frage  ein  äusserst  heftiger 
Streit,  dessen  einzelne  Phasen  aus  der  von  Hamberger  selbst  her- 
ausgegebenen Zusammenstellung  zu  ersehen  sind.^ 

Der  Beweis,  welchen  Hamberger  für  die  inspiratorische  Wir- 
kung der  Intercostales  extemi  führt,  ist  folgender:  Seien  ac  und  bd 
(Fig.  6)  zwei  Rippen,  a  und  b  die  Dreh- 
punkte derselben  an  der  Wirbelsäule,  cd 
ein  Stück  des  Stemums,  welches  sich 
ELamberger  als  gegen  die  Rippen  frei  be- 
weglich denkt  in  der  Art,  dass  ab  de  ein 
veränderliches  Parallelogramm  mit  fest- 
stehender einer  Seite,  aA,  darstellt.  Die 
Kraft,  mit  welcher  ein  in  der  Richtung  ef 
zwischen  den  Rippen  ausgespannter  Mus- 
kel wirkt,  ist  gleich  für  den  Punkt  e  wie 
für  den  Punkt/.  Diese  Kraft  wirkt  auf 
die  obere  Rippe  ac  in  der  Richtung  eh  nach  abwärts,  auf  die  untere 


Flg.  6.    Wirkung  der  Hm.  int«r- 

•osUles  exterai  TCopie  ron  Ham- 

BEROKR  Fig.  1.) 


t  Gbobou  Ebhabdi  Hambebgbbi  de  respirationis  mechanismo  et  usu  genuine 
dissertatio.  —  Una  cum  scriptis  quae  Tel  illi  opuosita  sunt  Tel  ad  controversiaiii  de 
mechanismo  illo  agitatam  pertinent.  Accedunt  bis  notae  in  quibus  ad  argumenta, 
dabia  et  criminationes  respondetur  et  sententia  in  dissertatione  proposita  ab  oppu- 

Soationibus  vindicatnr.  Jenae  MDCCXXXXYIII.  —  Hambebobb's  erste  Abbandlung 
e  respirationis  mechanismo  erschien  1727. 
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Rippe  in  der  Richtnng  fg  nach  aufwärts.  Die  nach  aufwärts  und 
nach  abwärts  wirkenden  Componenten  sind  einander  gleich;  da  aber 
die  erstere  an  dem  längeren  Hebelarm  bf^  die  zweite  an  dem  kttr- 
zeren  Hebelarm  ae  angreift,  so  hat  die  erstere  das  Uebergewicht  imd 
das  ganze  System  muss  nach  oben  gehen. '  Dasselbe  miisste  der  FaU 
sein,  wenn  der  Körper  cd  fehlte  and  die  Rippen  vom  in  einem 
Pankt  znsammenstiessen,  was  offenbar  mit  Rücksicht  anf  die  unteren 
Rippen  angemerkt  ist.  * 

Hamberger  beweist  dann,  dass  Hebang  der  Rippen  gleichbedeu- 
tend ist  mit  Erweiterung  des  Thorax.    Die  dazu  gebrauchte  Figur 

gebe  ich  in  unserer  Figur  7  wieder.  Wenn 
die  Rippen  ac  und  bd  in  die  Stellung  ag  und 
bf  ttbergeftthrt  werden,  so  ist  erstlich  W  = 
bf>  be\  also  steht  fg  (d.  h.  das  Stemum) 
weiter  von  ab,  der  Wirbelsäule,  ab;  die 
Parallelogramme  ab  cd  und  abgf  haben  die 
gleiche  Basis  ab^  aber  die  Höhe  des  letz- 
teren bf  ist  grösser  als  die  des  ersteren  bn, 
also  ist  auch  sein  Flächeninhalt  grösser.  Fällt 
man  aus  b  das  Loth  bh  auf  ac,  so  ist  bk  < 
Aa,  also  ist  der  Abstand  der  Rippen  nach 
der  Hebung  grösser.  Eine  solche  Hebimg 
könnte  durch  Verkürzung  einer  Muskelfaser  von  der  Richtung  ak  zu 
Stande  kommen,  denn  in  der  neuen  Lage  würde  sie  gleich  al  <  ak 

1  In  einfacherer  Weise  lässt  sich  der  Beweis  folgendermaassen  führen:  Sä 
k  die  Kraft,  mit  welcher  eine  in  der  Richtung  ef  wirkende  Muskelfaser  sich  eon- 
trahirt,  n  der  Winkel,  welchen  dieselbe  mit  den  Rippen  macht,  so  ist  die  Com- 
ponente,  welche  die  obere  Rippe  nach  unten  zieht,  und  ebenso  die  Componente, 
welche  die  untere  Rippe  hebt,  gleich  k.  sin  u.  Letztere  überwiegt,  weil  der  Hebel- 
ann bf  grösser  ist  als  der  Hebelarm  ae. 

Von  den  Einwendungen,  welche  Haller  gegen  Hamberger  Yorgebracht  hat, 
ist  keiner  von  wesentlichem  Belang.  Je  weiter  eine  schrftge  Faser  von  der  WirM- 
Säule  absteht,  desto  geringer  ist  nach  Haller  das  Verhsiltniss  der  beiden  Hebel- 
arme ae :  bf.  Bei  den  vorderen  Muskeln  muss  der  unterschied  so  gering  wer- 
den, dass  er  nach  Hallbr*s  Meinung  nicht  in  Betracht  kommt  gegen  den  Um- 
stand, dass  jede  tiefere  Rippe  bewegucher  ist  als  die  höheren  (dies  ist  aber  nicht 
richtig,  wie  wir  im  zweiten  Capitel  sehen  werden)  und  darum  schreibt  Hat.t.ei 
iJlen  Intercostalmuskeln  die  Function  zu ,  die  Rippen  zu  heben.  Hallxr  fiber- 
sieht dabei,  dass  es  gar  nicht  auf  das  geometrische  Yerhältniss,  sondern  nur  aof 
die  Differenz  der  Hebelarme  ankommt,  welche  tkberall  nur  von  der  Neignng  der 
Muskelfaser  abh&ngt. 

Von  neueren  Forschem  ist  besonders  Hbklb  Gegner  der  HAMBSBOSR^scheD 
Anschauungen.  Nach  seiner  Meinung  können  die  Intercostalmuskeln  die  Rippen 
weder  heben  noch  senken,  sondern  dienen  allein  dazu,  die  Intercostalräume  gegen 
die  Schwankungen  des  Drucks  resistenter  zu  machen.  Das  Hauptargament  ftr 
diese  Anschauung  würde  das  Vorkommen  von  Muskelfasern  von  der  Art  der  Inter- 
costales  an  sogenannten  Rippenfenstem  sein,  wenn  nicht  auch  dieses  von  wenig 
Werth  wäre,  da  Muskeln,  die  nicht  functioniren,  auch  sonst  bekannt  sind. 


Flg.  7.  Hambvrobr*8  Beweis, 
dasu  Rippenhebanf?  den  Thor&x 
erweitert  (Copie  seiner  Figur  2). 
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sein;  wohingegen  eine  Faser  von  der  Richtung  ch  in  die  Lage  gl 
kommen  und  dabei  grösser  werden  müsste,  also  eine  solche  könnte 
die  Hebung  nicht  bewirken.  In  gleicher  Weise  wie  für  die  Inter- 
costales  extemi  wird  nun  fbr  die  Interni  abgeleitet,  dass  sie  die  Rip- 
pen senken  mttssten  und  dass  dabei  das  Sternam  der  Wirbelsäule 
genähert  würde.  Alles  dies  wird  dann  an  einem  Modell  ans  Holz- 
stäben und  Fäden,  welche  in  der  Richtung  der  beiden  Muskelgat- 
tungen angespannt  werden,  erläutert.  > 

Ueber  die  Mm.  intercartilaginei  spricht  er  sich  folgendermaassen 
aas:  Zwar  seien  ihre  oberen  Insertionen  weiter  von  den  Drehpunkten 
an  den  Wirbeln  entfernt  als  ihre  unteren ;  daher  mfisse  das  Stemum 
mit  sammt  den  Rippen  und  Knorpeln,  wenn  es  gehoben  sei,  durch 
ihre  Wirkung  gesenkt  werden.  Ist  es  aber  nicht  gehoben,  so  kann 
es  nur  wenig  gesenkt  werden,  wegen  seiner  Befestigung  an  den 
Schlttsselbeinen.  Dagegen  ist  es  um  eine  horizontale  Axe,  welche 
durch  die  Stemoclaviculargelenke  geht,  drehbar.  Da  aber  die  Con- 
traction  der  Mm.  intercartilaginei  zwei  Gömponenten  habe,  die  in 
der  Richtung  der  Rippenknorpel  selbst  gelegen  sind  und  die  am  un- 
teren Ejiorpel,  welche  in  der  Richtung  von  vom  nach  hinten  wirke, 
an  einem  grösseren  Hebelarm  angreife,  so  müsse  das  Sternum  nach 
vom  gestossen  und  also  der  Thorax  erweitert  werden. 

Ich  habe  die  Auseinandersetzungen  Hamberoer's  etwas  ausführ- 
licher mitgetheilt,  weil  sie  in  den  gangbaren  Lehrbüchern  meist  un- 
richtig dargestellt  sind  und  namentlich  der  eigentliche  Kern,  die 
Rücksicht  auf  die  Länge  der  Hebelarme  übersehen  worden  ist.  Gegen 
seine  Ableitung  der  Wirkung  der  Intercostales  interni  und  extemi 
ist  meiner  Meinung  nach  nichts  einzuwenden.  Dagegen  kann  ich 
seine  Darstellung  der  Wirkungsweise  der  Intercartilaginei  nicht  ganz 
klar  finden.  Doch  lässt  sich  dieselbe  leicht  durch  eine  kleine  Ab- 
änderang  verbessem.  Es  seien  (Fig.  %)  acd  die  obere,  bef  die  untere 
Rippe,  a  und  b  die  Drehpunkte  an  der  Wirbelsäule,  d  und  /die 
Drehpunkte  am  Stemum,  c  und  e  die  Gelenke  zwischen  Rippen- 
knochen und  Rippenknorpel.  Wegen  der  Krümmung  der  Rippen  ist 
jede  als  ein  geknickter  Stab  zu  betrachten,  welcher  in  dem  Winkel 
c  oder  e  gestreckt  werden  kann.    Eine  solche  Streckung  muss  statt- 

1  Derartige  Modelle  werden  in  den  Yorlesan^en  vielfach  benutzt,  um  die 
Theorie  zu  erläutern;  die  Muskeln  werden  dabei  in  der  Kegel  durch  elastische 
Bänder  dar^steUt.  Gad  (Arch.  f.  Physiol.  1878.  S.  584)  benutzt  wirkliche  Frosch- 
maskeln^  die  in  passender  Weise  befestigt  und  gereizt  werden.  AUe  diese  Mo- 
delle weichen  von  den  wirklichen  Yerh^tnissen  der  Rippen  darin  ab,  dass  sie 
auf  die  Bewegung  zwischen  Rippenknochen  und  Rippenknorpel  keine  Rücksicht 
nehmen. 
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finden  durch  einen  Zug,  der  in  der  Richtung  gh  wirkt,  im  Winkel  e, 
wodurch  dieser  gehoben  und  der  Abstand  bf  vergrössert,  also  das 

Sternum  nach  vom  gedrängt 
wird.  Allerdings  wird  derselbe 
Zug  auch  den  Winkel  c  nach 
abwärts  drttcken,  aber  diese 
Wirkung  wird  übercompensirt 
durch  den  Zug  des  nächst 
höheren  M.  intercartilaginens, 
welcher  bei  A',  also  an  einem 
^^^^  ,  ^  längeren  Hebelarm  angreift  ab 

^"^    ^J^^  der  abwärts  wirkende  Zug  bei  j. 

^  ^  Und  dies  gilt  fllr  alle  wahren 

Flf.  8.    WirkuBg  der  Hol  intereartilajinei.  BippeU   biS   ZUr   erstCU,    die  je- 

doch  wegen  ihrer  Kürze  und 
der  abweichenden  Beschaffenheit  ihres  Knorpels  nach  unten  hin  so 
gut  wie  unbeweglich  ist. 

Ganz  dieselbe  Betrachtung  kann  aber  auch  auf  eine  zwischen 
den  knöchernen  Bippen  in  der  Bichtung  der  Linie  kl  wirkende  Kraft, 
also  auf  die  Intercostales  externi,  angewandt  werden,  wobei  die 
Punkte  c  und  e  der  beiden  Rippen  als  die  beweglichsten  angesehen 
werden.  Eine  solche  Kraft  muss  die  untere  Bippe  heben  und  die 
obere  senken,  aber  die  hebende  Wirkung  muss  bei  der  Bichtung  der 
Faserung  tiberwiegen.  Und  dies  wird  auch  nicht  durch  den  oben 
in  der  Anmerkung  erwähnten  Einwand  von  Haller  entkräftet.  Denn 
wenn  auch  der  Unterschied  der  Hebelarme  bei  einer  jeden  einzelnen 
Muskelfaser  nur  gering  ist,  die  Summe  aller  dieser  an  sich  kleinen 
Differenzen  auf  die  ganze  Länge  des  Bippenpaares  muss  doch  eine 
recht  erhebliche  sein. 

Bei  dieser  Auffassung  der  Bippe  als  eines  gegliederten  Stabes, 
dessen  grösste  Beweglichkeit  an  der  üebergangsstelle  von  knöcher- 
ner zu  knorpeliger  Bippe  (oder  doch  in  der  Nähe  dieses  Punktes) 
liegt,  kann  eine  gleichzeitige  Bewegung  zweier  Bippen  gegeneinander 
in  merklichem  Grade  gar  nicht  stattfinden.  Die  Bippen  können  nur 
alle  zusammen  gehoben  oder  gesenkt  werden.  .Im  ersteren  Falle 
wird  der  Winkel  zwischen  Bippenknochen  und  Knorpel  grösser  und 
das  Sternum  entfernt  sich  von  der  Wirbelsäule;  im  zweiten  Falle 
tritt  das  entgegengesetzte  ein.  Dieser  Einflnss  der  Bippenknickong 
nimmt  von  der  zweiten  bis  zur  siebenten  Bippe  zu,  was  der  Hebel- 
bewegung des  Stemums  um  eine  an  seinem  oberen  Ende  gelegene 
horizontale  Axe  entspricht. 
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Am  ausftthrlichBten  hat  Hutchinson  ^  den  Gegenstand  behandelt 
nnd  durch  eine  Reihe  von  Versuchen  an  mannigfach  abgeänderten 
Modellen  erläutert;  auch  auf  die  Bewegung  zwischen  knöcherner 
Rippe  und  Rippenknorpel  nimmt  er  Rücksicht  und  zeigt,  dass  Kräfte, 
welche  in  der  Richtung  der  Mm.  extemi  und  intercartilaginei  wirken, 
die  Rippen  und  das  Stemum  heben  und  letzteres  zugleich  um  eine 
horizontale  Axe  an  seinem  oberen  Ende  drehen,  so  dass  das  untere 
Ende  nach  vorwärts  geschoben  wird. 

YoLKMANN^  kommt  in  Bezug  auf  die  Mm.  intercostales  externi 
zu  demselben  Schluss  wie  alle  seine  Vorgänger,  nämlich  dass  sie 
Rippenheber  seien.  Er  nimmt  dabei  auf  die  Richtung  der  Axen,  um 
welche  die  Drehung  der  Rippen  erfolgt,  Rtlcksicht,  was  aber  auf  den 
£rfolg  keinen  wesentlichen  Einfluss  hat.  Die  Intercostales  interni 
aber  erklärt  er  auch  für  Rippenheber,  hauptsächlich  auf  Grund  von 
Versuchen,  welche  zeigen,  dass  die  Rippen  aus  der  Normalstellung 
durch  die  gleichen  Kräfte,  wenn  sie  senkend  wirken,  viel  weniger 
bewegt  werden  als  bei  der  Hebung.  Was  seine  Bemerkungen  über 
die  Intercartilaginei  anlangt,  so  können  sie  Hamberoer's  Ansichten 
nicht  widerlegen,  denn  dieser  schreibt  ihnen,  wie  wir  gesehen  haben, 
Torzugsweise  die  Function  zu,  das  Stemum  nach  vom  zu  bewegen, 
während  Volkmann  gegen  eine  Aufwärtsbewegung  desselben  pole- 
misirt. 

Durch  solche  Betrachtungen  wird  aber  nur  bewiesen,  dass  die 
besprochenen  Muskeln  in  der  Weise  wirken  können,  wie  wir  es  aus 
ihrer  Anordnung  schliessen.  Aus  meinen  Beobachtungen  an  Kanin- 
chen und  Katzen  glaube  ich  jedoch  ableiten  zu  können,  dass  die 
Intercostales  externi  wirklich  sich  bei  der  Inspiration  contrahiren  und 
die  Rippen  zu  heben  vermögen.^  lieber  die  Intercostales  intern!  und 
die  Intercartilaginei  konnte  ich  nichts  Sicheres  ausmachen.  Newell- 
Mabtin  und  Habtwell^  fanden  bei  Hunden  und  Katzen,  dass  die 
Intercostales  interni  sich  abwechselnd  mit  dem  Zwerchfell,  also  bei 
der  Exspiration  zusammenziehen.  Beim  Menschen  ist  wenig  Sicheres 
zu  beobachten.  Denn  wenn  man  auch  bei  mageren  Individuen  zu- 
weilen Contractionen  der  Intercostales  extemi  zu  ftlhlen  glaubt,  so 
ist  doch  sehr  schwer  zu  entscheiden,  ob  dies  wirklich  der  Fall  ist. 

Die  den  Intercostalmuskeln  sehr  nahe  verwandten  M.  transversus 
thoracis  posticus  und  M.  transversus  thoracis  anticus  (stemocostalis) 

1  HuTCHDisoN,  Art.  Thorax  in  Todd's  Cyclopaedia.  IV.  S.  1043  ff.  (1852). 

2  YoLKMANN,  Ztschr.  f.  Anat.  u.  Entwicklungsgesch.  IL  S.  159. 

3  RoBBNTHAL,  Die  Athembewegangen.  S.  178. 

4  Joum.  of  Physiol.  H.  p.  24.  1879. 
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können   nur  Rippensenker  sein,     lieber  ihre  Thätigkeit  ist  nichts 
bekannt. 

Von  den  vielen  Angaben  über  die  Intercostales  seien  hier  nor 
noch  einige  mitgetheilt.  Auf  Qrnnd  von  elektrischen  Reizversnehen 
und  Beobachtungen  an  Kranken  hält  Duchenne^  sowohl  die  Inter- 
costales extemi  als  auch  die  intemi  für  Rippenheber.  Zn  derselben 
Ansicht  kam  Duyal^  durch  elektrische  Reizung  bei  einem  Hin- 
gerichteten.  Dwight  ^  glaubt,  dass  beide  Muskelarten  an  den  oberen 
Rippen  als  Heber ,  an  den  unteren  als  Senker  fungiren,  doch  kann 
man  aus  seinen  Versuchen  eigentlich  nur  ableiten,  dass  die  Extemi 
Heber  sind,  während  über  die  Intemi  aus  ihnen  gar  nichts  folgt 
EsBACH  ^  ist  derselben  Meinung  wie  Duchenne,  seine  Annahmen  über 
die  Bewegnngsaxe ,  welche  er  am  Stemalende  annimmt,  sind  aber 
nicht  haltbar. 

XIV.  GestaltyerBndemng  des  Thorax  und  der  Lungen. 

Eine  Hebung  der  ersten  Rippe  und  des  Schlüsselbeins  und  so- 
mit des  ganzen  Stemums  tritt  nur  bei  den  allerforcirtesten  Inspira- 
tionen ein.    Aber  auch  ohne  sie  können  die  anderen  Rippen  be- 
trächtlich gehoben  werden,  wobei  dann  das  Stemum  sich  um  seine 
obere  Axe  dreht  und  somit  von  der  Wirbelsäule  entfernt    Wie  wir 
gesehen  haben,  erfolgt  dabei  zugleich  eine  Erweiterung  des  Thorax 
von  rechts  nach  links,  indem  die  Rippen  nach  aussen  gehen.   Diese 
Erweiterung  ist  am  grössten  in  der  Oegend  der  siebenten  Rippen. 
Der  Thorax  nimmt  dabei  eine  mehr  abgerundete  Form  an,  während 
er  in  der  Normalstellung  in  der  Richtung  von  yom  nach  hinten  etwas 
abgeplattet  ist.    Die  grösste  Bewegung  fällt  in  die  Höhe  des  unte- 
ren Stemaltheils.    Indem  nun  dieser  sich  von  der  Wirbelsäule  ent- 
fernt, tritt  eine  Streckung  der  Mediastinalwandungen  ein ,  wobei  in 
ähnlicher  Weise,  wie  wir  dies  beim  Zwerchfell  gesehen  haben,  wenn- 
gleich in  viel  geringerem  Grade,  die  Pleura  costalis  Yon  der  Pleura 
mediastinalis  abgezogen  wird.    Indem  nun  die  Lunge  sich  ausdehnt, 
tritt  ihr  innerer  Rand  nach  innen  vor  und  schiebt  sich  keilf&rmig 
zwischen  Herz   und  Brustwand  ein.     Es  liegt  also  im  erweiterten 
Thorax  ein  geringerer  Theil  der  vorderen  Herzfiäche  der  Brnstwand 
unmittelbar   an   als   im  Normalzustand.     Die  Erweiterung,  welche 

1  BucHENNB,  Gaz.  hebd.  d.  Paris  1866.  No.  41 ;  Monv.  de  larespirat.  Paris  1S€(. 

2  DuvAL,  Gaz.  des  höpitaux.  1867.  p.  404. 

3  Dwight,  Boston  med.  and  surg.  Joum.  LXXXYIII.  No.  18. 

4  EsBACH,  Gaz.  ni^d.  d.  Paris.  1872.  No.  43.  45. 48.  51. 
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hierbei  die  Lunge  erfährt,  mtiss  deshalb  auch  eine  Verschiebung  ihrer 
Oberfläche  gegen  die  innere  Brnstfläche  in  horizontaler  Richtung  be- 
wirken, wobei  der  hintere  stumpfe  Rand  in  der  Lungenfurche  un- 
bewegt bleibt  und  der  innere  scharfe  Rand  die  grösste  Verschiebung 
erfährt.  Doch  ist  diese  nicht  so  gross,  als  es  mit  dem  unteren  Rande 
bei  der  Zwerchfellverschiebung  der  Fall  ist,  weil  ja  ein  Theil  der 
Langenerweiterung  auch  nach  den  Seiten  hin  erfolgt,  also  nicht  die 
gesammte  Ausdehnung  nach  einer  Richtung  hingeht. 

Die  Verkleinerung  des  Thorax  von  der  Normalstellung  aus  ist 
in  geringerem  Maasse  möglich,  was  Volkmann  ^  durch  Versuche  am 
Thorax  noch  besonders  belegt  hat.  Dies  kommt  daher,  dass  die 
Rippen  in  der  Normalstellung  schon  stark  nach  abwärts  geneigt  sind 
und  die  oberen  Bandmassen  ihrer  Gelenke  sich  daher  schon  in 
starker  Spannung  befinden.  Denn  drehte  Volkmann  den  Thorax 
am,  so  dass  das  Lumbaiende  der  Wirbelsäule  nach  oben  gekehrt 
war,  so  bewirkten  umgekehrt  dieselben  Zugkräfte  jetzt  eine  stärkere 


Fff.  9.    Thonix  der  Leiche,  im  Zastand  der  Rahe  (A)  und  nach  Aafblasnng  (B).    Nach  HüTCHnrsoN. 

Aafwärtsbewegung,  also  im  Sinne  einer  Abwärtsbewegung  bei  Nor- 
malstellung. Daraus  folgt  also,  dass  die  stärkste  Thorax  Verenge- 
rung nur  zum  kleinsten  Theil  durch  Formveränderung  des  Thorax, 
vielmehr  hauptsächlich  durch  die  Aufwärtsdrängung  des  Zwerchfells 
in  Folge  der  Contraction  der  Bauchmuskeln  zu  Stande  kommt. 

Um  eine  Vorstellung  von  der  wesentlichsten  Gestaltveränderung 
zu  geben,  habe  ich  in  Fig.  9   eine  der  Darstellungen  wiederholt. 


1  YoLKMANN,  Ztschr.  f.  Anat.  u.  Entwickelungsgesch.  IT.  S.  159. 
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welche  Hutchinson  vom  Thorax  der  Leiche  giebt  im  Zostande  der 
Normalstellnng  (A)  und  nach  Aufblasung  mit  Luft  (B),  welche  letz- 
tere der  tiefsten  Inspiration  analog  ist.  Die  gezackten  Linien  zu 
beiden  Seiten  des  Stemums  geben  die  vorderen  Lungengrenzen  an. 
Wie  man  sieht,  werden  durch  die  Aufblasung  die  Bippen  gehoben, 
die  Intercostalräume  verbreitert  und  das  Stemum  gehoben  und  nach 
vom  geschoben.  Doch  ist,  wie  Hutchinson  bemerkt,  diese  Form- 
veränderung nicht  vollkommen  die  gleiche  wie  bei  tiefster  Inspira- 
tion; die  Unterschiede  zeigt  die  folgende  Tabelle: 


Thorax 


Abdomen 


g  s 


»    B    g 


I 


TS 


Tod.  Ruhestellung  . 
Tod.  Aufblasnng     . 

Leben.  Exspiration . 
Leben.  Inspiration  . 


29V4 
31 V4 

32 
37 


10 
10  Vi 

IIV* 
12V4 


8 
9V8 

ll«/8 


297» 
31V8 

25 
25V4 


8>A 
10 

10  V4 

11 


9V. 


Differenz  im  Tode  durch  Auf- 
blasung    

Differenz  im  Leben  durch  In- 
spiration   


V« 


1V2 

5 
Die  Zahlen  bedeuten  englische  Zolle. 


1 


23/8 


i»y8 


iVs 


f. 


Bei  der  Anfblasnng  macht  sich,  wie  man  sieht,  die  Lnft  theil- 
weise  durch  Verdrängung  des  Zwerchfells  nach  unten  Platz,  wäh- 
rend bei  der  activen  Inspiration  die  Erweiterung  des  Abdomens 
eine  geringere,  die  des  Thorax  eine  grössere  ist. 

Wie  schon  bemerkt  wurde,  müssen  die  Lungen  jeder  Gestalt- 
veränderung des  Thorax  folgen,  so  lange  sie  luftdicht  in  denselben 
eingefügt  sind.  Die  daraus  sich  ergebenden  Bewegungen  der  Lungen 
innerhalb  des  Thorax  lassen  sich  am  Lebenden  und  an  der  Leiche 
(wenn  man  bei  letzterer  die  Respirationsbewegungen  durch  Einblasen 
oder  Aussaugen  von  Luft  ersetzt)  durch  die  akustischen  Verfahren  der 
Percussion  und  Auscultation  nachweisen.  Jede  hinreichend  starke 
Erschütterung  der  Thoraxwand  setzt  da,  wo  unmittelbar  unter  der 
erschütterten  Stelle  lufthaltiges  Lungengewebe  sich  befindet,  die  in 
demselben  enthaltene  Luft  in  Schwingungen  und  gibt  daher  einen 
Schall,  welcher  sehr  verschieden  ist  von  dem,  welchen  man  beim 
Percutiren  nicht  lufthaltiger  Stellen  erhält.    An  den  scharfen  Lnn- 
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geDrändern,  wo  die  Lage  lufthaltigen  Gewebes  allmählich  dänner 
wird,  geht  freilich  die  eine  Schallart  allmählich  in  die  andere  über, 
nnd  die  Grenze  iBt  nicht  mit  abBoluter  Genauigkeit  zu  bcBtimmen. 
Dennoch  ist  der  Schallwechsel  sowohl  an  der  unteren  Lungengrenze 
als  am  inneren  Lungenrande  aber  der  Herzgegend  bei  den  Verschie- 
bungen der  Lunge  bei  der  In-  und  Exspiration  deutlich  genug,  an 
der  ersteren  sogar  sehr  leicht  nachweisbar. 

Legt  man  das  Ohr  auf  die  Lungengegend,  so  hört  man  überall 
bei  der  Ein-  und  Ausathmung  Geräusche,  welche  offenbar  von  der 
Bewegung  der  Luft  hervorgerufen  werden.  Der  Charakter  des  Ge- 
räusches ist  verschieden  über  der  Trachea  und  den  grossen  Bron- 
chien und  über  dem  eigentlichen  Lungengewebe.  Es  ist  hier  nicht 
der  Ort,  auf  die  Theorie  dieser  Geräusche  und  die  Frage  nach  dem 
Unterschied  des  Bronchial-  und  des  Vesiculärathmens  genauer  ein- 
zugehen. Ersteres  entsteht  unzweifelhaft  durch  die  Reibung  der  Luft 
an  den  Röhrenwandungen,  letzteres  ist  entweder  nur  ein  durch  die 
Zwischenlagerung  des  Lungengewebes  bei  seiner  Fortleitung  zum 
Ohr  modificirt^s  Geräusch,  oder  es  entsteht  selbstständig  in  den 
Alveolen.  Uns  interessiren  die  Athemgeräusche  an  dieser  Stelle 
auch  nur  wegen  der  Controle,  welche  durch  sie  über  die  wechselnde 
Ausdehnung  der  Lunge  gegeben  wird,  da  man  auch  durch  sie  sich 
von  der  Grösse  der  Verschiebung  an  den  Lungengrenzen  überzeu- 
gen kann. 


ZWEITES  CAPITEL. 

Die  YerriclLtimgen  des  Athmnngsapparates. 


I.  Frequenz  und  Tiefe  der  Athembewegnngen. 

Die  Athembewegungen  sind  schon  mit  blossem  Auge  an  den 
durch  sie  bewirkten  Gestaltveränderungen  der  Brust  und  des  Bauchs 
sichtbar,  auch  durch  einfaches  Handauflegen  auf  geeignete  Körper- 
stellen fühlbar.  Es  bedarf  daher  zur  Feststellung  mancher  Punkte 
keiner  besonderen  experimentellen  Hilfsmittel.  Für  eine  genauere 
Untersuchung  von  Einzelheiten  sind  dann,  namentlich  seit  der  Ein- 
führung der  graphischen  üntersuchungsmethoden,  alle  möglichen  Vor- 
richtungen angewandt  worden,  deren  wichtigste  wir  in  den  folgenden 
Paragraphen  erwähnen  werden. 
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Die  Zahl  der  Athemzttge  schwankt  bei  verschiedenen  Indin- 
dnen  und  bei  demselben  Individuum  in  verschiedenen  Zeiten.  Wu 
ihre  genaue  Feststellung  erschwert,  ist  besonders  der  Umstand,  im 
sie  beeinfiusst  wird,  sobald  die  Aufmerksamkeit  des  Selbstbeobach- 
ters oder  des  Beobachteten  sich  auf  sie  richtet.  Am  zuverlässigsten 
sind  daher  die  Zählungen,  welche  ohne  Wissen  der  beobachteten 
Personen  vorgenommen  werden.  Soweit  dazu  das  Betrachten  des 
Thorax  nicht  ausreicht,  empfiehlt  sich,  zumal  bei  im  Bett  liegende 
Kranken,  das  Ftthlen  der  Hervorwölbung  der  Bauchdecken  in  der 
Weise,  dass  man  den  wie  zum  Pulszählen  gefassten  Arm  des  Beob- 
achteten lose  auf  seinem  Abdomen  ruhen  lässt  und  die  Hebungen 
zählt. 

Hutchinson^  fand  unter  1897  Zählungen  an  männlichen  Per- 
sonen, die  nichts  davon  wussten,  in  der  überwiegenden  Mehrzalil 
der  Fälle  die  Zahl  von  lt>  bis  24  Respirationen  in  der  Minute.  Unter 
16  sank  die  Frequenz  nur  bei  sehr  wenigen,  ebenso  war  sie  nnr 
selten  über  24.  Ausser  dem  schon  erwähnten  Einfluss  der  Aufmerk- 
keit  haben  auch  noch  viele  andere  Umstände  Aenderun^en  der  Athem- 
frequenz  zur  Folge.    Die  wichtigsten  unter  ihnen  sind: 

Das  Lebensalter.    Quetelet^  fand  unter  300  Individuen 

im  1.  Lebensjahr  im  Max.  70,   Min.  23,  Mittel  44 

im  5.  Jahr    .    .     „ 

im  15.— 20.  Jahr    « 

im  20.— 25.     . 

im  25.— 30.     „ 

im  30.— 50.     r.       r, 

Die  Pulsfrequenz  verhielt  sich  zur  Respirationfrequenz  bei  sehr 
vielen  Menschen  wie  4:1. 

Die  Muskelthäiigkeit.  Alle  Beobachter  stimmen  darin  überein, 
dass  jede  auch  selbst  ganz  geringe  Muskelthätigkeit  die  Athemfre- 
quenz  steigert.  Daher  ist  dieselbe  am  geringsten  bei  ruhiger  Lage 
mit  vollkommener  Unterstützung  aller  Glieder,  etwas  grösser  beim 
Sitzen  und  noch  grösser  beim  Stehen,  kann  aber  bei  jeder  Körper- 
anstrengung, z.  B.  Gehen,  Laufen,  Treppensteigen  u.  s.  w.  sehr  erheb- 
lich, selbst  bis  auf  das  Doppelte  und  darüber  bei  grösseren  An- 
strengungen steigen.  Je  plötzlicher  und  gewaltsamer  eine  Muskel- 
leistung auftritt,  desto  grösser  ist  die  durch  sie  bewirkte  Steigerung 
der  Frequenz ;  doch  geht  sie,  wenn  die  Muskelleistung  nicht  anhält, 
auch  schnell  vorüber. 

1  HüTcmNsoN,  Art.  Thorax  in  Todd's  Cyclopaedia.  IV.  p.  1085. 

2  QüBTELKT,  Sur  rhomme  etc.  II.  p.  86.  Paris  1835.  Deutsch  v.  Ribckk.  S.  395. 
Stuttg.  1838. 
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Die  7'emperatur  der  Umgebang.    Je  höher  dieselbe  ist,  desto 
häafiger  wird  die  Athmung.   Der  Einfluss  dieses  Umstandes  tritt  aber 
nur  hervor,  wenn  wirklich  die  Blatwärme  zunimmt,  was  nicht  immer 
der  Fall  ist,  wenn  die  Umgebnngstemperatar  steigt.    (Weiteres  hier- 
flber  8.  im  Abschnitt  thierische  Wärme.)    Die  abweichende  Angabe 
Ton  ViEROBDT^  Steht  hiermit  nicht  im  Widersprach,  ^a  die  Difife- 
renzen  der  Temperaturen  in  seinen  Beobachtungen  sehr  kleine  waren. 
ViEBOBDT  fand  an  sich  selbst  als  Mittelzahl  bei  niederen  Tempera- 
taren (zwischen  3  <)  und  li^)  in  1  Minute  12,16  Athemzttge,  bei  höhe- 
ren Temperaturen  (zwischen  14<^  und  24^)  11,57  Athemzttge.    Die 
Einzelbeobachtungen  schwanken  aber  in  der  ersten  Reihe  zwischen 
11,44  und  12,S2  und  in  der  zweiten  Reihe  zwischen  11,27  und  12,81, 
also  ist  daraus  nur  zu  schliessen,  dass  innerhalb  der  bezeichneten 
Grenzen  ein  merklicher  Einfluss  auf  die  Athemfrequenz  überhaupt 
nicht  ausgeübt  wird.    Bei  Thieren  dagegen,  die  man  durch  Vermin- 
derung des  normalen  Wärmeverlustes  auf  eine  höhere  Temperatur 
bringt,  kann  man  enorme  Athemfrequenzen  beobachten.   So  sah  z.  B. 
Ackermann^  bei  Hunden  bis  zu  150  Athemzttgen  in  der  Minute. 

Was  den  Lußdruck  anlangt,  so  scheint  aus  den  Beobachtungen 
Vierordt's  eine  geringe  Vermehrung  der  Respirationsfrequenz  bei 
höheren  Barometerständen  hervorzugehen.  Die  grösseren  Schwan- 
kungen des  Luftdrucks,  welche  in  den  sogenannten  pneumatischen 
Kabinetten,  bei  den  unter  Wasser  Yorgenommenen  Bauten  und  in 
den  Versuchen  von  Paul  Bebt  genauer  erforscht  worden  sind,  ergeben 
bei  höheren  Drucken  eine  Abnahme  der  Respirationsfrequenz  (mit 
gleichzeitiger  Zunahme  der  Athmungstiefe).  lieber  den  Einfluss  des 
Druckes  auf  die  Mechanik  des  Athmens  wird  später  gehandelt  werden. 
Im  Laufe  des  Tages  nimmt  nach  Vibrordt  die  Athemfrequenz 
ab  bis  Mittag,  steigt  unmittelbar  nach  dem  Mittagessen,  erreicht  eine 
Stunde  nach  demselben  ein  Maximum  und  sinkt  dann  wieder.  Wird 
das  Mittagessen  ausgesetzt,  so  fehlt  die  Steigerung,  welche  also  von 
der  „  Verdauung "  herrührt.  Diese  Steigerung  durch  das  Mittagsmahl 
betrug  bei  Vierordt  im  Mittel  1.72  Athemzüge  in  der  Minute.' 

Der  Wille  kann  vorübergehend  die  Respirationsfrequenz  sehr 
erheblich  beeinflussen.  Wenn  dabei  die  Tiefe  der  Athmung  entspre- 
chend geändert  wird,  so  dass  der  Qaswechsel  sich  im  Wesentlichen 

1  YiBBOBDT,  Art.  Respiration  inWagner'sHandwörterb.  II.  S.  879. —  In  der 
That  sah  auch  YmBOBDT  in  anderen  Versuchen  (Pbysio).  d.  Athmens.  S.  73  ff. 
Earlsrohe  1845)  bei  höheren  Temperaturen  grössere  Frequenz  und  zwar  berechnet 
er  die  Zunahme  für  jeden  Grad  Celsius  auf  0.054. 

2  AcKBBMAVN,  Arch.  f.  klin.  Med.  1866.  S.  359. 

3  ViBBOBDT,  Physiol.  d.  Athmens.  S.  90  ff. 
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gleich  bleibt,  so  kann  dieser  willkürlich  abgeänderte  Bespirationfl- 
typus  einige  Zeit  anhalten.  Im  anderen  Falle  aber  bricht  nach 
kurzer  Zeit  wieder,  trotz  unseres  Willens,  die  gewöhnliche  Athmungs- 
frequenz  und  der  gewöhnliche  Typus  durch. 

Den  erheblichsten  Einfiuss  auf  die  Athemfrequenz  aber  hat  die 
Beschaffenheit  des  Blutes,  namentlich  sein  Gasgehali.  Ein  Theil  der 
bisher  besprochenen  Factoren,  so  z.  B.  die  Muskelthätigkeit,  wirken 
vielleicht  nur  dadurch,  dass  sie  den  Gasgehalt  des  Blutes  ändern. 
Dieser  Punkt  wird  an  einer  späteren  Stelle  eine  eingebende  Erörte- 
rung finden. 

Die  Tiefe  der  Athemzttge,  gemessen  durch  die  bei  einer  Ex- 
spiration entleerte  Luftmenge,  befolgt  im  allgemeinen  dieselben  Ge- 
setze wie  die  Frequenz.  Nach  Vierordt^  ist  dieselbe  im  Mittel  etwa 
auf  500  Gem.  zu  veranschlagen  und  das  in  einer  Minute  ein-  und  ans- 
geathmete  Luftquantum  auf  etwa  6000  Gem.  Nach  dem  Mittagsmahl 
stieg  bei  Vierordt  dieses  Quantum  um  680  €cm.,  durch  starke  Muskel- 
bewegung um  300  Gem. ;  durch  Temperaturzunahme  der  ümgebnngs- 
luft  für  jeden  Orad  um  60  Gem. ;  durch  Steigerung  des  Luftdnids 
um  5.6  Par.  Linien  um  580  Gem.  Die  genaueren  Erörterungen  über 
den  Zusammenhang  äusserer  Einflüsse  und  der  Aufnahme  von  Sauer- 
stoff und  Abgabe  von  Kohlensäure  bei  der  Athmung  finden  in  dem 
Abschnitt  von  dem  Ghemismus  der  Athmung  ihren  Platz. 

Fassen  wir  alles  zusammen,  so  können  wir  sagen,  dass  die  D0^ 
male  Athmungsfrequenz  eines  erwachsenen  gesunden  Menschen  etwa 
16  bis  18  in  der  Minute  sei.  Im  Allgemeinen  ist  das  Yerhältniss  der 
Athemfrequenz  zur  Pulsfrequ^z  nahezu  gleich  1:4,  und  da  viele 
der  erwähnten  äusseren  Einflüsse  auf  beide  in  gleichem  Sinne  wir- 
ken, so  wird  durch  sie  das  Yerhältniss  nicht  wesentlich  geändert 
Doch  gibt  es  gerade  hierin  mehrere  Ausnahmen. 

Die  nervösen  Einflüsse  sollen  im  dritten  Gapitel  besprochen 
werden. 

II.  Untersuchung  der  Athembewegungen.   Pnenmometrie  und 

Pneumographie. 

Neben  der  einfachen  Zählung  der  Athemfrequenz  kann  man 
durch  das  blosse  Auge  noch  manche  Einzelnheiten  über  die  Athem- 
bewegungen erfahren :  so  die  wechselnde  Erweiterung  und  Verenge- 
rung an  verschiedenen  Stellen  des  Thorax,  die  durch  die  Zwerch- 
fellbewegung verursachte  Hervorwölbung  des  Bauches  und  die  An»- 

1  YiSRORDT,  Physiol.  d.  Athmens.  Zusammenstellimg  der  Ergebnisse.  S.  255  ff. 
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wärtsbewegnng  oder  Einziehnng  der  unteren  Bippen  n.  s.  w.  Um 
aber  genauere  Bestimmungen  zu  machen,  sind  eine  grosse  Zahl  von 
Apparaten  angegeben  worden,  von  denen  wir  nur  die  wichtigsten 
hervorheben  wollen. 

SiBSON^  misst  mit  seinem  Thoracometer  (Fig.  10)  die  Verände- 
rungen eines  sagittalen  Durchmessers  in  verschiedener  H()he.    Die 


Flg.  10.    SiBSox's  Tlioncoinetor. 

Versuchsperson  liegt  mit  dem  Bücken  auf  der  Bflckenplatte  iZ.  An 
dieser  ist  rechtwinkelig  ein  Maassstab  3f,  an  welchem  sich  der  Stab  S 
der  Bückenplatte  parallel  verschieben  lässt.  Am  Stabe  «S  ist  wiederum 
senkrecht  die  Zahnstange  Z  befestigt,  deren  Verschiebungen  auf  den 
Zeiger  übertragen  die  Bewegungen  des  an  das  Stemum  oder  eine 

1  SiB80N,Med.  chir.  Transactions.  XXXI.  p.  353.  London  1858.  Od  themove- 
ments  of  respiration  in  disease,  and  on  the  use  of  a  chest-measurer. 
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Rippe  angelegten  Plättchens  in  Vioo  engl.  Zoll  abzulesen  gestattet. 
Mit  diesem  Apparate  fand  Sibson  folgende  Verschiebungen: 


Bei  ruhigem 
Athmen 

Bei  sehr  tiefer 
Inspiration 

Auf  der  Mitte  des  Sternums  zwischen  den  Ge- 
lenken der  zweiten  Bippen 

Am  Knorpel  der  zweiten  Kippe 

Am  Knorpel  der  fünften  Rippe 

An  der  sechsten  RIddo 

3-6 
3-7 
2-7 
3-5 
2-6 
9—10 
25-30 

1 

100 

100 

95 

60-70 

95 
60-65 
90-100 

An  der  untersten  Stelle  des  Brustbeins    .    .    . 

An  der  zehnten  Rippe 

Am  Bauch  in  der  Mitte 

In  ähnlicher  Weise  hat  auch  Ransome'  die  Bewegung  eines 
Brustpunktes  in  drei  auf  einander  senkrechten  Ebenen  gemessen. 

Handelt  es  sich  nicht  blos  um  die  Messung  der  Excursion,  welche 
irgend  ein  Punkt  der  Oberfläche  ausführt,  sondern  auch  um  die  Be- 
stimmung der  Bewegungsphasen,  dann  bedient  man  sich  der  be- 
kannten graphischen  Methoden.  So  haben  schon  Vie&ordt  nnd 
G.  Ludwig  2  die  Bewegungen  des  Bauches  bei  Rückenlage  durch 
einen  auf  demselben  aufliegenden  Hebel  auf  der  Eymographion- 
trommel  aufzeichnen  lassen.  Sie  fanden  die  einzelnen  Respirationen 
von  sehr  wechselnder  Dauer;  namentlich  beim  Vorlesen  schieben 
sich  zwischen  die  gewöhnlichen  Respirationen  einzelne  von  sehr 
kurzer  Dauer  ein.  In-  und  Exspiration  sind  durch  keine  merkliche 
Pause  getrennt,  auf  die  Exspiration  folgt  jedoch  in  der  Regel  ebe 
Pause  von  ungefähr  V^  der  gesammten  Athmungsdauer;  nur  bei  sehr 
freq^uenter  Athmung  fehlt  diese  Pause.  Die  Exspiration  dauert  länger 
als  die  Inspiration. 

In  ähnlicher  Weise  hat  Riegel  ^  mit  seinem  Doppelstethographen 
(Fig.  11),  welcher  die  Bewegungen  zweier  Punkte  des  Thorax  gleich- 
zeitig aufzuzeichnen  gestattet,  die  Bewegungen  bei  Gesunden  nnd 
Kranken  vielfach  untersucht:  Die  beiden  Gurven  werden  auf  beiden 
Seiten  desselben  Papiers  aufgezeichnet,  so  dass  man,  wenn  man  das 
Papier  gegen  das  Licht  hält,  sie  bequem  auf  ihre  Gongruenz  prü- 
fen kann. 

Bei  den  bisher  erwähnten  Apparaten  wird  die  Bewegung  irgend 

1  Raksohe,  Med.-chir.  Transactiona  LVI.  p.  61. 1873. 

2  ViBRORDT  u.  G.  Ludwig,  Arch.  f.  physiol.  Hellk.  XIV.  S.  253. 1655. 

3  Riegel,  Die  Athembewegungen.  Eine  physiolo^scfa  -  pathologische  Studie. 
Würzburg  1 873.  (Vgl.  auch  Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Med.  XI.  S.  379.) 
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eines  Punktes  absolut  betrachtet,  d.  h.  seine  Entfernung  von  irgend 
einem  anderen  Punkte,  der  Rückenfläche  oder  der  Medianebene  des 
Körpers  wird  bestimmt,  wobei  man  diese  als  unverrtlckt  voraussetzt 
Da  diese  Voraussetzung  in  Wirklichkeit  kaum  zu  erfüllen  ist,  so 
construirte  Fick»  einen  Pneumographen'^  bei  welchem  die  relative 
Bewegung  zweier  Punkte  gegeneinander  aufgezeichnet  wird.     Ein 


Flg.  11.    Dopp«lstethograph  von  Bibobl. 

Tasterzirkel  trägt  an  einem  seiner  ktlrzeren  Arme  ein  Bohr,  an  dem 
anderen  einen,  durch  ein  Oelenk  an  demselben  befestigten  Stempel, 
der  mit  wenig  Reibung  aber  luftdicht  in  das  Rohr  passt.  Die  bei- 
den Endpunkte  der  langen  Arme  werden  durch  ein  elastisches  Band 
oder  durch  die  Hände  des  Beobachters  sanft  an  die  Punkte  des 
Brustumfangs,  deren  relative  Bewegung  gemessen  werden  soll,  so 
angedrückt,  dass  ihre  Bewegung  dadurch  nicht  behindert  wird.   Die 

l  FiCK,  Würzburger  Verhandl.  Neue  Folge.  HI.  S.  211. 1872. 
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dieser  proportionale  Bewegung  der  kürzeren  Arme  wird  durch  einen 
von  dem  Rohr  ausgehenden  Oummischlaach  auf  eine  MARET'gche 
Schreibkapsel  oder  ein  Wassermanometer  übertragen  nnd  in  be- 
kannter Weise  aufgezeichnet.  Um  die  Bewegung  in  Zahlen  aosza- 
drücken,  muss  der  Apparat  empirisch  graduirt  werden. 

Die  MABET'sche  Schreibkapsel  (abgebildet  IV.  1.  S.  152),  welche 
so  vielfache  Anwendung  in  der  Physiologie  findet,  bildet  einen  Be- 
standtheil  sehr  vieler  zur  Untersuchung  der  Athembewegungen  be- 
nutzter Vorrichtungen  und  Apparate.   Marey^  selbst  gab  dazu  einen 


Ffg.  12.    Pn«amognph  ron  Marsy,  modificirt  Ton  F.  Bbrt. 

von  ihm  als  Pneumograph  bezeichneten  Apparat  an,  welchen  wir 
in  Fig.  12  in  der  etwas  abgeänderten  Form  darstellen,  welche  ihm 
Paul  Bert  ^  gegeben  hat.  Der  kleine  Metallcylinder  ist  an  seinen 
Enden  durch  Eautschukmembranen  geschlossen,  an  welchen  Haken 
befestigt  sind.  Schnallt  man  ihn  mittelst  eines  unausdehnbaren  Gurtes 
um  den  Thorax,  so  zerrt  jede  Erweiterung  desselben  die  Platten  aos- 
einander  und  bewirkt  eine  Luftverdttnnung  im  Cylinder,  welche  durch 
den  Gummischlauch  auf  die  Schreibkapsel  übertragen  und  aufge- 
zeichnet wird. 

Eine  Probe  der  mit  diesem  Apparat  gewonnenen  Curven  zeigt 
Fig.  13.  Die  Inspiration,  durch  den  absteigenden  Theil  der  Cnrve 
dargestellt,  erfolgt  hier  langsamer  als  die  Exspiration.  Die  Athem- 
pause  zwischen  Exspiration  und  nächster  Inspiration  dauert  ungefUir 
eben  so  lange  als  die  eigentliche  Athembewegung  (In-  und  Exspira- 

1  Mabby,  Journ.  d.  Tanat.  et  physiol.  II.  p.  425. 1865.  —  Du  moayement  du» 
les  fonctions  de  la  vie.  p.  163.  Paris  1868. 

2  Bert,  Lebens  sur  la  Physiologie  compar^e  delarespiration.  p.  207.  Paris  1670. 
Auch  in  Arch.  d.  physiol.  norm,  et  pathol.  II.  p.  178. 1869. 
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tion  zasammengenommen).    Die  Gestalt  der  Garve  mass  aber  offen- 
bar yerschieden  ausfallen  je  nach  der  Stelle  der  Anlegung  am  Thorax. 


Fig.  18.    Aihmangscarven  n&ch  Harky. 

Handelt  es  sich  darum,  die  Bewegungen  eines  einzelnen  Punktes 
auf  die  Schreibkapsel  zu  übertragen,   so  kann  man  sich  einer  in 


Flf.  14«    Luftlrapsel  aaf  SUtir  nach  P.  Bert.        Flg.  15.    Luftkapsel  mit  Zirkel  noch  P.  Bbet. 

m 

einem  Stativ  beweglich  aufgestellten  und  in  jeder  passenden  Lage 
feststellbaren  Luftkapsel  bedienen,  wie  sie  Fig.  14  nach  Bert  dar- 
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stellt,  oder  der  an  einem  Zirkelarm  befestigten  Lnftkapsel  (Fig.  15, 
nach  demselben),  wo  der  andere  Zirkelarm,  an  einem  entsprechenden 

Punkte  des  Thorax  ange- 
legt, den  Punkt  abgiebt, 
dessen  jedesmalige  Ent- 
fernung von  dem  andern 
Yon  dem  Apparat  regi- 
strirt  wird.» 

Schliesslich  sei  hier 
noch  das  »  Recordmg  Sie- 
thometer'^  von  Burdon- 
S ANDERSON-  erwähnt  Die 
mittelst  des  Gurtes  und 
Gestänges  aufgehängte 
Luftkapsel  A  ruht  mit  dem 
Elfenbeinknopf  ^  an  dem 
zu  untersuchenden  Punkt 
des  Brustkorbs  an.  Der 
Stab  ß'  trägt  einen  ande- 
ren Elfenbeinknopf,  wel- 
cher an  einer  entsprechen- 
den Stelle  angelegt  wird, 
und  die  Schwankungen 
der  Entfernung  dieser  bei- 
den Punkte  werden  auf  die  Schreibkapsel  übertragen  und  aufge- 
zeichnet. Der  ftlr  gewöhnlich  geschlossene  Seitenschlauch,  welcher 
zum  Kautschukball  C  ftlhrt,  hat  den  Zweck,  die  Luftkapsel  und 
Schreibkapsel  nach  Bedürfhiss  mit  Luft  zu  ftlllen. 


Fif«  16.    Sieihometer  von  Burdon-Sandbrbov. 


III.  üntersachung  der  Luftbewegang.    Spirometrie. 

Fttr  das  praktische  Studium  der  Athmung  hat  die  Untersuchung 
der  Bewegung  einzelner  Punkte  weniger  Interesse  als  die  Bestim- 
mung der  Voiumsänderungen  des  Thoraxraumes  oder  (was  ja  das- 
selbe ist)  der  Lunge.  Um  diese  vorzunehmen,  gibt  es  verschiedene 
Mittel.  Das  einfachste  ist,  dass  man  den  Lungenraum  mit  einem 
Gasometer  mit  schwimmender  Glocke  in  Verbindung  setzt  und  ans 
demselben  ein-  oder  in  dasselbe  ausathmet. 

1  Bbrt  a.  a.  0.  S.  209. 

2  Bürdon-Sanderson,  Handbook  for  the  physiological  laboratory.  Platc  XCIT. 
Textp.  291. 
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Längere  Zeit  kann  man  freilich  dieses  Verfahren  nicht  fort- 
setzen. Denn  da  die  Luft  im  Gasometer  bald  ihre  Zusammensetzung 
ändert,  so  werden  dadurch  abnorme  Bedingungen  gesetzt,  welche 
die  Athmung  selbst  ändern.  Für  einen  oder  einige  wenige  Athem- 
ztlge  aber  kann  man  die  Menge 
der  ein-  oder  ausgeathmeten  Luft 
auf  diesem  Wege  gut  bestimmen ; 
ftlr  längere  Zeiträume  reicht  das 
Verfahren  nur  aus,  wenn  das  Vo- 
lum des  Spirometers  verhältniss- 
mässig  gross  ist.  Bei  der  Messung 
des  ausgeathmeten  Luftvolums 
muss  man  Rtlcksicht  nehmen  auf 
seine  Temperatur  und  seinen  Was- 
sergehalt. 

Nun  sind  aber  die  Athem- 
bewegungen,  wie  wir  schon  aus 
den  Angaben  von  Sibson  gesehen 
haben,  ausserordentlicher  Schwan- 
kungen fähig.  In  der  Regel  än- 
dern wir  unser  Lungenvolum  nicht 
so  weit,  als  wir  es  ändern  kön- 
nen. Athmen  wir  einfach  in  ein 
Gasometer,  so  fallen  die  Resul- 
tate sehr  schwankend  aus.  Ebenso 
wie  auf  die  Anzahl  der  Respira- 
tionen hat  auch  auf  ihre  Tiefe 
die  Aufmerksamkeit  einen  sehr 
erheblichen  Einfluss ;  und  da  wir 
diese  bei  dem  besprochenen  Ver- 
such nicht  ausschliessen  können, 
so  hängt  es  von  allerlei  unbe- 
rechenbaren Momenten  ab,  was 
fllr  Ergebnisse  wir  erhalten. 

Unzweideutige  und  unter  einander  vergleichbare  Werthe  erhalten 
wir  daher  auf  diesem  Wege  nur,  wenn  wir  die  Aufgabe  einschränken 
und  untersuchen,  welches  die  grösstmögiiche  Volumsveränderung  ist, 
deren  die  Lungen  überhaupt  fähig  sind.  Diese  Messung  bezeichnet 
man  nach  dem  Vorgang  von  Hutchinson  ^  als  Spirometrie  und  nennt 

l  Hutchinson,  Med.-chir.  Transact.  XXIX  jp.  137. 1846.  Uebers.  u.  mit  Zusätzen 
vers.  V.  Samosch.  Braunschw.  1849.  S.  a  d.  Art.  Thorax  in  Todd's  Cyclop.  IV.  p.  1067. 


Fig.  17.    Spirometer  nach  Wirtrich. 
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das  dazu  gewöhnlich  benutzte  Oasometer  deshalb  Spirometer,  Fig.  17 
stellt  dasselbe  in  der  Form  dar,  welche  ihm  Wintrich  gegeben  hat. 
Die  durch  Wasser  abgesperrte  Glasglocke  ist  durch  ein  öegengewieht 
etwas  mehr  als  äquilibrirt,  so  dass  sie  leicht  aufsteigt,  wenn  man  durch 
das  Rohr  rr'r'*  in  dieselbe  hineinathmet.  Man  öffnet  den  oben  an 
der  Glocke  befindlichen  kleinen  Hahn  A,  drückt  die  Glocke  ganz  in 
das  Wasser  hinab  und  schliesst  h  wieder.  Nun  athmet  man  so  tief 
als  möglich  ein,  setzt  das  Mundstück  M  an  den  Mund,  yerschiiesst 
die  Nasenlöcher,  öffnet  schnell  den  Hahn  H  und  treibt  durch  ener- 
gische Zusammenziehung  aller  Exspirationsmuskeln  so  viel  Luft  als 
irgend  möglich  aus  den  Lungen  in  das  Spirometer.  Am  Ende  der 
Exspiration  angelangt,  verschliesst  man  den  Hahn  H  und  liest  das 
Volum  der  exspirirten  Luft  an  der  durch  ein  Glasfenster  des  äusse- 
ren Gefässes  sichtbaren  Theilung  der  Glasglocke  ab.  Es  gehört 
einige  Uebung  dazu,  keine  Luft  bei  diesem  Verfahren  zu  verlieren 
und  man  wird  daher  erst  nach  mehrmaliger  Wiederholung  des  Ver- 
suchs ein  brauchbares  Resultat  zu  erzielen  im  Stande  sein. 

Die  so  gefundene  Luftmenge,  welche  also  den  grössten  Luftwechsel 
darstellt,  dessen  die  Lunge  überhaupt  fähig  ist,  nennt  man  nach  Hcr- 
chinson's  Vorgang  die  vitale  Capadtät  des  betreffenden  Menschen. 

Man  hat  grosse  Erwartungen  fttr  die  Erkennung  von  Lnngen- 
krankheiten  an  die  Bestimmung  der  vitalen  Gapacität  geknüpft  tmd 
das  Spirometer  deshalb  als  ein  wichtiges  Instrument  fttr  die  Dia- 
gnostik ansehen  wollen.  Aber  diese  Erwartungen  haben  sich  keines- 
wegs erfüllt.  Die  vitale  Gapacität  schwankt  auch  bei  gesunden  Men- 
schen innerhalb  weiter  Grenzen,  und  ihre  Messung  kann  daher  nur 
einen  untergeordneten  Werth  beanspruchen.  Ausser  Hutchinson  nnd 
schon  vor  ihm  haben  (wie  ich  aus  Donders,  Physiologie  des  Men- 
schen. Deutsche  Ausg.  v.  Theile.  S.  397  entnehme)  Eentish  und 
Herbst  Messungen  der  vitalen  Gapacität  vorgenommen,  dann  Simon, 
Haeser,  Davies,  Albers,  Langner,  Küchenmeister,  Fabius,  Schnbe- 
VOGT,  namentlich  aber  Fr.  Arnold  L  Als  Mittel  bei  erwachsenen 
Menschen  fand  Hutchinson  3770  Gem.,  was  aber  (fttr  Bewohner  des 
Continents  wenigstens)  entschieden  um  etwa  500  Gem.  zu  viel  ist 
Nach  Hutchinson  und  Arnold  hat  die  Körpergrösse  den  hauptsäch- 
lichsten Einfluss;  sie  ist  (bei  gleicher  Körpergrösse)  im  mittleren 
Lebensalter  (35  Jahr)  am  grössten,  beim  Weibe  kleiner  als  beim 
Manne.  Wichtig  fttr  die  vitale  Gapacität  ist  natürlich  die  Beweg- 
lichkeit des  Thorax,  d.  h.  der  Unterschied  seines  kleinsten  und  grössten 

1  Arnold,  Ueber  die  Athemgrösse  des  Menschen.  Heidelberg  1855.  Die  übrige 
Literatur  s.  b.  Dondbbs  a.  a.  0. 
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Um&ngs;  sie  rnttsste  ja  der  vitalen  Capacität  direct  proportional  sein, 
wenn  nicht  die  Yolamyei^ndening  zum  sehr  grossen  Theil  auch  durch 
Zunahme  der  Höhe  (durch  Herabsteigen  des  Zwerchfells)  zu  Stande 
käme,  und  wenn  der  Thorax  eine  regelmässigere  geometrische  Ge- 
stalt hätte  oder  bei  der  Erweiterung  sich  selbst  ähnlich  bliebe,  was 
aber,  wie  wir  sahen,  nicht  der  Fall  ist.  Wenn  man  alle  Factoren, 
die  die  Volumsänderung  bedingen,  einzeln  messen  und  in  Rechnung 
ziehen  könnte,  so  mtlsste  man  allerdings  die  vitale  Capacität  be- 
rechnen und  dann  etwaige  krankhafte  Abweichungen  als  solche  fest- 
stellen können.  Als  solche  Factoren  können  gelten  die  Höhe  des 
Thorax  (die  einigermaassen ,  aber  doch  nicht  ganz  der  Körperlänge 
proportional  sein  wird,  denn  letztere  hängt  hauptsächlich  von  der 
Länge  der  Unterschenkel  ab)  und  der  Brustumfang.  Die  Beweglich- 
keit des  Thorax  aber  darf  man,  wie  Donders  mit  Becht  hervorhebt, 
nicht  mit  in  die  Berechnung  einbeziehen,  wenn  man  Werthe  erhalten 
will,  die  als  Vergleichsmaasse  dienen  sollen.  Denn  das  wäre  ja 
eine  petitio  principii,  da  alles,  was  die  Beweglichkeit  beeinträchtigt, 
selbstverständlich  die  vitale  Capacität  vermindert. 

Da  nach  Hutchinson  die  vitale  Capacität  an  einem  und  dem- 
selben Menschen  längere  Zeit  constant  bleibt,  so  wäre  eine  Aende- 
rong,  wenn  sie  an  einem  Individuum  constatirt  würde,  von  Bedeu- 
tung fbr  die  Beurtheilung  seines  Bespirationsapparats. 

In  der  vitalen  Capacität  messen  wir  die  grösste  Differenz,  welche 
der  Mensch  seinem  Lungenvolum  zu  geben  vermag.  Aber,  wie  schon 
gesagt,  bei  gewöhnlicher  Athmung  wird  die  Lunge  weder  so  stark 
ausgedehnt  wie  bei  der  hier  benutzten  forcirten  Inspiration,  noch  so 
stark  verengt,  wie  bei  der  hier  benutzten  forcirten  Exspiration.  Be- 
obachten wir  einen  ruhig  athmenden  Menschen,  so  sehen  wir,  dass 
der  Thorax  nur  geringe  Schwankungen  um  die  Gleichgewichtslage 
macht,  welche  wir  in  Cap.  1  (S.  177)  als  Normallage  bezeichnet  haben. 
Dabei  wird  also  nur  eine  geringe  Menge  Luft  ein-  und  ausgeathmet, 
welche  etwa  5  bis  höchstens  600  Ccm.  beträgt  Wir  bezeichnen  diese 
Menge  als  ^lAthmungsluft''^  sie  reicht  fbr.die  gewöhnlichen  Zustände 
aus,  das  Athmungsbedttrfhiss  zu  decken.  Wenn  aber  aus  irgend  einem 
Grunde  tiefer  geathmet  werden  soll,  dann  können  wir  unsere  Lungen 
viel  stärker  erweitem  und  neben  der  Athmungsluft  noch  ein  wei- 
teres Luftquantum  aufnehmen,  welches  wir  „Hilfsluft''  nennen;  es 
beträgt  etwa  1600  Ccm.  Andererseits  können  wir  nach  einer  ge- 
wöhnlichen Exspiration  unsere  Lungen  noch  mehr  verkleinern;  wir 
stossen  dabei  noch  eine  Luftmenge  aus,  welche  nErgänxungsluß'' 
heisst  und  etwa  ebensoviel  (1600  Ccm.)  betragen  mag.    Wenn  wir 

HaBdbneh  der  PhTsioloffia.    Bd.  lYa.  14 
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also  möglichst  tief  einathmen,  und  dann  möglichst  tief  ansathmea, 
so  treiben  wir  ans  unseren  Lnngen: 

an  Hilfsluft    .    .    .    1600  Gem. 
„   Athmungsluft  500     « 

^   Erg&nzungslnft  .    1600 


Summe    3700  Gern. 

welche  letztere  offenbar  nichts  anderes  ist,  als  was  wir,  nach  Hcr- 
cmNSON,  als  vitale  Gapacität  bezeichnet  haben. 

Soviel  wir  aber  auch  unsern  Thorax  verengem,  luftleer  können 
wir  unsere  Langen  nicht  machen.  Es  bleibt  vielmehr  anch  nach 
der  tiefsten  Exspiration  immer  noch  eine  Quantität  Luft  in  den  Lnn- 
gen, welche  wir  die  „rückständige  Luft^  nennen.  Die  numerische 
Bestimmung  derselben  ist  schwierig.  Hutchinson  veranschlagt  sie 
zu  etwa  15—1600  Ccm.  Zu  ihrer  Bestimmung  am  Lebenden  hat 
Harless  eine  Methode  angegeben  und  Grehant  hat  sie  ausgeführt 

Zu  diesem  Zweck  lässt  Grehant^  aus  einer  mit  reinem  Wasser- 
stoff gefällten  Glocke  mehrmals  ein-  und  in  sie  ausathmen,  bis  man 
annehmen  kann,  dass  der  Wasserstoff  und  der  Inhalt  der  Longe  sieh 
vollkommen  gemischt  haben  (4—5  Athemzüge  genügen  dazu)  und 
analysirt  dann  den  Inhalt  der  Glocke.  Aus  dem  Procentgehalt  der 
Glocke  an  Wasserstoff  lässt  sich  dann  das  Volum  der  in  der  Longe 
enthaltenen  Luft  berechnen. 

Nennen  wir  dies  Volum  F,  das  der  Glocke  r,  den  Procen^- 
halt  der  Luft  an  Wasserstoff  nach  der  vollkommenen  Mischung  p^ 
dann  ist: 

v:  K-fr  =  p:100 
y^  i)(100-y) 
~  P 

In  Grehant's  Versuchen  war  die  Lunge  bei  Beginn  des  Ver- 
suchs nicht  auf  das  mögliche  Minimum  verkleinert,  sondern  auf  dem 
Zustande  gewöhnlicher  Exspiration.  Er  maass  also  nicht  das  Volom 
der  rückständigen  Luft,  sondern  dieser  und  der  Ergänzungsluft  zu- 
sammen. Bei  13  Personen  von  17  bis  35  Jahren  fand  er  als  Mini- 
mum 2190,  als  Maximum  3220  Gem.  Sagen  wir  rund  3000  Ccm. 
und  ziehen  ftlr  die  Ergänzungsluft  1400  Ccm.  ab,  so  bleiben  ftlr  die 
rückständige  Luft  1600  Ccm.,  was  mit  der  auf  Bestimmungen  an  der 
Leiche  beruhenden  Schätzung  von  Hutchinson  übereinstimmt 

Bei  der  grösstmöglichen  Erweiterung  der  Lungen  würde  also 

1  Gbehamt,  Journ.  d.  Tanat.  et  d.  physiol.  1864.  p.  523.  S.  a.  desselben  Yerf. 
Pbysique  mödicale.  p.  257.  Paris  1869. 
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die  Lungenlnft  von  1600  Com.  auf  4800  Gem.  oder  auf  ihr  vier- 
faehes  Volum  vermehrt  und  dementsprechend  ihr  Gehalt  an  COt 
vermindert  werden. 


IT.  Der  Luftwechsel  In  der  Lunge.    AthmnngsgrSsse. 

Bei  der  gewöhnlichen  Respiration  kommen  aber,  wie  schon  ge^ 
sagt,  nicht  entfernt  so  beträchtliche  Volumänderungen  vor.  Der 
Thorax  macht  vielmehr  nur  ganz  geringe  Schwankungen  in  der  Nähe 
seiner  Normalstellung,  wobei  nur  die  sogenannte  Ausathmungslufl:, 
d.  h.  etwa  500  Gem.  Luft,  ein-  und  ausgeathmet  werden. 

Die  genaue  Bestimmung  dieser  Grösse  ist,  wie  wir  gesehen 
haben,  mit  grossen  Schwierigkeiten  verbunden.  Athmet  man  aus 
einem  Gasometer  ein  oder  in  dasselbe  aus,  so  ist  man  nicht  sicher^ 
einen  normalen  Werth  zu  erhalten,  da  die  Athmung  durch  die  ab- 
normen Bedingungen  beeinflusst  wird.  Nur  nach  längerer  Uebung  in 
solchen  Versuchen  tritt  allmählich  eine  Gewöhnung  an  diese  Bedin* 
gangen  ein  und  die  Versuche  ergeben  dann  brauchbare  Werthe.  Bei 
solchen  Forschem  kann  man  dann  den  Werth  als  nahezu  normal 
ansehen.  Eine  Durchmusterung  derartiger  Zahlen  z.  B.  aus  Vubr- 
obdt's  Versuchen,  fuhrt  zu  der  auch  von  Hutchinson  angenomme- 
nen Zahl  von  500  Gem. 

Die  Lttftung  der  Lunge  beim  normalen  Athmen  hängt  nicht  nur 
von  der  Menge  der  in  einem  Athemzuge  ein-  und  ausgeathmeten 
Lnft,  sondern  auch  von  der  Zahl  der  Respirationen  in  der  Zeit  ab. 
Mnltiplicirt  man  diese  mit  der  ersteren  Zahl,  so  erhält  man  das,  was 
ich  mit  dem  Ausdruck:  Athmungsgrösse^  bezeichnet  habe.  Zur  Be- 
stimmung derselben  bei  Thieren  verband  ich  die  Trachea  durch  ein 
Gabelrohr  mit  zwei  Ventilen,  um  die  Inspirations-  von  der  Exspi- 
rationsluft  zu  trennen,  und  Hess  die  Inspirationsluft  aus  einem  Gaso- 
meter schöpfen. '  Diese  Bestimmungen,  welche  übrigens  nur  zu  dem 
Zwecke  unternommen  wurden,  einen  etwa  eintretenden  plötzlichen 
Wechsel  nach  Vagusdurchschneidung  nachzuweisen,  können  keinen 
Anspruch  auf  Genauigkeit  machen,  da  die  sehr  grossen  Widerstände 
der  Ventile,  engen  Schläuche  und  so  weiter  durchaus  abnorme  Ver- 
hältnisse einftihrten.  Bessere  Resultate  ergeben  die  Versuche  von 
Gad^  mit  dem  von  ihm  construirten  „Aeropletht/smographen'*,  Die 
Trachea  des  Thieres  wird  mit  einem  durch  Wasser  abgesperrten, 
beweglichen  Luftraum  in  Verbindung  gesetzt,  dessen  durch  die  Ein- 

1  RosBivTHAL,  Atbembewegungen.  S.  94. 

2  GADim  Arch.  f.  Physiol.  1879.  S.  181. 

14* 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


212     RosBHTHAL,  Die  Physiologie  d.  Athembewegangen  a.  d.  bmenration  derselben. 

und  Ausathmong  bewirkte  Bewegungen  aufgezeichnet  werden.  Um 
die  in  der  Lunge  und  dem  Apparate  abgesperrte  Luft  ftür  einen  ge- 
nügend langen  Zeitraum  auf  einer  annähernd  gleichen  chemijwhen 
Zusammensetzung  zu  erhalten,  ist  es  nOthig,  noch  einen  hinreichend 
grossen  Luftraum  mit  der  Trachea  und  dem  Apparat  zu  verbinden. 

Auch  ftir  den  Menschen  sind  ähnliche  Bestimmungen  gemacht 
worden,  wohl  zuerst  von  Panum^,  indem  er  die  Gasometerglodie 
ihre  Schwankungen  auf  einem  rotirenden  Gjlinder  aufzeichnen  Hess. 
Ausser  der  Grösse  und  dem  zeitlichen  Verlauf  der  einzelnen  Athem- 
zttge  wurde  in  diesem  Falle  auch  die  mittlere  Füllung  der  Lungen^ 
um  welche  herum  die  Athemschwankungen  stattfanden,  oder,  wie  es 
Panum  nennt,  die  mittlere  vitale  Athemlage  bestimmt  Panum  fiiad 
so,  dass  die  mittlere  Grösse  der  Athemzttge  im  Sitzen  am  kleinsten, 
etwas  grösser  beim  Liegen  und  noch  grösser  beim  Stehen  ausfielen. 
Dabei  waren  die  Lungen  beim  Liegen  weniger  geftillt  (also  der  tief- 
sten Exspirationsstellung  näher)  als  beim  Sitzen,  und  bei  diesem 
weniger  als  beim  Stehen. 

Multiplicirt  man  in  Vierordt's  Versuchen  die  Zahl  der  Athem- 
zttge in  1  Minute  mit  dem  Volum  einer  Exspiration,  so  erhält  man 
als  Athmungsgrösse  des  Menschen  in  1  Minute  etwa  6000  Gem.,  wo- 
bei jedoch  Schwankungen  von  etwa  4000  bis  über  9000  Com.  Tor- 
kommen^  Eine  genauere  Angabe  ist  aber  nicht  möglich,  weil  die 
normale  Athmung  je  nach  dem  Sauerstoffbedttrfhiss  des  Organismus 
unzählige  Abstufungen  aufweist  und  ganz  allmähliche  Uebergänge 
in  die  verstärkte  Athmung  (Dyspnoe)  vorkommen. 

Nehmen  wir  nun  an,  dass  nach  einer  gewöhnlichen  Exspiration 
die  Lungen  eines  erwachsenen  Menschen  etwa  3200  Gem.  Luft  ent- 
halten und  dass  zu  diesen  durch  eine  Inspiration  von  mittlerer  Grösse 
höchstens  500  Gem.  Luft  hinzukommen,  so  muss  natttrlich  ein  Thefl 
dieser  neu  eingeathmeten  Luft  zunächst  in  den  Luftwegen  Platz  fin- 
den. Da  aber  der  Bauminhalt  derselben,  alle  Verzweigungen  der 
Bronchien  bis  zu  den  Infundibulis  mitgerechnet,  jedenfalls  kleiner 
ist  als  500  Gem.,  so  gelangt  offenbar  bei  einem  solchen  massigen 
Athemzug  schon  ein  Theil  der  inspirirten  Luft  bis  in  die  Alveolen 
selbst  und  mischt  sich  dort  mit  der  in  diesen  enthaltenen.  An  der 
Ausdehnung  betheiligen  sich,  wie  wir  gesehen  haben,  alle  Alveolen 
in  nahezu  gleicher  Weise,  trotzdem  die  Ausdehnung  der  Lnngra 
hauptsächlich  nach  unten  erfolgt.   Jeder  Alveolus  wird  also  bei  einer 


1  YiEBOBDT  im  Art.  Respiration.  Wagner'sHandwörterb.  m  u.  PhyBiol.  d.  Atk* 
mens.  S.  225. 
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gewöhnlichen  Inspiration  etwa  um  V«  seines  Volums  wachsen ,  bei 
den  tiefsten  In-  und  Exspirationen  aber  können  diese  Volumände- 
mngen  das  vierfache  des  bei  tiefster  Exspiration  vorhandenen  Volums 
betragen.  Wenn  aber  auch  bei  jedem  Athemzug  atmosphärische 
Luft  in  die  Alveolen  tritt,  so  mnss  doch  die  Anfttllung  zum  anderen 
Theil  mit  dem  Inhalt  der  Luftwege  geschehen  und  während  der  Luft- 
bewegung und  in  den  Ruhepausen  zwischen  den  Athemzttgen  muss 
aach  die  Diffusion  einen  Austausch  der  Qase  zwischen  diesem  und 
dem  Inhalt  der  Alveolen  vermitteln.  Die  weitere  Verfolgung  dieses 
Pmiktes  gehört  in  den  Abschnitt  von  der  Chemie  der  Athmung.  Sie 
interessirt  uns  hier  nur  wegen  der  Schätzung  der  Volumsverände- 
rangen.  Gri^hant  hat  in  der  oben  angeftlhrten  Arbeit  auch  diese 
durch  einen  Versuch  mit  Wasserstoffathmung  zu  bestimmen  gesucht. 
Wurden  nach  einer  Exspiration  500  Ccm.  H  ein-  und  gleich  wieder 
ausgeathmet,  so  erschienen  nur  270  Ccm.  desselben  wieder;  330  Ccm. 
blieben  in  der  Lunge.  Wurde  nun  wieder  Luft  geathmet,  so  wur- 
den in  den  folgenden  Exspirationen  der  Reihe  nach  entleert: 

180,5        41,0        40,8  Ccm.  H 
Es  gehören  also  mindestens  6—10  Respirationen  dazu,  um  die  bei 
einer  Inspiration  von  500  Ccm.  aufgenommene  Luft  wieder  heraus- 
zuschaffen.   Die  mittlere  Tiefe  einer  gewöhnlichen  In-  und  Exspira- 
tion bestimmte  6k6hant  zu  500  Ccm. 

Auch  durch  Anwendung  von  Luffcmessungsapparaten  nach  dem 
Muster  der  Gasuhren  ist  die  normale  Tiefe  der  Athmung  bezw.  die 
Athmungsgrösse  und  die  vitale  Capacität  gemessen  worden.  Es  ist 
zu  diesem  Zwecke  nöthig,  durch  Ventile  den  In-  und  Exspirations- 
ßtrom  zu  trennen.  Nur  wenn  diese  Ventile  einen  sehr  geringen  Wider- 
stand bieten,  darf  man  ihren  Einfluss  als  gering  ansehen  und  die  so 
gewonneneii  Zahlen  als  normale  betrachten.  Im  Schlaf  nimmt  nach 
tfosso'  die  Athmungsgrösse  erheblich  ab  und  zwar  durch  Abnahme 
der  Inspirationstiefe,  da  die  Zahl  der  Respirationen  sich  nur  wenig 
ändert. 

Auf  eine  ganz  eigenthttmliche  Weise  hat  Hering  die  Volum- 
fichwankungen  des  Thorax  beim  Ein-  und  Ausathmen  graphisch  regi- 
strirt  und  zum  Studium  der  Athembewegungen  benutzt.  Schliesst 
man  ein  Thier  luftdicht  in  einen  Kasten  ein,  verbindet  aber  den 
Bmnenranm  der  Lunge  durch  eine  Trachealcanttle  und  eine  von  dieser 
ausgehenden,  die  Wand  durchsetzende  Röhre  mit  der  Aussenluft,  so 

1  Mosso  in  Atti  deUa  regia  Academia  deUe  scienze  di  Torino.  XII.  1877  und  im 
Arch.  f.  Physiol.  1878.  S.  463. 
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wird  bei  jeder  Inspiration,  da  das  Yolnm  des  Thiers  um  so  viel  zu- 
nimmt, als  es  Luft  in  seine  Langen  anfiiimmt,  die  Luft  des  Kastens 
verdichtet.  Wenn  aber  der  Kasten  an  einer  Stelle  beweglich  ist 
(z.  B.  mit  einer  MAREY'schen  Schreibkapsel  verbanden),  so  wird  hier 
eine,  der  aufgenommenen  Luftmenge  proportionale  Verschiebimg 
stattfinden.  Dasselbe  trifft  natürlich  ftlr  die  Volumsvermindening 
des  Thieres  bei  der  Exspiration  zu.  Man  kann  also  auf  diese  Weise 
die  Volume  der  in-  und  exspirirten  Luftmengen  direct  messen  oder 
aufeeichnen  lassen.  Knoll',  welcher  mit  diesem  Apparate  viel&eh 
gearbeitet  hat,  hat  seine  Einrichtung  beschrieben.  Statt  einer  Tra- 
chealcanüle  kann  man  auch  einen  Maulkorb  nach  Art  des  in  Fig.  19 
dargestellten  verwenden. 

V.  Verschiedene  Typen  der  Athembewegnngen. 

Wir  haben  gesehen,  dass  es  zwei  Wege  der  Vergrösserung  des 
Thoraxraumes  giebt:  durch  Zwerchfellcontraction  und  durch  Bippen- 
hebung.  An  den  verschiedenen  Graden  der  Erweiterung,  wie  sie 
bei  der  flacheren  und  tieferen  Inspiration  vorkommen,  betheiligen 
sich  nun  diese  nicht  gleichmässig,  sondern  zuweilen  wirkt  das  Zwerch- 
fell allein  oder  doch  fast  allein,  während  in  anderen  Fällen  selbst 
bei  flacher  Athmung  schon  die  Bippenheber  energischer  mitwirken. 
Darum  unterscheidet  man  zweierlei  Typen  der  Athembewegnngen, 
welche  als  „Abdominal"'-  und  „Gostaltypus"  bezeichnet  werden. 

Wenn  das  Zwerchfell  sich  allein  zusammenzieht  oder  doch  die 
Bippen  nur  ganz  geringe  Bewegungen  machen,  so  bemerkt  man  das 
Spiel  der  Athemthätigkeit  fast  nur  an  der  regelmässigen  Hervor- 
wölbung und  Wiederabflachung  der  Bauchwandungen  —  daher  der 
Name  „  Abdominaltyphus "  oder  „abdominales  Athmen**.  Sobald  aber 
tief  eingeathmet  wird,  dann  kommt  stets  neben  dem  Zwerchfell  auch 
der  ganze  Brustkorb  in  Bewegung.  Beim  Gostaltypus  ist  sehon  bei 
schwacher  Inspiration  die  Bippenhebung  deutlich  ausgeprägt  Unter 
den  in  der  Physiologie  der  Athmung  am  häufigsten  untersuchten 
Thieren  zeigt  das  Kaninchen  reines  Abdominalathmen,  der  Hund  und 
die  Katze  ausgeprägtes  Gostalathmen.  Beim  Menschen  zeigt  naeh 
den  Beobachtungen  von  Hutchinson'^  der  Mann  Abdominalathmen, 
die  Frau  Gostalathmen.  Hutchinson  hat  dies  in  der  Form  von 
Schattenrissen  sehr  lehrreich  dargestellt,  welche  wir  in  Fig.  18  wie- 
dergeben. 

1  Knoll,  Wiener  Sitzgsber.  Math,-natttrw.  Cl.  (3)  LA.VU1.  S.  245. 1873. 

2  HüTcmNSON,  Art.  Thorax.  S.  1080. 
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Denkt  man  sich  eine  reine  Profilsilhonette  eines  Mannes  ent- 
worfen, 80  wird  der  vordere  Grenzcontnr  derselben  bei  rnhiger  Ein- 
nnd  Ansathmnng  zwischen  den  Orenzen  schwanken,  welche  durch 
die  Dicke  des  schwarzen  Striches  n  nf  angezeigt  wird.  Wie  man 
sieht,  Mt  die  grösste  Dicke  dieses  Striches  in  den  Bauchtheil,  d.  h* 
also  die  Excursionen  der  Bauchwand  beim  Ein-  und  Ausathmen  sind 
grösser  als  die  der  Brustwand.  Anders  ist  dies  beim  Weibe,  hier  ist 
der  Strich  im  Brusttheil  dicker  und  zeigt,  dass  auch  schon  bei  dea 
schwachen  normalen  Athembewegungen  die  Rippen  merklich  mit- 
wirken. 

Wird  stärker  einge- 
athmet,  so  geht  das 
Zwerchfell  natürlich  noch 
tiefer  hinunter  und  also 
die  Bauchwand  weiter 
nach  Yorn.  Aber  bei  der 
tieften  Inspiration  ändert 
sieh  das  Verhältniss.  In- 
dem die  Bippen  immer 
weiter  gehoben  werden, 
erweitem  sie  die  Bauch- 
höhle nach  oben,  indem 
sie  das  Zwerchfell  selbst 
heben.  Dieses  bleibt  da- 
bei Yollkommen  contra- 
hirt,  und  auf  den  Inhalt 
der  Brusthöhle  hat  also 
diese  Verschiebung  des 
Zwerchfells  keinen  Ein- 
tuss.  Indem  nun  die  obere 
Bauchhöhlenapertur  von 
der  unteren  entfernt  wird, 
verschwindet  die  vorher  erzeugte  Vorwölburig  der  Bauchwände  wieder, 
diese  werden  eingezogen.  Es  folgt  daraus  flir  die  tiefste  Inspiration 
eme  Form,  welche  durch  die  punktirten  Linien  angegeben  ist  Die 
hierbei  erreichte  Vergrösserung  des  Thoraxvolums  ist  ausgedrückt 
durch  den  Raum  zwischen  der  punktirten  Linie  und  der  dicken 
Sehwarzen  im  Brusttheil;  eine  Raumverminderung  wird  durch  das 
Zurückweichen  der  Bauchwand  weder  in  der  Bauchhöhle  (wo  nur 
eine  andere  Lagerung  bei  gleichbleibendem  Volum  stattfindet)  noch 
m  der  Brusthöhle  bewirkt. 


Flg.  18*    Athembewegnng  b«iin  Manne  nnd  beim  Weibe. 
Nach  HTTTOKnrsoN. 
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Aber  nicht  nnr  die  Bauch  wand ,  auch  der  untere  Umfimg  der 
Bmst  selbst  tritt  etwas  znrttck.  Während  bei  der  gewöhnlichen 
Zwerchfellcontraction  die  yom  Zwerchfell  verdrängten  Bancheinge- 
weide,  nm  Platz  zn  gewinnen,  die  falschen  Rippen  etwas  nach  aus- 
wärts drängen  and  so  eine  Verbreitemng  der  unteren  Thoraxapertar 
bewirken,  tritt  bei  den  forcirten  Zwerchfellscontractionen  eine  Ein- 
ziehung des  unteren  Stemalendes  und  der  vorderen  Enden  der  unter- 
sten Rippen  ein,  welche  in  den  HuTCHmsoK'schen  Figuren  (wohl  etwas 
ttbertrieben)  dargestellt  ist. 

Geht  die  Exspiration  über  die  Grenze  der  gewöhnlichen  hinans, 
so  wird,  hauptsächlich  durch  die  Wirkung  der  Bauchmuskeln,  der 
Thorax  durch  die  Rippensenkung  verengert  und  zugleich  die  Bauch- 
wand eingezogen,  was  in  seinen  äussersten  Graden  durch  die  Grenz- 
linie des  ganz  schwarz  grundirten  Theils  ausgedrückt  wird.  Der  Best 
von  Luft,  welcher  innerhalb  dieser  Grenze  noch  in  der  Lunge  bleibt, 
entspricht  also  der  «rttckständigen  Luft**;  das  Luftquantum,  welches 
durch  den  Raum  zwischen  dem  schwarzen  Grunde  und  dem  hinteren 
Rande  der  starken  schwarzen  Linie  angedeutet  wird,  entspricht  dar 
„Ergänzungsluft";  das  durch  die  Dicke  der  schwarzen  Linie  ange- 
deutete Quantum  entspricht  der  „  Athmungsluft'';  das  endlich  zwischen 
dem  vorderen  Rande  dieser  Linie  und  der  punktirten  der  „Hilfidiifi'. 

Zu  der  stärksten  Erweiterung  des  Thorax  bei  den  tie&ten  In- 
spirationen trägt  auch  die  Streckung  der  Wirbelsäule  bei,  auf  welche 
bei  diesen  Zeichnungen  von  Hutchikson  gar  keine  Rttoksicht  ge- 
nommen ist;  dieselben  haben  überhaupt  nur  einen  schematisdien 
Werth  und  entsprechen  nur  in  sehr  unvollkommener  Weise  den  wiik- 
lichen  Verhältnissen.  Hutchinson  hat  auch  die  Streckung  der  ¥rirbd- 
säule  durch  schematische  Enface- Silhouetten  veranschaulicht,  auf 
deren  Wiedergabe  ich  jedoch,  weil  sie  nichts  Wesentliches  lehren, 
verzichte.  Wenn  die  Wirbelsäule  gestreckt  wird,  so  werden  die  Inter- 
costalräume  breiter  und  der  Thorax  nimmt  an  Höhe  zu.  Zugleich 
aber  kommen  die  Rippen  in  eine  Lage,  in  der  die  rippenhebenden 
Muskeln  wirksamer  angreifen  und  durch  die  Rippenhebung  eine  gün- 
stigere Wirkung  auf  die  Thoraxerweiterung  erzielt  wird. 

Der  Unterschied  der  Athmung  bei  Männern  und  Frauen  ist  nach 
Hutchinson  nicht  auf  Rechnung  beengender  EJeidung  (Corsets  oder 
dgl.)  zu  setzen,  da  er  sie  auch  bei  jungen  Mädphen  fand,  die  niemals 
solche  getragen  hatten.  Boebhaave  soll  den  Unterschied  schon  bei 
Kindern  von  1  Jahr  gefunden  haben. ^    Andere  dagegen,  wie  Bsac 

1  Citirt  bei  Dondebs,  Physiol.  S.  385.  In  „Hbemanit  BoBitHAAVB*8  Physiologie, 
üebers.  und  mit  Zusätzen  venuehrt  von  J.  P.  Ebbrhabd*  HaUe  1754  habe  ich  die 
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und  Maissiat^  Walsche,  Sibson  schieben  die  Verschiedenheit  ganz 
oder  doch  grösstontheils  auf  solche  ftnssere  Hindemisse.  Wenn  za- 
gegeben werden  mnss,  dass  diese  mitspielen,  so  ist  doch  sicher,  dass 
ein,  wie  Dabwin  es  nennt,  seeundärer  Geschlechtscharakter  hier  vor- 
liegt. Wenn,  wie  anzweifelhaft  ist,  die  Schwangerschaft  einen  Zwang 
ZOT  Annahme  des  Costaltypas  der  Athmong  abgibt,  so  hat  sich  die 
Neigung  daza  beim  Weibe  schliesslich  festgesetzt,  and  diese  Athmongs- 
form  tritt  aach  dann  anf,  wenn  keine  äasseren  Gründe  daza  zwingen. 

Um  den  Einflnss  des  Willens  and  die  nicht  za  vermeidenden 
Einflüsse  der  Aafimerksamkeit  der  Versuchsperson  anf  ihre  eigene 
Athmong  aaszaschliessen,  liess  Mosso^  die  Baach-  und  Brastathmang 
bei  Schickenden  gleichzeitig  anfzeichnen.  Dabei  stellte  es  sich  aber 
heraas,  dass  der  Athmnngstypas  im  Schlafen  and  im  Wachen  darch- 
ans  nicht  gleich  ist.  Während  (beim  Manne)  im  Wachen  die  Zwerch- 
fellathmong  über  die  Brastathmang  überwog,  trat  im  Schlaf  das  Gegen- 
theil  ein  und  zwar  war  absolnt  genommen  im  Schlaf  die  Zwerchfell- 
thätigkeit  schwächer  and  die  Rippenthätigkeit  stärker  als  im  Wachen. 
Die  Daaer  der  Inspiration  beträgt  dabei  im  Schlaf  ^^^/n,  im  Wachen 
Vis  der  ganzen  Periode,  während  eine  Athempaase  ganz  fehlt.  Das- 
selbe zeigt  sich  auch  beim  GhlonUschlaf.  Die  Tiefe  der  Athemzüge 
ist  dabei  erheblich  vermindert. 

üeber  den  Typas  der  Respiration  bei  verschiedenen  Thieren  be- 
sitzen wir  Angaben  von  Halleb^,  Beau  and  Maissiat^,  Traube^, 
dem  Verfasser  ^  endlich  sehr  aasführliche  von  Paul  Bert^,  abgesehen 
von  gelegentlichen  Bemerkangen  einzelner  Forscher.  Am  genaaesten 
ist  die  Athmnng  des  Kaninchens  antersncht,  and  da  sie  in  vielen 
Stücken  mit  der  des  Menschen  übereinstimmt,  so  hat  sie  aach  ein 
höheres  Interesse.  Die  normale  Respiration  geht  hier  nnr  darch  Gon- 
traction  des  Zwerchfells  ohne  merkliche  Rippenhebang  vor  sich ;  die 
Exspiration  darch  Gontraction  des  M.  obl.  abdom.  extemas.  Wird 
die  Athmnng  stärker,  gleichgiltig  ans  welchem  Grande,  so  kommen 

betr.  Stelle  nicht  finden  können.  Er  sagt  da  nur  (S.  978) :  „Bei  denen  Weibspersonen 
ist  das  Bmstbein  weiter  henrntergedruckt ....  Daher  geschieht  es,  dass  wenn  sie 

Einothmen sich  die  ganze  Brust  gleichsam  erhebet.    Sie  können  daher  auch 

bei  aufgetriebenem  Leibe  frei  Othemholen.** 

1  Mosso,  Arch.  f.  Physiol.  1878.  S.  441. 

2  Haixbb,  De  respiratione  ezperimenta  anatom.  Gott.  1747.  —  Nochmals  abge- 
druckt in :  Opuscula  sua  de  respiratione,  de  monstris  aliaque  minora  recensuit^  emen- 
dayit,  auxit  A.  db  Hallbb.  Gottingae  1751.  —  Auch  in  Mtooire  sur  la  respiration. 
Lausanne  1758. 

3  Brau  et  Maissiat,  Arch.  g^ner.  de  m^d.  5.  serie.  I.  p.  265,  II.  p.  257,  m.  p.  249. 
1842  u.  1843. 

4  Traitbb,  Beitr.  z.  exper.  Pathol.  u.  Phvsiol.  Heft  2.  S.  91.  1846. 

5  RosBHTHAL,  Die  Athembewogungen.  S.  152  ff. 

6  Bbbt,  Le^ns  etc.  p.  390  ff. 
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Ton  Inspiratoren  in  Thätigkeit  zuerst  die  Heber  der  oberen,  dann 
die  der  unteren  Rippen,  zoletzt  die  Heber  des  Stemnms;  ron  Ex- 
spiratoren  gesellen  sich  zu  dem  M.  obliqnns  extemns  die  anderen 
Baachmuskeln,  deren  Wirkung  dann  sehr  erhebliche  Bewegungen  der 
unteren  Thoraxhälfte  bewirkt,  die  bei  schwächerer  Athmung  fast  un- 
bewegt bleibt,  lieber  die  Betheiligung  der  einzelnen  Muskeln  wird 
später  gehandelt  werden. 

TL    Athmungsdmck.  Pneumatometrie. 

Es  ist  selbstverständlich,  dass  die  Luft  im  ganzen  BespiratioDS- 
tractus  von  den  Nasenlöchern  bis  zu  den  Alveolen  bei  jeder  Inspira- 
tion unter  einen  negativen  Druck  kommen  muss,  bei  jeder  Exspiration 
unter  einen  positiven;  oder  mit  anderen  Worten:  bei  der  Inapiratioa 
ist  der  Druck  im  Bespirationstractus  kleiner,  bei  der  Eupiration 
grösser  als  der  Atmosphärendruck,  und  darum  strömt  im  ersteren 
Falle  Luft  in  den  Thorax  ein,  im  letzteren  Falle  Luft  aus  dem  Tho- 
rax aus. 

Diese  Druckschwankungen  können,  wenn  der  Bespirationstractos 
in  offener  Verbindung  mit  der  Atmosphäre  steht,  nur  so  lange  be- 
stehen bleiben,  als  die  Bewegung  der  Thoraxwände  dauert;  der  Draek 
muss  aber  sofort  auf  Null  (d.  h.  den  Atmosphärendruck)  zurttckkebren, 
sobald  die  Bewegung  zum  Stillstand  kommt,  gleichgiltig  ob  dieser  Still- 
stand in  der  Normalstellung  oder  in  einer  davon  nach  der  einen  oder 
andern  Bichtung  abweichenden  statthat  Die  Zeit,  welche  zum  Zu- 
rückkehren des  Druckes  auf  Null  erforderlich  ist,  wird  von  der  Weite 
der  Communicationsöffhung  abhängen,  sie  wird  um  so  kleiner  sein, 
je  weiter  diese  Oeffnung  ist 

Bei  der  Untersuchung  dieser  Druckschwankungen  kann  man  sieh 
vorsetzen,  einfach  nur  die  Grösse  des  positiven,  bezw.  negativen 
Druckes  zu  bestimmen,  welche  bei  den  Bespirationsbewegungen  er- 
reicht wird,  oder  auch  den  zeitlichen  Verlauf  dieser  Schwankungen 
zu  notiren.  Dieser  zeitliche  Verlauf  muss,  eine  unveränderliche  Grösse 
der  Gommunicationsö&ung  vorausgesetzt,  von  der  Kraft  der  Muskel- 
contraction  und  dem  dadurch  auf  den  Lungeninhalt  ausgeübten  po- 
sitiven oder  negativen  Druck  abhängen,  kann  also  zur  Erkennung 
der  Mechanik  der  Athembewegungen  benutzt  werden.  In  diesem  Sinne 
ist  z.  B.  die  Au%abe  von  J.  B.  Ewald  aufgefasst  worden,  wie  wir 
gleich  sehen  werden. 

Ganz  anders  werden  die  Verhältnisse,  wenn  die  Luftwege  nach 
aussen  abgeschlossen  sind.    In  diesem  Falle  muss  jede  Verkleinerung 
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des  Thorax  eine  Drackvermehrang,  jede  YergrOsserang  des  Thorax 
eine  Dmckverminderang  zur  Folge  haben,  welche  direet  proportional 
ist  der  Abweichung  des  abgeschlossenen  Lnftvolmns  von  demjenigen, 
welches  im  Moment  *der  Verschliessung  bestand.  Findet  dieser  Ver- 
schluss bei  der  Normallage  des  Thorax  statt,  dann  ist  also  der  Druck 
in  jedem  Augenblick  proportional  der  Abweichung  des  Thorax  von 
dieser  Normallage  und  die  zeitlichen  Schwankungen  des  Druckes  sind 
zugleich  directe  Anzeichen  der  Thoraxbewegungen.  Die  Maxima  und 
llinima  der  unter  diesen  Umständen  erreichten  Drucke  sind  dann  auch 
das  Maass  für  die  Grenzwerthe  der  Kraft,  mit  welcher  die  Athem- 
muskeln  die  Yolumvei^derungen  des  Thorax  bewirkt  haben. 

Wenn  endlich  das  Manometer  seitlich  in  den  Respirationstractus 
eingefügt  wird,  während  dieser  in  offener  Gommunication  mit  der 
Atmosphäre  bleibt,  dann  werden  die  gemessenen  Druckschwankungen 
abhängen  von  der  Geschwindigkeit,  mit  welcher  das  Volum  des  Tho- 
rax sich  ändert,  und  von  der  Weite  der  Communicationsöflhung.  Sie 
werden  der  ersteren  direet,  der  letzteren,  innerhalb  gewisser  Grenzen, 
umgekehrt  proportional  sein. 

Nach  Vorausschickung  dieser  theoretischen  Bemerkungen  werden 
die  scheinbar  einander  widersprechenden  Angaben  ttber  den  Athmungs- 
dmck  leichter  in  Ordnung  zu  bringen  sein. 

Athmungsdruck  bei  Abschliessung  des  Respiratianstractus.  Hier- 
her gehören  die  Bestimmungen,  welche  Valentin,  Hutchinson, 
Waldenbubg  u.  A.  machten,  indem  sie  ein  Manometer  luftdicht  an 
Mund  und  Nase  (mittelst  eines  passenden  Mundstücks  oder  einer 
Maske)  setzten.  Valentin^  fand  bei  mittelstarker  In-  und  Exspiration 
einen  Druck  von  4 — 10  mm  Hg^  welcher  bei  angestrengter  Athmung 
bis  auf  40  mm  steigen  konnte ;  für  möglichst  tiefe  Inspiration  fand  er 
negative  Drucke  bis  zu  144,  fllr  möglichst  tiefe  Exspiration  Drucke 
bis  zu  256  mm  Hg.  Konnte  die  Luft  gleichzeitig  durch  die  Nase  ent- 
weichen, während  durch  den  Mund  in  das  Pneumatometer  geathmet 
wurde,  so  fielen  die  Werthe  entsprechend  niedriger  aus.  Nach  Men- 
DKLSOHN^  kann  der  Exspirationsdruck  bis  auf  V?  Atmosphäre  (also 
etwa  108  mm  Hg)  gesteigert  werden.  Hutchenbon^  findet  fllr  die  In- 
spiration —  50,  fllr  die  Exspiration  +  76  mm  Hg  fitr  die  gewöhnliche 
Athmung.   Waldenbubg^  hat  die  Messung  des  Maximaldruckes  zur 

1  Valiktw,  Lehrb.  d.  Physiol.  2.  Aufl.  S.  529.  1847. 

2  Mbndblsohn,  Der  Mechanismus  der  Respiration  u.  Circulation  oder  das  expli- 
cirte  Wesen  der  Lungenhyperfimien.  Berlin  IS45. 

3  HuTcrnNsoN,  Art.  Thorax.  S.  1061. 

4  WALDSNBuitQy  Die  Manometrie  der  Lungen  oder  Pneumatometrie  als  diagno- 
stische Methode.  Berl.  klin.  Woch.  1871.  Nr.  45. 
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ErkeDnung  von  Verändernngen  des  Respirationsapparates  zn  verwer- 
then  gesacht.  Während  im  normalen  Znstande  der  exspiratorische 
Druck  überwiegt,  ist  er  bei  gewissen  Verändernngen  der  Langen, 
z.  B.  dem  Emphysem,  geringer  als  der  negative  Inspirationsdrack. 
Die  Schwankungen  in  den  Angaben  der  einzelnen  Forscher  rtlhren 
offenbar  davon  her,  dass  die  Yoranssetzong  des  vollständigen  Ab- 
schlasses  der  Luftwege  nicht  immer  oder  doch  nur  unvollkommen 
erfüllt  war,  wie  dies  von  Valentin  auch  berücksichtigt  worden  ist, 
dass  aber  diese  Nebenumstände  nicht  immer  ganz  klar  aus  den  An- 
gaben zu  ersehen  sind. 

Die  genaue  Bestimmung  dieser  Druckmaxima  ist  auch  noch  durch 
andere  Umstände  erschwert;  namentlich  beim  negativen  Exspirations- 
druck  können  durch  die  Saugwirkung  der  Mundmusculatur  viel  za 
grosse  Werthe  erhalten  werden,  worauf  Domdebs  und  neuerdings 
Ewald  aufinerksam  gemacht  haben.  Nur  theilweise  hierher  gehören 
die  Versuche  von  Stone^  Nach  ihm  kann  man  durch  Hineinblasen 
in  ein  zwischen  die  Lippen  genommenes  Rohr  einen  Drack  bis  zü 
6  Fuss  Wasser  hervorbringen  (6  Fuss  engl.  =  1,8  m  =  130  mm  Hg). 
Beim  Blasen  verschiedener  Instrumente  kommen  Drucke  von  3  bis 
zu  40  Zoll  Wasser  vor;  je  nach  dem  Instrument  und  der  Tonhöhe 
sind  die  Drucke  sehr  verschieden.  Da  bei  diesem  Blasen  kein  ab- 
soluter Verschluss  stattfindet,  sondern  die  Luft  noch  in  das  Instrument 
entweicht,  so  können  es  offenbar  keine  Maximaldrucke  sein,  doch 
müssen  sie  sich  diesen  unter  gewissen  Umständen  sehr  nähern,  z.  B. 
bei  der  Angabe  hoher  Töne  auf  der  Trompete,  weil  dabei  die  Lippen 
fast  vollkommen  geschlossen  sind  und  einen  grossen  Widerstand  bie- 
ten; hier  findet  Stone  33  Zoll  Wasserdruck  =»  60  mm  Hg.  Die  Cla- 
rinette  gibt  von  allen  Instrumenten  bei  den  tie&ten  Tönen  den  höchsten 
Druck,  bei  den  höchsten  Tönen  aber  den  geringsten;  dies  hängt  wohl 
damit  zusammen,  dass  die  Elfenbeinzunge  der  Glarinette  erst  bei 
einem  hinreichend  starken  Druck  nachgibt,  bei  schnellem  Vibriren 
aber  das  Mundstück  nicht  mehr  abschliesst,  sondern  in  einiger  Ent- 
fernung von  der  Ruhelage  vibrirt,  so  dass  die  Luft  mit  massigem 
Druck  abfliessen  kann. 

Endlich  hat  K.  Ewald  ^  den  Grenzwerth  des  Respirationsdrackes 
dadurch  erreicht,  dass  er  in  das  Manometer  hineiruingt  oder  inspiri- 
rend  einen  Ton  erzeugt;  in  anderen  Versuchen  schaltete  er  zwischen 
Mund  und  Manometer  ein  Ventil  ein  und  gelangte  so  zu  den  betreffen- 

1  Stonb,  Phüos.  Mag.  XLVm.  p.  113.  1874. 

2  J.  R.  Ewald,  Eine  neue  Methode,  den  Druck  in  der  Lunge  zu  messen.  Vorl. 
Mitth. ;  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XX.  S.  262.  1879. 
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den  Maximalwerthen.  Seine  vorläufige  Mittheilnng  enthält  aber  keine 
Zahlenangaben. 

Hierher  gehören  nnn  auch  die  Verfahren^  die  Druckschwankungen 
in  der  Lunge  von  Thieren  aufzuzeichnen,  indem  man  die  Trachea 
durch  eine  Ganüle  und  einen  Eautschukschlauch  luftdicht  mit  einem 
Manometer  oder  mit  einer  Marey'schen  Schreibkapsel  verbindet.  Da 
in  diesem  Falle  der  kleine  abgesperrte  Luftraum  sehr  schnell  seine 
Zusammensetzung  ändert  und  dadurch  Aenderungen  in  der  Athmung 
hervorbringt,  so  schaltet  man  zwischen  Trachea  und  Schreibkapsel 
ein  möglichst  grosses,  mit  Luft  geftllltes  Gefäss  ein.>  Wenngleich 
eine  genaue  Bestimmung  des  absoluten  Druckes  hierbei  möglich  ist, 
so  kommt  es  doch  viel  mehr  auf  den  Gang  der  Druckschwankungen 
an,  und  diese  werden*  dabei  genau  angegeben,  soweit  sie  nicht  durch 
die  Tracheotomie  modificirt  sind.  Will  man  diese  umgehen,  so  kann 
man  einen  luftdicht  schliessenden  Maulkorb  anlegen  und  diesen  mit 
den  Apparaten  verbinden.  Einen  solchen  stellt  Fig.  19  nach  Bert 
dar;  der  Erste,  der  solche  Maul- 
körbe anwandte,  ist  meines  Wis- 
sens G.  Ludwig.  Es  ist  jedoch 
zu  bemerken,  dass  die  vom  Maul- 
korbe abgehende  Röhre  sehr  weit 
sein  muss,  damit  sie  nicht  ab- 
norme Widerstände  einführe. 

Athmungsdruck  bei  offenem 

Respirationstr actus.  Hier  müssen       Plf •  !••   Maulkorb  znr  Beftlmmang  dar  Athmanya- 

Wir  wieder  zwei  Fälle  unterschei- 
den. Entweder  wird  der  Seitendruck  im  Verlaufe  des  Respirations- 
tractus  gemessen,  während  er  mit  der  Atmosphäre  durch  eine  mehr 
oder  weniger  weite  Oeffnung  communicirt,  oder  am  Ende  des  Respi- 
rationstractus  der  Druck,  unter  welchem  die  Luft  aus  demselben  ent- 
weicht. Das  erstere  that  zuerst  Krämer  2,  indem  er  bei  Thieren 
seitlich  ein  Manometer  in  die  Trachea  einfügte,  während  sie  durch 
die  unversehrte  Stimmritze  weiter  athmeten.  Er  fand  bei  Hunden 
und  einem  Pferde  einen  Exspirationsdruck  von  2 — 3  mm  Hg  im  Maxi- 
mum und  ungefähr  1  mm  als  negativen  Inspirationsdruck.  Sehr  zweck- 
mässig sind  ftir  diesen  Versuch  die  von  Gad  ^  angegebenen  Canülen 
mit  seitlich  ausgeschnittenem  Hahn,  welche  in  Fig.  20  dargestellt 

1  Ich  weiss  nicht,  ob  Bebt,  welcher  dies  Verfahren  auf  S.  204  seiner  Legons 
snr  la  Dhysiologie  compar^  de  la  respiration  beschreibt,  dasselbe  zuerst  angewandt 
hat,  oder  auf  wen  es  sonst  zurückzuführen  ist. 

2  Kbambb  in  Häser*s  Arch.  IX.  S.  321.  1847. 

3  Gad,  Arch.  f.  Physiol.  1878.  S.  559 
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sind.  Sie  yerengern  das  Lumen  der  Trachea  nicht  nnd  gestatten 
den  Lnngenranm  mit  der  Glottis  and  einer  seitlich  abzweigenden 
Rohre  oder  mit  einer  derselben  allein  zu  verbinden.  Die  Seiten- 
dmckschwanknngen  in  der  Trachea  können  durch  ein  Manometer 
oder  eine  MARET'sche  Schreibkapsel  angezeigt  und  registrirt  werden. 

Kommt  es  nicht  auf  genaue  An- 
gaben der  Druckhöhen,  sondern  nur  auf 
die  zeitlichen  Verhältnisse  der  In-  und 
Exspiration  an,  so  pflegt  man  die  Tra- 
chea mit  einem  Gabelrohr  zu  verbinden, 
dessen  einer  Schenkel  offen  bleibt,  wäh- 
rend der  andere  mit  dem  Manometer 
Hf.  20.  OAi>'.T»ch«»iisaiittie.      odcr  dcr  Schrcibkapsel  vcrbundeu  wird. 

Je  enger  die  erstere  Oeffhung  gemacht 
wird,  desto  ausgiebiger  werden  die  Ausschläge  des  Manometers.  Dass 
diese  Anordnung  eine  etwaige  Buhestellung  des  Thorax  in  einer  von 
der  Normalstellung  abweichenden  Lage  nicht  anzuzeigen  vermag,  ist 
schon  angegeben  worden. 

Auf  denselben  Principien  beruhen  nun  die  Messungen  von  Don- 
DERS^,  welcher  beim  Menschen  ein  Manometer  in  einem  Nasenloch 
luftdicht  befestigte,  während  durch  das  andre  geathmet  wurde.  Ab- 
gesehen davon,  dass  die  Respirationsöffnung  auf  die  Hälfte  ihrer  nor- 
malen Weite  verengert  wird,  ist  der  so  gefundene  Druck  der  bei 
normaler  Athmung  im  Nasenrachenraum  vorhandene.  Dondebs  fimd 
flir  die  Exspiration  7—8,  fttr  den  Inspirationsdruck  9 — 10  mm  Wasser, 
was  wohl  mit  Rücksicht  auf  den  eben  angegebenen  Umstand  etwas 
zu  hoch  sein  dtlrfte.  Man  kann  auch  das  Manometer  mit  der  Mund- 
höhle verbinden  und  durch  beide  Nasenlöcher  athmen,  wie  dies  schon 
Valentin^  gethan  hat;  aber  dann  sind  Störungen  durch  DmA- 
Schwankungen  in  der  Mundhöhle  schwer  zu  vermeiden. 

Da  die  Glottis  die  engste  Stelle  des  Respirationstractus  ist,  so 
müssen  die  Druckschwankungen  unterhalb  derselben  viel  erhebliciier 
sein,  als  oberhalb.  Dieser  Widerstand  der  Stimmbänder  macht  mk 
weniger  bei  der  Exspiration  geltend  als  bei  der  Inspiration,  da  sie 
wegen  ihrer  Stellung  durch  den  exspiratorischen  Lufl»trom  leicht  bei 
Seite  gedrückt  werden.  Einigermassen  wird  freilich  dieser  Einflnss 
ausgeglichen  durch  die  active  Erweiterung  der  Stimmritze  bei  der 
Inspiration.  Fehlt  diese  (nach  Durchschneidung  der  Vagi  oder  der 
Laryngei  inferiores),  so  kann  der  negative  Inspirationsdruck  onter- 

1  DoNDBBs,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  III. 

2  Valentin  a.  a.  0. 
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halb  der  Stimmbänder  sehr  erhebliche  Werthe  erreichen.  Auf  den 
Unterschied  der  Dmckschwanknngen  bei  Athmnng  durch  die  nor- 
malen Luftwege  und  bei  der  durch  eine  weite  Trachealfistel  hat 
neaerdings  Gad^  aufmerksam  gemacht. 

Ewald 2  bestimmte  den  Druck,  indem  er  durch  eine  Maske  in 
eine  weite  Flasche  athmete,  die  einerseits  mit  dem  Manometer  ver- 
bunden, andrerseits  durch  eine  weite  Oeffnung  mit  der  Atmosphäre 
communicirte;  alle  Schläuche  und  Oeffhungen  waren  so  weit,  dass 
ein  erheblicher  Widerstand  für  den  Luftstrom  nicht  entstehen  konnte. 
Durch  Yergleichung  fand  er,  dass  die  Ausschläge  seines  Manometers 
Drucken  von  0,1  mm  Hg  fttr  die  Lispiration  und  0,t3mm  Hg  für  die 
Exspiration  entsprachen.    (Auf  Genauigkeit  können  diese  Werthe  kei- 
nen Anspruch  machen,  da  die  Geschwindigkeiten  der  Luftströmung 
beim  Athmen   und  bei  dem  Vergleichsversuch   nicht  die  gleichen 
waren.)   Wurde  statt  des  Manometers  eine  sehr  empfindliche  Maret- 
sche  Schreibkapsel  mit  der  weithalsigen  Flasche  yerbunden  und  die 
Schwankung  aufgezeichnet,  so  erhielt  er  Curven,  deren  Charakte- 
ristik flir  die  normale  Athmung  er  dahin  gibt,  dass  die  Exspiration 
stärker  ist  und  länger  dauert  als  die  Inspiration,  dass  keine  Athem- 
pause  existirt,  dass  die  Höhe  der  Inspiration  auf  das  letzte  Drittel 
ihrer  Dauer,  die  Höhe  der  Exspiration  auf  das  zweite  Drittel  ihrer 
Dauer  fällt.   Auf  die  Discussion,  welche  tlber  diese  Curven  zwischen 
6ad3  und  Ewald  ^  geftthrt  worden  ist,  möge  es  genügen,  hier  hin- 
zuweisen, ebenso  auf  den  Anapnoqraphen  von  Bergeon  und  Eas- 
Tus^,  bei  welchem  der  Luftstrom  eine  leichtbewegliche,  um  eine 
horizontale  Axe  drehbare,  durch  zwei  Federn  in  verticaler  Lage  ge- 
haltene Platte  in  Bewegung  setzt,  deren  Bewegung  aufgezeichnet 
wird.    Der  Apparat  kann  im  Grunde  nur  die  Dauer  der  In-  und 
Exspiration  verzeichnen,  da  gar  keine  Gewähr  daftir  gegeben  ist, 
dass  ihre  Ausschläge  in  einem  constanten  Verhältniss  zur  Stärke  des 
Dm<^s  oder  zur  Geschwindigkeit  des  Luftstroms  stehen. 

Auf  einen  besondem  Fall,  in  welchem  der  Athmungsdruck  sich 
geltend  macht,  sei  hier  noch  kurz  aufmerksam  gemacht.  Schliesst 
man  Mund  und  Nase  und  exspirirt  stark,  so  wird  die  Luft  im  Nasen^ 
rachenraum  stark  rerdichtet;  inspirirt  man  unter  gleichen  Umständen, 
so  wird  sie  verdünnt.    Wird  nun  die  Tubenmttndung  eröffnet,  so  setzt 

1  Gab  a.a.O. 

2  J.  R.  Ewald,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XIX.  S.  461. 1879. 

3  Ga3>,  Arch.  f.  Phyaiol.  1879.  8.  563. 

4  Ewald,  Ebenda.  1880.  S.  148. 

5  Bebgeon  u.  Kastus,  Compt.  rend.  LXVII.  p.  553;  Gaz.  hebdom.  1868.  No.  37. 
39.40. 
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sich  dieser  Druck  in  die  Paukenhöhle  fort  und  treibt  dort  das  Trom- 
melfell nach  aussen  oder  innen.  Weiteres  hierüber  s.  Bd.  in.  Theil  2. 
S.  56. 


TU.  Der  Intrathoracale  Druck. 

Von  dem  im  vorigen  Paragraphen  betrachteten  Atkmungsdruek 
ist  der  intrathoracale  Druck  wohl  zu  unterscheiden.  Der  erstere, 
der  Druck y  unter  dem  die  Luft  im  Respirationstractus  steht,  ist 
gleich  dem  atmosphärischen  Druck,  wenn  der  Thorax  in  irgend 
einer  Stellung  in  Buhe  verharrt;  er  ist  grösser  als  jener,  so  hinge 
der  Thorax  im  Begriff  ist,  sich  zu  verkleinem,  kleiner  aber,  so  lang« 
der  Thorax  sich  erweitert.  In  beiden  Fällen  wird  die  Abweichnog 
vom  Atmosphärendruck  am  grössten  sein  in  den  Alveolen  und  nach 
der  Communicationsöffnung  hin  allmählich  abnehmen.  Wo  im  Respi- 
rationsrohr  eine  plötzliche  Verengerung  besteht,  z.  B.  am  Uebergang 
vom  Infundibulum  in  den  Bronchiolus  oder  an  der  Glottis,  wird  der 
Werth  des  Drucks  eine  plötzliche  Aendernng  erleiden.  Der  näkr^ 
thoracale  Druck  dagegen  ist  der  im  Thoraxraum  ausserhalb  der 
Lungen y  also  in  den  Pleurahöhlen,  dem  Mediastinum  und  den  mit 
diesen  communicirenden  Gef  ässen  bestehende  Druck.  Er  ist  negatk, 
d.  h.  kleiner  als  der  Atmosphärendruck  wegen  der  über  ihr  natur- 
liches  Volum  ausgedehnten  und  deshalb  stets  einen  Zug  ausübenden 
Lungen.  Aber  da  dieser  Zug  mit  dem  Grade  der  Ausdehnung  der 
Lungen  wächst,  so  wechselt  auch  der  intrathoracale  Druck  und  wm 
insbesondere  (absolut  genommen)  mit  der  Inspiration  steigen,  mit  der 
Exspiration  fallen  und  zwar  ziemlich  genau  proportional  den  Volom- 
schwankungen  des  Thorax. 

Der  Grad  der  elastischen  Dehnung  der  Lunge  kann  unmittelbar 
an  der  Leiche  gemessen  werden,  indem  man  ein  Manometer  luftdicht 
in  der  Trachea  befestigt  und  dann  beide  Pleurahöhlen  eröffnet  Dt 
jetzt  der  atmosphärische  Druck  auf  die  Aussenfläche  der  Lunge 
wirken  kann,  so  vermag  diese  ihrer  Elasticität  folgend  sich  zusam- 
menzuziehen, bis  ihre  Spannung  dem  Manometerdruck  gleich  ist 
Nimmt  man  ein  nicht  zu  weites  Manometerrohr,  so  wird  schon  nach 
einer  geringen  Verkleinerung  der  Lunge  die  Differenz  der  QuedL- 
Silbersäulen  im  Manometer  hinreichend  sein,  das  Gleichgewicht  her- 
zustellen, und  man  misst  also  die  elastische  Spannung  der  Lunge  bei 
der  betreffenden  Grösse  der  Lunge,  also  in  unserem  Falle  derjenigen, 
welche  sie  bei  der  Normalstellung  des  Thorax  hat  Man  kann  aber 
auch  die  Lunge  vorher  bis  zu  einem  beliebigen  Grade  aufblasen, 
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dann  die  Verbindnng  mit  dem  Manometer  herstellen  und  so  den 
Dmck  messen,  welcher  einem  jeden  Ansdehnnngsgrade  entspricht 

Nach  dieser  Methode  haben  Gabson  S  Dondebs  2,  Hutchinson', 
Harless  ^  u.  A.  Bestimmungen  tlber  den  Lnngendmck  gemacht.  Don- 
debs fand  für  die  Normalstellnng  etwa  6  mm  Hg^  für  die  einer  mög- 
lichst tiefen  Inspiration  entsprechende  Ausdehnung  der  Lunge  etwa 
30  mm.   Aehnliche  Werthe  erhielt  Hutchinson  (13,5  und  37,6  mm  Hg). 

Wir  können  also  annehmen,  dass  bei  der  Ruhestellung  des  Thorax 
die  Lunge  etwa  mit  einem  Druck  von  7,6  mm  Hg,  d.  h.  Vi  00  Atmo- 
sphäre sich  zusammenzuziehen  strebt.  Dies  entspricht  einem  Druck 
von  10  grm  auf  den  Quadratcentimeter.  Alle  nachgiebigen  Thorax- 
wandungen, insbesondere  also  das  Zwerchfell  und  die  Rippen,  wer- 
den soweit  nach  innen  eingezogen  werden,  bis  ihre  eigene  Spannung 
denselben  Werth  erreicht.  Jede  inspiratorische  Kraft  muss  diesen 
Widerstand  überwinden,  wenn  sie  tlberhaupt  eine  Wirkung  erzielen 
soll.  Aber  dieser  Widerstand  wächst  noch  in  dem  Maasse,  als  die 
Lunge  ausgedehnt  wird,  und  die  inspiratorischen  Muskeln  wirken 
also  etwa  in  der  Art  wie  Muskeln ,  die  an  einer  Feder  angreifen, 
die  sie  verbiegen  müssen.  Sobald  daher  die  Muskelenergie  nach- 
lässt,  werden  die  Thoraxwandungen  durch  die  Federkraft  der  Lungen 
in  ihre  Normalstellung  zurückschnellen.  Bei  der  Exspiration  durch 
Muskelwirkung,  d.  h.  bei  der  Verkleinerung  des  Thorax  unter  seine 
Normalstellung  kommt  die  Lungenelasticität  den  Muskelkräften  zu 
Hilfe;  aber  hier  wirken  dann  die  Spannungen  der  Thoraxwände 
selbst  als  Widerstände,  welche  die  Muskeln  zu  überwinden  haben. 

Die  directe  Messung  des  negativen  Drucks  am  lebenden  Men- 
schen ist  bis  jetzt  nicht  ausgeführt  worden.  An  Thieren  haben  meines 
Wissens  zuerst  Adamkiewicz  und  Jacobson  ^  eine  solche  directe  Be- 
stimmung vorgenommen,  indem  sie  bei  Schafen,  Hunden,  Kaninchen 
einen  Troicart  im  vierten  Intercostalraum  links  unmittelbar  neben 
dem  Stemum  einstiessen  und  flach  unter  dem  Stemum  fort  in  die 
Herzbeutelhöhle  einftlhrten;  durch  Zurückziehen  des  Stilets  wurde 
dann  sein  Lumen  frei  gemacht  und  die  Verbindung  mit  dem  Mano- 
meter hergestellt.  Der  negative  Druck  schwankte  zwischen  — 3  und 
— 5  mm  Hg  und  sank  bei  heftiger  Dyspnoe  eines  Kaninchens  auf 
— 9  mm.  Es  ist  wohl  anzunehmen,  dass  die  entsprechenden  Werthe 
beim  Menschen  grösser  ausfallen  würden,  und  deswegen  kann  ich 

1  Cabson,  Philofl.  Trftnsact.  I.  42.  1820. 

2  DoKDBEB,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  Nene  Folge  III. 

3  Hutchinson,  Art.  Thorax.  S.  1058. 

4  Hablkss,  Arch. f.physiol.  Heilk.  XIII.  S.  15. 1854. 

5  Adahkiewicz  n.  Jacobson,  Centridbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1873.  S.  483. 

i  der  FkTiriologi«..  Bd.  lYa.  15 
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keinen  Widerspruch  zwischen  diesen  Zahlen  und  den  von  Dondebs 
an  der  menschlichen  Lunge  gefundenen  Werthen  von  7  Vs— 30  mm  Bg 
sehen. 

Die  zu  anderen  Zwecken  häufig  vorgenommene  Eröffnung  einer 
Pleurahöhle  ist  meines  Wissens  von  keinem  Forscher  zur  Bestim- 
mung des  nbgativen  Druckes  in  derselben  benutzt  worden.  Es  w&re 
nur  nöthig  in  die  Brustwunde  eine  Canttlei  wie  sie  von  Ludwig, 
Hering  u.  A.  benutzt  wurde,  luftdicht  einzufttgen,  mit  dieser  irgend 
eine  Saugrorrichtung  und  ein  Manometer  zu  verbinden  und  dann 
durch  Aussaugen  der  Luft  aus  der  Pleurahöhle  die  Lunge  wieder 
zur  Anlagerung  an  die  Brustwand  zu  bringen;  sobald  dies  erreicht 
ist,  wtlrde  der  Stand  des  Manometers  den  gesuchten  Werth  des  negar 
tiven  Druckes  anzeigen. 

Es  bedarf  aber  gar  nicht  so  eingreifender  Operationen,  um  diesen 
Werth  zu  finden,  da  man  auf  bequemerem  Wege,  ja  sogar  ganz  ohne 
Verletzung  Zugang  zum  inneren  Thoraxraum  finden  kann,  nämlich 
durch  den  Oesophagus.  Ftthrt  man  durch  diesen  ein  Rohr  in  den 
hinteren  Mediastinalraum  und  verbindet  dasselbe  mit  dem  Manometer, 
so  sieht  man  Schwankungen,  welche  den  Bespirationsbewegungeu 
entsprechen.  Bei  jeder  Inspiration  sinkt  das  Manometer,  bei  jeder 
Exspiration  steigt  es,  entsprechend  der  Zunahme  oder  Abniüime, 
welche  der  intrathoracale  Druck  mit  der  Vergrösserung  und  Verklei- 
nerung des  Lungenvolums  erfährt  Benutzt  man  statt  des  Mano- 
meters eine  MABEv'sche  Schreibkapsel,  so  ist  dies  eine  der  besten 
Metboden,  den  Verlauf  und  die  Stärke  der  Athembewegungen  auf- 
zuzeichnen. Als  solche  ist  sie  von  Luguni  *  und  von  mir^  benutzt 
worden.  Der  Nullpunkt,  um  welchen  herum  die  Schwankungen  des 
Manometers  oder  des  Schreibhebels  der  MA&ET'schen  Kapsel  erfolgen, 
hängt  dabei  ganz  von  dem  Moment  ab,  in  welchem  die  Verbindung 
mit  der  Schlundsonde  erfolgt  Stellt  man  diese  her,  während  der 
Thorax  in  der  Normalstellung  ist,  also  in  der  Athempause,  so  sind 
die  Ausschläge  directe  Messungen  des  Grades  der  Ausdehnung  beiw. 
der  activen  Verengerung  des  Thorax.  Fig.  21  ist  ein  Beispiel  einer 
solchen  von  mir  gewonnenen  Curve.  Die  Kuppen  der  Curve  ent- 
sprechen der  Normalstellung  des  Thorax;  die  Abweichungen  von 
der  durch  diese  gelegten  Abscissenaxe  sind  also  proportional  den 
Zuwachsen  des  negativen  Druckes  durch  die  inspiratorische  Thorax- 
erweiterung; active  exspiratorische  Verengerung  kam  in  diesem  Falle 
nicht  vor.     Was  diese  Methode  der  graphischen  Darstellung  der 

1  LuciANi,  Archivio  per  le  scienze  medicbe.  n.  p.  177. 1878. 

2  BoBBUTHAL,  Arch.  f.  Physiol.  Suppl.-Bd.  S.  34. 1880. 
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Athembewegungen  auszeichnet,  ist  neben  ihrer  Treue  besonders  der 
Umstand,  dass  sie  auch  die  dauernde  Buhestellung  des  Thorax  in 
irgend  einer  Lage  getreu  darstellt.  Ein  solche  wurde  z.  B.  in  un- 
serem Falle  vorübergehend  durch  Vagusreizung  bewirkt.  Die  kleinen 
Zacken  der  Gurve  sind  von  den  Volumschwankungen  des  Herzens 
bedingt. 


Flg.  SL    Intnihoncale  DrackschwanlniiigeB  ntch  J.  Bosbxthal. 

Auf  diese  Weise  messen  wir  nun  nicht  den  absoluten  Werth  des 
intrathoracalen  Druckes,  sondern  nur  seine  Schwankungen.  Wenn  man 
aber  ähnlich  verfährt,  wie  Adamkiewicz  und  Jacobson  mit  dem  Herz- 
beutel es  gethan,  d.  h.  die  Sonde  geschlossen  durch  den  Oesophagus 
in  den  Thorax  einfahrt  und  dann  die  Gommunication  mit  dem  Mano- 
meter herstellt,  ohne  dass  eine  Verbindung  mit  der  Atmosphäre  eintritt, 
so  zeigt  das  Manometer  den  negativen  Druck  direct  an.  Ich  habe  der- 
artige Bestimmungen  an  Kaninchen  gemacht  und  den  Druck  gleich 
höchstens  —  40  mm  Wasser,  also  etwa  gleich  —  3  mm  Hg  gefunden, 
was  mit  den  Angaben  von  Adamkiewicz  und  Jacobson  tibereinstimmt. 
Er  kann  aber  bei  tiefen  Inspirationen  viel  grösser  werden ;  und  diese 
niedersten  Werthe  hängen  nicht  blos  von  den  Erweiterungen  des 
Thoraxraumes,  sondern  auch  von  der  Weite  der  Bespirationsöffnung 
ab.  Ist  diese  weit,  so  kann  der  Druck  in  den  Alveolen  niemals  tief 
sinken,  er  beträgt  nur  wenige  Millimeter  Wasser.  Ist  aber  die  Lunge 
nur  durch  eine  enge  Oeffnung  mit  der  Atmosphäre  verbunden  oder 
gar  ganz  abgeschlossen,  dann  wird  bei  der  Inspiration  der  intra- 
alveoläre Druck  stark  negativ,  und  der  intrathoracale  Druck  muss 
sich  von  diesem  noch  um  den  Betrag  der  Lungenelasticität  unter- 
scheiden. Unter  diesen  Umständen  habe  ich  bei  Kaninchen  negative 
Drucke  von  250  mm  Wasser  und  darüber  also  — -  20  mm  Hg  gesehen. 
Bei  der  Exspiration  ist  das  Verhältniss  analog:  der  durch  die  Lungen- 
elasticität bedingte  negative  Druck  zieht  sich  von  dem  positiven  intre- 
alveolären  ab,  und  da  dieser  bei  verengter  oder  gar  geschlossener 
Ansgangsöffnung  erhebliche  Werthe  erreichen  kann,  so  kann  die 
algebraische  Summe  dann,  trotz  der  Lungenelasticität,  positive  Werthe 
annehmen. 

15* 
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Beim  Menschen  Bind  meine  Versnche,  auf  dieselbe  Weise  den 
intrathoracalen  Druck  zu  bestimmen,  ohne  Erfolg  geblieben.  Bei 
Anwendung  einer  gewöhnlichen  Schlundsonde  wurde  kein  genfigen- 
der  Abschluss  im  Oesophagus  erzielt;  bei  einer  dickeren  Sonde  war 
dies  der  Fall,  aber  die  fortwährend  stattfindenden  Bewegungen  des 
Oesophagus  interferirten  mit  den  von  Lungen  und  Bespirationsbewe- 
gungen  veranlassten  Manometerstellungen  und  machten  jede  Messung 
unmöglich.  Sobald  die  Sonde  in  den  Magen  kam,  stellte  sich  das 
Manometer  auf  einen  geringen  positiven  Werth  ein  (intraabdomineller 
Druck)  und  dieser  stieg  regelmässig  bei  jeder  Inspiration  wegen  der 
Verkleinerung  der  Bauchhöhle  durch  das  herabtretende  Zwerchfell 

Dass  dieser  negative  Druck  und  seine  Schwankungen  einen  er- 
heblichen Einfluss  auf  die  Circulation  ausüben,  ist  in  dem  betreffen- 
den Abschnitt  auseinandergesetzt  worden. 

Wir  wenden  uns  nun  zu  der  Frage,  wie  dieser  negative  Druck 
entsteht.  Denn  im  intrauterinen  Leben  ist  er  nicht  vorhanden  und 
auch  nicht  bei  solchen  Kindern,  welche  nach  der  Geburt,  ohne  ge- 
athmet  zu  haben,  sterben.  Wäre  dies  der  Fall,  dann  mfteste  die 
Lunge  im  Uterus  Amniosfltlssigkeit  oder  nach  der  Geburt  Luft  an- 
saugen. Dass  letzteres  nicht  der  Fall  ist,  geht  aus  der  bekannten 
Thatsache  hervor,  dass  die  Lungen  von  Kindern,  welche  sterben 
ohne  vorher  geathmet  zu  haben,  nichtlufthaltig  (atelektatisch)  bleiben. 
Der  negative  Druck  entsteht  also  erst  mit  dem  ersten  Athemzuge. 
Diese  Frage  (welche  nicht  zusammenfällt  mit  der  anderen,  später 
zu  behandelnden  nach  der  Ursache  dieses  ersten  Athemzugs)  ist 
neuerdings  von  Bernstein  ^  behandelt  worden.  Er  blies  bei  todt- 
gebomen  Kindern  Luft  in  die  Lungen  ein  und  constatirte  dann,  dass 
die  Lungen  ausgedehnt  blieben;  denn  wenn  er  nachher  ein  Mano- 
meter in  die  Trachea  einband  und  die  Pleurahöhlen  eröffnete,  so 
stieg  das  Manometer  um  6 — 7  mm  Hg,y  ganz  wie  in  den  oben  ei^ 
wähnten  Versuchen  von  Donders.  Bernstein  fand,  dass  der  Thorax 
nach  der  Lufteinblasung  nicht  wieder  sein  frttheres  Volum  annimmt, 
sondern  dauernd  erweitert  bleibt.  Dass  dieses  auch  nach  dem  ersten, 
durch  Muskelwirkung  hervorgebrachten  Athemzug  der  Fall  sein  wird, 
kann  man  wohl  annehmen.  Als  höchst  wahrscheinliche  Ursache 
glaubt  er  eine  besondere  Beschaffenheit  der  Gosto-Vertebralgelenke 
annehmen  zu  dürfen,  welche  sperrzahnartig  die  einmal  gehobenen 
Rippen  nicht  mehr  ganz  in  ihre  frühere  Lage  zurücksinken  lassen 
sollen. 

1  Brbnstxin,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVU.  S.  617. 1878. 
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Gegen  diese  Dentnng  der  Yersuchsergebnisse  haben  Hermann 
nnd  Keller  1  den  Einwand  erhoben,  dass  die  atelektatischen  Lungen 
offenbar  durch  die  Adhäsion  der  aneinanderliegenden  Wände  der 
Bronchioli  und  Alveolen  der  Aufblasung  einen  grossen  Widerstand 
entgegenstellen  mtlssen,  welcher  grösser  sein  kann  als  ihre  £lasti- 
citäty  so  dass  diese,  wenn  einmal  durch  eine  hinreichende  Kraft  des 
ersten  Athemzugs  Luft  eingedrungen  ist,  nicht  mehr  ausreicht  die 
Widerstände  des  Thorax  zu  überwinden,  wodurch  dann  beide,  Lungen 
und  Thorax,  ausgedehnt  bleiben.  Sie  sttltzen  dies  durch  den  Nach- 
weis, dass  zum  ersten  Aufblasen  einer  atelektatischen  Lunge  stets  ein 
bedeutend  grösserer  Druck  nöthig  ist,  als  wenn  schon  Luft  in  derselben 
ist,  obgleich  doch  in  diesem  Falle  das  Lungengewebe  schon  etwas 
gedehnt  ist  Sie  machten  die  Lungen  künstlich  atelektatisch,  indem 
sie  dieselben  mit  reiner  Kohlensäure  füllten  und  diese  von  aussen 
her,  durch  das  Lungenparenchym  hindurch,  von  Wasser  absorbiren 
liessen.  So  konnte  an  derselben  Lunge  wiederholt  derselbe  Unter- 
schied nachgewiesen  werden. 

Ich  muss  mich  ganz  entschieden  auf  die  Seite  Hermann's  stellen, 
da  der  von  ihm  hervorgehobene  Umstand  ausreicht,  die  Sache  zu 
erklären.  Offenbar  ist  der  Zustand  des  Thorax,  wie  er  bei  der  Ge- 
burt besteht,  nicht  der  natürliche  oder  Gleichgewichtszustand  des- 
selben. Der  Thorax  wird  in  einer  zusammengedrückten  Lage  er- 
halten, auch  ohne  einen  von  aussen  wirkenden  Druck,  wie  er  sicher 
im  Uterus  besteht,  aber  nach  der  Geburt  nicht  mehr  vorhanden  ist, 
weil  seine  Elasticität  nicht  ausreicht,  den  von  Herbkann  hervorge- 
hobenen Widerstand  der  Adhäsion  zu  überwinden.  Ist  aber  einmal 
die  Lunge  ausgedehnt  und  mit  Luft  gefüllt,  dann  müssen  Lungen- 
elasticität  und  Thoraxelasticität  sich  ins  Gleichgewicht  setzen,  und 
das  geschieht  in  der  von  uns  schon  oft  genannten  Normalstellung. 

Hermann  macht  auch  mit  Recht  darauf  aufmerksam,  dass  die 
Longen  bei  Eröffnung  der  Pleurahöhlen  nicht  ganz  zusammensinken 
und  atelektatisch  werden,  weil  offenbar  nicht  alle  Luft  aus  ihnen 
entweichen  kann.  Diese  Thatsache  ist  ja  bekannt  genug,  aber  ihre 
richtige  Würdigung  hat  sie  noch  immer  nicht  gefunden.  Wenn  die 
Lungen  bei  Eröffnung  der  Pleurahöhlen  zusammensinken,  so  sind  sie 
durchaus  noch  nicht  auf  ihre  natürliche  Grösse  zurückgekehrt.  Diese 
natürliche  Grösse,  bei  der  sie  gar  keine  elastische  Spannung  haben, 
ist  eben  die  des  atelektatischen  Zustandes.  Aber  zu  diesem  können 
sie  nicht  gelangen,   weil  beim  Zusammenfallen  die  Bronchioli  an 

1  Hbrmahn,  nach  den  Versuchen  des  Herrn  Kellbb,  Arch.  f.  d.  ges.  Pbysiol. 
XX.  8.  365. 1879. 
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ihrer  engsten  Stelle  y  d,  h,  am  Uebergang  ins  Ihfvndibulum  sich  voll- 
kommen  schliessen  und  damit  der  noch  in  den  Alveolen  befindlichen 
Luft  den  Ausgang  versperren.  Auf  dieses  Verhalten  hat  schon 
Traube  hingewiesen.  Durch  ihn  (in  seinen  klinischen  Yortrftgen) 
aufmerksam  gemacht,  habe  ich  schon  in  den  fttn&iger  Jahren  den 
Gegenstand  verfolgt  und  seitdem  öfter  in  meinen  Vorlesungen  durch 
folgenden  Versuch  erläutert.  Oeffnet  man  bei  einem  lebenden  Ka- 
ninchen eine  Pleurahöhle,  so  sinkt  die  Lunge  sofort  zusammen  und 
nimmt  ungefähr  das  Volum  an,  welches  sie  auch  bei  Oeffnung  der 
Pleurahöhle  an  der  Leiche  annehmen  würde.  Lässt  man  aber  das 
Thier  am  Leben  und  beobachtet  die  Lunge  durch  die  Thoraxöffnung, 
80  sieht  man,  wie  die  Lunge  langsam  sich  weiter  verkleinert  und 
zuletzt  (nach  8—10  Stunden)  vollkommen  atelektatisch  wird«  Die 
Erklärung  ist  folgende :  In  jedem  Alveolus  ist  ein  kleines  Quantum 
Luft  abgesperrt,  welches  unter  einem  geringen,  von  der  Elasticität 
des  Lungengewebes  herrührenden  Druck  steht.  Auf  den  Wänden 
dieser  Räume  circulirt  Blut;  dieses  absorbirt  nach  und  nach  all^ 
Sauerstoff  des  abgesperrten  Baumes,  bis  dieser  nur  noch  Kohlensäure 
und  etwas  Stickstoff  enthält.  Da  der  Partialdruck  der  Kohlensäure 
in  dem  Maasse,  wie  der  Sauerstoff  verschwindet,  wächst,  so  wird 
ihre  Spannung  grösser  als  die  der  Kohlensäure  im  Blut,  und  so  wird 
auch  sie  resorbirt.  Zuletzt  bleibt  nur  noch  Stickstoff  übrig,  der  dann 
endlich,  wenn  auch  viel  langsamer,  auch  resorbirt  werden  muss,  so 
dass  endlich  die  Alveolen  leer  und  die  Lunge  atelektatisch  werden 
muss.  Derselbe  Vorgang  muss  natürlich  auch  beim  Menschen  em- 
treten,  wo  ein  einseitiger  Pneumothorax  besteht  Er  ist  auch  oft 
beobachtet  worden,  und  die  Atelektase  wird  dann  als  Folge  d« 
Druckes  der  atmosphärischen  Luft  auf  die  Lungenoberfläche  erklärt. 
Aber  die  atmosphärische  Luft  kann  nicht  drücken,  da  im  Innern  der 
Alveolen  derselbe  Druck  herrscht.  Auch  kann  durch  Druck,  wie 
auch  Hebmann  und  Keller  fanden,  die  Lungenluft  nie  entleert  wer- 
den, weil  eben  die  Infundibula  geschlossen  sind.  Was  wirklieh  auf 
die  Alveolarluft  drückt,  das  ist  der  Best  der  Lungenelasticität,  die 
nicht  eher  zur  Buhe  kommt,  als  bis  die  Lunge  leer,  d.  h.  atelekta- 
tisch ist.  Dieser  Process  der  künstlichen  Atelektasirung  ist  offenbar 
identisch  mit  dem  von  Hermann  und  Keller  benutzten. 

VIII.  Die  concomltlrenden  Athembewegungen. 

Unter  den  Athembewegungen  haben  wir  inspiratorische  und  ex- 
spiratorische  unterschieden,  je  nachdem  sie  zu  einer  Erweiterung 
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oder  Yerengerang  des  Thorax  und  damit  znr  Einsangang  von  Luft 
in  die  Longen  oder  zur  Austreibung  yon  Luft  aus  denselben  führen. 
Neben  diesen  gibt  es  aber  noch  andere  Bewegungen,  welche  gar 
keine  Aenderung  des  ThoraxYolums  bewirken,  aber  als  Begleit- 
erscheinungen auftreten,  und  die  wir  deshalb  als  cancamüirende 
Athembewegungen  bezeichnen.  Einige  von  ihnen  können  allerdings 
als  nützlich  fllr  die  Athmung  angesehen  werden,  so  z.  B.  die  Erwei- 
terung der  Nasenlöcher  und  der  Stimmritze  bei  der  Inspiration,  welche 
den  Zutritt  der  Luft  zu  der  Lunge  erleichtert  Manche  von  ihnen 
fehlen  bei  der  ruhigen  Athmung  und  treten  erst  bei  verstärkter  Ath- 
mung deutlich  hervor. 

1.  Bewegungen  des  Kehlkopfs  K  Auch  bei  ruhiger  Athmung  hebt 
und  senkt  sich  der  Kehlkopf  des  Menschen  regelmässig.  Die  Hebung 
entspricht  der  Exspiration.  Bei  Kaninchen  sind  Kehlkopfsbewegungen 
bei  ruhiger  Athmung  zuweilen  nicht  vorhanden,  treten  aber  schon 
bei  geringer  Verstärkung  derselben  auf.  Bei  Hunden  und  Katzen 
sind  sie  stets  vorhanden  und  sehr  energisch.  Die  Senkung  kommt 
za  Stande  durch  Contraction  der  Mm.  stemohyoidei  und  stemo- 
thyreoidei,  die  Hebung  durch  Contraction  der  Mm.  hjothyreoidei  und 
cricothyreoidei.  Letztere  wirken  natürlich  nur  auf  den  Ringknorpel 
und  die  Trachea  und  heben  diese  noch  näher  an  den  schon  in  der 
Hebung  begriffenen  Schildknorpel,  so  dass  die  Trachea  in  ihrer 
ganzen  Ausdehnung  eine  Streckung  erleidet. 

2.  Bewegungen  der  Stimmbänder.  Die  Stimmritze  ist,  wie  man 
bei  Menschen  und  Thieren  mit  dem  Kehlkopfspiegel  sehen  kann,  bei 
ruhiger  Athmung  ziemlich  weit  offen  und  macht  nur  geringe  Be- 
wegungen. ^  Bei  verstärkter  Athmung  erweitert  sich  die  Stimmritze 
durch  Contraction  der  Mm.  cricoarytenoidei  postici  bei  jeder  Inspi- 
ration. Bei  Kaninchen  sind  diese  Bewegungen  stets  vorhanden,  aber 
schwach,  bei  Katzen  sehr  deutlich  ausgesprochen  und  besonders  bei 
etwas  verstärkter  Athmung  sehr  energisch.  ^  Bei  vollkommener  Un- 
thätigkeit  aller  Muskeln  (also  im  Tode  oder  nach  Durchschneidung 
der  betreffenden  Nerven)  haben  die  Stimmbänder  eine  schräge  Lage, 
so  dass  ihre  oberen  Flächen  zugleich  lateralwärts  und  die  unteren 
medianwärts  gerichtet  sind.  Ihre  Inneni^der  sind  dann  ein  wenig 
von  einander  entfernt  und  die  Stimmritze  wird  begrenzt  von  zwei 
schlangenförmig  gekrümmten  Linien,  welche  vom  im  Winkel  der 

1  Yg^.  RosBNTHAL,  Atbembewegnngen.  S.  207. 

2  CzBBXAX ,  Der  EehlkopfspiegeL  Abdr.  in  Czxbmak*8  gesammelte  Schriften. 
L  S.  536. 

3  RosBHTHAL,  Athembewegungen.  S.  212. 
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beiden  Schildknorpelplatten  in  einem  spitzen  Winkel  zusammen- 
stossen,  and  deren  nach  innen  vorspringende;  einander  zugekehrte 
Convexitäten  den  Processus  yocales  der  Giessbeckenknorpel  entspre- 
chen. Durch  diese  zerfällt  die  Stimmritze  in  eine  vordere  lanzett- 
förmige Abtheilung  (Glottis  Yocalis)  und  eine  hintere  dreieckige,  mit 
abgerundeten  Ecken  (Glottis  respiratoria).  Bei  der  Inspiration  wer- 
den dann  die  schlaffen  Stimmbänder  durch  den  Luftstrom  einander 
genähert,  und  bei  jungen  Thieren  kann  (wie  Le  Gallois  nachge- 
wiesen hat)  es  zu  einem  vollkommenen  Verschluss  und  denmach  zur 
Erstickung  kommen,  weil  der  hintere  Abschnitt,  die  Glottis  respira- 
toria, sehr  klein  und  die  Gartilagines  arytenoideae  sehr  weich  sind. 
Hieraus  ersieht  man,  dass  die  active  Erweiterung  der  Stimmritze  bei 
der  Inspiration  von  wesentlicher  Bedeutung  ist.  Aber  selbst  die 
Ruhestellung  bei  der  ruhigen  Respiration  des  Menschen,  wie  sie  der 
Kehlkopfspiegel  zeigt,  scheint  nicht  ganz  ohne  Muskelwirkung  zu 
Stande  zu  kommen,  da  die  dabei  beobachtete  weite  Oeffnung  der 
Stimmritze  nicht  ganz  der  bei  vollkommener  Lähmung  entspricht 

Bei  der  Exspiration  dagegen  können  die  schlaffen  Stimmbänder 
(nach  Nervendurchschneidung)  dem  auf  ihre  unteren  Flächen  wirken- 
den Luflstrom  ohne  weiteres  ausweichen.  Wenn  aber  die  Nerven  er- 
halten sind,  so  sieht  man  bei  der  Exspiration  die  Stimmbänder  etwas 
nach  innen  gehen,  wobei  der  freie  Rand  des  vorderen  Abschnittes 
gerade  gestreckt  wird.  Dies  ist  eine  Wirkung  des  M.  cricothyreoi- 
deus,  welcher  den  vorderen  Ansatz  des  Stimmbandes  vom  hinteren 
entfernt;  aber  dieser  hintere  muss  dabei  fixirt  werden,  was  auf  eine 
Wirkung  der  Mm.  cricoarytenoidei  laterales  schliessen  lässt 

Schliesslich  sei  noch  bemerkt,  dass  auch  nach  Durchschneidnng 
der  Kehlkopfnerven  (Lar.  inf.,  welcher  alle  Kehlkopfinuskeln  mit 
Ausnahme  des  M.  cricothyreoideus  versorgt,  und  Ramus  ext  des  Lar. 
sup.  für  diesen  letzteren  Muskel)  noch  Aenderungen  in  der  Weite 
der  Stimmritze,  ja  sogar  ein  Verschluss  derselben  zu  Stande  kom- 
men kann  durch  die  Lageveränderung  der  Gartilago  ihyreoidea  bd 
Contraction  der  Mm.  hyothyreoidei^ 

Bewegungen  an  den  Nasenlöchern,  Bei  Menschen  sieht  man  bei 
ruhiger  Athmung  keine  Bewegungen  der  Nasenflügel,  dagegen  er- 
weitem sich  die  Nasenlöcher  bei  jeder  Inspiration,  sobald  die  Ath- 
mung sehr  verstärkt  ist.  Ebenso  verhalten  sich  Hunde  und  Katzen, 
wogegen  Kaninchen  schon  bei  normaler  Athmung  regelmässige  Be- 
wegungen der  Nasenflügel  zeigen,  welche  der  Zwerchfellcontraction 

1  RoBBNTHAL,  Athembewegungeii.  S.  216. 
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etwas  vorhergehen  und  somit  die  erste  Inspirationsbewegang  dar- 
stellen.^ Wenn  die  Kasenflügel  sehr  dünn  und  biegsam  sind,  können 
sie  bei  tiefen,  plötzlichen  Inspirationen  passiv  nach  innen  bewegt 
werden  and  einen  ventilartigen  Verschluss  bilden.  Einen  solchen 
Fall  sah  Traube  2,  wobei  der  Gefahr  des  Erstickens  durch  künst- 
liches Offenhalten  der  Nasenlöcher  vorgebeugt  werden  musste. 

Bewegungen  des  Kopfes^  der  Schultern  u.  s.  w.  Bei  sehr  tiefen 
Inspirationen  pflegen  die  meisten  Menschen  unwillktlrlich  den  Mund 
zu  öffnen.  Bei  hochgradiger  Athemnoth  wird  bei  Menschen  und 
Thieren  bei  der  Inspiration  der  Mund  weit  geöffnet,  bei  der  Exspi- 
ration geschlossen.  Zugleich  wird  dabei  der  Kopf  bei  der  Inspira- 
tion nach  hinten  gestreckt,  was  nicht  nur  den  Luftkanal  gerade 
streckt  und  somit  den  Luftzutritt  erleichtert,  sondern  auch  der  Wir- 
kung der  Mm.  stemocleidomastoidei  einen  günstigeren  Angriffspunkt 
gewährt  In  derselben  Weise  sind  offenbar  auch  die  Hebungen  der 
Schalter  zu  verstehen,  welche  man  oft  in  Fällen  hochgradiger  Athem- 
noth sieht,  indem  sie  die  Wirkung  des  M.  pectoralis  minor  unter- 
stützen. In  anderen  Fällen  sieht  man  auch  wohl,  dass  die  an  hoch- 
gradiger Athemnoth  Leidenden  die  Arme  in  die  Hüften  stemmen,  um 
den  vom  Oberarm  und  der  Schulter  zum  Thorax  gehenden  Muskeln 
günstigere  Stützpunkte  zur  Erweiterung  des  Thorax  zu  geben,  oder 
dass  sie  umgekehrt  die  Exspiration  durch  ein  seitliches  Anpressen 
der  Arme  an  den  Thorax  verstärken. 

Die  Streckung  der  Wirbelsäule  zur  Unterstützung  der  Inspira- 
tion ist  schon  erwähnt  worden. 

IS.  Besondere  Formen  der  Athembewegangen. 

Unter  dieser  Bezeichnung  wollen  wir  zuerst  einige  Abweichungen 
von  dem  normalen  Athmungstypus  kurz  aufführen,  welche  meist  als 
Folge  psychischer  Erregungen  oder  reflectorisch  durch  sensible  Rei- 
zung angeregt  sich  vorübergehend  in  den  Gang  der  normalen  Athem- 
bewegungen  einschieben.    Hierher  rechnen  wir: 

1.  den  Husten;  er  besteht  in  einem  oder  mehreren  schnell  auf- 
einander folgenden  starken  exspiratorischen  Stössen  mit  Erschlaffung 
der  inspiratorischen  Muskeln  und  Verschluss  der  Stimmritze ;  die  Luft 
entweicht  dabei  mit  einem  charakteristischen  Explosionsgeräusch. 
Der  Husten  kommt  in  der  Regel  zu  Stande  durch  Reizung  des  Aus- 
breitungsbezirks der  Nn.  laryngei  superiores  auf  der  Schleimhaut  des 

1  RosBirrHAL,  Athembewegangen.  S.  217. 

2  Mündliche  Mittheilang  Tsaubb*b  in  seiner  Klinik. 
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Kehlkopfs;  aber  auch  die  Schleimhaut  der  Trachea,  die  Pleura  und 
andere  Stellen  können  Husten  erzeugen.  Dem  Husten  sehr  nahe- 
stehend ist 

2.  das  Niesen,  eine  starke,  plötzliche  Exspiration,  aber  mit  Ab- 
schluss  der  Mund-  von  der  Rachenhöhle  und  Offenstehen  der  Glottis, 
so  dass  der  Luftstrom  durch  die  Nase  entweicht  Es  kommt  zu  Stande 
durch  Reflexe  von  den  sensiblen  Fasern  der  Nasenschleimhaut  sowie 
durch  plötzlichen  starken  Lichtreiz;  ob  auch  durch  Reizung  der  sen- 
siblen Fasern  der  Gonjunctiva,  halte  ich  fttr  zweifelhaft. 

3.  das  Lachen,  eine  Reihe  kurzer  exspiratorischer  Stösse  Ton 
geringer  Intensität  bei  schwachem  Verschluss  der  Stimmritze;  wird 
erregt  durch  gewisse  psychische  Eindrücke  und  durch  Kitzel  der 
Haut. 

4.  das  Gähnen^  eine  tiefe  Inspiration  bei  weit  geöffneter  Stimm- 
ritze und  meist  auch  bei  offenem  Munde;  häufig  begleitet  von  Be- 
wegungen der  Arme  u.  s.  w.  Ist  eine  Folge  gewisser  psychischer 
Eindrücke,  der  Müdigkeit  u.  s.  w. 

5.  das  Seufzen,  eine  tiefe  Inspiration  bei  geschlossener  Stimm- 
ritze, so  dass  die  nur  mühsam  eindringende  Luft  ein  eigenthttmliches 
Geräusch  erzeugt;  wird  durch  psychische  Zustände  erregt.^ 

6.  das  Schluchzen,  unterscheidet  sich  vom  Seufzen  nur  dureh 
die  grössere  Geschwindigkeit  der  inspiratorischen  Bewegung,  wes- 
halb der  dabei  erzeugte  Ton  lauter  und  kürzer  ist  Es  ist  meist  Ton 
einem  ruckweisen  Aufwärtssteigen  des  Kehlkopfs  begleitet  und  ent- 
steht in  Folge  psychischer  Erregungen  oder  durch  Reflex  yon  deo 
Ausbreitungsgebieten  des  Glossopharyngeus  und  des  Vagus. 

Eine  besondere  Art  der  Athmung  ist  unter  dem  Namen  Cheme- 
Stokes'^üYiQ  Athmung  bekannt  geworden.  Sie  besteht  in  einem  regel- 
mässigen An-  und  Abschwellen  in  der  Tiefe  der  Respirationszttge, 
so  dass  sehr  tiefe  Athmung  mit  ganz  flacher,  ja  selbst  yollkomme- 
nem  Aussetzen  der  Respiration  abwechseln  kann.  Es  zeigen  sich 
Spuren  dieses  Verhaltens  schon  im  normalen  Schlaf,  wie  Mosso  ftnd, 
ebenso  im  Chloralschlaf  nach  Heidenhain  und  Mosso,  dann  bei  ge- 
wissen Vergiftungen  (Morphin,  Filehne);  bei  Druck  auf  die  Med. 
oblongata,  durch  Blutergüsse  u.  dergl.  Namentlich  aber  tritt  es  in 
Krankheiten  auf.  Eine  allgemein  anerkannte  Theorie  des  Zustande- 
kommens besitzen  wir  noch  nicht,  trotz  der  zahlreichen  Unte^ 
Buchungen  darüber.    Traube  glaubte  es  durch  die  Annahme  einer 

1  Es  mag  hier  gelegentUch  angemerkt  werden,  dass  das  Miauen  der  Katieii 
auf  dieselbe  Weise  bei  der  Inspiration  erzeugt  wird.  Dass  auch  M^ischeii  hin 
und  wieder  bei  der  Inspiration  sprechen,  ist  bekannt 
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herabgesetzten  Erregbarkeit  des  nervösen  Atbemcentnims  erklären 
zn  können;  Filehne  fand  diese  Erklärung  unzureichend  und  suchte 
zu  beweisen,  dass  eine  Aenderung  in  den  Circulationsverhältnissen 
der  Gentndorgane  hinzukommen  müsse,  (regen  Filehne's  Erklä- 
rung sind  Yon  verschiedenen  Seiten  Einwendungen  erhoben  worden, 
die  jener  wieder  zu  entkräften  versucht  hat  Die  Discussion  hier- 
ttber  ist  gerade  jetzt  in  lebhaftem  Gange.  Zu  ihrem  Yerständniss 
sind  die  Erörterungen,  welche  wir  im  folgenden  Gapitel  ttber  die 
Ursache  der  Athembewegungen  geben,  vorausgesetzt.  Da  aber  das 
Oanze  ausserhalb  des  Rahmens  unserer  Aufgabe  liegt,  so  begnüge 
ich  mich  mit  diesen  Andeutungen. 

Die  wichtigste  Literatur  habe  ich  unten  zusammengestellt.^ 
Weiter  stelle  ich  hier  einige  Bemerkungen  zusammen  über  Aen- 
derungen  im  Athmungstypus,  wie  sie  durch  äussere  Einflüsse  zu 
Stande  kommen.  Sehr  interessant  sind  die  Aenderungen,  welche  die 
Athembewegungen  in  verdichteter  oder  verdünnter  Luft  erfahren.  Wäh- 
rend die  Angaben  von  Viebordt  sich  nur  auf  die  geringen  Schwan- 
kungen des  Barometerstandes  beziehen,  haben  die  Erfahrungen  bei 
Luftfahrten  und  Bergbesteigungen  einerseits,  bei  Bauten  unter  Wasser 
andererseits,  namentlich  aber  die  Beobachtungen  in  den  sogenannten 
pneumatischen  Gabinetten  die  Wirkungen  grösserer  Luftdruckschwan- 
kungen kennen  gelehrt.  Lange,  v.  Vivenot,  Panum,  G.  v.  Liebig^ 
haben  derartige  Untersuchungen  angestellt.  In  neuerer  Zeit  sind 
dazu  noch  die  Erfahrungen  gekommen,  welche  mit  den  sogenannten 
transportablen  Luftdruckapparaten  gewonnen  wurden.  Indem  wir 
hier  nur  die  Ergebnisse  berücksichtigen,  welche  sich  auf  die  Mechanik 
der  Athembewegungen  beziehen,  können  wir  folgende  als  feststehend 
ansehen.  In  verdichteter  Luft  wird  die  Frequenz  vermindert,  die 
Tiefe  der  einzelnen  Athemzüge  vermehrt;  das  Zwerchfell  steht  tiefer 
als  in  der  Norm,  die  Rippen  sind  etwas  gehoben  und  die  Athmung 
geschieht  mit  stärker  geftlllten  Lungen,  bei  einer  höheren  vitalen 
Athemlage.    Diese  findet  nach  Pakum  ihre  Erklärung  in  der  Com- 

1  Chktnb,  DablinHosp.  Reports  n.  p.  21. 1816.  —  Stokbs^  Diseases  ofthe 
heart  p.  324.  1854.  Deutsch  v.  Lindwübm.  Würzbnrg  1855.  —  ScmFJf ,  Lehrb.  d. 
Physiol.  S.  324. 1858.  —  Mosso,  Arch.  f.  Physiol.  1878.  S.  441.  —  Traubb,  Berl.  klin. 
Woch.  1869.  Nr.  27.  —  Hbidbuhadc,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IV.  S.  554.  1871.  — 
FiLEm<B,  Berl.  klin.  Woch.  1874.  Nr.  13 ;  Ueber  das  CHSTNB-STOKBs'sche  Athmungs- 
phänomen.  Erlangen  1874.  Die  vielen  casuistischen  Mittheilungen  übergehe  ich  hier. 

2  J.  Lange,  Ueber  comprimirte  Luft,  ihre  physiologischen  Wirkungen  und  ihre 
therapeut.  Bedeutung.  Göttinnen  1864.  —  B.  v.  Yivbnot^  Wiener  med.  Jahrb.  1865. 
8. 205 ;  Zur  Eenntniss  d.  physiol.  Wirkung  und  therapeutischen  Anwendung  der  ver- 
dichteten Luft.  Erlangen  1868.  —  Panüm,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  L  S.  125.  1867; 
Bibliotiiek  for  Laeger  1866.  -  Q.  v.  Libbig,  Arch.  f.  Physiol.  1879.  S.  284. 
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pression  der  im  Darmkanal  eiDgeBcblossenen  Lnft;  doch  ist  wohl 
noch  ein  directerer  Einfluss  auf  die  Lnngenelaeticität  gleichfalls  vor- 
handen. Die  vitale  Capacität  ist  vergrössert.  Alle  diese  Verände- 
mngen  ttberdaaern,  wenngleich  in  geringem  Grade,  die  Einwirkung 
des  erhöhten  Loftdmcks,  nnd  können,  wenn  diese  sich  oftmals  wie- 
derholt, theilweise  danemd  erhalten  bleiben.  Nach  6.  y.  Liebig  ge- 
schieht die  Einathmung  schneller,  die  Ansathmang  langsamer  als 
bei  gewöhnlichem  Drack,  was  derselbe  durch  die  verminderte  Ge- 
schwindigkeit der  Luftströmung  bei  der  grösseren  Dichtigkeit  erklärt 

Bei  niederem  Luftdruck  sind  die  Veränderungen  im  Allgemei- 
nen entgegengesetzte  wie  die  eben  angegebenen.  Wenn  aber  d^ 
Druck  gar  zu  sehr  sinkt,  so  treten  ganz  andere  Folgen  ein,  die  des 
Sauerstoffmangels,  indem  dann  der  Sauerstoffgehalt  nicht  mehr  ge- 
nügt, um  den  Verbrauch  im  Körper  zu  decken.  Und  ebenso  kom- 
men bei  gar  zu  hohen  Drucken  neue  Umstände  ins  Spiel,  indem 
dann  toxische  Wirkungen  des  Sauerstoffs  auftreten.  Ueber  diese  von 
Paul  Bert  genauer  untersuchten  Verhältnisse  ist  im  vorhergehenden 
Abschnitt  berichtet  worden. 

Bei  einseitiger  Wirkung  veränderten  Luftdrucks,  wie  sie  statt- 
findet, wenn  man  aus  einem  begrenzten  Luftraum  athmet,  in  wel- 
chem der  Druck  höher  oder  niedriger  ist,  als  der  auf  der  äusseren 
Eörpeiroberfläche  ruhende,  sind  die  Wirkungen  ausgeprägter,  indem 
schon  geringe  Druckunterschiede  deutlichere  Folgen  haben.  ^ 

In  anderer  Weise  werden  die  Athembewegungen  verändert  durch 
Hindemisse,  welche  sich  dem  normalen  Gaswechsel  in  den  Lungen 
entgegenstellen.    Solche  Hindemisse  können  sein: 

1.  Mechanische  Hindernisse  ftlr  die  Ausdehnung  des  Thorax, 
bezw.  der  Bauchwand.  Wenn  diese  unüberwindlich  sind,  so  ersetzt  sie 
der  Athmungsapparat  durch  eine  stärkere  Contraction  anderer  Athem- 
muskeln,  und  wenn  dies  nicht  im  Stande  ist,  die  Lüftung  der  Lunge 
in  genügender  Weise  zu  bewirken,  so  tritt  der  Tod  ein.  So  erzählte 
Traube,  dass,  als  einem  Manne  ein  Gypsguss  um  das  Abdomen 
und  den  unteren  Theil  des  Thorax  angelegt  worden  war,  der 
Mann,  sobald  der  Gyps  zu  erstarren  begann,  so  heftige  Athemnoth 
bekam,  dass  man  genöthigt  war,  ihn  so  schnell  als  möglich  zu 
entfemen.  2  Geringere  Hindemisse  haben  Vermehrang  der  Ath- 
mungstiefe  zur  Folge,  wobei  alle  accessorischen  Athemmuskelo  ins 
Spiel  gerathen  können.   Besteht  das  Hindemiss  in  Schmerzen,  welche 

1  Vgl.  Waldenburo,  Berliner  klin.  Woch.  1873.  Nr.  39  u.  40. 

2  Traube  fahrte  die  Geschichte  auf  HuTcmi?soN  zurück;  ich  habe  sie  bei  die- 
sem aber  nicht  gefunden. 
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bei  den  Athembewegungen  entstehen,  so  wird  die  Athmnng  häufiger 
aber  flacher. 

2.  Mechanische  Hindemisse  fttr  den  Zutritt  der  Luft ,  wie  Ver- 
engerungen in  den  Luftwegen  u.  dgl.  Sie  haben  eine  sehr  erheb- 
liche Abnahme  der  Frequenz  und  eine  ebenso  erhebliche  Zunahme 
der  Athmungstiefe  zur  Folge,  wodurch  die  Athmungsgrösse  yoUkom- 
men  compensirt  oder  sogar  ttbercompensirt  werden  kann.  Das  Leben 
kann  dabei  sehr  lange  ohne  weitere  Störungen  bestehen,  nach  län- 
gerer Zeit  treten  aber  Lungenerkrankungen  auf,  namentlich  Lungen- 
hyperämie, Emphysem  und  Herzerweiterung.^ 

3.  Verkleinerungen  der  Lungenoberfläche;  dieselben  können 
durch  Ansammlung*  von  Flttssigkeit  in  den  Alveolen  oder  durch  Con- 
traction  der  elastischen  Lungen  erfolgen,  wenn  diese  in  der  Lage 
sind,  ihrer  Elasticität  zu  folgen,  nämlich  bei  Ansammlung  von  Fltts- 
sigkeit im  Pleuraraum  oder  bei  Gommunication  desselben  mit  der 
äusseren  Atmosphäre  (Pneumothorax).  So  lange  die  Verkleinerung 
der  Lungenoberfläche  ein  gewisses  Maass  nicht  Überschreitet,  wird 
der  dadurch  verminderte  Gasaustausch  zwischen  Blut  und  Luft  com- 
pensirt durch  Vermehrung  der  Zahl  und  Tiefe  der  Athembewegungen, 
wobei  alle  accessorischen  Athemmuskeln  in  der  schon  angegebenen 
Seihenfolge  ins  Spiel  kommen.  Diese  Art  der  Athmung  nennen  wir 
Dyspnoe  zum  Unterschiede  von  der  normalen  oder  Eujmoe.  Wenn 
aber  der  Gasaustausch  nicht  genügt  oder  überhaupt  unmöglich  ist, 
z.  B.  bei  doppelseitigem  Pneumothorax,  dann  tritt  der  Tod  durch 
Erstickung  ein. 

Ganz  dasselbe  sehen  vrir  aber  auch  bei  vollkommen  intactem 
Athmungsapparat,  wenn  entweder  gar  kein  Sauerstoff  in  der  Ath- 
mnngsluft  ist  (Athmung  sogenannter  indifferenter  Gase)  oder  wenn 
das  Blut  unfähig  ist,  den  Gasaustausch  zu  vermitteln,  sei  es,  dass 
es  chemisch  verändert,  oder  dass  seine  Circulation  behindert  ist. 
Alles  dies  hat  stets  Dyspnoe  zur  Folge,  wovon  im  dritten  Capitel 
weiter  die  Rede  sein  wird,  und  wenn  durch  die  verstärkte  Athmung 
kein  genügender  Ausgleich  zu  Stande  kommen  kann,  Tod  durch  Er- 
stickung. 

Man  kann  jedoch  die  aufgehobene  oder  ungenügende  Athmung 
durch  künstliche  Lufteinblasung  ersetzen  und  damit  die  Thiere  be- 
liebig lange  Zeit  am  Leben  erhalten.  Für  das  Studium  der  Athem- 
bewegungen wie  anderer  physiologischer  Vorgänge  ist  dieses  Ver- 


1  S.  Lbichtbnstkrn,  Ztschr.  f.  Biologie.  VII.  S.  197. 1871.  —  Köhlbb,  Arch.  f. 
ezper.  Pathol.  u.  Pbarmakol.  Vn.  S.  1. 1877. 
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fahren  sehr  ntttzlioh  geworden.  Schon  Vesal^  hat  sich  dieses  Eansi- 
griffs  bedient;  um  die  Thiere  am  Leben  zn  erhalten,  denen  er  die 
Brust  geöffnet  hatte,  um  die  Bewegungen  des  Herzens  zu  beobachten. 
MerkwtLrdiger  Weise  kennt  Habvet  ihn  nicht,  seine  Arbeit  wäre 
ihm  wahrlich  leichter  geworden.  Gewöhnlich  wird  das  VerCahren 
auf  Hook  zurflckgefHhrt,  dessen  Mittheilung  aus  dem  Jahre  1667 
stammt.  Die  bezügliche  Stelle  (aus  den  Philos.  Transact.  H.  p.  539. 
for  1667.  Numb.  28)  ist  von  mir  in  ihren  wesentlichen  Theilen  im 
Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1864.  S.  456,  neuerdings  von  Gad  (Ueber 
Apnoe  u.  s.  w.  S.  13)  wörtlich  abgedruckt  worden.  Aus  ihr  geht  so- 
viel hervor,  dass  Hook  eine  klare  Vorstellung  ttber  die  Function  der 
Lunge  als  Lüftungsorgan  des  Blutes  hatte.  Er  öffnet  nämlich  den 
Thorax,  entfernt  Zwerchfell  und  einen  grossen  Theil  der  Rippen  und 
verbindet  die  Trachea  mit  einem  Blasebalg;  durch  Lufteinblasung 
wird  der  Hund  länger  als  eine  Stunde  am  Leben  erhalten;  wenn  die 
Einblasungen  ausgesetzt  werden,  verfällt  der  Hund  in  Krämpfe,  durch 
Wiederaufnahme  der  Einblasungen  wiederbelebt.  Um  aber  zu  zeigen, 
dass  nicht  etwa  die  Bewegung  der  Lunge  das  Wesentliche  sei,  son- 
dern nur  die  Zufuhr  frischer  Luft,  benutzt  er  einen  constanten  Luft- 
strom, der  mit  HiUe  zweier  Blasebälge  durch  die  Trachea  ein-  und 
durch  viele  in  die  Pleura  gestochene  Löcher  ausströmt. 

Gerade  hundert  Jahre  später  benutzt  Fontana  *^  die  künstliche 
Athmung,  um  zu  untersuchen,  wie  das  Vipemgift  auf  geköpfte  Thiere 
wirkt;  bald  darauf  zeigt  Goodwin',  dass  in  ihr  das  wirksamste  Mittel 
gegen  die  Asphyxie  gegeben  ist.  Vor  allen  aber  hat  Le  Gallois^ 
zur  Einführung  derselben  in  die  physiologische  Technik  beigetragen. 
Er  benutzt  eine  zinnerne  Spritze,  welche  an  ihrem  unteren  Ende  eine 
Seitenöffhung  hat  und  in  eine  konische  Trachealcanüle  ausläuft,  deren 
Mündung  etwas  enger  sein  muss  als  das  erwähnte  Loch.    Letztere 

1  Vbbaliüs,  De  humani  corporis  fabrica.  p.  824.  Basüeae  1555 :  «Inflato  igitor 
semel  atq;  iteram  pulmone,  cordis  motum  visu  tactuq;  quantom  labet  examinas  et 
arteriae  magnae  caudicem  ....  quo  alif  uandin  observato,  pulmo  rursus  inflandus 
est:  liocq;  artificio,  quo  mihi  gratius  in  anatome  nuUum  comperi,  magna  pvl- 
Buum  differentiarum  cognitio  paranda  yemt.**  Auf  derselben  Seite  beschreibt  Ybsal 
auch  die  Athembewegnngen  eines  Hundefötus  innerhalb  der  EihflUen:  «quo  dein- 
ceps  ab  utero  divulso,  foetum  cum  suis  involucris  ezimo,  et  exteriori  innacto  in- 
Tolucro,  per  interius  valde  peUucidi  ostendo,  qui  foetus  respirare  conetur,  qnam^q; 
pulchr^  mteriori  quoque  inuolucro  firacto  aerem  ducat.** 

2  Fontana,  Abhandl.  ab.  d. Viperngift.  Aus  d.  Franz.  übers.  S.  218.  Berün  1787. 
In  denBicherche  fisiche  sopra  il  vefeno  della  vipera,  con  alcone  osservazione  sopra 
Ip  anguilette  del  grano  sperone.  Luccal767  finde  ich  die  entsprechenden  Tersnche 
noch  nicht. 

3  GooDwiN,  citirt  bei  Lb  Gallois.  p.  335. 

4  Le  Gallois,  £xpMences  sur  le  principe  de  la  vie.  p.  335.  (Vgl.  a.  S.  31) 
Paris  1812. 
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wird  fest  in  die  Trachea  eingeschoben,  dann  treibt  man  die  Lnft 
ans  der  Spritze  in  die  Lunge  nnd  sangt  sie  nnmittelbar  wieder  ans, 
indem  man  das  erwähnte  Loch  mit  dem  Finger  yerschliesst.  Nun 
wiederholt  man  die  Hin-  nnd  Herbewegnng  des  Spritzenstempels  bei 
imverschlossenem  Loch,  wodurch  die  verdorbene  Luft  aus  der  Spritze 
entfernt  and  frische  in  dieselbe  eingesogen  wird,  worauf  wieder  die 
Eintreibung  in  die  Lunge  u.  s.  w.  folgt.  Trotz  aller  Vorsicht  hat  er 
bei  dem  Verfahren  öfter  Zerreissungen  der  Lunge  und  Eintritt  der 
Lnft  in  die  Pleurahöhle  gesehen.  Auch  macht  er  auf  die  starke 
Abkühlung  der  Thiere  aufmerksam.* 

Zur  Ausführung  der  künstlichen  Athmung  bedient  man  sich  am 
besten  der  in  Fig.  22  abgebildeten  GanUle  von  Ludwig.  Der  obere 
Theil,  welcher  zur  Verbindung  mit  dem  Blase- 
balg bestimmt  ist,  lässt  sich  in  dem  unteren 
drehen.  In  diesem  ist  ein  Loch,  das  bei  dem 
Eintreiben  der  Luft  in  die  Lunge  als  Sicherheits- 
yentil  dient  und  eine  zu  starke  Ausdehnung  der* 
selben  verbindert,  sodann  zugleich  der  exspi-  ..  ««  ^  , 
nrten  Luft  zum  Ausgang  dient.    Auf  die  Noth-     kflnsuichen  Athmang. 

......  ,   ,       °^    „  ,  ,.   ,     .  Nach  Ludwig. 

wendigkeit  einer  solchen  Oeffnung  m  möglichster 
Nähe  der  Luftröhre  habe  ich  aufmerksam  gemacht.^  Es  sichert  dies 
eine  wirkliche  Erneuerung  der  Einblasungsluft  bei  jeder  Einblasung. 
Ich  hatte,  um  diesen  Zweck  zu  erreichen,  einen  länglichen  Aus- 
schnitt in  der  vorderen  Wand  der  Trachea  angebracht.  Für  grössere 
Thiere,  Hunde  z.  B.  benutzt  man  eine  ähnliche  Ganüle,  deren  Sei- 
tenöffhung  duich  einen  übergeschobenen  Ring  bis  zu  dem  passenden 
Grade  verengt  werden  kann. 

Auch  zur  Wiederbelebung  scheintodter  (asphyktischer)  Thiere 
imd  Menschen  wird  die  künstliche  Athmung  angewandt,  namentlich 
auch  zur  Wiederbelebung  asphyktisch  geborener  Kinder.  Statt  der 
Lnfteinblasungen  mittels  des  Blasebalgs  sind  hierzu  verschiedene  Ver- 
Mren  angegeben  worden,  welche  alle  daraufhinauskommen,  ab- 
wechselnde Verengerung  und  Erweiterung  des  Thorax  zu  bewirken. 
Die  wichtigsten  sind:  Rhythmisch  ausgeübter  Druck  auf  Brust  und 
Bauch  des  auf  dem  Rücken  liegenden  Menschen.  —  Rollen  des  Men- 
schen um  seine  Läügsachse,  so  dass  er  abwechselnd  auf  Bauch  und 
Seite  zu  liegen  kommt  (Methode  von  Mabshall  Hall).  —  Rhyth- 
mische Bewegung  der  Arme  des  in  Rückenlage  liegenden  Menschen, 
»0  dass  dieselben  gegen  den  Kopf  in  die  Höhe  geschlagen  und  dann 

1  a.a.  0.  S.241,Anm. 

2  RoBSNTHAL,  Athembewegungeu.  S.  156. 
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an  die  Brust  angedrückt  werden;  bei  letzterer  Lage  Compression  von 
Brnst  und  Bauch  (Methode  von  Silyesteb).  —  Schwenken  des  ganzen 
Körpers  um  eine  horizontale,  durch  die  Schultern  gehende  Achse, 
nur  bei  Nengebornen  anwendbar  und  hier  sehr  wirksam  (Methode 
von  B.  Schultze).  —  Elektrische  Erregung  der  Nn.  phrenici  und 
anderer  Inspirationsneryen,  von  verschiedenen  Autoren  vorgeschlagen, 
aber  von  zweifelhaftem  Erfolg.^ 

Selbstverständlich  kann  jede  künstliche  Athmnng  nur  dann  wirk- 
sam sein,  wenn  überhaupt  noch  Blutcirculation  vorhanden  und  wenn 
die  Nervencentra  noch  erregbar  sind.  Letzteres  erkennt  man  am 
besten  am  Verhalten  der  Pupille.  Diese  ist  nämlich  in  der  Asphyxie 
stark  erweitert  und  verengt  sich,  wenn  die  Erregbarkeit  erlischt^ 


DRITTES  CAPITEL. 

Die  Innervation  des  Athmungsapparats. 


I.  Die  Nerven  des  Athemapparats. 

Alle  eigentlichen  Athemmuskeln  erhalten  ihre  Nerven  aas  dem 
Rückenmark ;  nur  die  Muskeln  des  Gesichts,  welche  bei  der  Athmimg 
mit  in  Thätigkeit  gerathen  kOnnen,  und  die  Muskeln  des  Kehlkopf 
stammen  aus  dem  Gehirn.  Es  ist  daher  selbstverständlich,  dus 
Durchschneidungen  dieser  Nerven  oder  Zerstörungen  der  betreffenden 
Theile  des  Rückenmarks  und  des  verlängerten  Markes  diese  Be- 
wegungen ganz  oder  theilweise  unmöglich  machen,  je  nach  dem  Ort 
und  der  Ausdehnung  dieser  Zerstörungen. 

Solche  theilweisen  Durchschneidungen  sind  für  die  Erkenntniss 
des  Antheils,  welchen  jeder  einzelne  Muskel  an  der  Gesammtath- 
mung  hat,  natürlich  sehr  werthvoU,  und  in  demselben  Sinne  können 
die  Beobachtungen  über  Muskellähmungen  an  Kranken  verwerthet 
werden.  Zur  Ergänzung  und  Gontrole  dienen  dann  die  Erscheinim- 
gen  bei  künstlicher  Reizung  einzelner  Muskeln  oder  ihrer  Nerven. 

t  Von  der  umfangreichen  Literatur  aber  künstliche  Athmnng  seien  hier  nnr 
einige  Haoptarbeiten  erw&bnt:  Mabshall-Hall  ,  Lancet.  I.  1856.  No.  9  o.  15.  IL 
No.  16.  —  Tabdieu  in  Ann.  d*hygi^ne publ.  1863.  p.  312.  —  Zdsmsseh,  GrdünrnJder 
med.  Beitr.  I.  S.  288,  II.  S.  1 17.  —  Pbrnicb,  Ebenda,  ü.  p.  1.  —  Rxchabdson.  Brit  uA 
foreign  med.  chir.  Breview.  1863^.  478.  —  B.  Schxtltzb,  Asphyxie  im  Handb.  d.  Km- 
derkrankh.  von  Gerhardt  u.  A.  IT.  S.  3.  ■-  Derselbe,  Jenaische Ztschr.  II.  S.  451. 1S65. 

2  RosBNTHAL,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1864.  S.  467. 
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Bedeutsamer  aber  noch  sind  die  durch  methodische  Schnittfllhruiigen 
zu  erzielenden  Erfahrungen  über  den  oder  die  Orte,  von  welchen 
die  Erregungen  jener  Nerven  ihren  Ursprung  nehmen ,  oder  mit 
anderen  Worten  über  den  Sitz  der  Nervencentren  der  Athembewe- 
gungeu. 

Der  wichtigste  Athemnerv,  der  N.  phrenicus,  entspringt  ans  dem 
yierten  Gervicalnerven,  meist  verstilrkt  durch  Fasern  aus  dem  dritten 
and  fünften.  Seine  Dnrchschneidung  lähmt  das  Zwerchfell,  ftthrt 
aber  nicht  unmittelbaren  Tod  herbei,  da  die  Rippenheber  die  Er- 
weiterung des  Thorax  noch  in  ausreichender  Weise  besorgen  können. 
Die  Intercostalmuskeln  und  die  Levatores  costarum  erhalten  ihre 
Nerven  aus  dem  ganzen  Brusttheil  des  Rückenmarks,  die  oberen 
Bippenheber  (Stemocleidomastoideus,  Scaleni  u.  s.  w.)  aus  den  unte- 
ren Cervicalnerven.  Vom  Stemocleidomastoideus  gibt  Gl.  Bernabd^ 
an,  dass  die  ihn  versorgenden  Fasern  aus  dem  Plexus  cervicalis 
stammen  und  sich  an  den  N.  accessorius  anlegen,  so  dass  die  Aus- 
reissung  oder  Durchschneidung  des  letzteren  an  seinem  Ursprung  die 
Athemthätigkeit  des  Muskels  nicht  aufbebt,  wohl  aber  seine  Bethei- 
ligODg  an  der  Phonation.  Die  exspiratorischen  Muskeln  werden 
gleichfalls  von  den  Intercostalnerven  (mit  Einschluss  des  ersten  Lum- 
balnerven) versorgt. 

Aus  diesen  anatomischen  Verhältnissen  erklären  sich  daher  die 
Störungen,  welche  bei  theilweiser  Zerstörung  des  Rückenmarks  auf- 
treten und  welche  besonders  von  Lobry,  Le  Gallois  und  Floubens 
untersucht  worden  sind.  Letzterer^  berichtet  darüber  wie  folgt:  Zer- 
störung des  ganzen  Lendenmarks  mit  Einschluss  der  Lendenanschwel- 
lung hat  bei  Säugethieren  gar  keinen  Einfluss  auf  die  Athmnng; 
ebensowenig  die  Zerstörung  des  unteren  Brusttheils  zwischen  der 
Lendenanschwellung  und  dem  Ursprung  der  letzten  Intercostalnerven. 
Zerstört  man,  von  unten  nach  oben  fortschreitend,  den  Brusttheil  des 
Ruckenmarks,  so  hören  die  Bewegungen  der  Rippen  in  entsprechen- 
der Reihenfolge  auf  und  sind  ganz  erloschen,  sobald  der  ganze  Brust- 
theil abgetragen  ist.  Geht  man  zum  Halstheil  des  Rtlckenmarks 
Aber,  so  kann  man  die  unteren  Theile  desselben  zerstören,  ohne  die 
Athmnng  wesentlich  mehr  zu  ändern,  als  sie  schon  durch  die  Zer- 
störung des  Brusttheils  geändert  ist;  sowie  man  aber  den  Ursprung 
der  Nn.  phrenici  erreicht  hat,  so  hört  jede  eigentliche  Athem- 
bewegnng  auf,  und  nur  die  Muskeln  der  Glottis,  des  Mauls  und  der 

1  Bbbnabd,  Arch.  g^n.  de  m^d.  (4)  lY.  p.  404. 1844. 

2  FXiOUBXNB,  Recherches  exp^rimentiüefl  sur  les  propri^t^  et  les  fonctions  da 
syst^enervetix.  2.  äd.  p.  173.  Pans  1842. 
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Nase  fahren  fort  za  wirken;  da  sie  aber  keine  Laftemeuemng  be- 
wirken können,  so  stirbt  das  Thier  in  kürzester  Zeit. 

Bei  Vögeln,  welche  nnr  durch  Rippenbewegang  athmen^  tritt 
der  Tod  ein,  sobald  das  Bückenmark  in  seinem  Bmsttheil  zerstört 
ist;  bei  Fröschen  hören  die  Athembewegungen  auf,  wenn  der  Ur- 
sprung der  Zungenschlundnerven  erreicht  ist.^ 

Ich  bin  in  diesem  Bericht  der  Darstellung  von  Floubens  ge- 
folgt, weil  sie  alle  Thatsachen  systematisch  zusammen&sst.  Es  muss 
jedoch  angemerkt  werden,  dass  diese  Thatsachen  selbst  sämmtlich 
von  Le  Gallois  gefunden  und  mitgetheilt  waren,  auf  dessen  Ent- 
deckungen wir  später  zurückkommen  werden.  ^  Vor  Le  Gallois 
hatte  LoRBY^  angegeben,  dass  Zerstörung  des  Bttckenmarks  zwischen 
zweitem  und  drittem  Halswirbel  sofortigen  Tod  mit  Aufhören  des 
Pulses  und  der  Bespiration  bewirkt.  Aber  das  wusste  im  Wesent- 
lichen schon  Galen  4,  bei  dem  es  heisst:  „Atqui  perspicnum  est 
quod,  si  post  secundam  aut  primam  vertebram,  aut  in  ipso  spinalis 
medullae  principio,  sectionem  ducas,  repente  animal  corrumpitur.*- 

Sehen  wir  vorläufig  ron  den  Bewegungen  der  Nase,  des  Manls 
u.  s.  w.  ab,  so  können  wir  also  sagen,  dass  bei  Säugethieren  alle 
Athembewegungen  aufhören,  wenn  das  Halsmark  in  der  Höhe  des 
vierten  Halswirbels  durchschnitten  wird.  Da  Säugethiere  ohne  fort- 
währende Lüftung  ihrer  Lungen  nicht  genug  Sauerstoff  aufiiehmen 
können,  um  ihr  Nervensystem  in  leistungsfähigem  Zustand  zu  er- 
halten, so  hat  jene  Operation  deshalb  baldigen  Tod  zur  Folge.  Die 
Thiere  sterben  jedoch  nicht,  wenn  das  Bückenmark  unterhalb  des 
sechsten  Halswirbels  durchschnitten  wird,  weil  dann  das  regelmässige 
Spiel  des  Zwerchfells  fortdauert  und  dieses,  auch  ohne  die  Mitwir- 
kung der  Bippenheber  eine  ausreichende  Sauerstoffzufuhr  vermittelt 
Was  sonst  noch  fdr  Wirkungen  durch  diese  Verletzung  erfolgen,  z.  B. 
die  Abkühlung  des  Thiers  durch  vermehrten  Wärmeverlnst,  wird  an 
anderer  Stelle  erörtert  werden. 
"^      Aus  diesen  Versuchen  ersehen  wir,  welchen  Verlauf  die  moto- 

t  Floubens  sagt:  »Je  dätmisis,  aar  pluBieors  grenouilles,  tonte  U  moelle 
dorsale,  sans  troubler  manifestement  la  respiration"  (a.  a.  0.  p.  174).  Es  ist  das 
aber  nur  für  die  Bewegungen  der  Kehle  und  der  Nasenklapj^en  richtig;  denn 
die  Contraction  der  Bauchmuskeln,  welche  die  Ausathmung  bewirkt,  ist  in  diesem 
Falle  aufgehoben. 

2  Y^l.  Rapport  fait  &  la  classe  des  sciences  physi<}nes  et  mathematiques  de 
rinstitut  imperial  de  france,  abgedruckt  in  den  flxp^nences  sur  le  principe  de 
la  yie.  Der  Bericht,  verfasst  von  Humboldt,  Hall^  und  Pbbct,  wurde  Toige- 
legt  am  9.  September  1811. 

3  LoBBTj  Acad.  des  sciences,  mäm.  des  savants  dtrangers.  in.  p.  366  u.  367. 

4  Das  Citat  ist  von  Floubens  in  der  Uebersetzung  der  Juntes^schen  Aus- 
gabe mitgetheilt. 
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ruchen  Bahnen  nehmen,  durch  welche  den  Athemmuskeln  die  £r- 
regimgen  zugeleitet  werden.  In  welchen  Nerventheilen  und  auf 
welche  Weise  diese  Erregungen  ihren  Ursprung  nehmen,  wird  weiter 
nnten  auseinandergesetzt  werden.  Es  gibt  aber  noch  andere  Be- 
ziehungen dieser  Gentra,  welche  theils  durch  motorische,  theils  durch 
sensible  Nerven  vermittelt  werden,  lieber  letztere  wird  gleichfalls 
noch  ausführlich  zu  sprechen  sein.  Beide  Arten  von  Beziehungen 
aber  knüpfen  vorzugsweise  an  den  N.  vagus  an,  welcher  zwar,  was 
seine  motorischen  Functionen  anlangt,  nicht  die  gleiche  Wichtigkeit 
hat  wie  etwa  der  N.  phrenicus,  da  er  nur  Muskeln  innervirt,  welche 
in  dem  Athemact  eine  secundäre  Bolle  spielen,  welcher  aber  durch 
3eine  sensiblen  Fasern  in  desto  innigerer  Beziehung  zu  den  Athem- 
bewegnngen  steht  Denn  wir  können  wohl  sagen,  dass  die  Yagus- 
fasem  in  grösserem  Maasse  auf  die  Athmung  einzuwirken  im  Stande 
sind  als  alle  anderen  sensiblen  Nerven  des  Körpers  zusammenge- 
nommen. Und  darum  kann  es  auch  nicht  wunderbar  erscheinen,  dass 
gerade  die  Stelle  der  MeduUa  dblongata,  deren  Verletzung  sofort 
alle  Athembewegungen  aufhebt,  der  Ursprungsstelle  der  Nn.  vagi  ent- 
spricht. 

Ueber  die  Frage,  ob  der  N.  vagus  motorische  Fasern  ftir  die 
glatte  Musculatur  der  Lunge  enthalte,  sind  bis  in  die  neueste  Zeit 
widersprechende  Angaben  gemacht  worden.  Longbt  *  sah  bei  gal- 
vanischer Yagusreizung  Gontractionen  der  Lußröhrenäste;  Yolk- 
MANN^  sah  Lungencontraction  bei  Yagusreizung  auch  nach  Eröffnung 
des  Thorax.  Andere,  z.  B.  Donders,  Wintrigh  und  ich  selbst,  konnten 
sich  nicht  davon  überzeugen.  Rugenberg  ^  machte  auf  die  Fehler- 
quelle aufmerksam,  welche  durch  die  Contraction  des  Oesophagus 
entstehen  kann.  Trotz  dieser  negativen  Ergebnisse  haben  sich  doch 
die  positiven  Angaben  so  gehäuft,  dass  wohl  an  der  Thatsache  selbst 
nicht  mehr  gezweifelt  werden  kann.  Yerbindet  man  mit  der  Trachea 
luftdicht  ein  Manometer,  eröffnet  dann  beide  Pleurahöhlen  und  reizt, 
nachdem  das  Manometer  sich  entsprechend  dem  elastischen  Druck 
der  Lungen  eingestellt  hat,  die  Yagi  oder  auch  direct  die  Lungen, 
so  sieht  man  ein  Steigen  des  Manometers.  Bert^,  welcher  das 
Manometer  durch  die  MAREY'sche  Schreibkapsel  ersetzte,  hat  gleich- 
&lls  positive  Erfolge  erzielt.  In  gleicher  Weise  haben  sich  für  die  Wir- 


1  LoNQBT,  Arch.  g^n.  XY.  p.  234.  1842  u.  Anat.  u.Physiol.  d.  Nervensystems, 
übers.  V.  Hmn.  II.  S.  247. 

2  VoLKMANN,  Wagner's  Handwörterb.  11.  S.  586. 

3  BuGXNBBBO,  Stadien  des  physiol.  Instituts  zu  Breslau.  2.  Heft.  S.  47. 1863. 

4  Bbbt,  Le^ns  sar  la  respiration.  p.  376. 
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kang  des  Vagus  ansgesprochen  ausser  Bert  noch  Schiff  >,  L.  6er- 
LACH^  u.  A.  Gerlach  yermuthet,  dass  es  sich  dabei  weniger  mn 
die  Alveolen  handle,  deren  Mnscalatnr  ja  noch  zweifelhaft  sei,  als 
um  eine  Verengerung  der  kleineren  Bronchien;  die  Trachea  suchte  & 
ganz  auszuschalten,  indem  er  die  Ganttle  bis  zur  Bifurcation  Tor- 
flchdb.  Diesen  Bronchialkrampf  hat  Mac  Gillayry^  direct  nachza- 
weisen  unternommen;  indem  er  aus  einer  Dmckflasche  mit  Mano- 
meter Luft  in  die  Trachea  ein-  und  durch  viele  Nadelstiche  in  der 
Oberfläche  der  Lunge  ausströmen  liess,  sah  er  bei  Vagnsreizung  dti 
Manometer  um  52  mm  Wasser  steigen,  was  eine  Widerstandsver- 
mehrung durch  Verengerung  der  Luftkanälchen  beweist  Welche 
Rolle  diese  motorischen  Vagus£aisern  bei  dem  Athemmechanismos 
spielen,  ist  jedoch  vollkommen  unbekannt. 

lieber  die  sonstigen  Beziehungen  des  Vagus  zu  den  Athembe- 
wegungen  habe  ich  nur  noch  wenig  hinzuzuftlgen.  Motorische  Fa- 
sern gibt  der  Vagus  zu  sämmtlichen  Muskeln  des  Eehlkopfr  und 
zwar  wird  der  M.  cricothyreoideus  vom  äusseren  Ast  des  N.  Isryn- 
geus  superior,  die  gesammte  übrige  Eehlkopfmusculatnr  vom  N.  re- 
currens versorgt.  Sensible  Fasern  erhält  der  Athmungsapparat  vom 
Vagus  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  vom  Kehlkopf  bis  zu  den 
Alveolen.  Inwieweit  sich  in  alle  diese  Functionen  Vagus&sem  und 
Accessoriusfasem  theilen,  ist  an  einer  anderen  Stelle  dieses  Hand- 
buches erörtert. 

II.  Das  Athmungseentrnm. 

Nachdem  Le  Gallois  nachgewiesen  hatte,  dass  die  Abtrennung 
des  Bttckenmarks  von  der  MeduUa  oblongata  alle  Athembewegmigen 
des  Rumpfes  aufhebt,  dagegen  die  des  Mauls  bestehen  lässt,  zeigte 
er  umgekehrt,  dass  die  letzteren  aufhören,  wenn  man  die  Medolla 
oblongata  von  den  vor  ihr  gelegenen  Hirntheilen  abtrennt,  dass  aber 
alle  Athembewegungen  mit  einem  Schlage  aufhören,  sobald  die  Me- 
dulla  oblongata  selbst  zerstört  wird.  Aber  nicht  die  ganze  Mednlla 
oblongata,  sondern  nur  „ein  begrenzter  Theil  derselben,  welcher  in 
geringer  Entfernung  vom  Hinterhauptsloch  gelegen  ist,  in  der  Gtegend 
des  Ursprungs  der  achten  Hirnnerven  (N.  vagus)*'^.  Daraus  folgert 
er  denn,  dass  an  dieser  Stelle  das  nP^ncip''^  oder  wie  wir  heute 
sagen,  das  „  Centrum "  der  Athembewegungen  gelegen  sei,  and  da» 

1  SomPF,  Arch.  f.  d.  ges.  PhvBiol.  IV.  S.  225. 

2  L.  Gbblaoh,  Ebenda.  Xm.  S.  491. 1876. 

3  Mac  Gillavbt,  Nederl.  T^jdschrifb  yan  Geneesknnde.  1876. 

4  Lb  Gallois  a.  a.  0.  p.  37.  297  ff.  nnd  an  anderen  SteUen  des  Werks. 
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die  Verletzangen  anderer  TheUe,  wie  wir  sie  S.  241  beschrieben 
haben 9  nnr  insofern  auf  die  Athembewegnngen  einwirke,  als  dnrch 
sie  die  Leitnng  von  jener  Gentralstelle  zu  den  einzelnen  Nerven  unter- 
brochen werde.  ^  Auch  an  Fröschen  zeigt  er  dasselbe.^  So  sehr  er 
auch  die  Selbstständigkeit  des  Büekenmarks,  ja  seiner  einzelneu 
Theile  betont,  deren  Wichtigkeit  für  das  Znstandekommen  von  Em- 
pfindung und  Bewegung,  und  dessen  Einfluss  auf  das  Herz  zu  be- 
weisen der  Zweck  des  ganzen  Buches  ist,  immer  wieder  kommt  er 
darauf  zurück,  dass  nur  an  jener  Stelle  des  verlängerten  Marks  das 
„Principe  der  Athembewegungen  sitze,  und  dass  sie  unwiederbring- 
lich verloren  sind,  sobald  jene  Stelle  verletzt  ist. 

Flourens  ^  wiederholte  die  Versuche  von  Le  Oallois  und  sucht 
jenen  Punkt  der  MeduUa  oblongata  noch  genauer  zu  bestimmen.  Er 
betont  die  enge  Begrenzung  der  Stelle,  welche  er  als  „ Punkt "^  be- 
zeichnet Etwas  Neues  bringt  er  eigentlich  nicht  bei,  so  sehr  er 
sich  auch  Mühe  gibt,  sich  an  Le  Gallois'  Platz  zu  drängen.  Er 
fllhrt  den  Namen  „ coordinirte  Bewegungen''  ein  für  solche,  die  aus 
dem  Zusammenwirken  mehrerer  einzelner  Bewegungen  entstehen. 
Solche  coordinirte  Bewegungen  seien  die  Athembewegungen,  und  die 
bezeichnete  Stelle  der  MeduUa  oblongata  sei  der  Ort,  wo  diese  Go- 
ordination  der  Athembewegungen  zu  Stande  komme,  wie  die  Go- 
ordination  der  Ortsbewegung  im  Kleinhirn.  Dieselbe  wirke  ähnlich 
ftr  die  Bewegungen  des  Schreiens,  Gähnens,  Erbrechens,  der  De- 
f&cation  u.  s.  w.  Aber  sie  sei  nicht  blos  Goordinations-,  sondern  auch 
Productionscentrum  für  die  Athembewegungen.  Da  endlich  auch  das 
Grosshim  und  Kleinhirn  mit  dem  Bttckenmark  nur  durch  die  Me- 
duUa oblongata  zusammenhängen,  so  nennt  er  diese  „den  wahren 
Centralpunkt,  das  gemeinsame  Band,  den  Knoten^  welcher  alle  Theile 
des  Nervensystems  unter  einander  verknüpft."*  In  seinen  späteren 
PubUcationen  ^  erst  bestimmt  er  diesen  Punkt  noch  genauer  als  eine 
Btecknadelkopfgrosse  Stelle  in  der  grauen  Substanz  an  der  Spitze 
des  Galamus  scriptorius  und  fdhrt  dafür  den  Namen  „Noeud  oder 
Point  vital "^  ein,  gibt  aber  zuletzt  wieder  zu,  dass  die  SteUe 
eine  etwas  grössere  Ausdehnung  habe  und  verlegt  sie  in  die  Mitte 

1  a.a.O.S.  138.297.314. 

2  a.  a.  0. 8.  303. 

3  Floubbns,  Recherches  exp^riment.  aar  les  propri^t^s  et  fonctions  da  syst^e 
ner?eux.  2.  öd.  p.  172.  Paris  1842. 

4  a.  a.  0.  S.  195. 

5  Compt.  rend.  XXXUI.  p.437.  1851,  XLVH.  p.  803,  XLVm.  p.  1136.  1859, 
LIV.  p.  314.  1862. 

6  Der  Ausdruck  ^point  central  et  vital"  findet  sich  in  der  Vorrede  zur  zweiten 
Ausgabe  von  1842.  S.  XU,  nicht  aber  im  Text. 
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der  Alae  cinereae.  Für  die  Batrachier  nnd  Fische  aber  liegt  sie 
nach  Flourens  im  vordersten  Theile  der  Med.  oblongata,  anmittel- 
bar hinter  dem  kleinen  Gehirn.  Widerspruch  erfahr  das  Athemcen- 
tram,  wie  wir  es  kurz  nennen  wollen ,  von  Brown-S^uasd,  der 
den  plötzlichen  Tod  nach  Verletzung  jener  Stellen  als  Folge  einer 
Beizung  ansah,  welche  die  Vagusursprünge  treffe  and  dadurch  plötz- 
lichen Herzstillstand  oder  Athmungsstillstand  hervorrufe.  Volkmakn, 
LoNGET  und  Schiff  dagegen  erkannten  die  Existenz  eines  Athmangs- 
centrums  an  und  bestimmten  nur  dessen  Lage  anders.  Namentlich 
betonen  alle  drei,  dass  es  ein  paariges  Organ  sei,  dass  man  die  He- 
dulla oblongata  in  der  Mittellinie  durch  einen  Längsschnitt  spalten 
könne,  ohne  die  Athembewegungen  aufzuheben  und  Schiff  fand,  dass 
die  Leitung  von  diesem  etwas  hinter  der  Austrittsstelle  der  Vag;a8- 
Ursprünge  gelegenen  Organe  jederseits  getrennt  durch  die  Seiten- 
stränge zum  Rückenmark  gelange,  so  dass  einseitige  Durchschnei- 
dung der  Seitenstränge  auch  nur  auf  derselben  Seite  die  Athembe- 
wegungen aufhebe,  während  nach  Brown-S^uard  im  Gegentheil 
nach  dieser  Operation  die  Athembewegungen  der  operirten  Seite 
stärker  werden.^ 

Spaltet  man  die  Medulla  oblongata  in  der  Mittellinie,  so  bleiben 
die  Athembewegungen  auf  beiden  Seiten  übereinstimmend.  Diese 
Uebereinstimmung  geht  aber  nach  Langendorff^  verloren,  sobald 
man  einen  oder  beide  Vagi  durchschneidet  oder  reizt  Die  später 
näher  zu  erörternden  Wirkungen  der  Vagi  auf  die  Athembewegungen 
erfolgen  dann  nur  einseitig.  Einseitige  Reizung  der  Trigeminns- 
fasern  an  der  Nase  wirkt  trotz  des  Längsschnitts  der  Medulla  auf 
beide  Athmungsseiten ,  nach  der  Durchschneidung  des  Vagus  (eines 
oder  beider?)  aber  nur  auf  die  gleiche  Seite. 

In  neuester  Zeit  hat  Gieree  ^  unter  Heidenhain's  Leitung  die 
Frage  nochmals  sorgfältig  untersucht,  indem  er  die  am  lebenden 
Thier  angebrachten  Verletzungen  durch  genaue  mikroskopische  Unter- 
suchung der  erhärteten  und  gefärbten  Präparate  ergänzte.  Als  we- 
sentliche Stelle,  deren  beiderseitige  Verletzung  die  Athembewegangen 
sofort  vollkommen  vernichtet,  deren  einseitige  Verletzung  sie  vor- 
übergehend unterdrückt,  dauernd  aber  nur  auf  der  Seite  der  Ope- 

1  BfiowN-SiiQTTAiU),  Journ.  d.  physiol.  1858.  p.  217 ;  Arch.  d.  physiol.  11.  p.  299. 
1869.  —  YoLKXANN,  Wa^er's  Handwörterb.  I.  S.  591.  —  Lokobt,  Arch.  g^.  d.  m6d. 
Xm.  p.  377. 1847 ;  Trait^  d.  physiol.  3.  M,  1869;  Anat.  u.  Physiol.  d.  Nenrensystens. 
üebers.  v.  Hein.  I.  S.  324. 1847.  —  Schifp,  Lehrb.  d.  Physiol.  1. Th.  S.  322.  I858--59; 
Arch.  £  Anat.  u.  Physiol.  m.  S.  624 ;  La  nazione.  1872.  No.  102. 

2  Langenbobff,  Centralbl.f.d.med.Wi8S.  1879.  S.9t2.Nr.51;  Arch.  f.Physi«^ 
1881.  S.  78. 

3  GiBBKE,  Arch.  f.  Anat.  n.  Physiol.  YII.  S.  583. 1873. 
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ration,  £and  er  die  Gegend  des  Endes  des  Galamas  scriptorius.  Hier 
liegt  y  nach  aussen  vom  Accessorinskem  und  anter  dem  Kern  der 
hinteren  Pyramide  ein  längsverlaafendes  Nerrenbtlndel,  welches 
etwa  1  mm  ror  der  Spitze  des  Galamas  der  Farche  zwischen  Ala 
cinerea  and  der  von  dieser  aaswärtsliegenden  graaen  Sabstanz  ziem* 
lieh  nahe  tritt.  Nach  innen  von  ihm,  doch  etwas  tiefer,  liegt  hier 
der  Vagaskem.  Von  dem  Bündel  ziehen  Fasern  zur  Raphe,  durch 
welche  eine  Verbindong  mit  dem  der  anderen  Seite  hergestellt  wird, 
andere  Fasern  gehen  transversal  nach  aussen,  welche  das  Stratum 
zonale  durchbrechen  und  sich  mit  den  Fasern  vom  Vagus-  und 
Glossopharyngeuskem  mischen.  Nach  hinten  lässt  sich  jenes  Längs- 
bttndel  bis  ins  Rückenmark  verfolgen,  wo  es  dann  seine  scharfe  Be- 
grenzung verliert  und  sich  in  das  Netzwerk  zwischen  Ober-  und 
Unterhom  verliert.  Beziehungen  dieses  Faserbündels  zu  Ganglien- 
zellen sind  wohl  vorhanden,  aber  nicht  deutlich  anatomisch  nach- 
weisbar. Experimentell  gelang  es  nicht,  durch  Verletzung  solcher 
Gangliengruppen  die  Athmung  zu  beeinflussen. 

Wenn  wir  nun  als  „Athmungscentrum''  eine  Stelle  des  Nerven- 
systems bezeichnen,  deren  Verletzung  alle  Athembewegungen  auf- 
hebt, so  wäre  also  dieses  GiERKE'sche  Nervenbündel  das  Athem- 
eentrum.  Aber  das  ist  doch  offenbar  sehr  wenig  befriedigend.  Denn 
nach  allem,  was  wir  sonst  in  der  Nervenphysiologie  für  wahr  halten, 
können  Nervenfasern  wohl  eine  Erregung  leiten  oder  durch  äussere 
Reize  erregt  werden ;  eine  selbstständige  Entstehung  von  Erregungen 
aber  finden  wir  sonst  nur  in  Ganglienzellen.  Es  wäre  daher  immer 
noch  die  Frage,  ob  jene  Fasern  nicht  doch  nur  Leitungsbahnen  sind 
für  ein  Gentrum,  welches  noch  zu  suchen  wäre.  Vor  dem  Ende 
des  Galamus  scriptorius  kann  es  nicht  liegen,  denn  Dnrchschneidung 
der  ganzen  MeduUa  oblongata  in  dieser  Gegend  hebt  nur  die  Athem- 
bewegungen des  Kopfes,  nicht  aber  die  des  Rumpfes  auf.  Schnitte 
hinter  der  betreffenden  Stelle  unterbrechen  sicher  die  Leitung  zu 
den  Rumpfinuskeln.  Also  wäre  nur  eine  Zerstörung  bestimmter 
Theile  an  jener  beschränkten  Stelle  mit  Schonung  der  GiERKE'schen 
Längsbündel  im  Stande,  den  etwaigen  Sitz  jenes  Gentrums  zu  treffen. 
Solche  Versuche  haben  Gieree  zu  keinem  Resultat  geführt.  Daraus 
folgt  aber  nichts  Entscheidendes.  Denn  an  dieser  Stelle  sind  so 
viele  Ganglien,  und  viele  von  ihnen  stehen  sicher  mit  jenen  Giebke- 
schen  Bündeln  in  Verbindung,  dass  ein  einzelner  Querschnitt  immer 
nur  wenige  trifft  und  man  sehr  wenig  Wahrscheinlichkeit  hat,  die 
Mehrzahl  derselben  zu  treffen,  ohne  zugleich  das  Faserbündel  zu 
verletzen. 
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Wir  mttSBen  daher  feBtstellen,  dass  die  anatomische  Lage  des 
Athemcentrums  noch  nicht  gefunden  ist.  Es  ist  sogar  fraglich ,  ob 
dasselbe  eine  so  bestimmte  Lage  innerhalb  eines  engbegrenzten  Be- 
zirkes habe,  dass  die  Verletzung  einer  kleinen  Stelle  das  ganze  Cen- 
trum zerstören  kann.  Wir  haben  dies  angenommen  auf  Grund  der 
Versuche  von  Le  Gallois,  Flousens,  Schiff  n.  A.  Nun  aber  Giebkb 
gezeigt  hat,  dass  jene  Stelle  NerrenÜBusem  und  keine  Zellen  ftthrt, 
wird  die  Deutung  der  Versuche  unsicher.  Doch  mnss  vom  physio- 
logischen Standpunkt  aus  immer  noch  an  der  Annahme  eines  sol- 
chen Gentmms  festgehalten  werden,  so  lange  nicht  auf  andere  Weise 
die  Möglichkeit  des  Zustandekommens  der  Erregungen  auch  ohne 
Ganglienzellen  wahrscheinlich  gemacht  werden  kann.  Ein  solches 
Centrum  würde  eine  physiologische  Einheit  sein,  auch  wenn  es  ana- 
tomisch ttber  die  ganze  Länge  des  Gentrahieryensystems  zerstreut 
wäre.  Und  in  der  That  sind  Beobachtungen  gemacht  worden,  welche 
in  diesem  Sinne  gedeutet  werden. 

Zunächst  fand  P.  Rokitansky',  dass  junge  Kaninchen,  deren 
Bückenmark  von  der  MeduUa  oblongata  abgetrennt  ist,  wenn  sie 
(bei  unterhaltener  künstlicher  Athmung)  mit  Strychnin  vergiftet  wer- 
den, in  den  dann  ausbrechenden  Krämpfen  auch  wahre  Atbembe- 
wegungen  machten.  Er  sah  femer,  dass  auch  bei  erhaltener  Ver- 
bindung der  Medulla  oblongata  mit  dem  Bückenmark  aber  Abtren- 
nung derselben  vom  Pens  die  Athmung  mangelhaft  wurde  und  die 
Thiere  bald  starben;  wenn  man  aber  Strychtiin  einspritzt,  werden 
die  Athembewegungen  kräftig.  Er  erklärt  dies  so,  dass  dorch  die 
Abtrennung  vom  Gehirn  die  Erregbarkeit  des  Athemcentrums  in  der 
Medulla  oblongata  sehr  herabgesetzt,  durch  das  Strychnin  aber  wie- 
der erhöht  werde.  Wenn  dem  so  ist,  dann  folgt  aber  aus  dem 
ersten  Versuche,  dass  man  auch  im  Bückenmark  noch  solche  Cen- 
tren anzunehmen  habe.  Diese  Centra  bedürfen  eben,  um  ihre  volle 
Leistungsfähigkeit  zu  bewahren,  der  Verbindung  mit  dem  Gehirn; 
ist  diese  getrennt,  so  kann  man  sie  durch  Strychnin  theilweise  er- 
setzen. 

Zu  ähnlichen  Anschauungen  gelangt  auch  Schroff^;  wenn  er 
Hunde  und  Kaninchen  nach  Abtrennung  des  Bttckenmarks  vom  Ge- 
hirn unter  Anwendung  künstlicher  Athmung  in  einem  Wärmekasten 
von  33 — 35  ^  bewahrte,  sah  er  beim  Aussetzen  der  künstUchen  Ath- 
mung zuweilen  einige  deutliche  Athembewegungen,  die  aber  nicht 
ausreichen,  das  Leben  zu  unterhalten.    Das  Erwärmen  des  Thieres 

1  BoKiTANSKT,  Wiener  med.  Jahrb.  1874.  S.  30. 

2  C.  V.  ScfHROFP  Jon.,  Ebenda.  1875.  S.  310. 
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spielt  hier  die  Bolle  wie  das  Strychniii  in  den  Versuchen  von  Roki- 
TANSKT.  Es  soll  die  gesunkene  Erregbarkeit  des  Rückenmarks  wie- 
der auf  den  normalen  Grad  bringen. 

Wesentlich  yollkommenere  Erfolge  als  diese  beiden  Forscher 
erzielten  Lanoendosff  und  Nitschhann.  ^  Bei  jungen  Thieren,  wo- 
mißlich  neugeborenen^  wird  das  Rückenmark  durchschnitten,  künst- 
liche Athmnng  eingeleitet.  Setzt  man  nun  diese  aus,  so  kann  man 
dnrch  Anblasen  der  Haut,  leichtes  Streichen  der  Analgegend,  Kneifen 
der  Haut  an  Pfoten  oder  Schwanz,  Reizung  des  N.  ischiadicus  mit 
MuctionsstrOmen  u.  s.  w.  reflectorisch  ganz  normale  Athembewegun- 
gen  auslösen.  Geringe  Strjchninvergiftung  erleichtert  das  Auftreten 
dieser  Reflexe.  Im  Anfange  der  Athmungssuspension,  wenn  das  Thier 
reichlich  Sauerstoff  zugeftthrt  erhalten  hat,  sind  die  sensiblen  Reize 
miwirksam;  dann  folgen  nur  active  Inspirationen  mit  passiven  Ex- 
spirationen, zuletzt  auch  actire  Exspirationen.  Die  Erregbarkeit  der 
spinalen  Athmungscentra  steigt  also  mit  der  Abnahme  des  Sauer- 
Btoffgehalts  des  Blutes,  wie  dies  nach  meinen  Untersuchungen  von 
der  Reflexerregbarkeit  des  Rückenmarks  überhaupt  und  von  der 
Thätigkeit  des  Athemcentrums  im  Allgemeinen  gilt.^  Aber  auch 
selbststandige  Athmungen,  ohne  äusseren  Reflexreiz,  wurden  beob- 
achtet, besonders  an  ganz  jungen  Kätzchen,  namentlich  nach  ganz 
geringen  Strychningaben  (0,0005—0,001  grm  in  die  Bauchhöhle  in- 
jicirt).  Man  erhält  so  bei  Aussetzen  der  künstlichen  Athmung  ganze 
Beihen  von  Athembewegungen,  welche  allmählich  schwächer  wer- 
den, aber  durch  erneute  künstliche  Athmung  wieder  hervorgerufen 
werden  können.  Auch  an  vollkommen  enthaupteten  Thieren  kann 
man  dieselben  Erscheinungen  hervorbringen,  wodurch  zugleich  die 
Möglichkeit,  dass  es  sich  um  Reizungen  handle,  welche  vom  Gehirn 
durch  Nervenanastomosen  zugeleitet  würden  und  so  zu  den  betreffen- 
den Muskeln  gelangen,  ausgeschlossen  wird. 

Müssen  wir  nun  nach  diesen  Thatsachen  der  Medulla  oblongata 
ganz  die  Bedeutung  als  Sitz  des  Athemcentrums  absprechen?  Ich 
glaube,  dass  dies  nicht  gerechtfertigt  Wäre.  Soviel  wir  wissen,  enden 
alle  motorischen  Nerven,  welche  aus  dem  Rückenmark  entspringen, 
zunächst  in  diesem  und  zwar  wahrscheinlich  in  den  Ganglien  der 
Yorderhömer.  Sie  haben  hier,  wenn  ich  so  sagen  darf,  ein  Gentrum 
erster  Ordnung.    Sie  stehen  mittels  desselben  mit  sensiblen  Fasern 

1  Langbkdobw,  Arch.  f.Physiol.  1880.  S.  518. 

2  Ygl.  Rosenthal,  Compt.  rend.  LXIY.  p.  1142. 1867 ;  Lettbb,  Arch.  f.  Anat.  u. 
Physiol.  1867.  S.  629 ;  Rosbnthal,  Athembewegungen.  S.  157  u.  239 ;  Arch.  f.  Anat.  u. 
FhysioL  1864.  S.  456 ;  Kbonboxeb  u.  Mabxwald,  Arch.  f.  Physiol.  1879.  S.  593. 
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in  Verbindung  und  können  so,  auch  nach  der  Abtrennung  vom  Ge- 
hirn, reflectorisch  erregt  werden.  Auch  künstliche  Beizung  kann  hier 
einwirken  und  vielleicht  gehört  zu  diesen  auch  eine  gewisse  Be- 
schaffenheit des  Blutes,  namentlich  ein  geringer  Sauerstoffgehsit, 
wenn  es  sich  bestätigt,  dass  durch  diesen  Umstand  auch  am  abge- 
trennten Btlckenmark  Krämpfe  erzeugt  werden.  Aber  alle  diese 
Nerven  bleiben  doch  in  der  Regel  unerregt,  wenn  sie  vom  Gehirn 
abgetrennt  sind,  empfangen  im  normalen  Leben  vom  Gehirn  die  hn- 
pulse,  die  zu  Bewegungen  ftthren.  Ausnahmen  hiervon  kommen 
vor;  es  gibt  einzeUie  selbstständige  Centra  im  Bttckenmark.  Aber 
auf  diese  schliessen  wir  deshalb,  weil  die  von  ihnen  abhängigen 
Bewegungen  unverändert  bestehen  bleiben^  wenn  wir  das  Bttcken- 
mark vom  Gehirn  abtrennen,  dagegen  verschwinden,  wenn  man  die 
betreffende  Stelle  des  Bückenmarks  zerstört.  So  liegt  aber  die  Saehe 
für  die  Athembewegungen  bis  jetzt  noch  nicht.  Die  zu  den  Athem- 
muQkeln  gehenden  Nerven  können  von  ihrem  Centrum  erster  Ord- 
nung aus  ebenso  wie  andere  Bückenmarksnerven  reflectorisch  erregt 
werden;  es  treten  auch  einzelne  Erregungen  aus  unbekannter  Ur- 
sache auf,  aber  ihre  normale,  regelmässige  Erregung  empfangen  ae 
doch  aus  dem  Gehirn,  und  wenn  dieses  entfernt  ist,  so  kommeH 
regelmässige  Athembewegungen  nicht  mehr  vor.  Wenn  nun  im  Ge- 
hirn, an  dem  bezeichneten  Ort  der  MeduUa  oblongata,  eine  beson- 
ders hervorragende  Stelle  sich  findet,  deren  Fortnahme  die  sonst  ^ 
regelmässige  Folge  der  Athembewegungen  unterbricht,  dann  mflssen 
wir  wohl  noch  bis  auf  Weiteres  diese  Stelle  als  das  eigentiiehe 
Athemcentrum  gelten  lassen  und  können  höchstens  zugeben,  d«S6 
auch  ausserdem  im  Halstheil  des  Bttckenmarks  einzelne  Stellen  vor- 
handen seien  mit  ähnlichen  Eigenschaften  wie  jenes  Athemcentnun, 
gleichsam  einzelne  versprengte  Theile  des  Centrums,  aber  wir  kön- 
nen es  nicht  ganz  aus  dem  verlängerten  Mark  fort  und  in  das  Bttcken- 
mark verweisen. 

Ich  kann  daher  auch  Langendorff's  Ansicht  nicht  als  begrttndet 
gelten  lassen,  dass  die  Wirkung  der  Abtrennung  des  Bttckenmub 
vom  Gehirn  auf  einer  Hemmung  der  spinalen  Centra  beruhe  und  dass 
die  MeduUa  oblongata  eigentlich  nur  ein  regulirendes  Organ  sei. 

Nach  Chbistiani  *  gibt  es  am  Boden  des  dritten  Ventrikels  im 
Innern  der  Thalami  optici  und  nahe  den  Vierhttgeln  ein  Centmm, 
dessen  mechanische,  chemische  oder  thermische  Beizung  Stülstand 
in  Inspiration  oder  inspiratorisch   vertiefte  und  beschleunigte  Ath- 

1  Chbistiani,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1880.  Nr.  15.  S.  273, 
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mnng  bewirkt.  Es  ist  dies  das  Centmm  der  von  Chbistiani  ge- 
fundenen Einwirkungen  der  Sinnesneryen  auf  die  Athmung  (worüber 
später  mehr)  nnd  wirkt  seinerseits  nicht  selbstständig,  sondern  erst 
durch  Vermittelung  des  eigentlichen  Athemcentmms  der  Mednlla. 
Aehnliche  Beobachtungen  hat  Filehne^  mitgetheilt.  Er  sah  bei 
mechanischer  Beizung  der  tiefer  gelegenen  Theile  der  Vierhügel  (nach 
vorheriger  Abtragung  des  Grosshims  und  Durchschneidung  beider 
Vagi)  eine  beträchtliche  und  langanhaltende  Beschleunigung  der  Ath- 
mimg  zugleich  mit  den  motorischen  Beizerscheinungen ,  welche  die 
Bertthrung  jener  Theile  bewirkt.  Die  Abtragung  der  Grosshim- 
hemisphären  hatte  eine  kurzdauernde  geringe  Frequenzvermehrung 
zur  Folge.  Morphineinspritzung  (0,01  bis  0,02  in  die  Venen)  hob 
jene  Frequenzsteigerung  bei  Beizung  des  Mittelhims  wieder  auf. 

Durch  elektrische  Beizung  der  Medulla  konnten  Ebonegeer  und 
Maskwald  ^  Inspirationen  anregen,  welche  sich  zu  den  vorhandenen 
hinzugesellen  und  namentlich  dann  deutlich  sind,  wenn  die  theil- 
weise  Verstümmelung  des  Athmungscentrums  sehr  lange  Athempausen 
veranlasst.  In  Intervallen  von  einigen  Secunden  erfolgende  einzelne 
Ittdnctionsströme  gewinnen  an  Effect  im  Vergleich  zum  ersten  Strom. 
Wird  das  Blut  mit  Sauerstoff  gesättigt,  so  wird  die  elektrische  Bei- 
znng  der  Hedulla  unwirksam. 

III.  Beziehungen  des  Athmnngscentninis  zn  peripherischen 

Nerren. 

Es  gibt  fast  keinen  sensiblen  Nerven  des  ganzen  Körpers,  durch 
den  nicht  unter  Umständen  auf  den  Athmungsapparat  eingewirkt 
werden  kann.  Schmerzhafte  Eindrücke  auf  irgend  einen  Theil  der 
Körperoberfläche  beschleunigen  zuweilen  die  Athmung,  in  anderen 
Fällen  unterbrechen  sie  sie.  Massige  Eindrücke,  wie  Anblasen  der 
Haut,  Bertthrung  mit  kaltem  Wasser  u.  dgl.,  sind  gleichfalls  im  Stande, 
auf  die  Athembewegungen  einzuwirken.  Vor  allen  aber  sind  es  die 
Ausbreitungsbezirke  des  Trigeminus,  Glossopharyngeus  und  Vagus, 
deren  Beizung  sehr  erhebliche  Veränderungen  in  dem  normalen  Ab- 
hiuf  der  Athembewegungen  hervorbringen. 

Es  fehlt  noch  an  einer  systematischen  Untersuchung  dieser  Wir- 
kungen, soweit  sie  von  den  Hautnerven  ausgehen.  Soweit  das  Sen- 
sorium  durch  sie  mit  in  Erregung  geräth,  sind  die  Folgen  dieser  Bei- 
zungen unbeständig  und  schwankend.    An  narkotisirten  Thieren  sind 

1  FiLBHNE,  Arch.  f.  exper.  Pathol.  u.  Pharmakol.  XI.  S.  55. 1879. 

2  Kboneckbb  u.  Mabewald,  Arch.  f.  Physiol.  1879.  S.  593. 
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nnr  wenige  gelegentliche  Beobachtungen  angestellt  Sehr  lehrreich 
wtlrden  auch  Versuche  an  schlafenden  Menschen  sein. 

Nach  Schiff^  bewirkt  schwache  Reizung  aller  sensiblen  Nerven 
Yerlangsamung  der  Athmung  und  selbst  vorttbergehenden  Stillstand 
in  Exspiration.  Durch  elektrische  Beizung  des  N.  cmralis  erhielt 
ich^  bei  nicht  narkotisirten  Thieren  Schreien  mit  abwechselnden 
starken  In-  und  Exspirationen,  bei  narkotisirten  keinen  merkliche 
Einfluss  auf  die  Bespiration.  Nach  Langendorff  ^  sollen  alle  sen- 
siblen Nerven  bei  schwacher  Beizung  inspiratorische,  bei  starker 
Beizung  exspiratorische  Wirkungen  ausüben.  An  tief  narkotisirten 
Thieren,  sowie  nach  Gehirnexstirpation  sah  er  nämlich  bei  schwacher 
mechanischer  Beizung  anfangs  oft  Beschleunigung,  häufiger  leichten 
Inspirationstetanus,  bei  längerer  Dauer  oder  bei  Verstärkung  des 
Beizes  dagegen  Verlangsamung. 

Dass  besonders  leicht  von  der  Haut  des  Bauches  und  der  Brost 
auf  die  Athmung  eingewirkt  werden  kann,  scheint  aus  dem  Umstand 
hervorzugehen,  dass  bei  Berührung  derselben  mit  kaltem  Wasser  sehr 
heftige  und  tiefe  Inspirationen  erfolgen.  In  eigenthttmlicher  Weise 
macht  sich  dieser  Einfluss  geltend  beim  Ertrinkungstode.  Taucht 
man  ein  Kaninchen  unter  Wasser,  so  sieht  man,  dass  die  Athmung 
sofort  stillsteht;  erst  nach  längerer  Zeit  beginnt  sie,  wie  man  am 
dem  Aufsteigen  von  Blasen  erkennt.  F.  Falk  ^  hat  dieses  Verhalten 
auf  meine  Veranlassung  weiter  untersucht.  Wenn  man  eine  Tracheal- 
canttle  einlegt  und  an  dieser  einen  Gummischlauch  befestigt,  so  dass 
die  Athmung  auch  beim  Untertanchen  des  Thiers  unbehindert  bleibt, 
so  sieht  man,  sobald  die  Haut  der  Brust  oder  des  Bauches  benetzt 
wird,  sofort  Stillstand  der  Athmung,  welcher  bis  zu  ftlnf  Minuten  an- 
dauern kann.  Wiederholt  man  den  Versuch  mehrmals  mit  demselben 
Thier,  dann  wird  der  Erfolg  unsicher.  Zuweilen  kehrt  die  Athmnn; 
gar  nicht  wieder  und  das  Thier  stirbt  comatös.  Die  Glottis  ist  ^HLh- 
rend  des  Stillstands  krampfhaft  geschlossen.  Die  Erscheinungen  sind 
ganz  dieselben  an  narkotisirten  Thieren  wie  an  nichtnarkotisirten. 
Dass  nicht  die  Abkühlung  allein  die  Ursache  aller  dieser  Erschei- 
nungen sein  kann,  geht  daraus  hervor,  dass  auch  Wasser  Ton  der 
Temperatur  des  Blutes  auf  dieselbe  Weise  vrirkt. 

1  ScmFP,  Molesch.  Unters.  Vni.  S.  313. 

2  Rosenthal,  Bemerkungen  über  die  Thätigkeiten  der  antomatischen  Nerven- 
centra.  S.  47  ff. 

3  LANeBNDORVF  in  y.  Wittich*s  Mittheil.  a.  d.  Königsberger  physiol.  Labonto- 
riani.l878.S.33. 

4  Falk,  Arcb. f.  Anat.  n.  Physiol.  1869.  S. 236.  Vgl.  a.  Derselbe,  Arch.  f.  pathoL 
Anat.  XLVn.  S.  39.  256. 
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Die  Wirkung  der  sensiblen  Fasern  des  Kopfes,  besonders  der 
Nase,  werden  wir  noch  besonders  besprechen.  Von  allen  Nerven- 
&8em  aber  wirken  am  auffallendsten  die  im  Vagus  enthaltenen, 
und  diesen  müssen  wir  deshalb  eine  besondere  Auseinandersetzung 
widmen. 

Dass  die  Durchschneidung  beider  Vagi  am  Halse  die  Athmung 
sehr  erheblich  verändert,  ist  seit  lange  bekannt.  Wir  müssen  dabei 
unterscheiden  1.  die  Lähmung  der  motorischen  Fasern  für  Kehlkopf, 
Trachea  und  Lungen,  welche  indirect  auch  die  Athembewegungen 
beeinflussen,  und  2.  die  durch  den  Ans&U  gewisser,  von  den  Lungen 
aasgehender  Erregungen  bedingten  Erscheinungen,  von  denen  hier 
hauptsächlich  die  Rede  sein  soll.  Die  indirecte  Wirkung  der  Vagus- 
dnrchschneidung,  welche  zur  Entzündung  der  Lunge  fahrt,  ist  schon 
Bd.  n,  Theil  1,  S.  261  behandelt. 

Lb  Gallois^  ist  meines  Wissens  der  Erste,  welcher  die  Folgen 
der  Vagusdurchschneidung  sorgfältig  beschreibt.  Nachdem  er  die 
hmge  Liste  derer,  welche  vor  ihm  den  Gegenstand  behandelt  haben, 
und  welche  schon  mit  Bufus  von  Ephesus  (Anfang  des  2.  Jahrhun- 
derts n.  Chr.)  und  Galen  beginnt,  aufgezäjjilt^  und  nachgewiesen 
hat,  welchen  Antheil  an  den-  Erscheinungen  die  Lähmqng  der  Stimm- 
bänder, besonders  an  jungen  Thieren,  an  den  Erscheinungen  hat, 
nnd  wie  man  diesen  Antheil  durch  die  Tracheotomie  ausschalten 
kann,  beschreibt  er  die  Folgen  der  Vagotomie  folgendermaassen': 
«Also,  die  Athmung  ist  tief  und  selten;  und  in  dem  Maasse,  als  sie 
mühsamer  wird,  kommen  alle  inspiratorischen  Kräfte  ins  Spiel.  Das 
Thier  hält  sich  still  (insbesondere  die  Kaninchen  und  Meerschwein- 
chen) und  scheint  nur  darauf  bedacht  zu  sein,  so  viel  Luft  als  mög- 
Uch  in  seine  Lungen  einzuflihren. "^  Er  sagt  dann,  dass  diese  Ver- 
änderung nicht  die  Ursache  des  Todes  sein  könne,  macht  auf  die 
anderen  Fotgen,  besonders  die  Störungen  der  Ernährung  und  die 
Veränderungen  in  den  Lungen  aufinerksam,  und  dass  vorzugsweise 
diese  letzteren  den  Tod  veranlassen. 

Auf  eine  Erklärung  jener  Erscheinungen  geht  Le  Gallois  nicht 
ein.  Eine  solche  versuchte  Marshall  Hall  ^  in  einer  freilich  nicht 
sehr  glücklichen  Weise.  Er  stellte  die  Ansicht  auf,  das  Athmen 
werde  durch  die  fortwährende  Erregung  der  Vagi  in  den  Lungen 
unterhalten.    Nach  Durchschneidung  derselben  aber  dauere  es  als 

1  Lb  Galloib,  ExpMences  sur  le  principe  de  la  rie.  p.  160  ff. 

2  Ebenda,  p.  163—183.        3  Ebenda,  p.  219. 

4  Mabshall  Hall,  Memoirs  on  the  nervoos  System.  London  1837.  p.  87 ;  Dtsch. 
Ausg.  y.  EObsohnbb.  S.  92. 
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willktirlicher  Act  durch  Vennittelong  des  Grosshims  fort  Entferne 
man  auch  dieses,  so  hOre  die  Athmung  auf. 

Die  Unrichtigkeit  dieser  Ansicht  haben  Floubens^,  Lonobt^ 
nnd  Traube  ^  dargethan.  Letzterer  aber  brachte  die  Frage  auf  einen 
neuen  Standpunkt,  indem  er  die  Erscheinungen  der  Vagusdurch- 
schneidung  durch  ein  genaueres  Studium  derjenigen  er^bizte,  welche 
bei  Reizung  des  centralen  Vagusendes  zur  Beobachtung  kommen. 

Mabshall  Hall,  Csuyeilhier,  Romberg  u.  A.  hatten  bei  mechar 
nischer  Reizung  des  Vagus  am  Halse  tiefe  Inspiration  gesehen.  In- 
dem Traube^  elektrische  Reizung  anwandte,  konnte  er  dauernden 
Stillstand  mit  Zusammenziehung  der  Zwerchfelimusculatur  erzeugen; 
der  Thorax  war  dabei  nicht  verengt,  die  Bauchmuskeln  wu-en  er- 
schlafft. Durch  schwächere  Erregung  wurde  die,  nach  der  doppel- 
seitigen Vagusdurchschneidung  so  sehr  gesunkene,  Athemfrequou 
wieder  erhöht  Mechanische  Reizung  des  Vagus  durch  einen  Scheeren- 
schnitt  gab  inspiratorischen  Stillstand  während  mehrerer  Secunden. 
Dass  alles  dies  nicht  etwa  Folge  von  Schmerzerregung  sei,  beweist 
er  dadurch,  dass  erstens  alle  Versuche  an  enthimten  Thieren  ge- 
macht waren,  dass  zwjsitens  Reizung  des  N.  ischiadicus  ganz  andere 
Wirkungen  gab:  lautes  öeschrei,  staiiie  Verengerung  des  Thorax 
und  Bauches;  von  Zeit  zu  Zeit  tiefe  Inspirationen. 

Ausser  an  dieser  Stelle  sind  nur  noch  von  Pflüger  ^  die  SchluM- 
folgerungen  mitgetheilt  worden,  welche  Traube  aus  seinen  Versuchen 
gezogen  hat  und  die  er  in  folgendem  Satz  zusammenfasst:  „Es  eii- 
stiren  in  den  pneumogastrischen  Nerven  nicht  allein  motorische  Fa- 
sern, welche  dem  Larynx,  Oesophagus  u.  s.  w.  angehören  und  sen- 
sibele,  deren  Reizung  Schmerz  und  exspiratorische  Bewegungen  (bei 
Vorhandensein  der  Hemisphären),  sondern  auch  centripetale  Fasern, 
deren  Erregung  unwillkürliche  Inspirationen  erzeugt.  ** 

Deber  diese  Beziehung  des  Vagus  zu  den  Athembewegungen 
hat  sich  eine  äusserst  grosse  Zahl  von  Forschem  geäussert,  theils  in 
demselben  Sinne  wie  Traube,  theils  in  gerade  entgegengesetztem, 
indem  sie  nämlich  den  Stillstand  des  Athmungsapparats  nicht  für 
einen  inspiratorischen,  sondern  für  einen  exspiratorischen  erklären. 
Die  Literatur  bis  1862  habe  ich  in  meinem  Buche  ttber  Athembe- 


1  Flottbbnb,  Systeme  nerveax.  p.  205. 

2  Longbt  ,  Anatomie  et  physiol.  du  syst,  nerreux.  n.  p.  307.  Deutsche  Ausg. 
y.Hbin  S.263. 

3  Tbaubb,  Beitr.  z.  exper.  Pathol.  u.  Physiol.  2.  Heft.  S.  136. 

4  Derselbe,  Med.  Zeit.  d.  Yer.  f.  Heilk.  in  Preussen.  1847.  Nr.  5.  S.  20. 

5  PflOobb  ,  üeber  das  Hemmnngsneryensystem  fOr  die  peristaltischen  Bewe- 
gungen der  Gedftrme.  S.  10.  Berlin  1857. 
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gegangen  zusammengestellt,  auf  welches  ich  hier  verweise.^  Aber 
die  Discussion  ist  seitdem  wieder  aufgenommen  und  die  Frage  wird 
heute  wieder  mit  demselben  Eifer  fUr  und  wider  erOrtert,  wie  es  vor 
1862  geschah. 

Fttr  den  Stillstand  in  Inspiraiionsstellung  hatten  sich  bis  dahin 
aasgesprochen:  Traube,  Köllikeb  u.  H.  Müller,  Snellen,  Lindner, 
LOwiNSOHN,  Bernard,  Gilchrist,  Funke,  Schiff;  fttr  Stillstand  in 
Extpirationsstellung  Eckhard,  Budge,  Owsjanikow;  noch  andere 
.  (y.  Helmolt  u.  Aubert  und  v.  Tschischwitz)  gaben  an ,  dass  der 
Erfolg  je  nach  der  Stärke  der  Reizung  yerschieden  sei.  Ich  stellte 
mich  auf  die  Seite  der  ersten  und  versuchte  die  Widersprüche  auf- 
zuklären. 

Ehe  ich  auf  meine  Arbeiten  über  diese  Frage  und  die  von  mir 
gezogenen  Folgerungen  über  das  Wesen  der  Athembewegungen  und 
ihre  Ursachen  eingehe,  will  ich  noch  die  neuere  Literatur  über 
Vagusreizung  (1862—1880)  zusammenstellen. 

Durch  mechanische  Reizung  des  Vagus  beim  Menschen  sah 
CzRRMAK  ^  Stillstand  der  Athmung  in  Inspiration  oder  Tiefer-  und 
Längerwerden  der  Einathmung. 

Pflüger  dagegen  erhielt,  wie  sein  Schüler  Burkart  ^  angibt, 
bei  Reizung  des  Vagus  bei  Kaninchen  wechselnde  Erfolge,  unter 
Umständen,  welche  eine  Mitreizung  des  N.  larjngeus  superior  aus- 
schlössen. Auf  seine  Veranlassung  untersuchte  nun  Burkart  den 
N.  laryngeus  inferior  und  fand  bei  Reizung  desselben  stets  Verlang- 
samung der  Athembewegungen,  bei  stärkerer  Reizung  Stillstand  in 
Exspirationsstellung.  Bei  Reizung  des  Vagus  selbst  fand  er  in  der 
Regel  Beschleunigung  der  Athmung  und  bei  stärkerer  Reizung  Still- 
stand in  Inspirationsstellung.  Wenn  aber  der  Nerv  durch  vielfache 
Reizung  gelitten  hat,  dann  tritt  sehr  häufig  auch  die  entgegengesetzte 
Wirkung  ein.  Desshalb  schliesst  Burkart,  dass  im  Vagusstamm 
auch  unterhalb  des  Laryngeus  superior  schon  centripetalleitende 
Fasern  enthalten  seien,  deren  Reizung  die  Athmung  verlangsamt 
oder  ganz  aufhebt,  dass  insbesondere  der  Recurrens  solche  Fasern 
enthält,  und  dass  diese  Fasern  innerhalb  des  Vagusstamms  eine  grös- 
sere Resistenz  gegen  Schädlichkeiten  haben  als  die  beschleunigenden 
Fasern. 

1  RosBNTHAL,  Athembewegungen.  S.  25  ff. 

2  CzsBMAx:,  Jenaische  Ztschr.  f.  Med.  IL  S.  3S4.  Dass  diese  Versuche  nicht 
ganz  gefahrlos  sind,  wenigstens  wenn  beide  Vagi  deichzeitig  ffedrückt  werden, 
geht  aus  einer  Mittheilung  v.  Thanhoffsb^s  (Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1875.  S.  403) 
hervor. 

3  BxTSEABT,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  107. 
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Diese  Anschauung  wurde  noch  erweitert  durch  die  Versuche 
von  Hering  u.  Bbeueb  ^,  durch  welche  sie  veranlasst  wurden,  schon 
in  den  Lungenästen  des  Vagus  zweierlei  Fasergattungen  anzunehmen. 
Sie  kamen  zu  dieser  Annahme  weniger  durch  Beobachtungen  über 
elektrische  Reizung  des  Vagus ,  als  vielmehr  durch  Betrachtungen 
ttber  die  verschiedenen  Typen  der  Dyspnoe ,  welche  sich  ganz  an- 
ders äussert,  je  nachdem  das  Athemhindemiss  die  Ausdehnung  der 
Lunge  selbst  beeinträchtigt,  oder  bei  normaler  Ausdehnung  die  Menge 
des  aufjgenommenen  Sauerstoffs.  Ich  hatte  schon  früher  die  Mei- 
nung aufgestellt,  dass  die  Vagusverzweigungen  in  der  Lunge  mecha- 
nisch durch  die  Zerrungen  bei  den  Athembewegungen  erregt  wer- 
den, und  dass  darauf  die  Begulirung  der  Athmung  beruhe.^  Wäh- 
rend ich  aber  auf  Grund  meiner  Versuche  nur  Fasern  annahm,  deren 
Erregung  die  Inspirationsbewegnng  erleichtert,  nimmt  Hering  zwei 
Arten  von  Fasern  an.  Die  einen  werden  durch  Aufblasen  der  Lunge 
erregt;  sie  hemmen  die  Inspiration,  kürzen  eine  vorhandene  ab  und 
fördern  die  Exspiration.  Die  andern  dagegen  werden  durch  das 
Zusammensinken  der  Lungen  erregt;  sie  hemmen  die  Exspiration 
und  fördern  die  Inspiration.  So  regulire  sich  die  Athmung  selbst, 
so  lange  die  Vagi  intact  sind  (was  Hering  als  „ Selbststeuerung''  be- 
zeichnet). Werden  aber  beide  Vagi  durchschnitten,  so  höre  diese 
Regulirung  auf.  Nachgewiesen  werden  diese  Einflttsse  durch  Ver- 
suche mit  Aufblasung  oder  Zusammensinkenlassen  der  Lunge,  thefls 
von  der  Trachea  aus,  theils  von  der  Pleurahöhle  aus  durch  eine 
luftdicht  in  die  Brustwand  eingesetzte  Ganttle.  Was  zur  Aufblasnng 
benutzt  wird,  atmosphärische  Luft  oder  ein  indifferentes  Gas,  ist 
gleichgiltig.  Also  handelt  es  sich  nicht  um  chemische,  sondern  um 
mechanische  Einwirkungen  auf  die  Vagi.  Im  apnoischen  Zustand 
ist  das  Aufblasen  oder  Verkleinem  der  Lunge  gerade  so  unwirkssm, 
wie  die  elektrische  Reizung  der  Vagi  dann  ohne  Erfolg  bleibt 

Paul  Bert  ^  ist  in  Bezug  auf  die  Reizung  der  centralen  Enden 
des  Vagus,  des  Larjngeus  superior  und  des  Ramus  nasalis  n.  infta- 
orbitalis  zu  der  Ueberzeugung  gekommen,  dass  schwache  Reizung 
dieser  Nerven  die  Athmung  beschleunigt,  stärkere  sie  verlangsamt, 
ganz  starke  sie  aufhebt  Der  Stillstand  kann  in  Inspirations-  oder 
Exspirationsstellung  auftreten;  ersteres  ist  leichter  zu  erhalten  als 

1  Hbrinq  u.  Bbbttsb,  Anzeiger  d.Wien.  Acad.  1868.  S.  106.  •-  HiRDia,  Sitigsber. 
d.  Wiener  Acad.  Math.-naturw.  Cl.  (2)  LVÜ.  S.  672. 

2  Vgl.  meine  Bemerkungen  hierüber  im  Arch.  f.  Anat  u.  Physiol.  1864.  S.  456. 

3  Ebbt,  Gompt.  rend.  LaIX.  No.  8;  Arch.  d.  physiol.  norm,  et  nathol.  ü.  p.  ITS. 
322. 1869.  —  Vgl.  auch  dessen  Lebens  sur  la  physiologie  comparöe  ae  la  respirarioa. 
Paris  1870.  S.  489. 
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letzteres.  Der  Stillstand  erfolgt  bei  genttgender  Stärke  des  Reizes 
in  der  Phase,  welche  beim  Beginn  der  Reizung  besteht  (Wanim 
dann  Exspirationsstillstand  schwerer  zu  erzielen  sein  soll,  ist  nicht 
recht  einzusehen.)  Sehr  heftige  Vagusreizung  kann  plötzlichen  Tod 
zur  Folge  haben. 

ARLOiNa  u.  Tripier  ^  finden ,  dass  der  rechte  Vagus  mehr  auf 
das  Herz,  der  linke  mehr  auf  die  Respiration  wirke  ab  umgekehrt. 
Reizung  des  Vagus  rufe  jedoch  niemals  Beschleunigung  der  Athmung 
hervor,  sondern  stets  nur  Stillstand  in  Exspirationsstellung.  Zuweilen 
sehe  man  während  der  Reizung  Bewegungen,  aber  stets  überwiege 
die  Exspiration ;  erfolge  zuweilen  eine  heftige  Inspiration,  so  sei  sie 
doch  stets  unmittelbar  von  einer  eben  so  tiefen  Exspiration  gefolgt. 
Auch  Reizung  des  peripherischen  Vagusendes  verändere  den  Typus 
der  Respiration.  Wie  weit  dies  letztere  durch  die  Aenderung  der 
Circulation  bedingt  gewesen  sein  mag,  will  ich  hier  nicht  weiter 
untersuchen.  Es  sei  noch  bemerkt,  dass  ein  Theil  der  Versuche  am 
nndurchschnittenen  Nerven  gemacht  wurde. 

LocEENBERG^  kountc  (untcr  Figk's  Lieitnng)  die  Angaben  von 
Hering  u.  Breuer  bestätigen.  Er  fttgt  hinzu,  dass  bestehende  Apnoe 
durch  Aufblasen  der  Lunge  verlängert,  durch  Aussaugen  in  den  mei- 
sten Fällen  sofort  abgeschnitten,  in  andern  wenigstens  stark  verkürzt 
wird.  Wird  die  Lnhge  im  aufgeblasenen  Zustande  abgeschlossen, 
ohne  dass  Apnoe  besteht,  so  ist  die  Athemfrequenz  bedeutend  ge- 
ringer, als  wenn  der  Abschluss  bei  ausgesogner  Lunge  stattfindet. 
Ueberlässt  man  ein  apnoisch  gemachtes  Thier  sich  selbst,  so  ist  die 
erste  wieder  auftretende  Athembewegung  stets  eine  Inspiration.  Aus 
diesem  Verhalten  schliesst  er,  dass  die  Ausdehnung  der  Lungen  den 
(im  Anschluss  an  meine  Hypothese  angenommenen)  Widerstand  ftir 
das  Zustandekommen  der  Inspiration  vermehre,  für  die  Exspiration 
vermindre;  umgekehrt  wirke  die  Verkleinerung  der  Lunge. 

Knoll^  liess  flüchtige  Substanzen  (Chloroform,  Aether,  Benzol, 
Senfbl,  verdünntes  und  concentrirtes  Ammoniak  durch  eine  Tracheal- 
canüle  athmen,  während  die  Athembewegungen  mittels  eines  von 
Hering  angegebenen  Apparats  registrirt  wurden.  Waren  die  Vagi 
nicht  durchschnitten,  so  bewirkten  die  erstgenannten  Stoffe  Ver- 
flachung und  Beschleunigung  der  Athmung,  concentrirtes  Ammoniak 
dagegen  rief  abwechselnd  Verlangsamung  mit  Vertiefung  und  ex- 

1  Abloino  et  Tbipieb,  Arch.  d.  physiol.  norm,  etpathol.  lY.  p.  411. 5S8.  732; 
V.p.l57. 

2  LocKBNBBBG,  WüTzburger  Verband].  IV.  S.  239. 

3  Kholl,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-naturw.  Cl.  (3)  LXVIII.  S.  245. 

Haadbneh  der  Phyriologie.  Bd.  lYa.  l'< 
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spiratorischen  StillBtand,  oder  Beschleimigang  mit  Yerflachong  and 
inspiratorischen  Stillstand  hervor.  Da  alle  diese  Wirkungen  fehlen, 
wenn  die  Vagi  durchschnitten  sind  (von  den  erst  sehr  viel  später 
auftretenden  toxischen  Wirkungen  kann  hier  abgesehen  werden),  so 
schliesst  Verf.,  dass  diese  Substanzen  erregend  auf  die  Lungen&seni 
des  Vagus  wirken  und  zwar  die  erstgenannten  nur  auf  die  inspira- 
torischen, das  concentrirte  Ammoniak  aber  auf  die  inspiratorischen 
und  exspiratorischen  Fasern,  aus  deren  Gegeneinanderwirken  der 
Wechsel  der  Erscheinungen  folge.  Aus  den  Erscheinungen,  welche 
beim  concentrirten  Ammoniak  auftreten,  würde  also  auf  die  Existenz 
zweier  Arten  von  LungenfEusern  zu  schliessen  sein,  von  denen  die 
exspiratorischen  nur  durch  starke  Beizung  erregt  werden,  wie  sie 
ja  auch  bei  elektrischer  Beizung  des  Vagusstammes  sich  als  die 
schwerer  erregbaren  erweisen. 

GuTTMANN^  wiederholte  die  Versuche  von  Hebing  u.  Bbeuer 
an  chloralisirten  Kaninchen.  Wurde  das  Thier  apnoisch  genmcht 
und  die  Lunge  dadurch  aufgeblasen  erhalten,  dass  man  den  luflzQ- 
ftthrenden  Schlauch  auf  der  Höhe  der  Einblasung  zuklemmte,  so 
war  die  erste  Bewegung  am  Ende  der  Apnoe  jedesmal  eine  Inspi- 
ration, nicht,  wie  Heking  und  Breuer  wollen,  eine  Exspiration. 
Wurde  die  Lunge  am  nicht  apnoisch  gemachten  Thier  aufgeblasen, 
so  trat  eine  Athempause  von  15—30  Secunden  Dauer  ein,  dann  folgte 
eine  Inspiration.  Schon  das  Zudrttcken  eines  an  der  Trachealcanftle 
befindlichen  Schlauchs  auf  der  Hohe  der  Inspiration  bei  einem  nor- 
mal athmenden  Thier  genügt,  eine  solche  Athempause  zu  bewirken. 
Nach  Durchschneidung  beider  Vagi  fällt  diese  Bespirationspanse  fort 

Im  Jahre  1S77  yeröffentlichte  Bosenbach^  seine  Beobachtungen 
über  elektrische  und  mechanische  Vagusreizung,  wonach  dieselbe 
stets  exspiratorisch  wirken  sollte.  Da  er  seine  Angaben  sp&ter  selbst 
zurtlckgenommen  hat,  brauchen  wir  nicht  näher  auf  dieselben  einzu- 
gehen. Seine  theoretischen  Speculationen  ttber  die  Art,  wie  die 
Vaguswirkung  zu  Stande  kommen  soll,  haben  fttr  die  vorliegende 
Frage  gleichfalls  kein  Interesse. 

Jolyet^  fand  bei  Hunden  neben  dem  linken  Vagus  ein  kleines 
Nervenstämmchen,  dessen  centrale  Beizung  hefdge  Hustenstösse  und 
Athmungsstillstand  hervorruft.  Ob  dieses  Stämmchen,  wenn  seine 
Existenz  sich  bestätigt,  zuweilen  mit  dem  Vagus  mitgereizt  worden 
ist  und  so  den  Erfolg  beeinflusst  hat,  muss  ich  dahingestellt  sein 

1  GuTTMANN,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1875.  S.  500. 

2  RosBNBACH,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1877.  S.  97. 

3  JoLYBT,  Gaz.  m^.  d.  Paris.  1877.  No.  3. 
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lassen,  ebenso  ob  es  vielleicht  bei  den  oben  erwähnten  Versnchei) 
Yon  Arloing  and  Tripier  mit  im  Spiele  gewesen  ist. 

KoHTS  n.  Tiegel^  sahen  nach  mechanischer  Reizung,  wie  Durch- 
schneidang,  UmschnUrung  mit  einem  Faden,  abgesehen  von  den  Ver- 
jmderungen,  welche  die  Trennang  als  solche  hervomift,  auch  vor- 
ttbergehende,  auf  Beizung  zu  beziehende  Folgen  auftreten  und  zwar 
Yerlangsamung  der  Athmung  mit  Vertiefung  der  Athemzttge.  Aehn- 
liche  Wirkungen  aaf  die  Herzüasem  des  Vagus  worden  gleichfalls 
beobachtet,  gehören  aber  nicht  hierher.  Danach  müsste  man  also 
jene  Verlangsamong  and  Vertiefung  der  Athmung  als  Folge  der  Vagus- 
reizang  ansehen. 

Unter  den  Folgen  der  mechanischen  Vagusreizung  beim  Men- 
schen gibt  Wastlewski^  Beschleunigang  der  Respiration  an. 

In  meiner  Schrift:  Bemerkungen  über  die  Thätigkeit  der  aato- 
matischen  Nervencentra.  Erlangen  1875,  hatte  ich  das  von  Burkabt 
behauptete  Vorkommen  von  Fasern  im  N.  laryng.  inf.,  deren  Rei- 
zimg  ähnlich,  wenngleich  schwächer  auf  die  Athmung  wirkt  wie  die 
des  N.  laryngeus  superior,  mit  einiger  Einschränkung  zugegeben. 
In  einer  neuen  Arbeit,  deren  ersten  Theil  ich  hier  übergehe,  kommt 
nun  Burkart  ^  auf  die  Wirkangen  der  Vagusreizung  zurück.  Er 
will  nicht  zugeben,  dass  die  Erschlaffung  des  Zwerchfells  nur  ein 
Ansnahmsfall  sei,  sondern  behaaptet,  dass  man  sie  bei  Innehaltung 
der  passenden  Bedingungen  ausnahmslos  (das  Wort  ist  im  Original 
S.  467  gesperrt  gedruckt)  erzielen  könne;  doch  erklärt  er  sich  ausser 
Stande,  diese  Bedingungen  „streng  wissenschaftlich  za  sichten ^ 
Wenn  man  einem  Kaninchen  soviel  Morphium  (oder  Chloralhydrat) 
beigebracht  hat,  dass  eine  tiefe  Narkose  besteht,  dann  gelingt  es 
nach  Burkart  niemals  durch  Vagusreizung  exspiratorischen  Zwerch- 
fellstillstand zu  erzielen,  sondern  immer  nnr  inspiratorischen.  Hat 
man  aber  ungenügend  narkotisirt,  und  ist  der  gereizte  Nerv  ganz 
frisch  und  unversehrt,  dann  bekomme  man  zwar  bei  schwächerer 
Reizung  Vermehrung  der  Athemfrequenz  mit  Verflachung  und  bei 
stärkerer  Reizang  aach  Stillstand  in  Inspirationsstellnng,  —  aber: 
»hat  der  Nerv  durch  fortgesetzte  Einwirkung  der  elektrischen  Ströme 
gelitten,  ist  er  nicht  mehr  vollkommen  intact,  oder  walten  andere, 
mir  unbekannte  Verhältnisse  ob,  die  vielleicht  eine  Begründung  in' 
der  zufälligen  Lagerung  der  verschiedenen  Nervenfasern  im  Vagus- 
stamme  and    in    der  verschiedenen  Erregbarkeit  derselben   finden 

1  EoHTB  u.  TiEOBL,  Arch.  f.  d.  ges.  Phydol.  Xm.  S.  84. 
•2  Wastlbwski,  Prager  Vierte^ahrschr.  CXXXYin.  S.  69. 
3  BuBKABT,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XYI.  S.  427. 
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mögen,  so  tritt  die  Wirkung  der  exspiratorischen  Fasern  entschieden 
hervor,  wenn  auch  nur  bei  schwächerer  Reizung;  stärkere  Reize  be- 
dingen hier  noch  inspiratorische  Erscheinungen,  bis  dass  die  inspi- 
ratorischen Fasern  ihre  Erregbarkeit  vollkommen  verloren  haben.' 

Ich  habe  diesen  Satz  aus  dem  Original  wörtlich  hierher  gesetEt, 
weil  ein  Auszug  den  Sinn  vielleicht  nicht  ganz  klar  wiedergegeben 
hätte.  Vielleicht  wird  Burkart  nicht  ganz  einverstanden  sein,  wenn 
ich  seine  Angaben  dahin  zusammenfasse:  Burkart  sah  bei  Yagus- 
reizung  meistens  Inspirationsstellung,  zuweilen  ExspirationssteQung 
des  Zwerchfells.  Letztere  trat  leichter  auf  bei  nicht  frischem  (schon 
durch  Reizungen  ermüdeten  Nerven),  niemals  bei  sehr  tief  narkoti- 
sirten  Thieren.  Die  im  Vagus  (unterhalb  des  Laryng.  sup.)  enthal- 
tenen „exspiratorischen''  Fasern  sind  gegen  ermüdende  Einflügse 
widerstandsfähiger  als  die  „inspiratorischen*'. 

Burkart  bestätigt  sodann  meine  Angabe,  dass  die  nexspirato- 
risch "  wirkenden  Fasern  des  N.  laryng.  inferior  (nach  Abtragung  des 
Grosshims)  und  in  tiefer  Narkose  nicht  mehr  wirken,  während  die 
Wirkung  des  Laryngeus  superior  durch  jene  Eingriffe  nicht  ver- 
ändert wird.  Schliesslich  spricht  er  sich  gegen  die  theoretische  Spe- 
culation  Rosenbach's  aus,  nach  welchen  der  Vagus  als  vasomotori- 
scher Nerv  der  Med.  obl.  indirect  die  Art  und  Weise  der  Athem- 
bewegungen  beeinflusse,  nimmt  vielmehr  eine  unmittelbare  Einwirkung 
sowohl  der  „ inspiratorischen*'  als  der  „exspiratorischen''  Fasen  anf 
die  Ganglienapparate  des  Athemcentrums  an. 

Langendorff^  sah  bei  Vagusreizung  gleichfalls  wechsebden 
Erfolg.  Im  wesentlichen  stimmt  er  mit  Burkart  darin  überein,  dus 
man  am  frischen  Nerven  leichter  Inspirationsstillstand  erzielen  kami, 
dass  aber  die  »inspiratorischen''  Fasern  durch  starke  Reize  oder 
sonstige  Insulte  leichter  ermüden,  und  dass  dann  der  exspiratorische 
Stillstand  leicht  hervortritt.  Mechanische,  thermische  und  chemische 
Reizung  (mit  Glycerin)  gab  ihm  immer  exspiratorücke  Wirkung. 

Langendorff  erklärt  übrigens  beide  Wirkungen  nicht  für  spe- 
cifische  des  Vagus  und  seiner  Verzweigungen,  sondern  schreibt  die- 
selben allen  sensiblen  Nerven  zu.  Den  von  Arloing  u.  Tripier  be- 
haupteten Unterschied  des  rechten  und  linken  Vagus  leugnet  er;  die 
Art  der  Lagerung  des  Nerven  auf  den  Elektroden  bei  der  elektri- 
schen Reizung  war  fttr  den  Erfolg  ganz  gleichgiltig. 

Wagner  2,  welcher  unter  Stricker's  Leitung  arbeitete,  sah  bei 

1  Lanoekborff  in  v.  Wittioh,  Mittheilungen  ans  dem  K^nigsberger  phyiioL 
Laboratorium.  1878.  S.  33. 

2  Waonbb,  Sitzungsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-natnrw.  CI.  (3)LKXX.  S.  ITT. 
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Händen  and  Kaninchen,  welche  mit  Chloralhjdrat  tief,  bis  znm  Auf- 
hören aller  Reflexe,  narkotisirt  waren,  durch  Vagusreizung  Erschlaf- 
fung des  Zwerchfells  eintreten,  bei  schwacher  Narkotisirung  dagegen 
trat  Stillstand  in  Inspirationsstellung  ein.  Bei  Wiederholung  der  Ver- 
suche von  Hering  u.  Breuer  und  Outtmann  sah  er  bei  Kaninchen 
(wie  letzterer)  nach  Lungenaufblasung  Athempause  und  darauf  fol- 
gende Inspiration,  bei  Hunden  häufig  (wie  erstere  angeben)  nach 
der  Pause  eine  allmählich  zunehmende  Gontraction  der  Bauchmus- 
keln. Es  will  dies  auf  den  Umstand  zurückführen,  dass  bei  Hunden 
Überhaupt  die  Bauchmuskeln  einen  stärkeren  Antheil  an  den  nor- 
malen Athembewegungen  nehmen.  Tief  narkotisirte  «Thiere  fangen^ 
wenn  man  ihre  Lungen  aufbläst,  nicht  wieder  zu  athmen  an.  Die 
Athempause  geht  unmittelbar  in  den  Tod  über. 

Wagner  stellt  sich  die  Wirkung  der  „  inspiratorischen  ^  Fasern 
als  einen  einfachen  Reflexvorgang  vor.  In  tiefer  Narkose  sind  die 
Ganglien  des  Athemcentrums  geschwächt,  die  Reflexe  daher  nicht 
mehr  m((glich,  dagegen  können  nun  die  „exspiratorischen^  Fasern 
leichter  wirken. 

Endlich  hat  auch  Fr^d^ricq^  bei  Vagusreizung  bald  inspirato- 
rischen, bald  exspiratorischen  Stillstand  erhalten.  Wie  Wagner 
findet  er  in  der  tiefen  Narkotisirung  mit  Ghloral  ein  Mittel,  sicher 
exspiratorischen  Stillstand  zu  erzielen  in  dem  Stadium  ausserordent- 
lich verlangsamter  Athmung,  welches  dem  Tode  vorhergeht.  Häufig 
bleibt  dann  bei  der  Vagnsreizung  die  Respiration  aus,  um  gar  nicht 
mehr  wiederzukommen.  Im  Uebrigen  schliesst  sich  Fr^^ricq  dea 
Angaben  von  Hering  u.  Breuer  an. 

Fassen  wir  alles  zusammen,  was  über  den  Gegenstand  veröffent- 
licht worden  ist,  so  gelangen  wir  zu  dem  Schluss,  dass  im  Vagus 
zweierlei  Fasern  enthalten  sein  müssen:  solche,  deren  Reizung  inspi- 
ratorischen, und  solche,  deren  Reizung  exspiratorischen  Stillstand 
veranlassen  kann.  Zu  einem  genaueren  Verständniss  dieser  Wir- 
kungen ist  aber  noch  die  Rücksicht  auf  das  Maass  der  vom  Ath- 
mungsapparat  geleisteten  Arbeit  nOthig,  worauf  wir  im  Folgenden 
eingehen.  —  Schliesslich  ist  noch  zu  erwähnen,  dass  nach  Christiani^ 
alle  Sinnesnerven  inspiratorisch  einwirken  können. 

IV.  Ursache  der  Athembewegangen. 

Es  entsteht  nun  zunächst  die  Frage,  durch  welche  Umstände  das 
sogenannte  Athmungscentrum  veranlasst  wird,  während  des  ganzen 

1  FB^DiBicQ,  BaU.  d.  Facad.  royale  de  belgique.  (2)  XLYII.  1879.  No.  4. 

2  Chbistiani,  Arch.  f.  Physiol.  1880.  S.  295. 
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Lebens  thätig  zu  sein.  Wenn  man  dasselbe  als  ein  „automatisches'' 
bezeichnet,  so  ist  damit  jene  Frage  natürlich  nicht  erledigt,  sondern 
es  mnss  untersucht  werden,  ob  fttr  die  fortwährende  Entstehung  der 
Erregungen  in  diesem  und  anderen  automatischen  Gentren  bestimmte 
Bedingungen  nachweisbar  sind. 

JoH.  MOiXER^  bezeichnet  ab  automatische  Bewegungen  solche, 
„welche  von  Seelenactionen  unabhängig,  entweder  anhaltend  sind, 
oder  in  einem  regelmässigen  Rhythmus  erfolgen,  und  welche  beide 
aus  gesunden,  natürlichen,  in  den  Nerven  oder  Gentralorgaiien  lie- 
genden Ursachen  erfolgen.''  Nun  ist  aber  der  Umstand,  dass  das 
Athemcentrum-im  Fötus  unthätig  ist,  aber  unmittelbar  nach  der 
Geburt  sofort  in  Thätigkeit  geräth,  ein  genügender  Beweis  dafür, 
dass  die  fortwährende  Thätigkeit  an  sich  keine  Eigenschaft  jenes 
Gentralorgans  sein  kann,  sondern  dass  es  zur  Einleitung  seiner 
Thätigkeit  noch  eines  besonderen  Umstandes  bedarf.  Denn  es 
scheint  undenkbar,  dass  die  Beschaffenheit  des  Apparats  im  Fötus 
eine  wesentlich  andere  sei  als  im  geborenen  Kinde,  und  dass  eine 
solche  Veränderung  während  des  Geburtsacts  vor  sich  gehe,  üeber- 
dies  ist  vielfach  beobachtet  worden,  dass  auch  innerhalb  des  Uterus 
geathmet  werden  kann,  und  es  kommt  nur  darauf  an,  zu  unter- 
suchen, welche  Aenderung  der  Bedingungen,  die  mit  der  Greburt  ver- 
knüpft sind,  als  Ursache  der  beginnenden  Thätigkeit  des  Athem- 
centrums  nachgewiesen  werden  kann. 

Diese  Aenderung  betrifft  aber,  wie  ich  nachgewiesen  habe-,  die 
Beschaffenheit  des  fötalen  Blutes.  So  lange  der  Fötus  im  normalen 
Zusammenhang  mit  der  Mutter  ist,  findet  Gasaustausch  zwisdien 
Fötus  und  Mutter  in  der  Placenta  statt.  Der  Fötus  athmet  mittelst 
seiner  Placenta  wie  ein  Fisch  mittelst  seiner  Kiemen.  Fortwährend 
wird  im  fötalen  Organismus  Sauerstoff  verbraucht  und  Eohlenälure 
erzeugt  Kommt  nun  hierdurch  das  fötale  Blut  auf  eine  geringere 
Sauerstoffspannung  als  die  im  mütterlichen  Blut  herrschende,  so 
muss  Sauerstoff  aus  diesem  in  jenes  überwandem.  Auf  diese  Weise 
kann  die  Sauerstoffspannung  im  fötalen  Blut  niemals  unter  einen 
gewissen  Werth  sinken,  so  lange  der  Placentarkreislauf  in  gutem 
Gange  ist  und  das  mütterliche  Blut  genügenden  Sauerstoff  enthalt' 
Tritt  hierin  irgend  eine  Störung  ein,  so  muss  die  Athmung  in  Gang 

1  MüLLEB,  Handb.  d.  Physiol.  ü.  S.  66. 

2  RosBNTHAL,  Athembewegungeii.  S.  8  ff. 

3  JoH.  MüLLEB,  De  respiratione  foetos.  1823.  Die  scheinbar  entgegengesetit 
lautende  Stelle  im  Handb.  II.  S.  729.  1840  l&sst  sich  mit  Mülleb*8  ftlterer  imd 
unserer  Auffassung  vereinigen,  wenn  man  sie  dahin  deutet,  dass  die  vom  Bfait 
der  Mutter  in  das  Blut  des  Fötus  übertretenden  Sftfte  auch  schon  den  genägeo- 
den  Sauerstoff  (absorbirt)  mitbringen,  wodurch  das  Athmen  ersetzt  werde. 
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kommen.  Dies  mnss  aber  nothwendiger  Weise  erfolgen,  wenn  nach 
der  Gebart  durch  die  Verkleinerung  des  Uterus  der  Placentarkreis* 
lauf  behindert  wird.  Dasselbe  kann  aber  auch  schon  vor  der  Ge- 
burt eintreten,  wenn  aus  irgend  einem  Grunde  eine  vorzeitige  Stö- 
nmg  in  jenem  Gasaustausch  stattfindet,  also  bei  Tod  der  Mutter,  bei 
Störungen  des  Placentarkreislaufs  z.  B.  durch  Druck  auf  die  Nabel- 
schnur, vorzeitige  Lösung  der  Placenta  u.  s.  w.  In  diesen  Fällen 
treten  schon  im  Uterus  Athembewegungen  ein.^ 

Dass  zur  Erregung  des  ersten  Athemzuges  die  Berührung  mit 
der  atmosphärischen  Luft,  die  Abkühlung  und  andere,  erst  nach  der 
Geburt  auftretende  Momente  nicht  nöthig  sind,  geht  ans  solchen  und 
vielen  ähnlichen  Beobachtungen  hervor,  wo  die  Athmung  innerhalb  der 
unversehrten  EihüUen  und  bei  Vermeidung  der  Abkühlung  eintrat.^ 
Eine  andere  Frage  ist  es,  ob  auch  ohne  diese  Veränderung  der  Blut- 
beschaffenheit die  Athmung  eingeleitet  werden  kann  durch  Hautreize, 
wie  Pretes^  aus  seinen  Beobachtungen  an  Meerschweinchenfötus 
schliesst,  welche  zu  athmen  anfingen,  wenn  durch  einen  kleinen  Ein- 
schnitt die  Schnauze  freigelegt  wurde. '^  Li  diesen  Fällen  war,  wie 
Pbeteb  hervorhebt,  das  Blut  des  Fötus  noch  sauerstoffreich,  was 
sonst  als  ein  Hindemiss  ftlr  das  Zustandekommen  der  Reflexe  gilt, 
wie  wir  noch  sehen  werden.  Im  Uebrigen  lehren  die  Beobachtungen 
von  Zweifel  *,  dasi  in  der  That  das  Blut  der  Nabelvene  heller  oder 
dunkler  wird,  je  nach  dem  Athmungszustande  der  Mutter.  Die 
spectroskopische  Untersuchung  zeigte,  dass  im  Blut  der  Nabelgefässe 
stets  Sauerstoff  enthalten  war,  auch  wenn  dieselben  noch  nicht  selbst- 
ständig geathmet  hatten.  Wurde  bei  erhaltenem  Zusammenhang  des 
Mutterthiers  und  des  Fötus  das  erstere  apnoisch  gemacht,  so  war 
das  Blut  der  Nabelvene  stets  deutlich  heller  als  das  der  Nabel- 
arterien; wurde  dann  bei  der  Mutter  Dyspnoe  erzeugt,  so  wurde 
das  Fötalblut  dunkler  und  es  traten  Athembewegungen  ein.  —  Die 
Annahme  von  Lahs  \  dass  zur  Erregung  des  ersten  Athemzugs  eine 
Stauung  des  Blutes  in  den  Nabelgefässen  und  dadurch  bewirkte  Fül- 
lung des  Lungenkreislaufs  nothwendig  sei,  erscheint  mir  durch  nichts 
begründet,  erklärt  auch  nicht,  warum  oft  dieser  erste  Athemzug  erst 
nach  dem  Abnabeln  erfolgt. 

1  ScHWABTz,  Die  vorzeitigen  Athembewegangen.  Leipzig  1858. 

2  Wohl  eine  der  ersten  Beobachtungen  über  diese  Athmung  innerhalb  der 
ElhOllen  ist  die  von  mir  oben  S.  238,  Anm.  1  mitgetheilte  von  Yesal. 

3  Pkbtbb,  Sitzunmber.  d.  Jeaischen  Ges.  f.  Med.  u.  Naturw.  1880.  6.  Febr. 

4  Aehnliches  berichtet  Pflüger  in  seinem  Archiv  I.  S.  82. 

5  ZwBiPKL,  Arch.  f.  Gynftk.  IX.  S.  291. 1876. 

6  LiHs,  Ebenda.  IV.  S.  311. 1872. 
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Die  Yorgetragene  AnfEassang  von  der  Ursache  des  ersten  Athem- 
zügs  wird  nun  aber  wesentlich  gestützt  durch  den  von  mir  gef&hrten 
Nachweis,  dass  man  jederzeit  auch  beim  Erwachsenen,  die  Athem- 
bewegnngen  suspendiren  kann,  wenn  man  durch  reichliche  Einbla- 
sungen von  Luft  in  die  Lungen  das  Blut  mit  Sauerstoff  sättigt.  ^ 

Anknüpfend  an  den  schon  oben  erwähnten  Versuch  von  Hook 
habe  ich  nachgewiesen,  dass  man  durch  Einblasungen  von  Luft  üi 
die  Lungen  nicht  blos  die  sonst  nach  Eröffnung  beider  Pleurahöhlen 
unfehlbar  eintretende  Erstickung  verhindern,  sondern  sogar,  bei  ge- 
nügender Lüftung  der  Lungen  alle  Athembewegungen  yollkonuDea 
aufheben  kann,  ja  dass  dann,  wenn  man  das  Blut  vollkommen  mit 
Sauerstoff  gesättigt  hat,  noch  nach  dem  Sistiren  der  Lufteinblasungen 
längere  Zeit  verstreichen  kann,  bis  die  im  Organismus  fortwährend 
vor  sich  gehende  Sauerstoffzehrung  das  Blut  wieder  auf  den  Znstuid 
bringt,  dass  die  Athembewegungen  vneder  beginnen.  Im  Gegensats 
dazu  hat  jede  Verminderung  des  normalen  Sauerstoffgehalts  des 
Blutes  eine  Verstärkung  der  normalen  Athembewegungen  zur  Folge. 
Diese  Zustände  werden  von  den  Klinikern  als  Dyspnoe  bezeichnet 
Sie  können  aus  sehr  verschiedenen  Ursachen  eintreten,  nämlich  durch 
eine  Verminderung  oder  vollständige  Behinderung  des  Sauergtoff- 
zutritts  zu  den  Lungen  (Aufenthalt  in  verdünnter  oder  in  sauerstoff- 
armer Luft,  Verschluss  der  Luftwege),  oder  durch  Verkleinerung  dö- 
den  Oasaustausch  bewirkenden  Lungenoberfläche  (Pneumothorax,  An- 
sammlung von  Flüssigkeiten  im  Pleuraraum,  AnftlUung  der  Alveoloi 
mit  Flüssigkeit,  Veränderungen  des  Lungengewebes  wie  beim  Emphy- 
sem oder  der  Tnberculose),  oder  durch  Störungen  im  Kreislauf  (Hers- 
lähmung, Verstopfung  der  Gefässe  durch  Emboli  u.  s.  w.),  endlieh 
durch  chemische  Veränderung  des  Blutes  (Wirkung  von  Kohlenoxyd, 
Schwefelwasserstoff  u.  dgl.).  Nach  Analogie  dieser  sogenannten  %<- 
pnoe  bezeichne  ich  die  normale  Athmung  als  Eupnoe^  den  Zustand 
aber,  wo  wegen  Sättigung  des  Blutes  mit  Sauerstoff  gar  nicht  ge- 
athmet  vrird,  als  Apnoen 

1  RosEKTHAL,  Athembewe^Hmgen.  S.  157;  Derselbe,  Bemerkongen  üb^die 
Thätigkeit  der  automatischen  Nervencentra,  insbesondere  über  die  Atfaembew«- 
gongen.  S.  tO  fif.  Erlangen  1875. 

2  Mein  verehrter  College  Iwan  Mt^LLSB  hat  die  Güte  gehabt,  mir  aas  6iuk*i 
Schriften  die  Stellen  auszuziehen ,  wo  die  Ausdrücke  Apnoe  u.  s.  w.  Yorkommett. 
Eine  derselben  ist  so  interessant,  dass  ich  sie  hier  nach  seiner  UebersetznngDit- 
theilen  will.  De  locis  affectis  lib.  lY.  Vol.  YIII.  p.  281.  Ed.  Et^mr :  »Es  gibt  noch  eia 
andres  Leiden  der  Respiration,  Apnoea  genannt,  wenn  dem  Augenscheine  nach  keiiw 
stattfindet,  während  dies  der  Isatur  der  Sache  nach  unglaublich  ist;  denn  es 
scheint  unmöglich  zu  sein,  dass  ein  Thier,  welches  ganz  der  Respiration  beranbt 
ist,  noch  am  Leben  bleibt,  und  doch  bewegen  die  Thiere,  welche  den  Winter- 
schlaf halten,  offenbar  den  Thorax  durchaus  nicht.   Man  muss  also  das  eine  von 
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Es  steht  also  fest,  dass  der  Grad  oder  die  Stärke  der  Athem- 
bewegangen  von  dem  Gasgehalt  des  Blates  abhängt,  and  dass  man 
durch  genügende  Lnftzufnhr  znm  Blat  die  Athembewegnngen  ganz 
aufheben  kann.  Aber  anter  diesen  Umständen  gehen  immer  zweierlei 
Veränderangen  des  Blates  Hand  in  Hand;  in  dem  Maasse,  als  der 
Sanerstoffgehalt  abnimmt,  nimmt  sein  Eohlensäaregehalt  za  and  am- 
gekehrt  Nun  hatte  Traube  bei  Wiederholang  des  HooK'schen  Ver- 
suchs gesehen,  dass  man  die  bei  Eröffnnng  der  Plearahöhlen  ent- 
standene Dyspnoe  beseitigen  könne  darch  einen  Strom  von  atmo- 
sphärischer Laft  oder  Sauerstoff,  nicht  aber  durch  einen  Strom  von 
Wasserstoff  oder  Stickstoff.  Da  nun  durch  letztere  die  Kohlensäure 
auch  aus  dem  Lungenblnt  entfernt  werden  muss,  so  hatte  er  ge- 
schlossen, dass  nicht  die  Kohlensäure,  sondern  der  Mangel  an  Sauer- 
stoff die  Ursache  der  Dyspnoe  sein  müsse.  ^  Dieser  Auffassung  hatte 
ich  mich  angeschlossen  und  sie  dahin  erweitert,  dass  überhaupt  ein 
gewisser  Mangel  an  Sauerstoff  im  Blut  nothwendig  sei,  damit  die 
Athembewegnngen  zu  Stande  kommen.  Ich  konnte  mich  dabei  auf 
die  Angabe  von  Wilh.  Müller^  stützen,  dass  Thiere  selbst  erheb- 
liche Mengen  yon  Kohlensäure  athmen  können,  ohne  Dyspnoe  zu 
bekommen,  wenn  nur  gleichzeitig  genügende  Mengen  yon  Sauerstoff 
Yorhanden  sind.  Dieser  Auffassung  trat  jedoch  Traube  ^  selbst  mit 
neuen  Versuchen  entgegen,  wonach  es  möglich  sein  sollte,  durch 

zweien  annehmen :  entweder  ist  die  Kespiration  so  schwach,  dass  sie  der  Wahr- 
nehmung entgeht,  oder  das  Thier  bedarf  dann  der  Respiration  überhaupt  nicht, 
sondern  begnügt  sich  mit  der  Transpiration,  die  durch  den  ganzen  Körper  geht ; 
letztere  n&mlich  bewirkt  das  Herz  durch  die  Arterien,  die  Kespiration  dagegen 
das  Gehirn  durch  den  Thorax.  Welcher  Art  aber  auch  die  Anection  sein  mag, 
welche  die  Apnoea  bewirkt,  sie  scheint  aUen  Theilen  des  Thiers  gemeinsam  zu- 
zukommen, z.  B.  bei  Apoplexie,  Karus,  Schwindel,  Epilepsie  und  Katalepsie ;  denn 
bei  allen  diesen  Fällen  erleiden  die  Athmungsorgane  nichts  besonderes,  so  wenig 
als  die  Stimm-,  Sprach-  oder  Gangwerkzeu^;  sondern  wenn  das  Hauptorgan 
leidet,  muss  alles  mit    leiden,  was  von  ihm  die  es  leitendenKr&fte  bekommt.  *" 

An  anderen  Stellen  ist  die  Auffassung  der  Apnoe  weniger  klar.  In  Bezug 
auf  die  Wortbildung  ist  Galen  nicht  ganz  conseqiient;  er  gebraucht  die  Aus- 
drücke: anvoia,  dvanroia  und  davon  das  Ac^jectiT  ovanvoixos,  da|;egen  nennt  er 
die  normale  Athmung  (das  Athemholen)  dvoTiro^.  Es  ist  daher  jedenfalls  rich- 
tiger im  Deutschen  Apnoe  und  apnoisch,  Dyspnoe  und  dyspnoisch  zu  sagen  (zu- 
mal wenn  man  an  die  Analoge  von  Diarrhoe  und  diarrhoisch  denkt)  als  apnoß- 
tisch  und  dyspnoetisch,  wie  ich  selbst  früher  in  Anlehnung  an  Traube  sagte. 

1  Diese  versuche  Tbaübe's  sind  mitgetheilt  in  einer  Dissertation  vouMab- 
cuse:  De  suffocationis  imminentis  causis  et  curatione.  Berol.  185S.  Ich  muss 
hierbei  bemerken,  dass  weder  bei  Hook  noch  bei  Traube  der  Zustand  der  Apnoe 
als  solcher  deutlich  bezeichnet  ist,  obwohl  man  die  Stelle  bei  Hook  wohl  so 
deuten  kann.  £s  scheint  aber,  dass  der  Ausdruck :  „the  Doff,  as  I  expected,  lay 
still"  (a.  a.  0.)  nur  den  Gegensatz  zu  den  «Dying  consulvive  nts**  ausdrücken  soll, 
welche  eintreten,  wenn  keine  künstliche  Athmung  unterhalten  wird.  Der  Zustand 
der  Apnoe  ist  erst  von  mir  als  solcher  erkannt  worden. 

2  Wilh.  Müller,  Sitzungsber.  d.  Wiener  Acad.  XXXHI.  S.  99;  Liebig'sAnn. 
CVni.  S.  257. 

3  Traube,  Allg.  med.  Centralzeit.  1862.  Nr.  38.  1863.  No.  97. 
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reichliche  Einblasungen  yon  Wasserstoff  die  Athembewegungen  zu 
snspendiren,  umgekehrt  aber  durch  Einblasungen  einer  stark  kohlen- 
säurehaltigen  Luft  selbst  dann  Dyspnoe  zu  erzeugen,  wenn  diese 
Luft  selbst  reicher  an  Sauerstoff  ist  als  gewöhnliche  atmosphärische 
Luft.  Indessen  konnten  Krause^  und  Thibt^  die  neuen  Angaben 
Traube's  nicht  bestätigen,  und  ich^  wies  nach,  dass  eine  gering- 
ftigige  Verunreinigung  des  Wasserstoffs  in  Traube's  Versuchen  aus- 
reichte, seine  Erfolge  zu  erklären  Wenn  solche  Verunreinigung  aus- 
geschlossen wird,  dann  erhält  man  bei  Athmang  von  Wasserstoff 
oder  Stickstoff  stets  heftige  Dyspnoe,  welche  zuletzt  in  Asphyxie 
und  Erstickung  übergeht.  Lässt  man  aber  Thiere  aus  einem  Queck- 
silbergasometer reinen  Sauerstoff  athmen  und  ftlhrt  die  Ausathmungs- 
luft  in  dasselbe  Gasometer  zurück,  so  athmen  sie  ruhig,  selbst  wenn 
der  Kohlensäuregehalt  im  Gasometer  schon  so  hoch  gestiegen  ist, 
dass  keine  Kohlensäure  aus  dem  Blute  entweichen  kann,  der  Gehalt 
an  dieser  also  weit  über  die  Norm  steigen  muss.  Wenn  aber  der 
Sauerstoffgehalt  im  Gasometer  so  weit  sinkt,  dass  das  Blut  nicht 
mehr  genug  Sauerstoff  auftiehmen  kann,  dann  tritt  Dyspnoe  ein; 
diese  rerschwindet  aber  sofort,  sobald  man  den  Druck  im  Gasometer 
(durch  Auflegen  yon  Gewichten)  und  damit  auch  den  Partialdruek 
des  Sauerstoffs  vermehrt  und  dadurch  bewirkt,  dass  wieder  Sauer- 
stoff aus  dem  Gasometer  in  das  Blut  übergehen  kann.  Das  von  mir 
zu  diesem  Versuch  benutzte  Gasometer  ist  in  Fig.  23  dargestellt. 
Die  Trachea  des  Thiers  ist  mit  dem  Gabelrohr  t  verbunden;  die 
MüUer'schen  Ventile  V2  und  v^  trennen  die  In-  und  die  Exspirations- 
luft.  Zu  Beginn  des  Versuchs  ist  das  Rohr  s  offen  und  die  Klemme  * 
geschlossen.  Durch  das  Ventil  vi  tritt  reiner  Sauerstoff  in  das  Gaso- 
meter, welches  vom  Thier  geathmet  wird,  während  die  Exspira- 
tionsluft  durch  s  entweicht.  Wenn  man  annehmen  kann,  dass  aller 
Stickstoff  aus  der  Lunge  ausgetrieben  ist  und  diese  nur  noch  Sauer- 
stoff und  Kohlensäure  enthält,  unterbricht  man  die  weitere  Zofahr 
bei  Vi,  schiesst  s  und  öffnet  Ar,  so  dass  die  weitere  Athmung  nur  aus 
dem  und  in  das  Gasometer  erfolgen  kann. 

Zu  den  gleichen  Ergebnissen  kam  auch  Dohmen  ^ ;  nur  in  einem 
Punkte  bestätigt  er  Traube's  Angaben,  nämlich  dass  auch  ein  über 
die  Norm  erhöhter  Kohlensäuregehalt  die  Athembewegungen  ver- 
stärkt, also  Dyspnoe  erzeugt,  wenn  der  Sauerstoffgehalt  des  Bluts 

1  Kbaüsb  in Heidenhain's  Stadien  aus  d.  physiol.  Inst,  zu  Breslau.  2.  Heft.  S. 42. 

2  Thibt,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  (3)  XXI.  S.  25. 

3  Rosenthal,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1864.  S.  456. 

4  Böhmen,  Untersuchungen  aus  d.  physiol.  Labor,  zu  Bonn.  S.  83.  Berlin  1S65. 
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normal  geblieben  oder  sogar  etwas  gestiegen  ist,  und  Pflüger  ^  hat 
diese  Angaben  bestätigt  und  durch  genaue  Analysen  der  Blutgase 
bekräftigt.    Gegen  diese  sehr  bestimmten  und  überzeugenden  Yer- 


Flg.  88.    Kleines  QaecksUbergaBomeler  Ton  J.  RossRTHAii. 

suche  kann  die  gegentheilige  Angabe  von  P.  Hering  2,  wonach  der 
Sauerstoflfgehalt  des  arteriellen  Blutes  während  der  Apnoe  vermin- 
dert sein  sollte,  nicht  ins  Gewicht  fallen.  Auch  ist  diese  Angabe 
durch  die  unter  Pflüger's  Leitung  ausgeführte  nochmalige  sehr  sorg- 
fältige Untersuchung  von  A.  Ewald  *  widerlegt  worden.  Dieser  hat 
ebenso  wie  Pflüger  gefanden,  dass  nach  ausreichender  Lüftung  der 
Lunge,  wenn  Apnoe  eingetreten  ist,  das  arterielle  Blut  mit  Sauer- 
stoff gesättigt  ist,  während  dem  normalen  Arterienblut  immer  etwas, 
wenn  auch  zuweilen  nur  sehr  wenig  zur  Sättigung  fehlt.    Auffallen- 

1  Pplügbb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  L  S.  61. 1868. 

2  Paul  Hbbino,  Einige  Untersuchungen  über  die  Zusammensetzung  der  Blut- 
gase während  der  Apnoe.  Inaug.-Diss.  Dorpat  1867. 

3  A.  Ewald,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  VIL  S.  575. 
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der  Weise  ist  aber  das  Venenblut  in  der  Apnoe  ärmer  an  Saaeratoif 
als  in  der  Norm,  was  wahrscheinlich  durch  die  langsamere  Strö- 
mung des  Blutes  durch  die  Gapillaren  (in  Folge  des  niederen  Blut- 
drucks) bedingt  ist,  wodurch  dem  Blute  Zeit  bleibt,  in  den  Körper- 
capillaren  viel  mehr  Sauerstoff  zu  verlieren ,  den  es  aber  in  den 
Lungencapillaren  immer  wieder  ersetzt. 

Durch  die  mitgetheilten  Versuche  ist  der  Zusammenhang  zwi- 
schen dem  Gasgehalt  des  Blutes  und  der  Thätigkeit  des  Athem- 
centrums  erwiesen.  Derselbe  lässt  sich  aber  auch  noch  weiter  ver- 
folgen, indem  man  auf  den  Grad  dieser  Thätigkeit  Rücksicht  nimmt 
Je  weiter  nämlich  das  Blut  von  dem  Sättigungspunkt  mit  Sauerstoff 
entfernt  ist,  desto  stärker  ist  die  Arbeit,  welche  das  Athemcentrum 
leistet.  Sehr  gut  lässt  sich  dieser  Zusammenhang  beobachten,  wenn 
man  beide  Pleurahöhlen  eröffnet  und  künstliche  Athmung  einleitet 
Man  kann  dann  bei  genügender  Lüftung  vollkommene  Apnoe  er- 
zeugen, oder  aber  durch  Regelung  der  Luftzufuhr  jeden  beliebigen 
Grad  von  Dyspnoe.  In  diesem  Falle  zeigt  sich  nun  stets  eine  ganz 
bestimmte  Reihenfolge  in  der  Theilnahme  der  einzelnen  Muskeln  an 
der  Respirationsarbeit  Am  genauesten  sind  diese  Verhältnisse  von 
Traube^  und  von  mir^  am  Kaninchen  untersucht  worden.  Das  Ka- 
ninchen inspirirt  bei  der  gewöhnlichen  Athmung  nur  durch  Gon- 
traction  des  Zwerchfells;  seine  Ausathmung  geschieht  meist  onter 
schwacher  Mitwirkung  des  M.  obliquus  abdominis  extemus.  Nimmt 
aber  die  Respirationsarbeit  zu,  dann  betheiligen  sich  an  der  Inspi- 
ration die  Mm.  intercostales  externi  und  intercartilaginei,  die  Leva- 
tores  costarum,  die  Scaleni  und  die  Serrati  postici  superiores  und 
zwar  bei  allmählich  zunehmender  Dyspnoe  in  der  hier  angezählten 
Reihenfolge.  Erst  bei  den  allerhöchsten  Graden  der  Dyspnoe  kom- 
men auch  noch  die  Stemocleidomastoidei  in  Mitwirkung.  Die  Ex- 
spiration bleibt  selbst  bei  dyspnoischer  Athmung  lange  auf  die  Mm. 
obliqui  abdominis  beschränkt,  erst  bei  den  höchsten  Graden  bethei- 
ligen sich  die  anderen  Bauchmuskeln,  lieber  die  Intercostales  intemi 
konnte  ich  nichts  Sicheres  ausmachen. 

Bei  Hunden  und  Setzen  wirken  schon  bei  normaler  Athmung 
die  Intercostales  externi,  Intercartilaginei  und  Levatores  costarum 
mit,  dagegen  ist  ihre  Exspiration  ganz  passiv;  bei  Dyspnoe  kom- 
men ausser  diesen  die  anderen,  schon  beim  Kaninchen  erwähnten 
Muskeln  und  zwar  in  derselben  Reihenfolge  in  Thätigkeit  ^ 

1  Tbaube,  Beitr.  z.  exper.  Pathol.  u.  Physiol.  ü.  S.  91  ff. 

2  R08ENTHAL,  Athembewegungen.  S.  174  ff. 

3  Hosenthal,  £benda.  S.  162  u.  183. 
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Sinkt  der  Sanerstoffgehalt  des  Blates  sehr  tief,  so  kommen 
aasser  den  Athemmuskeln  noch  andere  in  Thätigkeit;  es  entstehen 
allgemeine  Krämpfe  (Erstickungskrämpfe)  ^  welche  anfänglich  klo- 
nisch sind,  dann  aber  in  tonische  Krämpfe  übergehen,  mit  überwie- 
gender Wirkung  aller  Streckmuskeln.  Ebenso  gehen  den  Athem- 
bewegnngen  eine  Reihe  anderer  Erregungen  automatischer  Gentra 
parallel,  welche  alle  dieselbe  Abhängigkeit  vom  Sauerstoffgehalt  des 
Blutes  zeigen  wie  jene,  d.  h.  um  so  stärker  werden,  je  mehr  der 
Sanerstoffgehalt  des  Blutes  abnimmt,  nämlich:  die  Innervation  der 
yasoconstrictorischen  Nerven,  der  Hemmungsfasern  des  Herzens,  der 
Dilatatoren  der  Pupille,  der  Darmnerven,  der  Schweissnerven.^  Es 
ist  also  offenbar  eine  durchgängige  Eigenschaft  aller  sogenannten 
9 automatischen*'  Nervencentra,  dass  ihre  Thätigkeit  von  dem  Grade 
des  Sauerstoffgehalts  im  Blute  abhängt.  Bei  vollkommener  Sätti- 
gung des  Blutes  mit  Sauerstoff  scheinen  sie  alle  ausser  Thätigkeit 
zu  kommen  (nur  fttr  die  automatischen  Apparate  des  Herzens  lässt 
sich  dies  nicht  beweisen).  Nimmt  der  Sauerstoffgehalt  ab,  so  ge- 
rathen  sie  in  Thätigkeit;  aber  ihre  Empfindlichkeit  ist  in  dieser 
Beziehung  sehr  verschieden;  das  sogenannte  Krampfcentrum  ist  das 
unempfindlichste  von  allen,  da  es  erst  bei  einem  sehr  geringen  Sauer- 
stoffgehalt  des  Blutes  in  Thätigkeit  geräth.  Aber  auch  innerhalb 
des  Athemcentrums  selbst  müssen  wir  einzelne  Unterabtheilungen 
mit  verschiedener  Empfindlichkeit  annehmen,  da  nur  so  die  allmäh- 
lich sich  erweiternde  Zahl  der  an  dem  Athemmechanismus  sich  be- 
theiligenden Muskeln  verständlich  wird. 

Sinkt  der  Sauerstoffgehalt  des  Blutes  gar  zu  sehr,  dann  verlieren 
alle  Nervencentra  ihre  Leistungsfähigkeit.  Die  stürmischen  Erschei- 
nungen der  allgemeinen  Krämpfe  machen  einem  Zustand  der  Er- 
schlaffung aller  Muskeln  Platz,  in  welchem  nur  noch  der  freilich 
auch  sehr  geschwächte  Herzschlag  und  eine  enorme  Erweiterung  der 
Pupillen  zeigen,  dass  noch  Leben  vorhanden  ist.  Wir  bezeichnen 
diesen  Zustand  als  Asphyxie.  Durch  künstliche  Athmung  kann  in 
diesem  Zustand  das  Leben  noch  erhalten  werden.  Erfolgt  diese  Lebens- 
rettung nicht,  dann  geht  die  Asphyxie  in  den  Erstickungstod  über.^ 

Y.  Zastandekommen  der  Erregung  Im  Athemcentrnm. 

Der  Zusammenhang  zwischen  dem  Gasgehalt  des  Blutes  und 
der  Thätigkeit  des  Athemcentrums  kann  auf  zweierlei  Weisen  auf- 

1  LucHsiNOEB,  Dieses  Handbuch.  V.  (1)  435.  —  Vgl.  auch  Rosekthal,  Bemer- 
kungen u.  8.  w.  S.  14  ff. 

2  RoBRNTHAL,  Arch.  f.Anatu.Physiol.  1864.  S.456. 
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gefasst  werden.  Entweder  sind  die  Nervenapparaie,  von  welchen 
die  Erregungen  ausgehen,  unmittelbar  abhängig  Ton  der  Beschaffen- 
heit des  sie  umspülenden,  in  ihren.  Gapillaren  circnlirenden  Blntea 
—  oder  dieses  Blut  wirkt  auf  peripherische  Nerven  und  diese  be- 
wirken die  Athembewegungen  nach  Art  der  Reflexbewegungen. 

Diese  letztere  Auffassung  ist  von  verschiedenen  Forschem  ver- 
treten worden.  Wie  wir  schon  gesehen  haben,  glaubte  Mabshatj. 
Hall^,  dass  die  Vagi  allein  die  Athembewegungen  anregen;  Volk- 
mann ^  und  YiEBORDT^  dagegen  glaubten  sämmtliche  Nerven  des  Kör- 
pers dafür  in  Anspruch  nehmen  zu  sollen.  Schiff^  endlich  stellte 
eine  vermittelnde  Ansicht  auf,  wonach  fttr  gewöhnlich  durch  die  Vagi 
die  Respiration  angeregt  werden  soll;  seien  aber  diese  durchschnitt- 
licb,  so  wachse  der  Reiz,  bis  er  zur  Reizung  anderer,  schwerer  er- 
regbarer Nerven  hinreiche;  daher  die  Abnahme  der  Zahl  und  der 
veränderte  Typus  der  Respiration. 

Im  Gegensatz  hierzu  glaubte  ich^  annehmen  zu  müssen,  dass 
die  Einwirkung  des  Blutes  eine  directe,  ohne  Mitwirkung  sensibler 
Nerven  in  der  Med.  oblongata  stattfindende  sei.  Ich  kam  zu  dieser 
Ansicht,  weil  die  Athembewegungen  noch  fortdauern,  wenn  man 
das  Grosshim  exstirpirt,  die  Vagi  durchschnitten  und  das  Rücken- 
mark unterhalb  des  Abgangs  der  Athemnerven  durchtrennt,  also  hat 
alle  sensible  Nerven  von  dem  Athemcentrum  abgetrennt  hat 

In  der  That  bleiben  in  diesem  Falle  nur  einige  Himnerven  und 
die  hinteren  Wurzeln  des  Halstheils  des  Rückenmarks  übrig,  durch 
welche  sensible  Erregungen  dem  Athemcentrum  zugeführt  werden 
könnten.  Aber  gerade  diesen  letzteren  ist  dann  eine  besondere  Be- 
deutung zugeschrieben  worden.  Ragh^  fand  nämlich,  dass  die 
Durchschneidung  dieser  hinteren  Wurzeln  aus  dem  Halstheil  des 
Rückenmarks  ganz  allein  genüge,  um  die  Athembewegungen  aoftn- 
heben.  Eine  theilweise  Durchschneidung  derselben  mache  die  Re- 
spirationsfrequenz geringer,,  die  einzelnen  Athembewegungen  aber 
tiefer.  Ob  dabei  die  Vagi  durchschnitten  und  das  übrige  Rücken- 
mark vom  Halstheil  abgetrennt  sei  oder  nicht,  sei  gleichgiltig. 

Ich  konnte  die  Angaben  von  Räch  nicht  bestätigen.  Im  Gegen- 
theil,  es  gelang  mir,  die  Athembewegungen  deutlich  fortdauern  zu 
sehen,  nachdem  das  Rückenmark  am  siebenten  Halswirbel,  das  6e- 

1  Mabshall  Hall  a.  a.  0. 

2  VoLKMANN.  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1841.  S.  342. 

3  ViBRORDT  in  Wagner's  Handwörterb.  U.  S.  912. 

4  Schiff,  Lehrb.  d.  Physiol.  I.  S.  413.        5  Rossnthal,  Athonbewegimg.  S.  14. 
6  £.  Räch,  Quo  modo  medulla  oblongata,  ut  respirandi  motus  efficiat,  incitetur. 

Dias,  inaug.  Regiomonti  Pr.  1863. 
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Um  in  der  Gegend  der  Vierhügel,  alle  hinteren  Wurzeln  am  Hals- 
theil  des  Rttckenmarks  und  beide  Vagi  durchBchnitten  waren.  <  Auf 
der  andern  Seite  wies  ich  nach,  dass  Athembewegnngen  auftreten, 
wenn  an  einem  apnoisch  gemachten  Thier  unter  Fortsetzung  der  Luft- 
einblasungen die  zum  Gehirn  gehenden  Gefässe  yerschlossen  wer- 
den. In  der  That  muss  es  für  die  Nervenorgane  des  Athemcentrums 
gleichgiltig  sein,  ob  durch  Verschluss  der  Gefässe  das  in  ihnen  be- 
findliche Blut  nicht  erneuert,  oder  ob  dasselbe  zwar  circulirt,  aber 
der  ftir  die  Erregung  wesentliche  Theil,  der  Sauerstoff  nämlich,  fehlt. 
Die  Folgen  des  Gefässyerschlusses  müssen  also  dieselben  sein  wie 
die  Folgen  der  Sauerstoffentziehung,  sowohl  ftlr  das  Athemcentrum 
wie  für  die  übrigen  automatischen  Gentra,  nämlich  allmählich  sich 
steigernde  Erregung  und  zuletzt  Asphjxie.  Dass  es  aber  dabei  nur 
anf  die  Beschaffenheit  des  Blutes  im  Gehirn  und  nicht  in  den  peri- 
pheren Organen  ankonmit,  wird  durch  jene  Versuche  bewiesien. 

Aus  dieser  Auflassung  des  Zusammenhangs  zwischen  Blutbe- 
schaffenheit und  Nervencentren  erklären  sich  denn  auch  die  Athem- 
bewegnngen abgeschnittener  Köpfe.  Wenn  das  Athmungscentrum 
beim  Köpfen  mit  abgetrennt  ist  und  also  noch  in  unversehrtem  Zu- 
sammenhang mit  den  Athemmuskeln  des  Mauls  und  der  Nase  ist, 
so  muss  sich  seine  Erregung  an  diesen  ausprägen.  Sie  muss  aber 
eintreten,  weil  eben  durch  das  Köpfen  die  Blutzufuhr  vom  Athem- 
centrum abgeschnitten  ist.  In  allen  andern  Fällen  von  Störungen 
des  Kreislaufs  (Verschluss  der  Kopfgefässe,  Verblutung,  plötzlicher 
Herzstillstand  u.  s.  w.)  müssen  die  Erscheinungen  der  Dyspnoe  den 
andern  Erscheinungen,  allgemeine  Krämpfe  u.  s.  w.  vorausgehen,  resp. 
sie  begleiten,  wie  es  auch  die  Erfahrung  lehrt.  Sie  müssen  auch 
em  constantes  Symptom  bei  allen  Herzgiften  sein,  d.  h.  solchen, 
welche  schnell  Stillstand  des  Herzens  hervorbringen,  wie  ich  dies 
gleichfiHls  nachgewiesen  habe.'^ 

Einen  besonderen  Fall,  welcher  die  Beziehungen  zwischen  Kreis- 
lauf und  Athemcentrum  sehr  schön  erläutert,  hat  S.  Mayer ^  nach- 
gewiesen. Erzeugt  man  durch  passende  Reizung  des  peripheren 
Vagusendes  einen  langanhaltenden  Herzstillstand,  so  entsteht  Dys- 
pnoe, weil  das  Blut  nicht  ordentlich  durch  die  Himgefässe  circulirt 
Durch  die  verstärkten  Athembewegnngen  nimmt  aber  dann  das  Blut 
in  den  Lungen  mehr  Sauerstoff  auf,  und  wenn  beim  Nachlassen  der 

1  BosBNTHAL,  Arch.  f.  Anat.  u.  PbyBiol.  1865.  S.  191 .  S.  a.  meine  Bemerkungen 
fiber  die  Th&tigkeit  der  automatischen  Nervencentxa. 

2  BosBNTHAL,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1865.  S.  601. 

3  S.  Matbb,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-naturw.  Gl.  (3)  LXIX.  S.  1 1 1 . 
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Reiznng  dieses  sauerstoffreichere  Blat  wieder  in  die  Mednlla  oblon- 
gata  strömt,  dann  tritt  vorübergehend  Apnoe  ein. 

Es  ist  sehr  schwer,  eine  ganz  bestimmte  Darstellnng  zu  geben 
Yon  der  Art  und  Weise,  wie  die  Blutbeschafifenheit  auf  die  nerrösen 
Organe  so  einwirken  kann,  dass  sie  in  Erregnng  gerathen  oder  nicht, 
je  nach  ihrem  Saaerstoffgehalt.  Wenn  man  sagt,  das  sanerstoffanne 
Blut  sei  ein  Reiz  für  die  Nervencentra,  so  ist  das  natflriich  nur  ein 
kurzer  Ausdruck  fttr  die  Thatsache,  keine  Erklärung.  Dennoch  hat 
jener  Ausdruck  zu  manchem  Missvcrständniss  geführt.  Man  fiind 
eine  Schwierigkeit  darin,  dass  etwas  Negatives,  der  Mangel  an  Saner- 
Stoff,  ein  Reiz  sein  sollte.  Diese  Schwierigkeit  suchte  Pflüger^ 
dadurch  zu  umgehen,  dass  er  mit  Alex.  Schmidt^  annahm,  bei 
Sauerstoffmangel  häuften  sich  im  Blut  gewisse,  leicht  oxydable  Stoffe 
an  und  diese  wirkten  reizend  auf  die  Nervencentren.  Aber  dem 
widerspricht  wieder,  dass  die  vollständige  Entziehung  des  Blutes, 
wie  sie  bei  der  Verblutung  oder  dem  Verschluss  der  Himarterien 
eintritt,  ebenso  reizend  wirkt,  als  die  Circulation  sauerstoffarmen 
Blutes.  Man  muss  daher  die  Vorstellung  eines  von  aussen  auf  die 
nervösen  Apparate  einwirkenden  Reizes  ganz  aufgeben  und  dem- 
entsprechend habe  ich  denn  auch  meine  Ansicht  ^  dahin  ausgedrfickt, 
dass  » die  Vorgänge  in  den  Ganglien  des  Gehirns  gebunden  sind  an 
chemische  Processe ,  welche  von  der  Beschaffenheit  des  Blutes  ab- 
hängen, das  in  den  Gapillaren  circulirt.  Wenn  dieses  Blut  reichlich 
mit  Sauerstoff  versehen  ist,  so  sind  die  Vorgänge  andere  als  im  ent- 
gegengesetzten Falle.  Im  letzteren  Falle  treten  Ganglien,  welche 
gewöhnlich  nicht  in  Thätigkeit  sind,  in  Thätigkeit,  andere  in  ver- 
stärkte **.  Damach  ist  also  das  Blut  nicht  direct  als  Reiz  au&ufEUsen 
in  dem  Sinne,  dass  ohne  dasselbe  die  Reizung  nicht  zu  Stande  kom- 
men könne,  sondern  nur  als  die  Bedingung,  von  welcher  das  Zn- 
standekommen des  Reizes,  wenn  man  diesen  Ausdruck  ttblrhanpt 
noch  gebrauchen  will,  abhängt  Und  wenn  diese  Bedingungen  sich 
ohne  Blut  in  der  Nervensubstanz  in  der  nämlichen  Weise  entwickeh 
als  bei  sauerstoffarmem  Blut,  so  müssen  die  Erscheinungen  in  bei- 
den Fällen  dieselben  sein,  wie  ich  es  eben  ftir  die  Fälle  der  Ver- 
blutung, Herzlähmung,  Unterbindung  der  Himarterien  u.  s.  w.  nach- 
gewiesen hatte. 

Anknüpfend  an  einen  Vorschlag  von  Herhank^  hat  nun  Nasse^ 

1  Pflüobr,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  I.  S.  61. 1868. 

2  A.  Schmidt,  Ber.  d.  sÄchs.  Ges.  d.  Wiss.  Math.-phys.  Cl.  1867. 9.  Not. 

3  Rosenthal,  Berl.  klin.  Woch.  1868.  Nr.  21.  Vgl.  auch:  Bemerkungen a. s. ▼. 
S.  13.        4  Hermann,  Arch.  f.  d.  gCB.  Physiol.  HI.  8.  7. 

5  Nasse,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1870.  No.  18. 
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geglaubt,  die  Frage  nach  der  Natur  des  fraglichen  »Reizes*"  ent- 
scheiden  zu  können,  indem  er  das  Blut  aus  den  Hirngefässen  durch 
eine  „indifferente*"  Flüssigkeit  verdrängte.  Er  injicirte  eine  0,6 pro- 
centige,  auf  Körpertemperatur  erwärmte  Kochsalzlösung  in  die  Him- 
gefässe  eines  Hundes  und  sah  dabei  keine  Krämpfe,  sondern  nur 
schnelles  Verschwinden  aller  Erregbarkeit.  Demgegenüber  habe  ich* 
nachgewiesen,  dass  eben  das  schnelle  Verdrängen  alles  Sauerstoffs 
ans  dem  Nervengewebe  dessen  Erregbarkeit  vernichten  müsse,  und 
dass  auch  Kochsalzlösung  nicht  ohne  weiteres  als  eine  indifferente 
Flüssigkeit  für  Nervencentra  angesehen  werden  könne.  Wenn  ich 
aber  Serum  in  die  Himarterien  eines  vorher  apnoisch  gemachten 
Thiers  einströmen  liess,  so  traten  deutliche  Athembewegungen  auf, 
weil  die  Erregbarkeit  der  Nervencentren  dann  nicht  ganz  so  schnell 
vernichtet  wurde;  auch  waren  die  Athembewegungen  stärker  und 
hielten  länger  an,  wenn  das  Serum  vorher  möglichst  mit  Sauerstoff 
imprägnirt  war,  wodurch  es  die  Erregbarkeit  der  Nervencentra  noch 
langsamer  als  sonst  vernichtete.  Aus  alledem  können  wir  also 
schliessen,  dass  in  der  That  eine  gewisse  Sauerstoffarmuth  nöthig 
ist,  um  die  Thätigkeit  dieser  Centra  zu  veranlassen,  dass  bis  zu 
einem  gewissen  Grade  mit  der  Zunahme  dieser  Sauerstoffarmuth  die 
Thätigkeit  dieser  Centra  zunimmt,  dass  aber  bei  noch  höheren  Gra- 
den der  Sauerstoffverarmung  die  Erregbarkeit  der  Centra  abnimmt 
und  damit  ihre  Thätigkeit  trotz  des  vorhandenen  n  Reizes  *"  unmög- 
lich wird. 

Es  wird  aus  dem  Gesagten  klar,  dass  zur  Herstellung  der  Apnoe 
ein  gewisser  Sauerstoffreich thum  des  Blutes  nöthig  ist,  dass  aber 
dies  nicht  gerade  der  Zustand  der  Sättigung  zu  sein  braucht.^  Im 
Gegentheil  wird  die  Apnoe  schon  eintreten  können  bei  einem  relativ 
niederen  Sauerstoffgehalt,  wenn  aus  irgend  einem  Grunde  die  Er- 
regbarkeit der  Nervenorgane  gering  ist,  und  umgekehrt  wird  selbst 
ein  hoher  Sauerstoffgehalt  nicht  ausreichen,  Apnoe  zu  erzeugen,  wenn 
die  Erregbarkeit  derselben  sehr  hoch  ist.  Ein  solcher  Fall  scheint 
vorzuliegen  bei  der  sogenannten  »Wärmedyspnoe*'  von  Goldstein.  ^ 
Dieser  fand  nämlich,  dass  man  die  Athemfrequenz  durch  Erwärmung 
des  Carotidenblutes  beträchtlich  steigern,  durch  Abkühlung  desselben 
beträchtlich  herabsetzen  kann.    Es  erklärt  dies  die  von  Ackermann, 

1  RosBNTHAL,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1870.  S.  4'23. 

2  Noch  weniger  der  einer  „üebers&ttirang'',  wie  mir  Gad  (Ueber  Apnoe  etc. 
S.  3)  ohne  mein  Yerscholden  zuschreibt.  Eine  solche  üebcrs&ttignng  ist  meiner 
Ansicht  nach  unmöglich.  Das  Blut  kann  ja  wohl  nicht  mehr  Sauerstoff  aufneh- 
men als  eben  zur  S&ttigung  ausreicht. 

3  GoLBSTEiN,  Würzburger  Yerh.  1871.  S.  156. 
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mir  a.  A.  gefandene  erhebliche  Zunahme  der  Athemfrequenz  bei  Stei- 
genmg  der  Eigenwärme  und  zeigt,  dass  die  Ursache  eine  centrale 
sein  mussy  sei  es,  dass  die  Erregbarkeit  des  Athemcentroms  erheb- 
lich vermehrt  oder  dass  die  Saaerstoflfzehnmg  in  ihm  gesteigert  seL 
Uebrigens  fand  Goldstein,  dass  bei  dieser  Wärmedyspnoe  die  Dnrch- 
schneidung  der  Vagi  nicht  mehr  die  Athemfrequenz  herabsetzt,  wo- 
raus auch  auf  eine  Veränderung  der  Beziehungen  des  Yagos  zimi 
Athemcentrum  geschlossen  werden  müsste. 

Den  Vorgang,  durch  welchen  in  der  Regel  die  Apnoe  beige- 
stellt wird,  müssen  wir  uns  folgender  Weise  vorstellen:  Bei  der  ge- 
wöhnlichen Athmung  wird  das  venöse  Blut  bei  seinem  Durchgang 
durch  die  Lungen  schon  fast  vollkommen  mit  Sauerstoff  gesättigt 
lEs  bedarf  daher  nur  einer  sehr  geringen  Zunahme  der  Athmungs- 
tiefe,  um  es  ganz  zu  sättigen.  Das  Blut  kann  aber  offenbar  nar 
einen  sehr  kleinen  Theil  des  in  den  Alveolen  vorräthigen  Sauer- 
stoffs aufnehmen.  Ist  nun  sehr  viel  Sauerstoff  in  denselben,  so  kann 
das  Blut  sich  noch  lange  sättigen,  ehe  eine  neue  Inspiration  nöthig 
wird.  So  lange  aber,  als  das  Blut  aus  den  Lungenvenen  gesättigt 
abläuft,  also  auch  ganz  oder  nahezu  gesättigt  in  die  Med.  oblongata 
gelangt,  löst  es  keine  Athembewegung  aus.  Dabei  kann  dsa  Venen- 
blut natürlich  von  der  Sättigung  mehr  oder  weniger  entfernt  sein, 
ja  es  wird  sogar  in  der  Regel  nicht  gesättigt  sein;  denn  das  ans 
den  Lungen  abströmende  Blut  kann  höchstens  gesättigt  sein  und  beim 
Durchgang  durch  die  Eörpercapillaren  muss  es  doch  immer  etwas 
von  seinem  Sauerstoff  einbüssen.  Der  Umstand  also,  dass  auch  auf 
der  Höhe  der  Apnoe  das  Venenblut  immer  noch  dunkler  ist  als  das 
arterielle,  welcher  Gad^  so  grosse  Schwierigkeit  bereitet  hat,  ist 
meiner  Meinung  nach  ganz  selbstverständlich.  Es  kann  also  nnr 
darauf  ankommen,  zu  entscheiden,  ob  diese  Erklärungsweise  aus- 
reicht, oder  ob  noch  andere  Momente  zur  Erklärung  der  Apnoe 
heranzuziehen  sind.  Mehrere  Forscher,  so  auch  Gad,  schreiben  nnn 
den  Vagis  eine  besondere  Rolle  dabei  zu.  Sie  glauben,  dass  es 
nach  Vagusdurchschneidung  schwieriger  sei,  Apnoe  zu  erzeugen  als 
vorher.  Ich  kann  dies  nach  meinen  Erfahrungen  nicht  zugeben. 
Noch  weniger  aber  kann  ich  Hoppe -Setler's  Anschauung  gelten 
lassen,  dass  die  Apnoe  nur  die  Folge  einer  Misshandlung  des  Ath- 
mungsapparates  sei.  Wenn  ich  nur  eine  einzige  sehr  tiefe  Inspira- 
tion mache,  wird  die  darauf  folgende  Athempause  auf  das  3— 6  fache 


1  Gap,  Ueber  Apnoe  und  über  die  in  der  Lehre  von  der  Regulirung  der  Athem- 
thätigkeit  angewandte  Terminologie.  Würzburg  1880. 
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ihrer  normalen  Dauer  verlängert.  Wenn  ich  einige  solcher  tiefen 
Athemzüge  hinter  einander  mache,  erhalte  ich  eine  Apnoe  von  5  bis 
10  Secnnden  Dauer  und  darüber.  Aehnliches  sieht  man  bei  Elanin- 
chen,  denen  man  mit  einem  Blasebalg  Luft  einbläst.  Fährt  man 
damit  eine  Zeit  lang  fort,  so  kann  man,  wie  ich  gezeigt  habe,  Apnoe 


Flg.  24«    Vereinfachter  Fhrenograph  tob  J.  Rosxktbal. 

von  der  Dauer  mehrerer  Minuten  erzeugen.  Wartet  man  nun  ab, 
bis  die  Athembewegungen  wieder  beginnen,  so  sind  diese  zuerst 
ausserordentlich  schwach  und  kehren  nur  ganz  allmählich'  zur  ge- 
wöhnlichen Stärke  zurück.  Ich  habe  darüber  in  neuerer  Zeit  (noch 
nicht  anderweitig  veröffentlichte)  Versuche  angestellt,  von  denen  ich 

18* 
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hier  ein  Beispiel  mittheilen  will.  Ich  bediente  mich  zur  AaÜEeieh- 
nong  der  Athembewegongen  entweder  der  früher  erwähnten  Oeso- 
phagnssonde,  mittels  deren  die  intrathoracalen  Dmckschwankimgen 
registrirt  werden ,  oder  einer  Abänderung  des  von  mir  früher  be- 
schriebenen Phrenographen*,  welcher  nur  die  Zwerchfellbewegimg 
aufschreibt  Letzterer  Apparat  ist  in  Fig.  24  dargestellt.  Der  ge- 
krümmte Zwerchfellhebel  hh!  liegt  mit  seinem  unteren  Ende  zwi- 
schen Leber  und  Zwerchfell.  Er  wird  durch  eine  kleine,  unmittel- 
bar unter  dem  Proc.  xiphoides  angebrachte  Wunde  der  Linea  albt 
eingeführt,  seine  Drehaxe  ist  in  einem  flachen  Ringe  enthalten,  wel- 
cher durch  einen  Halter  am  Vivisectionsbrett  festgestellt  wird.  Sein 
oberes  Ende  h'  lehnt  gegen  eine  auf  der  Membran  einer  MABEX'sclieD 
Kapsel  befestigten  Holzplatte  und  erzeugt  in  jener  Schwanknngen 
des  Luftdrucks,  welche  durch  einen  Kautschukschlauch  auf  eine 
Schreibkapsel  übertragen,  dem  Hebel  der  letzteren  Bewegungen  mit- 
theilen, die  den  Zwerchfellsbewegungen  proportional  sind.   Die  obere 


Flg.  96.    ZwerehfeUcarren  in  ruhiger  normaler  Athmang  und  beim  Wiederbeginn  der  Aikatiff 

nach  Apnoe. 

Curve  der  Figur  25  zeigt  die  normalen  Zwerchfellbewegungen  eines 
ruhig  athmenden,  mit  Chloralhydrat  narkotisirten  Kaninchens,  die 
untere  Curve  die  nach  einer  Apnoe  von  über  2  Minuten  Dauer  wie- 
der beginnenden  Athembewegungen.  Als  der  Hebel  bei  a  eine  deut- 
liche Excursion  gezeichnet  hatte,  wurde  die  Kymographiontrommel 
wieder  in  Gang  gesetzt.  Was  besonders  auffällt,  ist  der  Umstand^ 
dass  die  ersten  Bewegungen  des  Zwerchfells  nach  der  Apnoe  nicht 
blos  schwächer  sind  als  die  normalen,  sondern  auch  langsamer  er- 

1  Rosenthal,  Athembewegungen.  S.  50. 
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folgen,  und  dass  sie  ganz  allmählich  in  die  Form  übergehen,  welche 
für  die  normalen  Bewegungen  charakteristiBch  ist  Dabei  erfolgt 
dann  bei  jeder  Exspiration  eine  etwas  stärkere  Aufwärtsbewegung 
des  Zwerchfells,  sodass  die  Excnrsionen  desselben  nach  beiden  Rich- 
tungen an  Ausgiebigkeit  wachsen.  Eine  ausreichende  Erklärung 
dieses  Umstands  vermag  ich  noch  nicht  zu  geben,  weshalb  ich  mir 
Forbehalte,  an  einem  andern  Orte  darauf  zurflckzukommen. 

Ganz  in  diesem  Sinne  sind  auch  die  Erfahrungen,  welche  Franz  ^ 
an  Kaninchen  machte,  die  durch  Lufteinblasungen  oder  durch  rh3i;h- 
mische  Reizung  der  Nn.  phreüici  apnoisch  gemacht  wurden.  Wäh- 
rend der  Apnoe  hat  das  Blut  in  der  freigelegten  Carotis  eine  helle 
Farbe.  Nach  Unterbrechung  der  künstlichen  Athmung  bleibt  diese 
einige  Zeit  unverändert  (das  ist  o£fenbar  die  Zeit,  während  der  der 
0-6ehalt  der  Alveolarluft  hoch  genug  ist,  um  an  das  Lungenblut 
80  viel  0  abzugeben,  als  zur  Sättigung  gehört);  dann 'wird  es  plötz- 
lich dunkler  und  in  diesem  Moment  beginnt  die  normale  Athmung; 
imd  das  Blut  behält  nun  diese  Nuance,  so  lange  in  der  Athmung 
keine  Aenderung  eintritt. 

Da£s  Herter's^  Annahme,  das  Arterienblut  sei  schon  bei  nor- 
maler Athmung  mit  0  gesättigt,  und  die  ans  diesem  Befimd  gezoge- 
nen SchlussfoIgerungenHoppE-SEYLER's  keine  allgemeine  Giltigkeit  be- 
anspruchen können,  geht  aus  den  früher  mitgetheilten  Blutgasanalysen 
von  Ewald  u.  A.  hervor,  sowie  den  neueren  Angaben  von  Hüfner^, 
welcher  im  Arterienblut  stets  etwas  freies  Hämoglobin  neben  Oxy- 
hämoglobin  fand.  Auch  hat  Filehne^  die  Einwände  Hoppe-Sey- 
ler's  einer  Kritik  unterworfen,  die  im  Wesentlichen  die  hier  vorge- 
tragene Lehre  von  der  Apnoe  aufrecht  zu  erhalten  ermöglichen  würde, 
selbst  wenn  der  Befund  Herter's  allgemein  giltig  wäre. 

Diese  Beziehungen  zvrischen  der  Thätigkeit  des  Athemcentrums 
ond  dem  Sauerstoffgehalt  des  Blutes  und  der  von  mir  nachgewiesene 
Zusammenhang  zwischen  letzterem  und  den  Reflexvorgängen  im 
Rückenmark  nöthigt  uns,  nochmals  die  Frage  zu  erörtern,  ob  nicht 
dennoch,  trotz  der  schon  vorgebrachten  Gründe,  die  Athembewegun- 
gen  als  Reflexe  aufzufassen  sind.  Sättigt  man  das  Blut  mit  Sauer- 
stoff, so  bewirken  Strychnin  und  andere  Reflexgifte  keine  Krämpfe.* 
Es  ist  im  Zustande  der  Apnoe  die  Reflexerregbarkeit  des  Rücken- 

1  Fbakz,  Arch.  f.  Phynol.  1880.  S.  393. 

2  Hbbteb,  Ztschr.  f.J^hysiol.  Ghem.  HI.  S.  98. 1879. 

3  HüFKBB,  Ebenda.  S.  1. 

4  FiLBHNB,  Arch.  f.  Physiol.  1879.  S.  235. 

5  Rosenthal,  Compt.  rend.  LXIV.  p.  1142. 1867.  —  Leube,  Arch.  f.  Anat.  u. 
Pbysiol.  1867.  S.  629.  —  Uspbnbkt,  Ebenda.  1868.  S.  401  u.  522. 
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marks  sehr  herabgesetzt.  Es  liegt  nnn  nahe,  die  Analogie  auf  das 
Athmnngscentmm  zu  übertragen  und  dämm  die  normale  Thätigkeit 
desselben  anch  als  Reflex  anfenfassen.  Da  aber  Kkonecker  und 
Mabkwald^  fanden,  dass  anch  elektrische  Reize  anf  die  Mednlli 
oblongata  nicht  wirken,  wenn  das  Thier  apnoisch  ist,  so  mttsste  man 
entweder  auch  die  dnrch  directe  elektrische  Reiznng  ansgelOstoi 
Athembewegnngen  nur  fttr  reflectorische  erklären,  oder  man  moss 
den  Satz  allgemeiner  fassen  und  sagen,  dass  verschiedene  Kerren- 
centra  dnrch  den  Umstand,  dass  mit  Sauerstoff  gesättigtes  Blnt  sie 
umspült,  in  einen  geringeren  Grad  Von  Erregbarkeit  versetzt  wer- 
den, derart,  dass  sowohl  die  inneren  Ursachen,  welche  sie  sonst  zur 
Thätigkeit  anregen ,  als  auch  äussere  Reize  dann  schwerer  anf  sie 
einwirken.  Eine  Entscheidung  durch  Versuche  zwischen  diesen  ver- 
schiedenen Deutungen  ist  vorerst  nicht  gegeben.  Es  wird  daher  der 
subjectiven  Aufiassung  noch  freier  Spielraum  gelassen  werden  müssen. 
Soviel  aber  können  wir  doch  als  Ergebniss  der  bisherigen  Erörte- 
rungen hinstellen,  dass  mehr  Gründe  fttr  ein  automatisches  Ent- 
stehen der  Erregungen  in  der  MeduUa  oblongata  als  für  einen  re- 
flectorischen  Ursprung  derselben  in  den  Endigungen  der  Vagi  oder 
irgend  welcher  anderen  sensiblen  Nerven  sprechen. 

Wir  haben  schliesslich  noch  die  Frage  zu  erörtern,  warum  Thiere 
in  reinem  Sauerstoff  nicht  apnoisch  werden.  Die  Frage  sollte  eigent- 
lich lauten,  warum  die  Athmungsfrequenz  nicht  abnimmt,  denn  Apnoe 
kann  ja  nicht  entstehen,  weil  ohne  Athembewegnngen  auch  reiner 
Sauerstoff  nicht  schnell  genug  in  die  Alveolen  eindringen  kann,  um 
das  Blut  immer  auf  dem  Sättigungsgrad  zu  erhalten.  Nun  existiren 
aber  meines  Wisssens  ausser  den  alten  Versuchen  von  Da^tt,  Ai.lek 
und  Pepys  und  den  neueren  von  Bebt  keine  ordentlichen  Angaben 
über  die  Wirkungen  der  Sauerstoffathmung;  jene  aber  scheinen  zu 
beweisen,  dass  der  Sauerstoff,  wenn  er  in  grösserer  Menge  ins  Blnt 
gelangt,  besondere  Wirkungen  äussert.  Dazu  ist  aber,  wie  in  den 
Versuchen  von  Bert,  ein  höherer  Druck  nöthig,  denn  bei  gewöhn- 
lichem Druck  kann  das  Blnt,  wie  wir  gesehen  haben,  sich  höch- 
stens mit  Sauerstoff  sättigen.  Ob  vielleicht  die  Wirkungen  des 
Sauerstoffs  theilweise  von  beigemengtem  Ozon  herrühren,  ist  noch 
erst  durch  Versuche  zu  entscheiden. 

VI.  Die  ReguUrnng  der  Athembewegnngen. 

Wenn   die   Stoffwechselvorgänge    im   Athemcentrnm   von    dem 
Sauerstoffgehalt  des  Blutes  bedingt  sind,  und  die  in  jenem  Centnun 
1  Kboneckeb  u.  Markwald,  Arch.  f.  Physiol.  1879.  S.  593. 
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entstehenden  Erregungen  dem  Grade  der  Sauerstoffsättigang  ent- 
sprechen,  so  versteht  man  wohl,  warum  diese  Erregungen  unter  Um- 
ständen stärker  oder  schwächer  werden  können,  aber  es  bleibt  noch 
zu  erklären,  warum  die  durch  sie  ausgelösten  Bewegungen  rhyth- 
mische sind.  Die  Rhythmik  muss  offenbar  nicht  unbedingt  mit  der 
automatischen  Erregung  verbunden  sein.  Denn  einige  automatische 
Centra,  welche  sich  im  tLbrigen  geradeso  wie  das  Athemcentrum  ver- 
halten, namentlich  in  Bezug  auf  die  Einwirkung  des  Sauerstoffgehalts 
des  Blutes  (wie  das  Gefässcentrum,  das  Gentrum  des  Diktator  iridis), 
zeigen  keine  ausgeprägte  Rhythmik  in  ihrer  Thätigkeit.  Eine  solche 
Rhythmik  wäre  natürlich  leicht  zu  verstehen,  wenn  die  Ursache  der 
Thätigkeit  sich  rhythmisch  änderte.  So  lange  man  die  Athembe- 
wegangen  als  reflectorische  ansah,  konnte  man  Hypothesen  ersinnen, 
welche  eine  rhythmische  Reizung  peripherer  Nervenenden  zur  Vor- 
aussetzung hatten.  Wenn  aber  die  automatische  Entstehung  der  Er- 
regung im  engeren  Sinne  zugegeben  werden  muss,  dann  ist  es  kaum 
glaublich  anzunehmen,  dass  der  Sauerstoffgehalt  des  Blutes,  welches 
durch  die  Gapillaren  der  MeduUa  oblongata  fliesst,  in  der  kurzen 
Zeit  von  einem  Atbemzug  zum  andern  seine  Beschaffenheit  so  än- 
dert, dass  es  abwechselnd  zur  Entstehung  der  Erregungen  Veran- 
lassung gibt  und  wieder  nicht. 

Dem  entsprechend  müssen  wir  die  Erklärungsversuche  von  Volk- 
mann, ViERORDT,  Schiff  u.  A.  als  ungenügend  zurückweisen,  welche 
alle  darauf  hinauskommen,  dass  die  Nervi  vagi  oder  andere  sensible 
Nerven  bei  einer  gewissen  Blutbeschaffenheit  erregt  werden  und  da- 
durch eine  Inspiration  erregen,  dass  aber  nun  durch  die  Aufoahme 
von  Sauerstoff  ins  Blut  die  Erregungsursache  fortfalle  und  darum  die 
Inspiration  nachlasse  u.  s.  w.  Anders  steht  es  mit  der  Abänderung, 
welche  diese  Hypothese  durch  Hering  u.  Breuer^  erfahren  hat;  denn 
nach  dieser  würde  die  bei  der  Inspiration  erfolgende  Zerrung  der 
Vagnsäste  eine  Hemmung  bewirken  und  dadurch  trotz  der  im  Athem- 
centrum fortdauernden  Reizung  der  Inspirationsbewegung  ein  Ende 
bereiten,  eine  Anschauung,  der  sich  im  Wesentlichen  auch  Gad  und 
Lanoendorff  2  anschliessen. 

Aber  diese  Auffassung  lässt  es  doch  unerklärt,  warum  auch  nach 
der  Vagusdurchschneidung  die  Athmung,  wenn  auch  verändert,  doch 
immer  noch  rhythmisch  ist.  Müssen  wir  hierfür  noch  nach  einer 
besonderen  Erklärung  suchen,  so  ist  doch  dieselbe  auch  fUr  den  Fall 

1  Hbbino  u.  Bbbübb,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-naturw.  Gl.  (2)LyiI. 
S.  672. 

2  Oad,  Arcb.  f.  Physiol.  1880.  S.  1.  —  Langbndobff,  Ebenda.  S.  518. 
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der  gewöhnlichen  Athmong,  bei  nicht  durchschnittenen  Vagis,  zu 
verwenden.  Und  ausserdem  entsteht  die  Frage,  wie  weit  wir  be- 
rechtigt sind,  überhaupt  von  einer  Hemmung  der  Inspiration  doreh 
die  Vagi  zu  sprechen. 

Bei  der  Benrtheilung  dieser  Fragen  kommen  sowohl  die  Erschei- 
nungen der  künstlichen  Vagusreizung  wie  der  Vagusdurchschneiduig 
in  Betracht.  In  Bezug  auf  erstere  haben  meine  früheren  Unter- 
suchungen, wie  auch  neuere  Wiederholungen  derselben^  ergeben, 
dass  die  Reizung  des  centralen  Vagusendes  in  demselben  Maasse, 


Flg.  26«    Intrathoncaler  Drack  bei  Vagusreizung.    Nacb  J.  Kosbktbal. 

als  sie  die  Respirationsfrequenz  vermehrt,  die  einzelnen  Inspiratio- 
nen schwächer  macht,  und  wenn  sie  zu  einem  Stillstande  ftlhrt,  dieser 


Flg.  27.    Verbalten  des  Zwercbfelle  bei  Vagosreiznng.    Nacb  J.  Bosshthai^ 

immer  mit  einer  schwächeren  Contraction  der  Inspirationsmuskeln 
verbunden  ist,  als  sie  den  einzelnen,  lOhne  die  Reizung  erfolgenden 
Inspirationen  zukommt.  Ich  habe  diese  Thatsache  sowohl  an  dem 
Gesammtefifect  der  Athmung  als  an  den  einzelnen  Muskeln  nachge- 


1  RosBNTHAL,  Athombewegungen.  1862  u.  Arch.  f.  Physiol.  1880.  Sappl.-Bd. 
S.  34u.  1881.S.39.  ^^ 
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wiesen.  Fttr  den  enteren  eignet  sich  am  besten  die  Registrinuig 
des  intrathoracaien  Drucks,  da  die  Schwankungen  desselben  den 
Arbeitsleistangen  der  Athemmnscnlatar  proportional  sind.  Fig.  26 
zeigt  das  Verhalten  bei  yerschiedenen  Reizstärken;  die  kleinen  Ans- 
biegongen  der  Gorven  rtthren  yon  den  Herzcontractionen  her.  Fig.  27 
zeigt  dasselbe  ftlr  den  wichtigsten  Athemmnskel,  das  Zwerchfell,  anf- 
geschrieben  mittels  des  oben  erwähnten  Phrenographen.  Die  obere 
Cnrye  zeigt  Beschleunigung  mit  Abflachung  der  Bewegungen  bei 
schwächerer,  die  beiden  unteren  Zwerchfellstillstand  bei  etwas  stär- 
kerer Yagusreizung  und  zwar  die  unterste  fttr  den  Fall,  dass  beide 
Vagi  durchschnitten  sind. 

Aus  meinen  Untersuchungen  geht  femer  herror,  dass  die  Stärke 
der  zu  erzielenden  Gontractionen  von  Inspirationsmuskeln  während 
eines  durch  Yagusreizung  erzielten  Stillstands  abhängt  von  der  Stärke 
der  vorher  bestandenen  Thätigkeit  des  Athemapparats,  also  yon  der 
Beschaffenheit  des  Blutes.^  Macht  man  dasThier  apnoisch,  so  dass 
gar  keine  Athmungsthätigkeit  yorhanden  ist,  so  hat  die  Yagnsrei- 
zang  gar  keine  Wirkung;  zieht  sich  nur  das  Zwerchfell  zusammen, 
80  wirkt  die  Yagusreizung  auch  nur  auf  dieses;  besteht  endlich 
Dyspnoe,  so  dass  nicht  nur  das  Zwerchfell  sehr  starke  Gontractionen 
macht,  sondern  auch  andere  accessorische  Hilfsmuskeln  in  Thätig- 
keit sind,  so  erhält  man  nicht  nur  Stillstand  des  Zwerchfells  in  sehr 
stark  contrahirtem  Zustand,  sondern  auch  dauernde  Contraction  jener 
accessorischen  Muskeln.  Aus  diesen  Beziehungen  erklärt  sich  auch, 
warum  meist  während  eines  durch  Yagusreizung  bewirkten  Ath- 
mungsstillstandes  die  Zwerchfellscontraction  langsam  zunimmt,  wie 
dies  die  mittlere  Gurye  yon  Fig.  27  deutlich  zeigt  Denn  während 
des  Zwerchfellstillstandes  muss  ja,  da  der  Gaswechsel  in  den  Lungen 
sistirt  ist,  die  Reizstärke  im  Athmnngscentrum  zunehmen. 

Aus  diesem  Yerhalten  kann  man  nun  schliessen,  dass  die  Yagus- 
reizung in  der  Weise  auf  das  Athmungscentrum  einwirkt,  dass  nicht 
sowohl  die  GrOsse  der  yon  diesem  ausgehenden  Leistung  als  yiel- 
mehr  die  Art  und  Weise,  in  welcher  diese  Leistung  zur  Erschei- 
nung kommt,  beeinflusst  wird.  Ist  diese  Auffassung  richtig,  so  muss 
die  Durchschneidung  beider  Yagi  die  Grösse  der  Arbeitsleistung  des 
Athemapparats  unyerändert  lassen.  Ich  habe,  um  diese  zu  messen, 
die  Athemgrösse  yor  und  nach  Yagusdurchschneidung  bestimmt  und 
nicht  wesentlich   geändert  gefunden.  ^    Die   Messungsmethode   war 


1  BosEzrrHAL,  Athembewegongen.  S.  144  ff. 

2  Derselbe,  Athembewegnngen.  8. 93  ff. 
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recht  unvollkommen,  namentlich  wegen  der  grossen  dnrch  die  Ven- 
tile eingeführten  Widerstände;  anch  ist  die  Athemgrösse  ja  kein 
sicheres  Maass  der  Arbeitsleistung  des  Athemapparates,  wie  ich  dies 
gleich  betont  habe.  Ich  habe  neuerdings  dafür  die  directe  Bestim- 
mnng  der  Arbeit  ans  den  intrathoracalen  Dmckschwanknngen  ein- 
geführt und  bin  doch  zn  demselben  Ergebniss  gelangt  ^  Die  Vagos- 
dnrchschneidang  oder  die  Vagasreiznng  verändern  zwar  die  Form 
und  die  Zahl  der  Athembewegnngen,  lassen  aber  die  Gesammtsnmme 
der  vom  Athemcentmm  geleisteten  Arbeit  unverändert 

Gegen  meine  Auffassong  der  Yagaswirknng  hat  sich  besonders 
Gad  ^  aasgesprochen  auf  Grund  von  Versuchen,  die  er  angestellt  hat, 
um  die  reinen  „  Ausfallserscheinungen '^  zu  studiren,  d.  h.  die  Erschei- 
nungen, welche  von  der  Aufhebung  der  Leitung  in  den  Vagis  ohne 
alle  Reizung  herrühren.  Die  blosse  Durchschneidung  genügt  ihm  zu 
diesem  Zweck  nicht,  weil  sie  eben  mit  der  mechanischen  Reizung 
verbunden  ist,  von  deren  Folgen  sich  Gad  (ebenso  wie  Lanoen- 
DORFF  u.  A.)  nach  meiner  Ueberzeugung  übertriebene  Vorstellungen 
macht  Um  diese  „reinen  Ausfallserscheinungen*'  zu  sehen,  erkaltet 
Gad  die  Nerven  schnell  unter  den  Gefrierpunkt  Die  Leitung  wird 
allerdings  hierdurch  aufgehoben,  aber  zugleich  wird  eine  Reizung 
bewirkt,  welche  ja  gerade  vermieden  werden  soll.  Den  Beweis  da- 
für werde  ich  an  einer  anderen  Stelle  führen. 

Aus  alledem  folgt  also,  dass  eine  , Hemmung ""  der  Lispiration 
durch  den  Vagus  nicht  nachgewiesen,  und  dass  eine  Erklärung  des 
Rhythmus  der  Athmung  dadurch  nicht  möglich  ist,  zumal  dann  immer 
noch  zu  erklären  bliebe,  warum  auch  nach  Vagusdurchschneidung 
noch  rhythmisch  geathmet  wird.  Ich  habe  nun,  um  diese  Rhythmik 
zn  erklären,  eine  Hypothese  aufgestellt,  die  freilich  nicht  viel  mehr 
als  ein  Bild  oder  Gleichniss  sein  kann.^  Danach  kommt  die  Rhythmik 
dadurch  zu  Stande,  dass  die  im  Athmungscentrum  entstehenden  Er- 
regungen nicht  unmittelbar  auf  die  motorischen  Nervenbahnen  über- 
gehen, sondern  einen  Widerstand  passiren  müssen,  durch  welchen 
die  continuirliche  Erregung  in  eine  discontinuirliche,  rhythmische 
Wirkung  umgesetzt  wird. 

Was  diese  Hypothese  besonders  empfiehlt,  ist  der  Umstand,  dass 
sie  von  den  Hemmungsnerven  eine  einfache  und  klare  Vorstellnng 
zu  geben  gestattet;  Hemmung  vrürde  danach  eine  Vermehrung  jenes 
hypothetischen  Widerstandes  bedeuten,  welche  die  vorhandene  Er- 

1  BosENTHAL,  Arch.  f.  Physiol.  1880.  Ergänzungsb.  S.  34. 

2  Gad,  Arch.  f.  Physiol.  1880.  8. 1. 

3  Rosenthal,  Athembewegungen.  S.  241  ff.  —  Bemerkungen  u.s.  w.  8.  28  ff. 
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regung  nicht  zu  den  motorischen  Nerven  und  Muskeln  durchdringen 
lässt.  Ich  stutzte  di^se  Auffassung  durch  den  Nachweis,  dass  im 
Laryngeus  superior  Hemmungsfasern  fttr  die  Athembewegungen  ent- 
halten sind,  welche  den  sonst  bekannten  Hemmungsüasem  ganz  analog 
wirken.' 

Die  Durchschneidung  eines  oder  beider  Nn.  laryng.  snp.  hat  nur 
sehr  geringfttgige  Aenderungen  der  Athembewegungen  zur  Folge, 
sogar  gar  keine,  wenn  nur  die  sogenannten  Rami  intemi  dieser  Ner- 
yen  durchschnitten  werden.  Aber  dies  beweist  nur,  dass  diese  Ner- 
yenüasem  fttr  gewöhnlich  nicht  im  Zustande  der  Erregung  sich  be- 
finden. Werden  sie  aber  in  ihren  Endausbreitungen  auf  der  Schleim- 
haut des  Kehlkopfes  erregt,  so  treten  mächtige  Aenderungen  in  den 
Athembewegungen  ein:  die  Stimmritze  wird  reflectorisch  geschlossen, 
die  Inspiration  wird  unterbrochen,  bei  stärkerer  Beizung  treten  active 
Exspirationen  auf  —  das  Ganze  stellt  den  Husten  dar.  Reizt  man 
nun  einen  Laryngeus  superior,  nachdem  man  ihn  vom  Kehlkopf  ab- 
gelöst hat,  an  seinem  centralen  Ende  mit  elektrischen  Inductions^ 
strömen,  so  sieht  man  bei  schwacher  Beizung  Verlangsamung  der 
Athembewegungen,  wobei  aber  die  einzelnen  Inspirationen  an  Tiefe 
zunehmen,  bei  stärkerer  Beizung  absoluten  Stillstand  des  ganzen 
Respirationsapparats,  bei  noch  stärkerer  Reizung  endlich  können  ein- 
zelne exspiratorische  Muskeln  in  Contraction  kommen.  Die  Erschei- 
nungen an  den  Inspirationsmuskeln  sind  also  vollkommen  analog 
denen  am  Herzen  bei  Vagusreizung,  und  wir  sind  berechtigt,  den 
N.  laryngeus  superior  als  einen  Hemmungsneryen  der  Athmung  zu 
bezeichnen. 

Es  scheint,  als  ob  auch  unterhalb  des  Laryngeus  superior  noch 
Fasern  im  Vagus  vorkommen,  welche  jenen  gleich  oder  doch  wenig- 
stens ähnlich  sind,  nämlich  im  Laryng.  inf.  nach  Bubkabt  und  in 
den  Lnngenüasem  des  Vagus  selbst  nach  Hering  u.  Breuer.  Wie 
dem  aber  auch  sei,  die  eigentlichen,  von  Traube  entdeckten  Lnn- 
genfasem  des  Vagus,  deren  Dnrchschneidung  die  bedeutsamen  Aen- 
demngen  im  Athmungstypus  und  deren  Reizung  die  oben  bespro- 
chenen Veränderungen  hervorbringt,  sind  den  Laryngeusfasem  gerade 
entgegengesetzt.  Bezeichnen  wir  jene  als  Hemmungsfasem  und  er- 
klären wir  ihre  Wirkung  durch  eine  Vermehrung  des  hypothetischen 
Widerstandes  im  Athemcentrnm ,  so  können  wir  diese  zum  Unter- 
schied als  regulirende  Fasern  bezeichnen  und  ihre  Wirkung  durch 


1  Rosenthal  ,  Amtl.  Ber.  d.  deutsch.  Naturforschervers,  in  Königsberg.  1860. 
S.  122 ;  Compt.  read.  LH.  S.  754 ;  Athembewegungen.  S.  61  ff.  219  .ff. 
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eine  Yermindeniiig  jenes  Widerstandes  erklären.  Eine  solche  Er- 
klärung gibt  wenigstens  von  den  Folgen  der  Yagasdnrchschneidiuig 
nnd  der  Yagasreiznng  eine  ausreichende  Vorstellnng,  bei  der  frei- 
lich die  Frage,  wie  die  Yermehrnng  oder  Yermindening  des  Wider- 
standes za  Stande  komme,  zunächst  ungelöst  bleibt 

Wir  denken  uns  also  die  Regnlirung  der  normalen  Athmung  so, 
dass  auf  der  Bahn  der  Nn.  vagi  stets  Erregungen  zum  Athemcen- 
trum  gelangen,  welche  die  dort  entstehende  Reizung  in  einer  Reihe 
schwacher,  aber  oft  erfolgender  Innervationen  zur  Abgleichung  bringt 
Werden  die  Yagi  durchschnitten,  so  muss  dieselbe  Arbeitsleistung 
in  einer  geringeren  Zahl  stärkerer  Innervationen  hervortreten.  Die 
Summe  der  in  der  Zeiteinheit  geleisteten  Arbeit  des  Athmungsappa- 
rats  ist  aber  davon  unabhängig;  sie  hängt  nur  ab  von  dem  Sauer- 
stoffgehalt  des  im  Athmungscentrum  circulirenden  Blutes. 

Die  stetige  Erregung  der  regulirenden  Yagusfasem  geht  in  der 
Lunge  vor  sich.  Sie  kann  bedingt  sein  von  der  chemischen  Be- 
schaffenheit des  Blutes  oder  von  der  mechanischen  Zerrung  der 
Nervenenden  in  den  Lungen  durch  die  Athembewegungen  selbst 
Für  das  letztere  sprechen  einzelne  Thatsachen,  namentlich  die  Unter- 
schiede in  der  Form  der  Dyspnoe,  je  nachdem  sie  durch  Hinder- 
nisse in  den  luftzuftthrenden  Wegen  oder  durch  andere  Umstiüide 
bedingt  sind.  Eine  erschöpfende  Behandlung  dieser  Frage  ist  aber 
bis  jetzt  noch  unmöglich ,  weil  das  thatsächliche  Material  nocb  n 
lückenhaft  ist.  In  dieser  Beziehung  sei  hier  auf  die  Yersuche  T<m 
Berns*  hingewiesen,  welche  allerdings  auf  eine  Erregung  der  Vagns- 
enden  durch  gewisse  Gase,  namentlich  Kohlensäure,  schliessen  lassen. 

Nachträglicher  Zusatz.  In  einer  neueren  Pnblication^  bat 
Ghbistiani  die  schon  oben  kurz  erwähnten  Mittheilungen  ttber  Athem- 
centren  und  ihre  Beziehungen  zu  den  Sinnesnerven  vervollständigt 
Elektrische,  mechanische  oder  Lichtreizung  des  N.  opticus  bewirkt 
Beschleunigung  der  Athmung  nach  Art  der  Yagnsreizung,  während 
mechanische  oder  elektrische  Heizung  des  Trigeminus  dieselbe  im 
exspiratorischen  Sinne  beeinflusst.  Wie  der  Opticus  wirkt  auch  der 
Acusticus  auf  elektrische  oder  akustische  Heizung,  ähnlich  wie  der 
Yagns,  beschleunigend  und  inspiratorisch.  Nach  Entfernungen  des 
Grosshims  und  der  Streifenhtigel  sind  diese  Reizwirkungen  noch  aas- 
gesprochener als  ohne  diese  Operation.  Directe  Reizung  der  Him- 
theile  zeigte,  dass  im  Innern  der  Sehhttgel  in  geringer  Höhe  Aber 
dem  Boden,  in  der  Seitenwand  des  dritten  Yentrikels  nahe  den  Yier- 

1  Bbbks,  Nederl.  Arch.  voor  Genees-en  Natnurk.  V.  p.  179. 

2  CBBiBTiAia,  Monatsber.  d.  Berliner  Acad.  Sitz.  v.  17.  Febr.  1881. 
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hflgeln  eine  circamscripte  Stelle  vorhanden  ist,  deren  mechanische, 
thermische  oder  elektrische  Reizung  Stillstand  des  Zwerchfells  in 
Inspiration  oder  bei  schwächerer  Beiznng  inspirätorisch  vertiefte  nnd 
beschleunigte  Athmung  verursacht.  Trennt  man  die  Sehhttgel  durch 
einen  Schnitt  in  der  Medianebene,  so  kann  man  das  betreffende  Organ 
auf  jeder  Seite  einzeln  reizen.  Im  Gegensatz  zur  Vagusreiznng  ist 
die  Athmung  bei  dieser  Beizung  nicht  beschleunigt  und  dabei  ver- 
flacht, sondern  beschleunigt  und  zugleich  vertieft  nnd  zwar  nach  bei- 
den Richtungen  und  unter  Hinzutreten  concomitirender  Bewegungen, 
zuweilen  auch  nur  vertieft  ohne  Vermehrung  der  Frequenz.  Man 
kann  dieses  „lospirationscentrum"  mechanisch  entfernen  oder  durch 
grosse  Dosen  Chloral  lähmen.  Es  ergibt  sich  dann,  dass  in  der  Sub- 
stanz der  vorderen  Yierhügel,  dicht  unter  und  neben  dem  Aquae- 
ductus Sylvii,  ein  „ exspiratorisches  Centrum''  gelegen  ist,  welches 
zum  Trigeminus  in  Beziehung  steht  und  direct  oder  von  diesem  Nerven 
aus  erregt  werden  kann;  nach  Exstirpation  des  erstgenannten  Cen- 
trums ist  die  Wirksamkeit  dieses  letzteren  so  erhöht,  dass  durch 
starke  Reizung  desselben  Tod  in  Exspirationsstillstand  erfolgen  kann. 
Ausserdem  gibt  es  noch  ein  schon  von  Martin  und  Booker  gefun- 
denes Inspirationscentrum  in  den  hinteren  Vierhttgeln. 

Entfernt  man  die  vorderen  Hirntheile  durch  einen  Schnitt  hinter 
den  Vierhügeln  ganz,  dann  athmen  die  Thiere  ausserordentlich  regel- 
mässig, maschinenartig  noch  Stunden  lang  weiter.  Verletzungen 
hinter  dieser  Stelle  führen  schneller  oder  langsamer  (je  nach  dem 
Ort  des  Schnitts)  den  Tod  herbei. 

Aus  diesen  Mittheilnngen  Christiani's  geht  meines  Erachtens 
hervor,  dass  die  von  ihm  aufgefundenen  „Centra**  nicht  diesen 
Namen  in  dem  Sinne  führen  können,  in  welchem  wir  ihn  oben 
S.  244  ff.  definirt  haben.  Das  eigentliche  Athemcentrum^  d.  h.  das- 
jenige Organ,  an  dessen  Integrität  der  normale  Ablauf  der  Athem- 
bewegnngen  gebunden  ist,  liegt  offenbar  hinter  der  eben  erwähnten 
Schnittgrenze.  Was  vor  derselben  liegt,  ist  zur  normalen,  j'egel- 
mässigen  Athmung  nicht  nothwendig.  Doch  kann  durch  Beizung 
solcher  Theile  etwas  zu  den  normalen  Athembewegungen  hinzugefügt 
werden,  entweder  im  Sinne  der  Inspiration  oder  der  Exspiration. 
Wir  können  diese  Theile  daher  füglich  als  respiratorische  Hilfscentren 
bezeichnen.  Durch  ihre  Vermittlung  kommt,  wie  es  scheint,  der  Ein- 
fluss  der  Sinnesnerven  und  wohl  auch  der  psychischen  Erregungen 
auf  die  Athmung  zu  Stande,  wahrscheinlich  auch  der  der  Gefühls- 
nerven. Die  Vagusfasem  dagegen  stehen  in  directer  Beziehung  zu 
dem  eigentlichen  Athemcentrum,  auf  das  sie  unmittelbar  einwirken. 
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weshalb  anch  Exstirpation  des  Grosshirns  nnd  Narcotisinmg^  auf 
ihre  Wirkung  ohne  Einfluss  sind. 

Schliesslich  sei  noch  erwähnt,  dass  nach  einer  yorlänfigen  Mit- 
theilnng  von  Graham  ^  der  N.  splanchnicos  ebenso  auf  die  Athmimg 
wirkt  wie  der  N.  laryng.  snperior. 

1  Sehr  grosse  Dosen  Chloral  heben  jedoch,  wie  ich  gefunden  habe,  die  Wir- 
kung der  „Traube*8chen  Fasern'*  auf. 

2  J.  C.  Graham,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XXV.  S.  379. 1881. 
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ERSTES  CAPITEL. 

Grundbegrüfe  und  Messungsmethoden. 

I.  Yorbemerkangeii. 

Dass  der  Mensch  und  die  ihm  nächst  verwandten  Thiere  eine 
Temperatur  haben ,  welche  die  der  Umgebung  oft  sehr  bedeutend 
übertrifft ,  ist  eine  so  leicht  zu  beobachtende  Thatsache,  dass  sie 
schon  den  ältesten  Physiologen  bekannt  sein  musste.  Diese  Erschei- 
nang  führte  daher  zur  Unterscheidung  jener  Thiere  (der  Säuger  und 
der  Vögel)  als  warmblütiger  Thiere  von  allen  übrigen,  welche  im 
Gegensatz  zn  diesen  kaltblütige  genannt  wurden.  ^Da  aber  diese  letz- 
teren unter  Umständen  sogar  eine  höhere  Temperatur  annehmen  kön- 
nen, als  die  ersteren  in  der  Regel  zu  haben  pflegen,  so  ist  die  von 
Bergmann^  eingeführte  Bezeichnung  vorzuziehen.  Bergmann  hat 
nämlich  mit  Recht  darauf  hingewiesen,  dass  der  Unterschied  der 
beiden  Thierreihen  hauptsächlich  darin  bestehe,  dass  die  Thiere  der 
ersten  Reihe  unter  verschiedenen  äusseren  Umständen,  namentlich 
bei  sehr  wechselnden  Temperaturen  der  Umgebung,  immer  nahezu 
dieselbe  Temperatur  behalten,  während  die  der  zweiten  Reihe  je  nach 
den  Umständen  sehr  grosse  Unterschiede  zeigen  können.  Er  nennt 
deshalb  die  ersteren:  Thiere  mit  constanter  Temperatur  oder  homoio- 
iherme  Ihiere^  die  letzteren:  Thiere  mit  wechselnder  Temperatur 
oder  poikilotherme  Thiere, 

Wenn  die  homoiothermen  Thiere  in  einer  Umgebung,  welche  zu- 
weilen um  40  ö  und  noch  mehr  niedriger  temperirt  ist  als  sie  selbst, 
wo  sie  also  fortwährend  grosse  Mengen  von  Wärme  an  die  Um- 
gebung verlieren,  ihre  eigene  hohe  Temperatur  bewahren,  so  muss 
offenbar  Wärme  in  ihnen  entstehen  oder  producirt  werden.    Es  kann 


1  BsBGMANN,  Göttinger  Studien.  Abth.  I.  S.  595  f. 
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nach  dem  heutigen  Stande  unserer  Kenntnisse  kein  Zweifei  darttber 
bestehen,  dass  diese  Warmebüdung  durch  die  oxydativen  Proc^se 
zu  Stande  kommt,  welche  das  Wesentlichste  dessen  ausmachen,  was 
wir  den  Stoffwechsel  der  Thiere  nennen.  Da  nun  aber  auch  bei  doi 
poikilothermen  Thieren  derselbe  Stoffwechsel,  wenngleich  meistens 
in  geringerem  Grade,  besteht,  so  wird  auch  in  ihnen  während  des 
ganzen  Lebens  stets  Wärme  gebildet.  Dementsprechend  ist  auch  in  der 
That  die  Temperatur  derselben  in  der  Regel  ^  etwas,  wenngleich  zu- 
weilen nur  um  ein  geringes,  höher  als  die  der  Umgebung.  Das  Ver- 
halten beider  Thierreihen  ist  deshalb  nur  ein  gradweise  verschiedenes, 
indem  einerseits  die  Menge  der  gebildeten  Wärme  geringer,  anderer- 
seits die  Abgabe  derselben  an  die  Umgebung  grösser  sein  kann^ 
woraus  dann  von  selbst  ein  geringerer  Unterschied  zwischen  der 
Temperatur  des  Thieres  und  der  der  Umgebung  folgen  muss. 

II.  Thermometer. 

Zum  Verständniss  der  Wärmeverhältnisse  eines  Thiers  ist  es 
offenbar  nothwendig,  die  beiden  Factoren  zu  kennen,  von  welchen 
seine  Temperatur  bedingt  sein  muss:  erstlich  die  Menge  der  in  jedem 
Augenblick  gebildeten  Wärme,  zweitens  der  Theil  derselben,  wel- 
chen das  Thier  an  seine  Umgebung  abgibt.  Sind  diese  beiden  ein- 
ander gleich,  so  muss  die  Temperatur  des  Thieres  constant  bleiben. 
Dieser  Fall  ist  wenigstens  annähernd  bei  den  homoithermen  Thieren 
verwirklicht.  Die  Temperatur,  welche  ein  solches  Thier  hat,  nennen 
wir  seine  Eigenwärme. 

Zur  Bestimmung  der  Eigenwärme  bedienen  wir  uns  bekanntHch 
des  Thermometers,  in  einzelnen  besonderen  Fällen  auch  des  Thenno- 
multiplicators.  Beide  messen  die  Temperatur  unter  Zuhilfenahme 
einer  thermometrischen  Substanz,  welche  in  der  Regel  mit  dem  zu 
messenden  Körper  in  unmittelbare  Berührung  gebracht  und  so  lange 
gelassen  wird,  bis  man  annehmen  kann,  dass  die  Temperatur  in  der 
thermometrischen  Substanz  und  in  dem  zu  messenden  Körper  die 
gleiche  sei.  Die  thermometrische  Substanz  aber  zeigt  ihre  eigene 
Temperatur  (und  damit  auch  die  des  zu  messenden  Körpers)  an  ent- 
weder durch  ihr  Volum  (Thermometer  im  engem  Sinne)  oder  durch 
ihren  elektrischen  Zustand  (Thermomultiplicator). 

Das  Thetvnometer.  Jeder  Körper  kann  als  thermometrische  Sub- 
stanz dienen,  denn  alle  Körper  haben  die  gleiche  Eigenschaft,  dass 

1  Von  den  Ausnahmen  wird  im  2.  Gapitel  die  Rede  sein. 
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ihre  Volnmina  mit  wechselnden  Temperaturen  wechseln  nnd  zwar 
mit  steigenden  Temperataren  zunehmen,  mit  abnehmenden  Tempe- 
ratnren  abnehmen.  Davon  gibt  es  nur  wenige  Ausnahmen,  worunter 
die  bekannteste  die  ist,  dass  Wasser  bei  der  Temperatur  von  unge- 
fähr 4^0.  seine  grösste  Dichtigkeit  hat,  bei  niedrigeren  Tempera- 
turen also  ein  grösseres  Volum  einnimmt  als  bei  dieser  be- 
sonderen  Temperatur.  Die  Grösse  dieses  Yolnmwechsels  bei 
gleichen  Temperaturdifferenzen  ist  aber  für  verschiedene  Kör- 
per sehr  verschieden,  namentlich  sind  die  Gase  in  dieser  Be- 
ziehung sehr  viel  empfindlicher  als  die  tropfbaren  Flüssigkei- 
ten, diese  wieder  viel  empfindlicher  als  die  festen  Körper. 
Demnach  eignen  sich  alle  Körper  mehr  oder  weniger  zu 
Thermometern;  aus  Zweckmässigkeitsgründen  aber  wenden  " 
wir  meistens  Quecksilber  als  thermometrische  Substanz  an. 

Flüssigkeiten,  deren  Volum  gemessen  werden  soll,  müs- 
sen in  ein  Gefäss  eingeschlossen  werden.  Denken  wir  uns 
ein  genau  cylindrisches  Gefäss  theilweise  mit  Quecksilber 
gefüllt,  and  nimmt  das  Volum  des  Quecksilbers  zu  oder  ab, 
80  steigt  und  sinkt  das  Oberflächenniveau  des  Quecksilbers 
im  Gefässe.  Ist  der  Querschnitt  des  letzteren  überall  der- 
selbe, so  wird  die  Niveauänderung  stets  der  Volumsänderung 
genau  proportional  sein,  die  Volnmmessung  ist  dadurch  in 
eine  einfache  Längenmessung  verwandelt.^ 

Es  ist  aber  gar  nicht  nothwendig,  dass  der  Querschnitt 
des  Gefässes  überall  gleich  sei;  er  braucht  dies  nur  inner- 
halb desjenigen  Theils  zu  sein,  innerhalb  dessen  die  Niveau- 
veränderungen  vor  sich  gehen.   Sei  g  (Fig.  1)  ein  irgendwie 
gestaltetes  Gefäss,  r  ein  damit  verbundenes  Kohr  von  über- 
all gleich  weitem  Querschnitt,  seien  a  und  b  die  äussersten 
Grenzen,  zwischen  denen  das  Quecksilbemiveau  bei  den  ver-  ^»*  *• 
schiedenen  in  Betracht  kommenden  Temperaturen  sich  be- 
wegt, dann  können  wir  aus  dem  jedesmaligen  Niveaustande  des  Queck- 
silbers in  der  Röhre  das  Volum  desselben  berechnen.  Ja  diese  Einrich- 
tung bietet  uns  noch  den  Vortheil,  dass  geringe  Volumsveränderungen 

t  Genau  eenommen  messen  wir  dabei  nicht  die  wirkliche,  sondern  nur  die 
scheinbare  Ausdehnung  des  Quecksilbers.  Denn  da  das  Gef&ss  selbst  sich  gleich- 
falls ausdehnt,  wenngleich  weniger  als  das  Quecksilber,  so  ist  das,  was  wir  messen, 
der  üeberschuss  der  Yolumzunahme  des  Quecksilbers  über  die  Yolumzunahme 
des  Gefässes.  Deshalb  sind  die  Angaben  zweier  Thermometer  nur  dann  voU- 
kommen  genau  vergleichbar,  wenn  ihre  Gefässe  aus  derselben  Glassorte  gefertigt 
sind.  Doch  ist  der  Fehler,  welcher  durch  Yemachlässi^ng  der  Gef&ssausdeh- 
nuiff  entstehen  kann,  zu  gering,  um  von  uns  weiter  in  Betracht  gezogen  zu 
werden. 

19* 
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des  Qaecksilbers  schon  erhebliche  Niveanverschiebangen  in  der  B5hre 
bewirken,  wenn  diese  enger  ist  als  das  Oefäss,  ein  Umstand,  wel- 
cher offenbar  der  Genauigkeit  und  Empfindlichkeit  der  Messimgen 
zu  Gate  kommt.  Denken  wir  uns  nim  noch  das  Rohr  oben  ge- 
schlossen, nachdem  durch  Kochen  des  Quecksilbers  alle  Luft  aus- 
getrieben worden,  dann  ist  das  Thermometer  fertig. 

Die  Grenzen  a  und  A,  zwischen  denen  die  Verschiebung  des 
Quecksilberniyeaus  vor  sich  geht,  sind  zunächst  ganz  willkürlich  ge- 
wählt. Um  jedoch  die  Angaben  verschiedener  Thermometer  unter 
einander  vergleichbar  zu  machen,  ist  man  übereingekommen,  ge- 
wisse feste  Temperaturen  als  Grenzpunkte  zu  wählen.  Als  solche 
sind  jetzt  fast  überall  anerkannt:  als  unterer  Grenzpunkt  die  Tem- 
peratur, bei  welcher  reines  Eis  schmilzt,  als  oberer  Grenzpunkt  die 
Temperatur  des  aus  siedendem  Wasser  bei  einem  Atmosphärendruck 
von  760  mm  Hg  entstehenden  Dampfes.  Man  bezeichnet  daher  den 
unteren  Grenzpunkt  als  Eispunkt,  den  oberen  als  Siedepunkt  Den 
Raum  zwischen  beiden  theilt  man  in  eine  Anzahl  gleicher  Theile, 
welche  Grade  genannt  werden ;  bei  der  in  wissenschaftlichen  Unter- 
suchungen jetzt  fast  allgemein  gebräuchlichen  Scala  von  Celsius  sind 
es  deren  100.  Bei  dieser  Scala  steht  daher  bei  dem  Eispunkt  die 
Zahl  0,  bei  dem  Siedepunkt  die  Zahl  100.  50  <>  bedeutet  daher  bei 
diesem  Thermometer  eine  Temperatur,  bei  welcher  die  Quecksilber- 
säule gerade  in  der  Mitte  steht  zwischen  dem  Stand,  welchen  sie 
bei  dem  Eispunkt  und  dem,  welchen  sie  beim  Siedepunkt  hat.  Tem- 
peraturen, welche  niedriger  sind  als  der  angenommene  Nullpunkt, 
werden  durch  ein  vorgesetztes  — Zeichen  ausgedrückt  Bei  dem 
Thermometer  von  Röaumur  ist  der  Raum  zwischen  Eispunkt  und 
Siedepunkt  nur  in  80  Grade  getheilt.  1  Grad  der  Röaumnr'scheB 
Scala  (1 0  R.)  ist  daher  gleich  1 V4  Grad  der  Gelsius'schen  Scala  (1  ^25  C). 
Ich  werde  alle  Temperaturangaben  stets  in  der  letzteren  Scala  rech- 
nen und  da,  wo  ausnahmsweise  andere  Scalen  gemeint  sind,  dies 
ausdrücklich  bemerken.  In  englischen  Schriften  findet  man  noch 
meist  die  von  Fabrenheit  angegebene  Scala  benutzt.  Bei  dieser  ist 
der  Nullpunkt  nicht  bei  der  Temperatur  des  schmelzenden  Eises,  son- 
dern bei  einer  Temperatur  angenommen,  welche  man  erhält  durch 
Mischung  schmelzenden  Eises  mit  Salmiak  oder  Kochsalz.  Den  Raum 
zwischen  diesem  seinem  Nullpunkt  und  dem  Siedepunkt  theilt  Fahren- 
heit  in  180  Grade.  Bei  dem  Nullpunkt  der  beiden  andern  Scalen 
steht  bei  Fahrenheit  die  Zahl  32 1.    Um  daher  Fahrenheitgrade  in 

1  Die  eigenthamliche  Scala  von  Fahrenheit  wird  gewöhnlich  erklftit  durch 
den  Umstand,  dass  ihr  Urheber  die  Anwendung  des  —  Zeichens  für  niedere  Ten- 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


1.  Cap.  Gnmdbegriflfe  und  Messungsmethoden.  Thermometer.  293 

Celsius-  und  R^aumurgrade  zu  verwandeln,  muss  man  von  ersteren 
32  abziehen  und  den  Rest  mit  ^'o  bezw.  ^9  multipliciren.  Allgemeine 
Formeln  für  die  Verwandlung  der  Angaben  einer  Scala  in  die  einer 

andern  sind: 

toR.  =  1,25  toC.  =  2,25  t -f-  32 o  F. 

toc.  =  0,8  tOR.=  1,8  t  +  32  0  F. 

to  F.  =  (t— 32) .  V90  R.  =  (t— 32)  .  S/90  C. 

Zu  grösserer  Bequemlichkeit  für  das  Studium  älterer  und  na- 
mentlich englischer  Schriften  gebe  ich  im  Anhange  eine  Reductions- 
tabelle  der  drei  Scalen: 

Der  Erfinder  des  Thermometers  ist  Galilei  (zwischen  1592  und  1597). 
Sein  Instrument  war  ein  Luftthermometer,  bei  welchem  übrigens  auf  den 
Luftdruck  keine  Rücksicht  genommen  war,  so  dass  seine  Angaben  nur 
einen  geringen  Grad  von  Genauigkeit  hatten.  Seine  jetzige  Gestalt  er- 
hielt das  Instrument  durch  den  Grossherzog  von  Toscana,  Ferdinand  IL 
(etwa  1654);  es  enthielt  Alkohol  als  thermometrische  Substanz.  Der  Null- 
punkt dieser  Thermometer  war  der  auch  jetzt  noch  gebräuchliche  Eis- 
punkt; als  oberen  festen  Punkt  benutzte  man  die  Sonnenwärme,  die  Tem- 
peratur des  menschlichen  Körpers  u.  dgl.,  was  natürlich  eine  gewisse  Un- 
sicherheit der  Graduirung  mit  sich  brachte.  Newton  empfahl  zuerst  den 
Siedepunkt  zu  benutzen  (1680),   und  Hallet  wies  nach,    dass  derselbe 


Flg«  2«    ThennOBkop  des  OrosBbenogs  Ferdinand  IL  tob  Toskana. 

wirklich  constant  sei  (1688).  Derselbe  empfahl  auch  das  Quecksilber  als 
thermometrische  Substanz.  Fahrenheit  erwarb  sich  grosse  Verdienste  um 
die  Verfertigung  guter  Instrumente  (um  1720).    Seine  Thermometer  waren 

peraturen  vermeiden  woUte.  AUerdings  hielt  F.  diese  Temperatur,  welche  im 
^Yinter  1709  zu  Danzig  herrschte,  für  die  niedrigste,  weiche  die  Natur  henror- 
brin^en  könne.  Aber  für  die  Wahl  derselben  als  Nullpunkt  war  doch  sehr  ent- 
scheidend, dass  die  Temperatur  des  menschlichen  Körpers  (gemessen  in  der  Mund- 
oder Achselhöhle)  ungefäir  auf  den  Theüstrich  tOOo  seiner  Scala  fiel.  Denn  diese 
benutzte  er  neben  der  Temperatur  der  angegebenen  K&ltemischung  und  der  eines 
Gemisches  von  Eis  und  Wasser  zur  Graduirung  seiner  Thermometer.  Vgl.  Poggbn- 
DORF,  Gesch.  d.  Physik.  S.  519. 
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die  ersten  y  welche  unter  einander  ttbereinstimmten,   alao  eine  wirkliche 
Messung  zuliessen. 

Schon  die  ältesten  Thermometer  wurden  zur  Messung  der  Körper- 
wärme und  ihrer  Veränderungen  bei  Erankeiten  benutzt.  In  eigenthttm- 
lieber  Weise  geschah  dies  mit  einem  von  dem  genannten  Orossherzo^ 
Ferdinand  II.  erfundenen  Instrument.  In  einem  nur  Alkohol  und  etwas 
Luft  enthaltenden  Glasgefäss  befinden  sich  unten  mit  einer  Oeffnung  ver- 
sehene; zum  Theil  mit  Luft  gefüllte  Glaskugeln;  welche  yerschiedene  Farbe 
haben  und  verschieden  grosse  Luftmengen  enthalten.  Dieselben  sind  so 
abgeglichen;  dass  die  Kugeln  bei  verschiedenen  Temperaturen  zu  Boden 
«inkeu;  indem  das  speciflsche  Gewicht  des  Alkohols  durch  seine  Ausdeh- 
nung sich  ändert.  Ein  derartiges  Instrument;  welches  in  der  Londoner 
Ausstellung  wissenschaftlicher  Apparate  1876  zu  sehen  war,  ist  in  Fig.  2 
abgebildet.  Es  stammt  aus  den  Sammlungen  der  Accademia  del  cimento, 
hat  die  Form  eines  kleinen  Froschs  und  wurde  am  Arm  befestigt.  Der 
von  einigen  Schriftstellern  (z.  B.  Wunderlich*)  als  Erfinder  des  Thermo- 
meters genannte  Arzt  SANcronrus  hat  dasselbe  nicht  selbst  erfunden,  son- 
dern von  Galilei  kennen  gelernt  und  zur  Bestimmung  der  Fieberwärmc 
benutzt. 

III.  Beschaffenheit  des  Thermometers. 

Wie  wir  schon  gesehen  haben,  ist  die  Verbindung  einer  engen 
Röhre  mit  einem  grösseren  Gefäss  Yortheilhaft;  weil  dadurch  gleiche 
Temperaturdiflferenzen  grössere  Verschiebungen  der  Quecksilbersaale 
bewirken,  das  Thermometer  also  empfindlicher  wird.  Um  ein  recht 
empfindliches  Thermometer  zu  erhalten,  müsste  man  also  ein  recht 
grosses  Quecksilbergefäss  und  eine  recht  enge  Röhre  wählen.  Doch 
darf  die  Grösse  des  Gefässes  gewisse  Grenzen  nicht  überschreiten. 
Denn  1.  würde  dadurch  das  Einführen  desselben  in  Eörperhöhlen, 
enge  Gänge  u.  dgi.  erschwert  werden ;  2.  da  mit  der  Grösse  des  Ge- 
fässes die  Menge  des  darin  enthaltenen  Quecksilbers  zunimmt,  so 
wird  dieses,  wenn  es  vor  der  Einführung  in  den  zu  messenden  Körper 
wärmer  oder  kälter  war  als  dieser,  die  Temperatur  desselben  än- 
dern, was  freilich  nur  dann  von  erheblichem  Belang  sein  kann,  wenn 
die  Masse  des  zu  messenden  Körpers  nicht  sehr  gross  ist  im  Ver- 
gleich zu  der  Masse  des  Quecksilbers;  3.  je  grösser  die  Quecksilber- 
menge  im  Gefäss  ist,  desto  länger  dauert  es,  bis  sie  ganz  nnd  gar 
die  Temperatur  des  zu  messenden  Körpers  angenommen  hat;  schwankt 
diese  schnell  hin  und  her,  so  wird  das  Thermometer  diesen  Schwan- 
kungen nicht  zu  folgen  vermögen,  sondern  einen  mittleren  Stand  ein- 
nehmen.   Ein  solches  Thermometer  nennen  wir  träge. 

1  WuiTOBRLiCH,  Das  Verhalten  der  Eigenwärme  in  Krankheiten.  2.  Aufl.  (1870) 
S.  34. 
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Die  Enge  der  Thermometerröhre  findet  eine  Grenze  nur  in  der 
noch  hinreichend  deatlichen  Sichtbarkeit  des  Quecksilberfadens.  Um 
diese  bei  verhältnissmässig  engen  Röhren  zu  erhöhen,  kann  man  den 
Querschnitt  plattgedrückt  statt  kreisrund  machen.  Sehr  enge  Röhren 
können  die  später  zu  erwähnenden  Maximnmthermometer  haben,  da 
sie  die  Ablesung  unter  den  günstigsten  Beleuchtungsbedingungen  ge- 


Die  Form  des  Quecksilbergefässes  ist  an  und  fttr  sich  gleich- 
giltig,  doch  giebt  man  demselben  meistens  cylindrische  Gestalt,  was 
auch  die  Einführung  in  enge  Räume  wesentlich  erleichtert.  Sehr  zu 
empfehlen  für  physiologische  oder  pathologische  Beobachtungen  sind 
die  aus  einem  starkwandigen  engen  Glasrohr,  an  welches  unten  ein 
dünnwandiges  cylindrisches  Gefäss  angeblasen  wird,  gefertigten,  welche 
die  Theilung  auf  dem  Glasrohr  eingeätzt  haben.  Ist  das  Rohr  an  der 
Bttckseite  weiss  emaillirt,  so  erleichtert  dies  sehr  das  Ablesen. 

Je  enger  das  Rohr  ist  im  Verhältniss  zur  Grösse  des  Gefässes, 
desto  empfindlicher  ist  das  Thermometer,  wie  wir  gesehen  haben. 
Fflr  physiologische  und  pathologische  Zwecke  muss  der  Raum  eines 
Grades  gross  genug  sein,  um  noch  eine  Theilung  in  Zehntel  zuzu- 
lassen, und  für  feinere  Versuche  sollen  die  Zehntelstriche  so  weit 
Yon  einander  stehen,  dass  die  Schätzung  der  Hundertstel  noch  mög- 
lich ist.  Je  empfindlicher  das  Thermometer  ist,  desto  länger  wird 
die  Scala  sein  müssen.  Da  wir  aber  bei  einem  für  physiologische 
und* pathologische  Zwecke  bestimmten  Thermometer  nicht  die  ganze 
Länge  der  Scala  brauchen,  da  Temperaturen  unter  20— 25<>  und  über 
Af>^  mit  demselben  meistens  nicht  gemessen  werden  sollen,  so  genügt 
es,  das  Thermometer  so  einzurichten,  dass  nur  dieser  Theil  der  Scala 
vorhanden  ist,  indem  der  Verfertiger  gerade  soviel  Quecksilber  in 
das  Gefäss  bringt,  dass  die  Säule  bei  20 o  nahe  dem  untern  Ende 
der  Röhre  und  bei  45^  nahe  dem  oberen  Ende  der  Röhre  steht. 
Damit  das  Thermometer,  wenn  es  zufällig  einer  höheren  Temperatur 
ausgesetzt  wird  als  45^,  nicht  durch  das  sich  ausdehnende  Queck- 
silber gesprengt  werde,  ist  es  gut,  am  oberen  Ende  des  Rohrs  eine 
kleine  Erweiterung  anzubringen,  welche  das  überschüssige  Queck- 
silber aufnehmen  kann. 

rV.  Prfifimg  des  Thermometers. 

Bevor  man  mit  einem  Thermometer  arbeitet,  ist  es  nöthig,  sich 
von  der  Richtigkeit  seiner  Angaben  zu  überzeugen.  Auch  ein  sorg- 
fältig gefertigtes  Thermometer  verändert  sich  im  Laufe  der  Zeit,  da 
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es  luftleer  ist  und  deshalb  der  äussere  Luftdruck  das  dflnne  Glag- 
gefäss  comprimirt.  Aus  diesem  Grunde  steigt  daher  der  Nullpunkt 
allmählich  und  erreicht  erst  nach  längerer  Zeit  einen  festen  Stand. 
Der  Verfertiger  soll  daher,  nachdem  er  das  Quecksilber  ansgekochti 
alle  Luft  ausgetrieben  und  das  Rohr  oben  zugeschmolzen  hat,  das- 
selbe erst  sehr  lange  liegen  lassen,  ehe  er  die  Eintheilung  yomimmt 
Dennoch  findet  man  meist,  dass  die  Thermometer  sich  noch  nach- 
träglich etwas  ändern,  so  dass  man  gut  thut,  sie  von  Zeit  zu  Zeit 
immer  wieder  zu  prtlfen.  Ist  das  Listrument  mit  einer  Theilung  Ton 
0 — 100^  versehen,  so  prüft  man  die  Richtigkeit  dieser  festen  Punkte, 
indem  man  erst  dies  Instrument  in  einem  Gefäss  ganz  mit  kleinen 
Eisstücken  oder  reinem  Schnee  umgibt,  sodass  der  Nullpunkt  eben 
hervorragt,  und  wartet  bis  das  Eis  zu  schmelzen  beginnt,  während 
man  das  Schmelzwasser  durch  eine,  nahe  dem  Boden  des  Gefäfises 
angebrachte  Oeffnung  abtropfen  lässt  Dann  stellt  man  das  Ther- 
mometer in  einem  cylindrischen  Gefäss  über  siedendem  Wasser  so 
auf,  dass  es  ganz  von  dem  Wasserdampf  umgeben  ist.  Die  erstere 
Prüfung  ist  die  wichtigere  und  genügt  auch  fUr  sich  schon,  wenn 
das  Instrument  von  einem  zuverlässigen  Verfertiger  herrührt,  wo  es 
hauptsächlich  darauf  ankommt,  festzustellen,  ob  und  wieviel  das  Ge- 
fäss sich  seit  der  Bestimmung  der  festen  Punkte  verkleinert  hat 
Man  bringt  also  das  Thermometergefäss  und  das  untere  Ende  des 
Rohrs  in  das  Eis  und  wartet,  bis  die  Quecksilbersäule  einen  festen 
Stand  angenommen  hat.  Steht  sie,  wie  es  häufig  der  Fall  sein  wird, 
etwas  höher  als  der  Nullpunkt,  z.  B.  bei  0,t,  so  notirt  man  diese 
Abweichung,  und  hat  dann  also  von  allen  Angaben  des  Thermo- 
meters stets  Vio^  als  Gorrection  des  vorhandenen  Fehlers  abzuzieh^t 

Dabei  ist  vorausgesetzt,  dass  die  Theilung  selbst  richtig  ist,  und 
dass  das  Thermometerrohr  überall  gleich  weit  sei,  so  dass  also  gleich 
lange  Strecken  der  Röhre  an  ihren  verschiedenen  Stellen  immer  steti 
gleichen  Rauminhalt  haben.  Will  man  sich  davon  noch  besonden 
überzeugen,  so  verfährt  man  folgendermaassen:  Man  trennt,  indem 
man  das  Thermometer  umkehrt  und  es  gelinde  auf  den  Tisch  aiif- 
stösst,  ein  Stück  des  Quecksilberfadens  von  der  übrigen  Qnecksilber- 
masse  ab.  Man  legt  das  Thermometer  horizontal  und  sieht,  zwischea 
welchen  Theilstrichen  der  Faden  steht;  angenommen  er  reiche  von 
93—100,  so  ist  seine  Länge  ===-  7  Theilen.  Nun  bringt  man  durch 
Neigen  des  Thermometers  den  Faden  an  andere  Stellen  der  Seala; 
ist  das  Rohr  genau  cylindrisch,  dann  muss  der  Faden  überall  die- 
selbe Länge  behalten. 

Hat  man  es  mit  einem  Thermometer  zu  thun,  welches  nur  zwi- 
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sehen  20  and  45^  etwa  getheilt  ist;  so  kann  man  weder  den  Eis- 
pnnkt  noch  den  Siedepunkt  direct  controliren.  Man  prüft  dann  das 
Thermometer,  indem  man  es  mit  einem  guten,  vorher  geprtlften 
Normalthermometer  vergleicht.  Zu  diesem  Zweck  befestigt  man  die 
beiden  Thermometer  nahe  nebeneinander  so,  dass  die  GefUsse  beider 
genau  in  gleicher  Höhe  stehen  innerhalb  eines  dünnwandigen  Becher- 
glases, welches  von  einem  weiteren  Qefass  umgeben  ist.  Man  giesst 
nun  Wasser  in  das  Becherglas,  dessen  Temperatur  man  durch  Zu- 
giessen  warmen  Wassers  nach  und  nach  alle  Temperaturen  von  20 
bis  45<^  durchlaufen  lässt.  Nach  jedem  Zugiessen  rührt  man  sorg- 
fiUtig  mit  einem  Glasstab  um  und  wartet,  bis  beide  Thermometer 
einen  festen  Stand  angenommen  haben.  So  notirt  man  die  zusam- 
mengehörigen Angaben  der  beiden  Thermometer  für  möglichst  viele 
Temperaturen  innerhalb  jener  Grenzen  und  erhält,  falls  das  geprüfte 
Thermometer  falsch  sein  sollte,  eine  Gorrectionstabelle ,  mit  Hilfe 
deren  man  doch  mit  ihm  richtige  Messungen  ausftlhren  kann. 

y.  laxlmnmthermometer  und  metastatisches  Thermometer. 

Da  die  zu  messende  Eigenwärme  der  Thiere  in  der  Regel  höher 
ist  als  die  Temperatur  der  umgebenden  Luft,  so  kann  man  sich  mit 
Vortheil  der  Maanmumthermometer  bedienen,  welche  die  erreichte 
oberste  Temperaturgrenze  auch  später  noch,  nach  der  Entfernung 
vom  Orte  der  Messung,  abzulesen  gestatten.  Diese  Einrichtung  bietet 
den  schon  erwähnten  Vortheil,  dass  man  die  Ablesung  an  einem 
hellen  Orte  und  in  der  günstigsten  Lage  des  Instruments  zum  Auge 
und  zum  Licht  vornehmen  kann.  Man  kann  deshalb  die  Röhren  dieser 
Thermometer  viel  enger  machen  als  sonst  möglich  wäre,  und  des- 
halb bei  geringer  Grösse  des  Gefässes  dennoch  eine  sehr  grosse 
Empfindlichkeit  erzielen.  Die  in  neuester  Zeit  sehr  in  Auftiahme  ge- 
kommene Form  des  Maximumthermometers  für  physiologische  und 
klinische  Zwecke  ist  die  von  Ehrle*  empfohlene.  Wie  wir  schon 
gesehen  haben,  ist  der  Raum  der  Thermometerröhre  oberhalb  des 
Quecksilberfadens  luftleer  gemacht,  um  jeden  Widerstand  ftlr  die  Aus- 
dehnung des  Quecksilbers  zu  beseitigen.  Bei  diesen  Maximumther- 
mometem  aber  ist  bei  der  Anfertigung  ein  sehr  kleines  Luftbläschen 
in  der  Röhre  eingeschlossen  worden,  welches  einen  oberen  kurzen 
Abschnitt  des  Quecksilberfadens  von  der  übrigen  Quecksilbermasse 
trennt.    Oberhalb  dieses  kurzen  Quecksilberfadens  ist  die  Luft,  wie 

l  Berl.  klin.  Woch.  1869.  Nr.  9. 
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gewöhnlich,  ausgetrieben  worden.  Wird  nun  das  Thermometer  höhe- 
ren Temperaturgraden  ausgesetzt,  so  treibt  das  sich  ausdehnende 
Quecksilber  das  Luftbläschen  und  damit  den  oberen  Quecksilberfaden 
so  lange  vor  sich  her,  bis  der  höchste  Stand  erreicht  ist. 
Erkaltet  dann  das  Quecksilber  wieder  und  zieht  sich  zu- 
sammen, so  bleibt  der  obere  Faden  {ab,  Fig.  3)  wegen  der 
Reibung  in  der  engen  Röhre  an  seinem  Platze  stehen  und 
zeigt  so  das  Maximum  der  erreichten  Temperatur  an.  Will 
man  eine  neue  Messung  vornehmen,  so  bringt  man  durch 
gelindes  Aufstossen  des  Thermometers  auf  den  Tisch  den 
Quecksilberzeiger  ab  wieder  nach  unten,  so  weit,  dass  er 
jedenfalls  tiefer  steht  als  die  neue,  zu  messende  Tempe- 
ratur ist.  Bei  der  nun  vorzunehmenden  Messung  muss 
dann  der  Zeiger  wieder  steigen  und  zeigt  also  wieder  die 
neue  Messung  richtig  an. 

Zu  den  Maximumthermometem  müssen  auch  die  Aus- 
ßussthermometer  gerechnet  werden,  von  denen  Kronbckeb 
&  Meyer  ^  ftir  physiologische  Zwecke  Gebrauch  gemacht 
haben.  Das  Gewichts-  oder  Ausflussthermometer  ist  von 
DuLONG  &  Petit  angegeben  worden.  Ein  Glasgeflss, 
welches  in  eine  capilläre  Spitze  ausgezogen  ist,  wird  voll- 
kommen mit  Quecksilber  gefüllt.  Wird  es  später  einer 
höheren  Temperatur  ausgesetzt,  so  fliesst  ein  Theil  des 
Quecksilbers  aus,  und  man  kann  aus  dem  Gewichtsver- 
lust die  Temperatur  bestimmen,  welche  das  Thermometer 
erreicht  hatte.  Kronecker  &  Meter  Hessen  solche  Ther- 
mometer von  so  geringer  Grösse  anfertigen,  dass  sie  von 
Thieren  verschluckt  oder  in  die  Blutgefässe  gebracht  wer- 
den konnten.  Sie  bestimmten  die  erreichte  Maximaltem- 
peratnr,  indem  sie  nachträglich  das  Thermometer  so  weit 
erwärmten,  dass  das  Quecksilber  eben  die  capilläre  Spitze  erreichte. 
Eine  besondere  Einrichtung  hat  auch  Walferdin's  metastatisches 
Thermometer,  Dasselbe  sieht  aus  wie  ein  gewöhnliches  Thermo- 
meter mit  kleinem  Gefäss  und  sehr  engem  Rohr.  Am  oberen  Ende 
ist  das  Rohr  noch  besonders  verengt  (Fig.  4  bei  a)  und  oberhalb 
dieser  Verengerung  mit  einer  bimförmigen  Erweiterung  {b)  versehen. 
Will  man  das  Thermometer  gebrauchen,  so  erwärmt  man  es  erst 
durch  Einsenken  in  warmes  Wasser  von  über  40®  derart,  dass  ein 
grosser  Theil  des  Quecksilbers  in  die  Erweiterung  b  übertritt.     Man 
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1  Arch.  f.  PhygioL  1878.  S.  546. 1879.  S.  567. 
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bringt  nun  das  Thermometer  in  Wasser  von  iO%  dessen  Temperatur 
man  genau  mittelst  eines  Normalthermometers  auf  diesem  Orad  er- 
hält, und  wenn  das  Thermometer  die  Temperatur  angenommen  hat, 
hebt  man  es  mit  einem  plötzlichen  Ruck  aus  dem  Wasser. 
Der  Quecksilberfaden  reisst  nun  an  der  verengten  Stelle  a, 
ein  Theil  des  Quecksilbers  bleibt  in  der  Erweiterung  b^ 

der  Rest  bildet  mit  dem  im  Gefäss  befindlichen  Queck-      i^ a 

Silber  das  zu  benutzende  Thermometer.    Auf  der  Röhre 
ist  eine  willkürliche  Theilung,  z.  B.  in  Millimeter  ange- 
bracht  Man  bringt  nun  das  Thermometer  in  Wasser,  des- 
sen Temperatur  mittelst  des  Normalthermometers  gemessen 
wird  und  38^  betragen  mag;  man  liest  genau  den  Stand 
der  Quecksilbersäule  ab;  er  sei  bei  dem  Theilstrich  30. 
Man  ktthlt  das  Wasser  auf  37 <>  ab  und  findet  dabei  den 
Qoecksilberstand  beim  Theilstrich   10.     Dann  entspricht 
also  ein  Theilstrich  der  willkttrlichen  Scala  ^^  0<>,05  und 
das  Thermometer  ist  im  Stande  Temperaturen  von  37  bis 
nahe  an  40^  mit  grosser  Schärfe  zu  messen,  denn  da  man 
V5  Millimeter  noch  gut  schätzen  kann,  ist  das  Thermo- 
.  meter  im  Stande,  Hundertstel  Grade  anzugeben.   Man  sieht 
leicht,  wie  man  verfahren  muss,  wenn  man  Temperaturen 
Aber  40^  oder  unter  37^  zu  messen  hat.    Man  muss  eben 
stets  das  Thermometer  vorher  auf  eine  Temperatur  brin- 
gen, welche  etwas  ttber  der  zu  messenden  liegt,  und  das 
Thermometer  ist  trotz   seiner  Empfindlichkeit  und  trotz 
seiner  geringen  Länge  für  einen  sehr  grossen  Theil  der 
Scala  branchbar.    Die  Grenzen  seiner  Brauchbarkeit  sind 
gegeben:  nach  unten  durch  die  niederste  Temperatur,  bei  WAL«RDni's 
welcher  noch  ein  Theil  des  Quecksilbers  innerhalb  der  Thermometer. 
Röhre  steht;  nach  oben  durch  diejenige  Temperatur,  bei 
welcher  die  obere  Erweiterung  das  Quecksilber  aufzunehmen  ver- 
mag.    Vorausgesetzt  ist,  dass  die  Röhre  wirklich  genau  cylindrisch 
ist,  dass  also  gleichen  Längen  auch  wirklich  gleiche  Volumina  ent- 
sprechen.   Dieses  Thermometer  ist  besonders  von  Claude  Bernard 
bei  seinen  Versuchen  tlber  die  Temperaturtopographie  benutzt  wor- 
den.   Die  Umständlichkeit  des  Verfahrens  hat  jedoch  eine  grössere 
Verbreitung  desselben  verhindert. 

YI.  Verfahren  bei  der  Benutzung  des  Thermometers. 
Jede  Thermometerbeobachtung  erfordert  gewisse  Vorsichtsmass- 
regeln,  von  deren  Befolgung  der  Grad  ihrer  Zuverlässigkeit  abhängt. 
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Genaa  genommen  sollte  die  ganze  Qnecksilbermassey  also  nicht  blos 
der  im  Gefäss,  sondern  aach  der  in  der  Röhre  befindliche  Theil  der- 
selben, ganz  in  das  Mittel,  dessen  Temperatur  gemessen  werden  soll, 
versenkt  sein,  so  dass  nur  gerade  eben  die  Kappe  der  Quecksilber- 
säule, der  Ablesung  wegen,  herausragt.  Denn  wenn  das  Queck- 
silber in  der  Röhre  eine  andere  Temperatur  hat  wie  das  im  Gefitos, 
so  ist  auch  sein  Volum  ein  anderes  und  bedingt  einen  Fehler  der 
Bestimmung.  Je  kleiner  der  in  der  Röhre  befindliche  Theil  des 
Quecksilbers  im  Vergleich  zu  dem  im  Gkfäss  befindlichen  Theil  ist, 
desto  kleiner  wird  dieser  Fehler,  desto  eher  kann  er  also  Temach- 
lässigt  werden.  Die  Forderung  aber,  dass  mindestens  das  Thermo- 
metergefäss  ganz  von  dem  zu  messenden  Mittel  umhttllt  sei,  ist  ganz 
unerlässlich.  Und  dennoch  ist  sie  bei  physiologischem  Versuch  oft 
schwer  oder  gar  nicht  zu  erftUlen.  Wir  benutzen  freilich  meistens 
Höhlen  des  Körpers,  in  welche  man  das  Thermometergefäss  em- 
ftthren  kann,  den  Mastdarm  z.  B.  oder  die  Scheide,  oder  wir  yer- 
wandeln  eine  zugängliche  Stelle  durch  Anlagerung  eines  anderen 
Körpertheils  in  eine  solche  Höhle,  wie  das  z.  B.  mit  der  Achselhöhle 
geschieht,  welche  durch  Anlagerung  des  Arms  an  den  Brustkorb  in 
einen  geschlossenen,  das  Thermometergefäss  ganz  umhüllenden  Hohl- 
raum verwandelt  wird.  Wenn  jedoch  die  Tempieratur  der  Haut  ge- 
messen werden  soll,  dann  ist  die  vollständige  Umhüllung  des  Ther- 
mometergefässes  entweder  gar  nicht  oder  doch  nur  sehr  schwer  zu 
erreichen,  und  die  hierdurch  herbeigeführte  Unsicherheit  der  Mes- 
sung ist  bei  der  Kritik  der  gewonnenen  Ergebnisse  in  Betracht  zu 
ziehen. 

Zweitens  ist  zu  beachten,  dass  das  Quecksilber  des  Thermo- 
meters die  Temperatur  des  umgebenden  Mittels  immer  erst  nach 
einiger  Zeit  ganz  angenommen  haben  kann,  dass  also  die  Ablesung 
fehlerhaft  ausfallen  muss,  wenn  sie  zu  früh  erfolgt  Diese  zur  Er- 
reichung des  richtigen  Standes  erforderliche  Zeit  ist  um  so  grösser, 
je  grösser  die  Quecksilbermasse  ist,  wie  wir  schon  S.  294  gesehen 
haben.  Man  wird  daher  den  Grad  der  Trägheit  des  Thermometers 
kennen  lernen  und  bei  den  Beobachtungen  so  lange  warten  müssen, 
dass  man  sicher  ist,  richtige  Werthe  zu  erhalten.  Handelt  es  sich 
nicht  um  schnelle  Temperaturschwankungen  (wobei  ja  träge  Thermo- 
meter überhaupt  nicht  zu  gebrauchen  sind),  so  muss  das  Thermo- 
meter nach  Verlauf  einer  gewissen  Zeit  einen  festen  Stand  annehmen 
und  man  kann  seinen  Stand  f&r  den  wahren  ansehen,  wenn  er  sich 
während  einiger  Minuten  nicht  mehr  geändert  hat.  Ist  das  Queck- 
silbergefäss  klein,  wie  bei  den  feinen,  zu  physiologischen  Zwecken 
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gefertigten  Thermometern  jetzt  meist  der  Fall  zu  sein  pflegt,  so  ge- 
nügen 2—3  Minuten,  um  diesen  festen  Stand  zu  erreichen,  bei  grös- 
serem Quecksilbergefäss  aber  dauert  es  oft  10 — 15  Minuten  und  dar- 
über. Man  kann  diese  Zeit  erheblich  abkürzen,  wenn  man  das 
Thermometer  vorher  annähernd  auf  die  Temperatur  bringt,  welche 
der  zu  messende  Körper  hat,  also  bei  Messungen  am  Menschen  auf 
etwa  37<>.  Dieses  Verfahren  ist  auch  dann  anzurathen,  wenn  der  zu 
messende  Körper  eine  so  geringe  Masse  hat,  dass  durch  die  Bertlh- 
nmg  mit  dem  Thermometer  seine  Temperatur  selbst  merklich  ge- 
ändert werden  könnte,  ein  Fall,  der  freilich  bei  Messungen  am  Men- 
schen nicht  vorliegt. 

Endlich  ist  noch  bei  den  Ablesungen  des  Thermoterstands  die 
Vermeidung  der  Parallaxe  zu  beachten,  welche  einen  um  so  grös- 
seren Fehler  bedingen  kann,  je  entfernter  die  Quecksilbersäule  von 
der  dahinter  befindlichen  Scala  ist.  Man  hat  deshalb  darauf  zu  sehen, 
dass  die  Augenaxe  während  der  Ablesung  senkrecht  auf  das  Thermo- 
meter gerichtet  ist.  Bei  den  oben  beschriebenen  Maximumthermo- 
metem  ist  das  leicht  zu  erreichen,  indem  man  das  Thermometer 
vertical  so  hoch  hält,  dass  das  obere  Ende  des  Zeigers  gerade  in 
der  Höhe  des  Auges  sich  befindet.  Bei  den  andern  Thermometern, 
welche  in  ihrer  Lage  am  Körper  abgelesen  werden  müssen,  kann 
das  Ablesen  Schwierigkeiten  machen ;  man  wird  jedoch  zum  Ziel  ge- 
langen, wenn  man  bei  den  Thermometern  mit  durchscheinender  Scala 
auf  Milchglas  oder  auf  dem  Thermometerrohr  selbst  einen  leuchten- 
den Körper  (ein  brennendes  Streichholz  genügt)  oder  ein  Licht  re- 
flectirendes  Spiegelchen  in  passender  Lage  hinter  das  Thermometer 
hält  und  so  abliest. 


YII.  Thermoelektrische  Temperatnrmessniig. 

Von  der  Temperaturmessung  durch  das  Thermometer  unter- 
scheidet sich  die  mit  dem  Thermomultiplicator  wesentlich  dadurch, 
dass  man  niemals  absolute  Temperaturen,  sondern  nur  Temperatur- 
differenzen misst.  Ist  dabei  die  eine  der  beiden  Temperaturen  be- 
kannt, so  ergibt  sich  dann  die  andere  gleichfalls. 

In  einem  aus  zwei  oder  mehr  verschiedenen  Metallen  gebildeten 
Kreise  entsteht  ein  elektrischer  Strom,  sobald  eine  der  Contactstellen 
eine  andere  Temperatur  hat  als  die  anderen.  Beschränkt  man  sich 
auf  zwei  Metalle,  so  ist  die  Stärke  des  Stroms  abhängig  von  der 
Natur  der  Metalle  und  der  Temperaturdifferenz  der  beiden  Bertth- 
nmgsstellen  und  ist,  innerhalb  gewisser  Grenzen,  der  Temperatur- 
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differenz  direct  proportional.  Ist  in  den  Kreis  ein  Mnltiplicator  ein- 
geschaltet, durch  welchen  die  Stromstärke  gemessen  werden  kann, 
so  kann  daraus  die  Temperatardifferenz  und,  wenn  die  Temperatur 
der  einen  Gontactstelle  bekannt  ist,  die  der  anderen  gefdnden  werden. 
Man  kann  die  Contactstellen  an  einander  löthen,  da  durch  die 
Einführung  des  Löthmetalls  an  den  Verhältnissen  nichts  geändert 
und  die  Gleichmässigkeit  der  Contacte  dadurch  gesichert  wird.  Dea 
Löthstellen  gibt  man  je  nach  dem  Zweck  verschiedene  Formen:  Nadet- 
form,  um  sie  in  die  Gewebe  einstechen  zu  können,  oder  die  Form 
dtlnner  Plättchen,  welche  an  die  Haut  angelegt  werden  u.  s.  w.  Ab 
thermometrische  Metalle  benutzt  man  am  besten  Kupfer  und  Em 
oder  auch  Neusilber  und  Eisen.  Denn  wenn  auch  andere  Metall- 
combinationen,  z.  B.  Antimon  und  Wismuth  oder  gewisse  Leginrnges 
bei  gleichen  Temperaturdifferenzen  stärkere  Ströme  geben,  so  haba 
sie  doch  andere  Nachtheile  durch  ihre  Brttchigkeit,  welche  sich  der 
nothwendigen  Formgebung  widersetzen,  und  die  Empfindlichkeit  der 
ersterwähnten  Combinationen  genügt  allen  physiologischen  Anforde- 
rungen. Ja  die  weniger  empfindliche  Combination  Eupfer-Einen  ist 
sogar  vorzuziehen.  Denn  da  der  Multiplicatordraht  aus  Enpfer  be- 
steht, so  hat  man  es  in  diesem  Falle  wirklich  nur  mit  einem  Ereii 
aus  zwei  Metallen  zu  thun,  wodurch  eine  Reihe  von  Fehlerquellen  fort- 
foUen,  die  aus  den  Temperaturdifferenzen  an  den  verschiedenen  IM- 
stellen  erwachsen  können. 

Ein  einfacher  Thermokreis,  wie  er  zu  physiologischen  Versacken 

gebraucht  wird,  besteht  deshalb 
aus  zwei  Löthstellen,  in  denen 
Kupfer  und  Eisen  zusammenstoe- 
sen,  a  und  b  Fig.  5,  und  dem  zwi- 
schen beiden  eingeschalteten  Mnl- 
tiplicator m.  Sollen  nur  Tempe- 
raturen an  verschiedenen  Stellei 
verglichen  werden,  dann  bringt 
man  die  Löthstellen  an  diese  Std- 
len  und  misst  die  Stromsttite. 
Tig.  5.  Eilkflicher  Thermokreis.  SoUcn  absolutc  Temperatoreu  be- 

'£:.^^ilL'lUk'äii:^t^^^  obachtet  werden,  dami  bringtmsn 

die  eine  Löthstelle  an  die  betref- 
fende Stelle  und  erhält  die  andere  auf  einer  bekannten  Tempentnr, 
oder  man  ändert  die  Temperatur  dieser  anderen  Stelle  langsam,  bis 
der  Strom  im  Kreise  Null  wird,  wo  dann  die  Temperatur  dieser 
Stelle   gleich  wird   der  der  anderen.     Die  Empfindlichkeit  dieser 
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Messangsmethode  hängt  von  der  des  Multiplicators  ab  und  kann  mit 
Leichtigkeit  auf  Vio,  ja  Vioo  Grad  gebracht  werden.    Man  kann  sie 
erheblich  steigern,  wenn  man    statt  eines   einfachen  Kreises  eine 
Thermokette  von  meh- 
reren Gliedern  anwen- 
det, wie  eine  solche 
von  2  Gliedern  sche- 
matisch in  Fig.  6  dar- 
gestellt ist.  Die  beiden 
Löthstellen  a  werden 
hier  mit   den   beiden 
Löthstellen    b    vergli- 
chen. BOSENTHAL^  hat 

nach  diesem  Princip  ein 
Instrament    constmirt, 

welches      er     Elektro-  ««■«•    Themokette  Ton  2  Gliedern. 

thermomeier  nennt. 
Eine  Anzahl  dünner  Kupfer-  und  Eisendrähte  sind  in  einen  Schlauch 
eingeschlossen  und  bilden  eine  dttnne  biegsame  Sonde,  welche  in 
den  Mastdarm  oder  andere  Höhlen  eingeführt  werden  kann.    Die 


li 


FIf •  7«    Elektrotbennometer. 
(Die  L&nfe  der  IMbte  tot  in  der  Figur,  die  snr  so1ieiuti8«h  gebalten  ist,  Tertailtnissmieeig  riel 

zn  knn  gezeichnet.) 


zwei  Gruppen  von  Löthstellen  liegen  an  den  beiden  Enden,  während 
in  der  Mitte  die  beiden  Drähte  abgehen,  welche  zur  Verbindung  mit 
dem  Multiplicator  dienen.  Ist  das  eine  Ende  an  den  Ort  der  Mes- 
sung eingeführt,  so  bringt  man  das  andere  Ende  in  ein  Gefäss  mit 

1  Bericht  Qb.  d.  Ansstellang  wissenscfa.  Appar.  zu  London  1876 ;  Katalog  S.  989. 
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Wasser,  dessen  Temperatur  man  ändern  kann,  und  bestimmt  dadnrcli 
die  zu  messende  Temperatur.  Fig.  7  stellt  das  Instrument  schema- 
tisch dar. 

Die  Vortheile  der  elektrischen  Temperaturbestimmung  sind  neben 
der  grossen  Empfindlichkeit,  deren  sie  fähig  ist,  zu  suchen  in  der 
Möglichkeit,  die  Temperatur  an  Orten  zu  messen,  an  welche  man 
mit  gewöhnlichen  Thermometern  nicht  hingelangen  kann.  Bei  der 
geringen  Masse,  welche  man  den  Löthstellen  geben  kann,  nehmen 
sie  die  Temperatur  der  Umgebung  äusserst  schnell  an,  folgen  selbst 
schnellen  Temperaturschwankungen  sehr  gut,  haben  also  einen  sehr 
geringen  Grad  von  Trägheit.  Die  Nachtheile  bestehen  in  der  Um- 
ständlichkeit des  Verfahrens,  welches  daher  immer  nur  für  einzelne 
Probleme  Anwendung  gefunden  hat,  wo  das  gewöhnliche  Thermo- 
meter nicht  ausreicht. 

Der  zu  solchen  Messungen  gebrauchte  Multiplicator  darf  nur 
wenige  Windungen  eines  ziemlich  dicken  Drahtes  haben ,  da  die 
elektromotorischen  Kräfte,  welche  durch  die  TemperaturdiflFerenz  ent- 
stehen, nur  gering  sind  und  durch  grössere  Widerstände  zu  sehr  ge- 
schwächt werden.  Man  benutzt  entweder  Thermomultiplicatoren  mit 
Nobili'schem  astatischem  Nadelpaar  oder  besser  Bussolen  mit  Spiegel- 
ablesung, welche  den  Vortheil  bieten,  dass  die  Ablenkungen  den 
Stromstärken  direct  proportional  sind.  Da  nun  diese  wieder  den 
Temperaturdiflferenzen  proportional  sind,  so  genügt  es,  für  eine  be- 
stimmte TemperaturdiflFerenz  der  angewandten  Thermokette  die  Ab- 
lenkung ein  ftlr  alle  mal  zu  bestimmen,  um  danach  alle  Temperatnr- 
diflferenzen  aus  den  beobachteten  Ablenkungen  berechnen  zu  können.^ 
Bei  Anwendung  des  Thermomultiplicators  aber  bleibt  nichts  übrig 
als  denselben  empirisch  zu  graduiren,  d.  h.  die  für  jede  Temperatur- 
differenz  erfolgenden  Ausschläge  ein  für  alle  mal  zu  bestimmen, 
welche  dann  giltig  bleiben,  so  lange  die  Empfindlichkeit  des  Multi- 
plicators  sich  nicht  ändert. 

In  ganz  anderer  Weise  haben  neuerdings  Christiani  und  Krok- 
ECKER^  die  thermoelektrische  Untersuchung  für  physiologische  Zwecke 

1  Auf  eine  dabei  vorkommende  Fehlerquelle  hat  Bosekthal  hingewiesen 
(Sitzgsber.  d.  ph^s.-med.  Societätzu  Erlangen.  1876.  6.  Juni;  Ann.  d.  Physik.  S.  160. 
174).  Sie  liegt  in  der  Inconstanz  der  Empfindlichkeit  der  Bussole  in  Folge  der. 
Schwankungen  in  der  Intensität  des  Erdmagnetismus.  Man  kann  jedoch  stets 
die  unbekannte  Temperatur  einer  Löthstelle  (7")  finden  durch  zwei  Ablesungen 
{a^  und  a^)  bei  zwei  verschiedenen  Temperaturen  der  anderen  Löthstelle  (fj  und 

ta)  nach  der  Formel:  r=— S-^ — J J— S-,  wobei  die  Vorzeichen  der  Ablenkun- 

gen  zu  beachten  sind. 

2  Cheistiani  u.  Kbonecker,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1878.  S.  334. 
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ZU  yerwerthen  gesacht,  nämlich  zur  Bestimmang  der  von  der  Haut  aus- 
strahlenden  Wärme.  So  grosse  Erfolge  die  Anwendung  der  Thermo- 
säule  zur  Untersuchung  der  Wärmestrahlung,  namentlich  durch  die 
Bemühungen  Melloni's,  aufzuweisen  hat,  so  ist  sie  doch  zur  directen 
Bestimmung  der  Temperatur  des  ausstrahlenden  Körpers  nicht  ge^ 
eignet;  denn  die  Ausstrahlung  hängt  nicht  allein  von  dieser,  sondern 
noch  von  vielen  anderen  Umständen  ab.  Die  Arbeit  der  genannten 
Forscher  liegt  bis  jetzt  nur  in  einer  kurzen  Mittheilung  vor,  so  dass 
wir  den  Werth,  welchen  die  Methode  fdr  die  Lösung  physiologischer 
Aufgaben  erlangen  kann,  noch  nicht  zu  ilbersehen  vermögen.  Wir 
unterlassen  daher  hier  ein  näheres  Eingehen  auf  dieselbe,  indem  wir 
die  Ergebnisse  der  Untersuchung  später  berücksichtigen  werden. 

VIII.  WSrmemenge  und  Calorimetrie. 

Die  bisher  besprochenen  Methoden  zielen  alle  darauf  ab,  an  be- 
stimmten Stellen  des  Körpers  die  dort  herrschende  Temperatur  zu 
messen.  Diese  ist  aber  die  Resultante  aus  3  Factoren:  1.  der  pro- 
ducirten  Wärme,  2.  der  nach  aussen  verlorenen  und  von  aussen  em- 
pfangenen Wärme,  3.  der  specifischen  Wärme  der  Gewebe. 

Die  heutige  Physik  betrachtet  die  Wärme  nicht  als  einen  Stoff, 
welcher  den  materiellen  Körpern  zugesellt  ist,  sondern  als  einen  Zn- 
stand dieser  Körper,  als  eine  Form  der  Bewegung  ihrer  Moleküle. 
Je  höher  die  Temperatur  eines  Körpers  ist,  desto  grösser  wird  die 
Geschwindigkeit,  mit  welcher  diese  molecularen  Bewegungen  vor 
sich  gehen,  welche  wir  nicht  direct  beobachten,  sondern  nur  an  ihren 
Wirkungen  erkennen  können.  Da  nun  aber  die  Moleküle  verschie- 
dener Körper  unter  einander  sehr  verschieden  sind  und  sich  unter 
sehr  verschiedenen  Bedingungen  befinden,  so  ist  ein  gleicher  Tem- 
peraturgrad  nicht  ohne  weiteres  als  der  Ausdruck  gleichen  Wärme- 
zustandes'zu  betrachten,  sondern  die  Wärme  kann  nur  nach  ihren 
Wirkungen  bemessen  werden. 

Obgleich  wir  die  Wärme  nicht  als  einen  Stoff  betrachten,  so 
sind  doch  aus  der  Zeit,  als  die  Physiker  diese  Ansicht  hatten,  ge- 
wisse Ausdrücke,  wie  Wärmemenge  u.  dgl.  im  Gebrauch  geblieben. 
Wenn  wir  von  Wärmemenge  sprechen,  so  soll  damit,  ähnlich  wie 
bei  dem  Ausdruck  Arbeitsmenge ,  der  Grad  der  Wirkung  bezeichnet 
werden,  deren  die  betreffende  Wärme  fähig  ist.  Diese  Wirkung  kann 
in  verschiedener  Weise  zur  Beobachtung  kommen.  Einer  der  ein- 
fachsten Fälle  ist  der,  dass  die  Wärme  von  einem  höher  te^iperirten 
Körper  auf  einen  mit  jenem  in  Berührung  gebrachten,  niederer  tem- 

Handbuch  der  Physiologie.   Bd  IV».  20 
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perirten  Körper  übergeht  und  dessen  Temperatur  dadurch  erhöht 
Mischen  wir  z.  B.  heisses  Wasser  mit  kaltem,  so  erhalten  wir  Wasser 
von  einer  mittleren  Temperatur,  also  ist  ein  Theil  der  Wärme  Ton 
den  Molekülen  des  heissen  Wassers  auf  die  Moleküle  des  kalten 
Wassers  übertragen  worden,  erstere  haben  Wärme  verloren,  letztwe 
haben  Wärme  gewonnen ;  der  Gewinn  der  letzteren  mnss  aber  gleich 
sein  dem  Verlust  der  ersteren,  kann  also  als  Maass  fttr  die  flb«-- 
tragene  Wärme  gelten. 

Mischen  wir  nun  1  kg  Wasser  von  20^  und  1  kg  Wasser  von  80*, 
so  werden  wir  finden,  dass  das  Gemenge  genau  bO^  hat;  mischen 
wir  aber  2  kg  Wasser  von  20®  mit  1  kg  Wasser  von  80®,  so  wird 
das  Gemenge  40  <^  haben.  ^  Im  ersteren  Falle  hat  das  eine  Kilograoun 
Wasser  30®  verloren,  und  diese  Wärme  hat  ausgereicht  ein  anderes 
Kilogramm  Wasser  um  30®  zu  erwärmen;  im  zweiten  Falle  hat  das 
eine  Kilogramm  Wasser  40®  verloren,  und  diese  Wärme  hat  ansge 
reicht  zwei  andere  Kilogramm  Wasser  um  20®  zu  erwärmen.  Ganz 
dasselbe  würden  wir  finden,  wenn  wir  heisses  und  kaltes  Qneek- 
silber  in  den  gegebenen  oder  ähnlichen  Verhältnissen  mischen  wür- 
den, und  ebenso  bei  allen  anderen  Substanzen. 

Wenn  wir  jedoch  1  kg  Wasser  von  20®  mit  1  kg  Quecksilber 
von  80®  mischen,  so  erhalten  wir  ein  Gemisch  von  2  kg  Substanz, 
aber  deren  Temperatur  wird  etwa  21®, 75  sein.  Es  hat  also  das 
Wasser  nur  gewonnen  1  ®,75  und  das  Quecksilber  hat  verloren  58',25. 
Umgekehrt,  wenn  wir  1  kg  Quecksilber  von  20®  mischen  mit  l  kg 
Wasser  von  80®,  so  erhalten  wir  eine  Mischung  von  der  Temperatur 
78®,25;  also  hat  das  Wasser  verloren  1®,75  und  das  Quecksilber  hat 
gewonnen  58®,25. 

Betrachten  wir  also  nur  die  erste  Experimentalreihe,  so  sehen 
wir,  dass  der  Wärmeeffect  von  der  Masse  der  zu  erwärmenden  Snb- 
stanz  abhängt;  nehmen  wir  aber  auch  auf  die  zweite  Reihe  Bfick- 
sicht,  so  zeigt  sich,  dass  auch  die  Natur  der  zu  erwärmenden  od^ 
die  Wärme  abgebenden  Substanz  in  Betracht  kommt.  Denn  die  t(« 
1  kg  Quecksilber  abgegebenen  58®,25  konnten  1  kg  Wasser  nur  nm 
I®,75  erwärmen,  während  1®,75  von  1  kg  Wasser  abgegebene  Wärme 
umgekehrt  1  kg  Quecksilber  um  58®,25  erwärmen  konnten.  Um  also 
die  Wärmemenge  genau  zu  bestimmen,  genügt  es  nicht  die  Tempe- 
ratur anzugeben,   sondern  auch  die  Masse  und  die  Natur  der  Sub- 

1  Hierbei  ist  natOrlich  vorausgesetzt,  dass  bei  der  Mischunc  keine  Winne 
nach  aussen  verloren  gegangen,  z.  B.  nicht  an  die  Geisse  abgegeben  worden  ist. 
Wollte  man  z.  B.  das  heisse  Wasser  einfach  zu  dem  kalten  zngiessen,  so  wttrde 
ein  Theil  der  Wärme  auf  das  kalte  Gefäss  abergehen,  und  man  wQrde  eine  etwas 
niedrigere  Temperatur  erhalten  als  oben  angegeben  ist. 
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stanz,  welcher  diese  Erwärmung  zu  Theil  geworden  ist.  Demgemäss 
hat  man  Wasser  als  diejenige  Substanz  gewählt,  mit  welcher  man 
alle  anderen  vergleichen  soll;  man  nennt  daher  eine  Wärmemheit 
diejenige  Wärmemenge,  welche  1  kg  Wasser  um  \^  C.  zu  erwärmen 
vermag.  Man  nennt  eine  solche  Wärmeeinheit  auch  eine  Calorie 
und  bezeichnet  sie  mit  Ca.  In  manchen  Fällen  ist  es  bequemer  als 
Einheit  eine  kleinere  Grösse  zu  haben;  man  wählt  dann  als  Einheit 
die  Wärmemenge,  welche  1  gr  Wasser  um  l®  C.  erwärmt,  und  be- 
zeichnet sie  zum  Unterschied  mit  ca  (kleine  Calorie).  Für  noch  klei- 
nere Wärmemengen  hat  Fick^  als  Einheit  die  Wärmemenge  gewählt, 
welche  1  mgr  Wasser  um  \^Q.  erwärmt,  und  hat  diese  eine  Mikro- 
calorie  {mcä)  genannt.    Es  ist  also 

1   Ca  =  1,000  ca  =  1,000,000  mca 
1  ca  =  1000  mca 

Aus  dem  oben  angeftthrten  Beispiel  geht  hervor,  dass  zur  Er- 
wärmung einer  gewissen  Masse  Quecksilber  um  eine  gewisse  Anzahl 
Celsiusgrade  nur  ungefähr  Vss  der  Wärmemenge  erforderlich  ist  wie 
zur  Erwärmung  einer  gleichen  Masse  Wasser  um  dieselbe  Anzahl 
Grade.  Nennen  wir  also  die  Wärmemenge,  welche  1  kg  Wasser  um 
1^  C.  erwärmen  kann,  eine  Wärmeeinheit,  so  brauchen  wir  zur  Er- 
wärmung von  1  kg  Quecksilber  um  PC.  nur  V33  Wärmeeinheit. 
Diese  Zahl  V33,  oder  genauer  0,033,  nennt  man  die  Wärmecapacitat 
des  Quecksilbers.  Ist  eine  Quecksilbermasse  m  um  t^  erwärmt  wor- 
den, so  sind  dazu  Vss.^.m  Wärmeeinheiten  verbraucht  worden.  Die- 
selbe Wärmemenge  hätte  ausgereicht,  um  V33  m  Wasser  um  t^  zu 
erwärmen.  Diese  Zahl  Vss  m,  d.  h.  also  das  Gewicht  des  Queck- 
silbers multif^icirt  mit  der  Wärmecapacitat  desselben,  nennt  man  auch 
wohl  den  Wasserwerth  desselben.  Diese  Umrechnung  in  den  Wasser- 
werth  erleichtert  die  Berechnung  der  Versuche,  bei  welchen  verschie- 
dene Substanzen  gleichzeitig  erwärmt  werden.  Haben  wir  Wasser 
in  einem  kupfernen  Gefäss  zu  erwärmen,  so  berechnen  wir  den 
Wasserwerth  des  Gerässes,  indem  wir  sein  Gewicht  mit  dem  Werth 
der  Wärmecapacitat  des  Kupfers  (0,095)  multipliciren  und  addiren 
diesen  zu  dem  Gewicht  des* Wassers.  Wir  können  dann  so  verfah- 
ren, als  hätten  wir  es  nur  mit  Wasser  allein  zu  thun  und  die  An- 
zahl der  Grade,  multiplicirt  mit  dem  so  corrigirten  Gewicht  des 
Wassers,  gibt  unmittelbar  die  verbrauchten  Wärmeeinheiten  an. 

Das  Verhältniss  der  Wärmemenge,  welche  nöthig  ist,  um* eine 
bestimmte  Masse  eines  Körpers  um  einen  Grad  zu  erwärmen,  zu  der- 

1  FicK,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVI.  S.  61. 
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jenigen  Wärmemenge,  welche  nöthig  ist,  eine  gleiche  Menge  Wasser 
um  einen  Grad  zu  erwärmen,  nennt  man  auch  die  specißsche  Warme 
des  betreffenden  Körpers.  Die  specifische  Wärme  des  Quecksilben 
ist  also  =  58,25  :  1,75  =  0,03.  Wärmecapacität  und  specifische 
Wärme  einer  Substanz  sind  also  ihrem  Zahlenwerth  nach  gleich. 
Sie  unterscheiden  sich  nur  durch  die  Art  der  Betrachtung,  darch 

welche  man  die  Begriffe  abgeleitet  hat. 

Bei  der  Ableitung  die- 
ser Begriffe  haben  wir  vor- 
ausgesetzt, dass  die  spe- 
cifische Wärme  von  der 
absoluten  Temperatur  hd- 
abhängig  sei,  d.  h.  dass  die 
Wärmemenge,  welche  1  k^ 
Wasser  von  20«  auf  21* 
erwärmt,  gleich  ist  der 
Wärmemenge,  welche  1  kg 
Wasser  von  80  o  auf  81« 
erwärmt.  Diese  Voranf- 
setzung  trifft  aber  nur  so- 
nähernd,  nicht  ganz  genso 
zu.  Die  Abweichung  ist 
freilich  gering  und  wir  wer- 
den sie  bei  unseren  Be- 
trachtungen venuchlissi- 
gen  können.  Will  man  sber 
genau  sein ,  so  moss  man 
'die  Temperatur,  bei  wel- 
cher der  Versuch  vor  sich 
ging,  in  Rechnung  ziehen. 
Für  die  genaue  Bestimmiui|^ 
der  Wärmeeinheit  aber 
folgt,  dass  man  dabei  eme 
Normaltemperatur  w&hlea 
muss.  Als  solche  nimmt 
man  gewöhnlich  die  Tem- 
peratur der  grössten  Dich- 
tigkeit des  Wassers  (-|-4öC.).  Die  genaue  Definition  einer  Wärmeein- 
heit oder  Calorie  ist  also  die  Wärmemenge,  welche  1  kg  Wasser  von  V 
auf  5®  erwärmt. 


Flg.  8.    Calorimeter 


IX.  Calorimeter. 

Apparate,  welche  Wärmemengen  messeo,  nennt  man  Calorimeter. 
Taucht  man  einen  erwärmten  Körper  in  Wasser  und  wartet,  bis  die 
Temperaturen  sich  ausgeglichen  haben,  so  können  wir  unmittelbar 
aus  der  Zunahme  der  Temperatur  des  Wassers  die  von  jenem  Körper 
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abgegebene  Wärmemenge  berechnen.  Ein  solcher  Apparat  ist  also 
ein  Calorimeter.  Sei  AB  CD  (Fig.  8),  das  Calorimeter,  gefttUt  mit 
einer  bestimmten  Menge  Wasser  m  von  der  Temperatur  20  o.  Wir 
erhitzen  einen  Körper  auf  100^  und  bringen  ihn  in  das  Wasser.  Ein 
Theil  der  Wärme  geht  von  dem  Körper  auf  das  Wasser  über,  dessen 
Temperatur  steigt,  während  die  des  Körpers  fällt,  bis  beide  voll- 
kommen gleiche  Temperatur  haben.  Angenommen  die  Temperatur 
des  Wassers  steige  auf  23®,  dann  hat  das  Wasser  aufgenommen  m.3 
Wärmeeinheiten.  Da  aber  die  Substanz  des  Gefässes  auch  mit  er- 
wärmt worden  ist,  mtlssen  wir  diese  Wärme  mit  in  Rechnung  ziehen, 
was  geschieht,  indem  wir  den  Wasserwerth  des  Gefässes  berechnen 
und  zu  dem  Gewicht  des  Wassers  hinzuaddiren.  Der  so  corrigirte 
Werth  der  Wassermasse  sei  m',  dann  ist  also  die  vom  Wasser  ge- 
wonnene Wärmemenge  =  3m^  Nun  müssen  wir  aber  bedenken, 
dass  auch  Wärme  von  dem  Wasser  nach  aussen  verloren  wird.  Sei 
die  Temperatur  des  Wassers  vor  dem  Versuch  genau  gleich  der  Tem- 
peratur der  Umgebung  gewesen,  sofort  nach  dem  Einbringen  des 
heissen  Körpers,  als  sie  zu  steigen  begann,  begann  auch  ein  Verlust 
von  Wärme  durch  Abgabe  an  die  umgebende  Luft,  durch  Leitung 
und  Strahlung  an  alle  bertthrenden  und  umgebenden  Körper.  Man 
kann  diesen  Verlust  durch  geeignete  Einrichtung  des  Apparats  sehr 
klein  machen,  ganz  vermeiden  kann  man  ihn  nicht.  Um  ihn  in  Rech- 
nung .zu  ziehen,  bestimmt  man  durch  Vorversuche,  wie  gross  der 
Verlust  bei  der  in  Frage  kommenden  Temperatur  des  Wassers  und 
der  beobachteten  Temperatur  der  umgebenden  Luft  in  der  zum  Ver- 
such benöthigten  Zeit  gewesen  sein  muss.  Diesen  Verlust  fügt  man 
zu  der  wirklich  beobachteten  Temperaturerhöhung  des  Wassers  hinzu. 
Er  sei  «-  0<>,5;  dann  hat  also  das  Wasser  in  Wirklichkeit  aufgenom- 
men 3,5. m'  Wärmeeinheiten. 

Der  eingetauchte  Körper  hatte  ursprünglich  die  Temperatur  100®, 
er  wurde  abgekühlt  auf  23®,  er  hat  also  verloren  77 «.  Ist  sein  Ge- 
wicht g,  die  specifische  Wärme  seiner  Substanz  «,  so  hat  er  abge- 
geben die  Wärmemenge  g.s.ll.    Wir  haben  also  die  Gleichung: 

^.  ^.  77  =  3,5  .  w' 

,  3,5  .m' 

oder  s  =  —^ 

77  .g 

Da  m'  und  g  bekannt  sind,  so  können  wir  also  den  Werth  s  un- 
mittelbar berechnen.  In  der  That  ist  das  beschriebene  Verfahren 
das  gebräuchliche,  um  die  specifische  Wärme  der  Substanzen  zu  be- 
stimmen. 
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Tauchen  wir  in  das  Wasser  des  Calorimeters  ein  geschlossenes 
Gef äss  A  (Fig.  9) ,  in  welchem  durch  einen  zugeleiteten  Sauerstoff- 
strom die  Verbrennung  eines  (festen,  flüssigen  oder  gasförmigen)  Kör- 
pers unterhalten  werden  kann.     Die  Verbrennungsproducte  ziehen 

durch  das  Schlangenrohr  'S  ab  und 
geben  dabei  die  bei  der  Verbren- 
"S^  /  nung  entstandene   Wärme    an    das 

T^  7  Wasser  ab.     Aus   der   Erwärmung 

1         f  desselben  berechnet  sich  dann  die 

' '  -*     /  ?  durch  den  Verbrennungsprocess  ent- 

standene Wärmemenge  in  Galorien. 
Bestimmt  man  das  (gewicht  der  Ter- 
brannten  Substanz,  so  kann  man  dar- 
aus die  Wärmemenge  berechnen,  wel- 
che bei  der  Verbrennung  der  Ge- 
wichtseinheit der  Substanz  prodncirt 
wird.  Diesen  Werth  nennt  man  die 
Verbrennungswärme  der  betreffenden 
Substanz.  Sie  ist  von  grosser  Be- 
deutung für  die  Theorie  der  thieri- 
schen  Wärme. 

Auf  ganz  den  gleichen  Princi- 
pien  beruht  der  Apparat,  welchen 
Fayre  und  Silbermann  benutzten,  um  die  bei  der  Bildung  chemi- 
scher Verbindungen  auf  nassem  Wege  entstehende  Wärme  zu  messen.^ 
Er  ist  ein  Quecksilbercalorimeter,  in  welchem  das  Quecksilber  die 
Wärme  aufnimmt  und  zugleich  seine  Temperaturerhöhung  durch  seine 
eigene  Ausdehnung  anzeigt.  Das  grosse,  kugelige  Glasgefäss  A  (Fig.  10) 
hat  3  Oeffnungen.  In  die  eine  Oeffnung  o  ist  ein  dünnwandiges  Bohr 
von  Eisen  oder  Platin  eingekittet,  in  welches  wieder  ein  dünnwan- 
diges Glasgefäss  ig)  eingesetzt  wird;  der  Zwischenraum  zwischen 
beiden  ist  mit  Quecksilber  ausgefüllt,  um  die  innerhalb  des  Glasrohrs 
entstehende  Wärme  schnell  und  vollständig  dem  Quecksilber  im 
grossen  Gefäss  zuzuführen.  Die  zweite  Oeffnung  o'  geht  in  ein  ver- 
ticales  Rohr  über,  in  welches  ein  rechtwinkelig  gebogenes  enges 
Rohr  tt^  quecksilberdicht  eingefügt  ist  Das  horizontale  Rohr  tf  ist 
in  Millimeter  eingetheilt  und  genau  calibrirt  In  die  dritte  Oeffnung  c^' 
ist  eine  Fassung  eingekittet,  durch  welche  eine  Schraube  hindurch- 
geht, mit  Hilfe  deren  man  das  Quecksilber  in  die  Röhre  tf  drängen 
und  genau  auf  den  Nullpunkt  der  Theilung  einstellen  kann.  Das 
1  Favre  &  Silbbbmakn,  Ann.  d.  chim.  et  d.  phys.  (3)  XXXIY.  p.  357. 


Fif .  9.    Apparat  TOn  Favre  &  SiLBBRMAmr 
txa  Bestimmiing  der  VerbreBimngvwirme. 
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grosse,  etwa  1  Liter  fassende  Gefäss  liegt,  von  schlechten  Wärme- 
leitern umgeben,  in  einem  hölzernen  Kasten. 


Flg.  10*    QuecksilbercalorimAter. 

Wenn  man  in  die  Pipette  (Fig.  10a)  etwas  Wasser  einsaugt,  dasselbe 
ins  Sieden  bringt  und  durch  Umdrehen  der  Pipette  um  ihre  Längs- 
axe  das  siedende  Wasser  in  das 
Oalorimeter  laufen  lässt,  so  er- 
wärmt sich  das  Quecksilber  und 
dringt  in  der  Röhre  um  n  Theil- 
striche  vor.  Durch  Wägen  der 
Pipette  vor  und  nach  dem  Ver- 
such findet  man  das  Gewicht 
des  Wassers  in  Grammen  ^,  ist 
S  die  Siedetemperatur,  t  die 
Temperatur  des  Wassers  nach 
dem  Erkalten,  so  ist 


Fif .  10a.    Pipette  zam  Qaeeksilbercalorimeter. 


_^_  Qmm 


g{s-t) 

d.  h.  O»"  ist  die  durch  eine  ca  bewirkte  Verschiebung  des  Queck- 
silbers. Man  hat  also  bei  späteren  Versuchen  nur  die  beobachtete 
Verschiebung  durch  den  Werth  C  zu  dividiren,  um  die  Anzahl  ca 
zu  finden,  welche  dem  Apparat  zugeführt  worden  sind. 

Das  Wassercalorimeter  ist  von  Dulong  '  für  die  Bestimmung  der 
von  einem  lebenden  Thier  producirten  Wärme  benutzt  worden.  Das 
Thier  wird  in  einen  Behälter  gebracht,  welcher  innerhalb  eines  gros- 

1  Dulong,  Ann.  d.  chim.  et d.  pbys.  (3)  I.  p.  440 ;  Compt.  rend.  XVIII.  p.  327. 1842. 
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seren  steht,  den  er  nnr  an  wenigen  Punkten  berührt.  Der  Zwiischenrauin 
ist  mit  Wasser  gefüllt.  In  den  inneren  Raum  mtlndet  eine  Röhre  Z>;  eine 
andere  führt  ans  demselben  durch  ein  Rohr  in  Schlangenwindungen, 
welches  unterhalb  des  Raumes  im  Wasser  liegt  (s.  Fig.  IIb),  zur 
Röhre  D\    Durch  D  wird  ein  Luftstrom  durch  den  inneren  Kasten 


Flg.  Hfl.    Calorimetor  ron  Dulono. 

geleitet,  welcher  dem  Thiere  zur  Respiration  dient;  die  Respirations- 
producte  entweichen  durch  das  Schlangenrohr  und  geben  dabei  ihre 

Wärme  an  das  Wasser  des 
Calorimeters  ab.  Zwei 
Thermometer  T  und  V 
messen  die  Temperatnizu- 
nähme  des  Wassers,  wäh- 
rend eine  Rührvorrich- 
tung eine  vollkommene 
Mischung  der  versclüeden 
Flg.  11  b.  temperirten    Wassermas- 

sen bewirkt  Die  so  ge- 
fundene Temperaturzunahme  multiplicirt  mit  dem  Gewicht  des  Was- 
sers (unter  Zurechnung  des  Wasserwerths  der  übrigen  Theile  des  Appa- 
rats) gibt  die  Wärmeproduction  in  Calorien,  wobei  natürlich  noch  die 
Correction  wegen  des  Wärmeverlustes  an  die  Umgebung  vorzunehmen  ist 
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In  ganz  ähnlicher  Weise  waren  die  Calorimeter  eingerichtet,  mit 
welchen  Despretz*  und  Senator^  ihre  Untersuchungen  über  die 
Wärmeproduction  der  Thiere  anstellten.  Die  Ergebnisse  dieser  Unter- 
suchungen werden  im  dritten  Capitel  mitgetheilt  werden. 

Auf  einem  anderen  Princip  beruht  das  Eiscaiortmeter  von  La- 
voisiER  &  Laplace^  (Fig.  12).  Die  Messung  der  Wärme  geschieht 
hier  durch  die  Menge  des  von  der  zugeführten  Wärme  geschmolze- 
nen Eises.  Die  zu  untersuchende  Substanz  wird  in  das  Körbchen  A 
gebracht,  welches  in  einem  mit  Eis  gefüllten  und  ganz  mit  Eis  um- 
gebenen Behälter  steht.  Das  Schmelzwasser  fliesst  durch  die  Röhre/ 
ab  und  wird  in  einem  Messgefäss  aufgefangen  und  gemessen,  oder 
durch  Wägung  bestimmt. 

Der  Apparat  gibt 
nur  mangelhafte  Resul- 
tate, weil  ein  Theil  des 
Schmelzwassers  an  den 

Eisstttcken  haften 
bleibt  und  sich  der  Mes- 
sung entzieht.  Das  Eisr 
calorimeter  von  BuN- 
SEN^CFig.  13)  vermeidet 
diesen  Fehler,  indem 
es  die  geschmolzene 
Eismenge  durch  die 
Volumsabnahme  be- 
stimmt; welche  das  ans 
dem  Eis  entstandene 
Wasser  erfährt.  Das 
ßlasgefäss  a  wird  bis 
zur  Linie  ß  mit  Queck- 
silber, im  ttbrigen  mit 
ausgekochtem     destil- 

lirten  Wasser  gefüllt  und  dieses  durch  Abkühlen  in  einen  soliden  Eis- 
cylinder  verwandelt.  Da  Eis  einen  grösseren  Raum  einnimmt  als 
Wasser,  so  wird  beim  Gefrieren  ein  Theil  des  Quecksilbers  in  die 
angeschmolzene  Röhre  rr^  gedrängt.  Man  bringt  nun  den  Apparat 
in  ein  weiteres  Gefäss  A,  welches  destillirtes  Wasser  enthält,  das 


Flg.  IS.    EiBcalorimetw  von  Lavouivr  A  Laplaob. 


1  Dbspbbtz,  Ann.  d.  cfaim.  et  d.  phys.  (2)  XXYI.  p.  337. 

2  Sbnatob,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1872.  S.  1. 

3  Lavoisibb  &  Laplace,  M^moires  de  racad^mie.  Paris  1780.  p.  369. 

4  £üi«sBN,  Ann.  d.  Physik.  CXLI.  S.  1. 
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man  vorher  in  einer  Eältemischang  bis  zur  Dicke  von  einigen  Centi- 
metem  am  Boden  and  an  den  Rändern  hat  frieren  lassen,  und  dieses 
wieder  in  ein  weiteres,  das  mit  Eisstücken,  oder  besser  noch  mit 
reinem  Schnee  gefUUt  ist.^  Man  füllt  nun  das  Rohr  rr^  ganz  mit 
Qaecksilber,  fügt  in  dasselbe  das  rechtwinkelig  amgebogene  enge 
Rohr  ss/  ein,  welches  in  Millimeter  getheilt  und  genau  calibrirt  ist 

In  das  GefUss  a  ist  oben 
^^  ^ '  ein  dünnwandiges  Rohr 
a  eingeschmolzen,  wel- 
ches zum  Theil  mit 
destillirtem  Wasser  ge- 
füllt und  mit  einem 
Kork  verstopft  ist.  Die- 
ses Wasser  muss  ebenso 
wie  der  Eiscylinder  die 
Temperatur  0<^  anneh- 
men. Lässt  man  dann 
einen  warmen  Körper 
in  das  Rohr  o  fedlen, 
so  erwärmt  sich  dieses 
Wasser,  wird  dadurch, 
da  die  Dichtigkeit  des 
Wassers  von  0 — i^  zu- 
nimmt, schwerer,  bleibt 
also  auf  dem  Boden  des 
Rohrs  liegen  und  gibt 
seine  Wärme  an  das  Eis  ab,  welches  schmilzt.  Da  nun  das  ent- 
stehende Wasser  einen  kleineren  Raum  einnimmt,  so  zieht  es  sich 
zusammen  und  man  misst  die  Volumsabnahme  durch  die  Verschie- 
bung des  Quecksilbers  in  dem  calibrirten  Rohr  s^,  Aehnlich  wie 
bei  dem  Quecksilbercalorimeter  von  Favre  &  Silbermann  bestimmt 
man  die  durch  eine  Wärmeeinheit  bewirkte  Verschiebung  durch  einen 
Vorversuch  und  stellt  so  die  Constante  des  Apparats  fest,  so  dass 
man  dann  aus  der  abgelesenen  Verschiebung  des  Quecksilbers  un- 
mittelbar die  zugeführte  Wärmemenge  in  Galerien  kennen  lernt 
RosENTHAL^  hat  das  BuNSEN'sche  Eiscalorimeter  benutzt,  um  die  spe- 
cifische  Wärme  organischer  Gewebe  zu  bestimmen. 

Unmittelbar  für  physiologische  Zwecke  bestimmt  ist  das   Vtr- 

1  Vgl.  ScHüLLBR  &  Wabtha,  Ber.  d.  ehem.  Ges.  Vm.  S.  1011 . . 

2  Rosenthal,  Monatsber.  d.  Berl.  Acad.  1878.  S.  306;  Arch.  f.  Anat.  n.  Phynol. 
1878.  S.  215. 


Flg.  18.    Eiscalorimeter  toh  Bukskr. 
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dampfungscalorhneter  von  Rosenthal.  ^  Ebenso  wie  zam  Schmelzen 
einer  bestimmten  Eismenge  ist  auch  zum  Verdampfen  einer  bestinmi- 
ten  Flttssigkeitsmenge  stets  eine  ganz  bestimmte  Wärmemenge  erfor- 
derlich. Man  kann  daher  Wärmemengen  messen  durch  das  Volum 
des  entstandenen  Dampfes.  Der  Apparat  von  Bosenthal  besteht 
ans  zwei  Cylindem,  von  denen  der  äussere ,  grössere,  den  inneren 
von  allen  Seiten  einhüllt.  Beide  sind  mit  derselben  Flüssigkeit  ge- 
füllt, durch  deren  Verdampfung  die  Wärme  gemessen  werden  soll, 
und  liegen  in  einem  Kessel,  der  mit  Wasser  gefüllt  ist  und  mittelst 
einer  Flamme  und  eines  Wärmeregulators  auf  der  Siedetemperatur 
der  angewandten  Flüssigkeit  erhalten  wird.  Jeder  der  beiden  Cylin- 
der  steht  durch  ein  Bohr  mit  einem  mit  Quecksilber  gefüllten  Be- 
hälter in  Verbindung,  welcher  in  ein  enges,  genau  calibrirtes,  hori- 
zontales Bohr  übergeht.  Wenn  es  auch  nicht  möglich  ist,  das  Wasser 
des  Kessels  ganz  genau  auf  der  betreffenden  Siedetemperatur  zu  er- 
halten, so  können  doch  diese  Temperaturschwankungen  die  Flüssig- 
keit in  dem  inneren  Cylinder  nicht  beeinflussen,  weil  die  Flüssigkeit 
in  dem  äusseren  Cylinder  stets  auf  der  Siedetemperatur  bleibt.  In 
den  Baum  des  inneren  Gylinders  hinein  ragt  ein  von  aussen  zugäng- 
liches dünnwandiges  Metallrohr.  Bringt  man  in  dieses  eine  Wärme- 
quelle, 80  geht  die  Wärme  auf  die  Flüssigkeit  des  inneren  Gylinders 
über,  und  da  diese  schon  auf  ihrer  Siedetemperatur  ist,  so  verdampft 
ein  Theil  derselben.  Nach  aussen  kann  keine  Wärme  verloren  gehen, 
denn  die  Flüssigkeit  ist  von  einem  Mantel  umgeben,  welcher  gerade 
dieselbe  Temperatur  hat  wie  sie  selbst.  Die  entstehende  Dampf- 
menge muss  also  proportional  sein  der  zugefBlhrten  Wärmeroenge. 
Ihr  Volum  wird  durch  die  Verschiebung  des  Quecksilbers  im  cali- 
brirten  Bohr  bestimmt.  Die  Constante  des  Apparate  wird  gerade  so 
gefanden  wie  bei  den  vorhergehenden  Apparaten. 

Als  Verdampfungsflüssigkeiten  wendet  Bosenthal  an  entweder 
Acetylaldehyd  {CHz.COOH),  welcher  bei  21»  siedet,  oder  Aethyl- 
äther  (CiHs.O.CkHt)  mit  der  Siedetemperatur  34o,9.  Diese  Tem- 
peraturen sind  für  gewisse  physiologische  Versuche  günstig  gewählt. 
Bringt  man  lebende  Thiere  in  den  Apparat,  so  werden  die  Bespi- 
rationsproducte  in  ähnlicher  Weise,  wie  wir  dies  bei  dem  Dülong- 
schen  Galorimeter  beschrieben  haben,  durch  ein  Schlangenrohr  ge- 
leitet, in  welchem  sie  ihre  Wärme  gänzlich  an  das  Galorimeter  ab- 
geben. 

1  Bosenthal,  Arch.  f.  Anat.  u.  Fhysiol.  1878.  S.  349. 


Digitized  by  VjOOQ  IC  


316  Rosenthal,  Die  Physiologie  der  thienschen  Wftnne. 

ZWEITES  CAPITEL. 

Die    Eigenwärme. 


I.  Begriff  der  ElgenifKrme. 

Wie  wir  gesehen  haben,  behalten  manche  Thiere  (die  sogenannten 
Bomoiotkermen,  zu  denen  auch  der  Mensch  gehört)  selbst  bei  sehr 
verschiedenen  Temperataren  der  Umgebung  nahezu  eine  und  die- 
selbe Temperatur  ihres  Körpers  bei.  Diese  Temperatur  nennen  wir 
die  Eigenwärme  des  betreflfenden  Thieres.  Bei  den  poikilothermen 
Thieren  kann  man  von  einer  Eigenwärme  eigentlich  nicht  reden; 
dennoch  geschieht  dies  zuweilen  und  kann  geschehen»  wenn  nun 
nur  den  richtigen  Begriff  damit  verbindet.  Denn  da  auch  die  poi- 
kilothermen Thiere  oder  Kaltblüter  stets  Wärme  produciren,  so  sind 
sie  in  der  Regel  etwas  wärmer  als  ihre  Umgebung,  und  diesen  Ueber- 
schuss  ihrer  Temperatur  über  die  ihrer  Umgebung  hat  man  als  ihre 
Eigenwärme  bezeichnet. 

Zur  Messung  der  Eigenwärme  dient  in  der  Regel  das  Thermo- 
meter. Dasselbe  muss,  wie  wir  gesehen  haben,  so  in  den  zu  messen- 
den Körper  eingeführt  werden,  dass  sein  Gefäss  von  allen  Seiten 
vollkommen  von  der  Substanz  des  Körpers  umschlossen  wird.  Um 
dies  zu  erreichen,  benutzt  man  die  von  aussen  zugänglichen  natflr- 
liehen  Höhlen  des  Körpers:  Mundhöhle,  Mastdarm,  Scheide,  Harn- 
blase (beim  Weibe),  oder  solche  Körperstellen,  welche  zwar  keine 
vollkommen  geschlossenen  Höhlen  sind,  aber  doch  leicht  in  solche 
verwandelt  werden  können,  wie  die  Achselhöhle  durch  Anlagenmg 
des  Oberarms  an  den  Rumpf.  Bei  Thieren  und  unter  besonderen 
Umständen  auch  beim  Menschen  kann  man  das  Thermometer  dnreh 
Wunden  in  natürliche  oder  künstliche  Höhlungen  einführen,  z.  B.  in 
die  Bauchhöhle  oder  durch  die  Gefässe  in  die  Herzhöhlen.  Ebenso 
wie  das  Thermometer  können  zu  demselben  Zwecke  auch  thermo- 
elektrische  Vorrichtungen  dienen,  welche  wegen  ihrer  geringeren 
Dicke  und  ihrer  Biegsamkeit  häufig  noch  leichter  einzuführen  sind. 

II.  Mittlerer  Betrag  der  ElgenwSrme. 

Die  Messung  der  Eigenwärme  würde  eine  leichte  und  ein&che 
Aufgabe  sein,  wenn  der  Organismus  in  allen  seinen  Theilen  überall 
dieselbe  Temperatur  hätte.    Das  ist  aber,  wie  wir  sehen  werden, 
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darchaas  nicht  der  Fall,  and  die  Differenzen,  welche  je  nach  der 
Wahl  des  Messangsortes  innerhalb  verhältnissmägsig  weiter  Grenzen 
vorkommen  können,  machen  die  Vergleich ung  der  von  verschiede- 
nen Beobachtern  vorgenommenen  Messungen  sehr  schwierig.  Indem 
wir  uns  vorbehalten,  diesen  Punkt  noch  eingehender  zu  erörtern, 
wollen  wir  zunächst  die  wichtigsten  Messungen  dieser  Art  ttbersicht- 
lieh  zusammenstellen. 

Die  höchste  Eigenwärme  unter  allen  Thieren  zeigen  die  Vögel, 
deren  Temperaturen  zwischen  39<>,44  und  43^,90  gefunden  worden 
sind,  während  die  Temperaturen  der  Säugethiere  zwischen  35*^,5  und 
40<),5  liegen.  Eine  ausgedehnte  Reihe  von  Beobachtungen  verschie- 
dener Forscher,  welche  Gavarret*  zusammengestellt  hat,  gebe  ich 
hier  wieder: 


Beaelohnung  des  Thiers 


/.  Vögel. 

Steinkauz 

StormTOgel    ( Thalassidroma 

pelagica) 

Captaube    (Procellaria   gla- 

cialis 

Papagei 

Gans 

Dohle 

Sperling 

Taube  (in  Käfig)     .... 
Sumpfhuhn   (?  poule  des 

jungles) 

Huhn ■  .    .    . 

Truthahn        ...... 

Drossel 

Taube  (frei) 

Huhn 

Perlhuhn 

Ente 

Reiher 

Huhn 

Taube    

Ente 

Huhn 

Taube    .    .    ;    

Sperling 

Steinkauz 

Krähe  (jung) 


Temperatur 


40,00 
40,30 

40.80 

41,10 

41,70 

42,10 

42,10 

42,10 
J  42,00 
142,51) 

42,50 

42,70 

42,80 
J  43,00 
143,30 
1 43,30 
142,20 
1 43,30 
1 43,90 

43,90 

43,90 

41,00 

41,50 

42,00 

42,50 

Yon  39,44—40,00 

„    41,80-42,50 

39,08 

40,91 

41,17 


Ort  der 
Beobachtung 


Rectum 


Beobachter 


J.  Davy 


Pb^VOST  &  DUMiiB 


J.   HüNTBB 

Delabochs 
Despbbtz 


1  Gavabbbt,  De  la  chaleur  produite  par  les  ^tres  vivants.  p.  92.  Paris  1855. 
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Bezeichnung  des  Thiers 


Eule  (erwachsen)  .  . 
Sperber  (erwachsen)  . 
Sperling  (jung)  .  .  . 
Sperling  (erwachsen)  . 
Ammer  (erwachsen) 
Rabe  (erwachsen)   .    . 

Taube   

Verschiedene  kleine  Yögol 
Verschiedene  Vögel     .    . 

2,  Säugethiere. 


Tiger  .  .  . 
Pferd  (Araber) 
Ratte  .  .  . 
Hase  .  .  . 
Schakal  .  . 
Katze  .  .  . 
Eichhörnchen 
Katze  .  .  . 
Panther     .    . 

Hund     .    .    . 


Ichneumon     .    .    . 
Elen  (Weibchen)     . 
Ziegenbock  (castrirt) 
Affe  (erwachsen) 


Hammel 


Ziege     

Affe 

Pferd 

Hund  .  .  .  .  , 
Meerschweinchen  . 
Kaninchen  .  .  . 
Hammel     .... 

Katze 

Ziege     

Meerschweinchen  . 
Hund  (3  Monat'  alt) 
Katze  (erwachsen)  . 

Ochs 

Kaninchen     .    .    . 

Esel 

Eselin 

Meerschweinchen  . 
Kaninchen     .    .    . 


Tümmler  (Delphinus  phocaena 
Seekuh  (Manati)     .    .    . 


Temperatur 


41,47 
41,47 
41,67 
41,69 
4238 
42,91 
42,98 
44,03 
39,44-42,22 


37,20 

37,50 

38,80 

37,80 

38,30 

38,30 

38,80 

38,90 

38,90 
/39,00 
139,60 

39,40 

39,40 

39,50 

39,70 
[37,30-40,00 
{39,50—40,00 
140,00— 4»»50 

40,00 

35,50 

36,80 

37,40 

38,00 

38,00 

38,00 

38,50 

39,20 

35,76 

39,48 

89,78 

37,50 

37,50 

36,95 

37,78 

38,40-39,00 

39,60-40,00 

/37,80 

135,62 

38,89 

40,00 


Ort  der 
Beobaohtung 


Rectum 


Leiste 


Rectum 


Beobachter 


Desprbtz 


Pallas 
Mabtcib 


J.  Davt 


Vagina 
Rectum 

Leber 

Halswunde 

Unter  d.  Haut 

Im  Bauch 


Pr^vost  &  Dun  AS 


Dbspbstz 

J.   HUKTBB 

Dblabochb 


Bboüssonbt 
Mabtinb 


Gavarret  theilt  ausserdem  eine  VersucÜsreihe  von  Martins  (von 
Montpellier)  an  einer  grossen  Zahl  von  Enten  und  Gänsen  mit, 
welcher  ich  gleichfalls  einige  Zahlen  entlehne.    Bei  Enten  fand  er 
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Die  Durchschnittstemperatur =r  42,1  IS 

Durchschnitt  beim  männlichen  Geschlecht  =»  41,962 
„  „      weiblichen  ,  »=  42,273 

Die  Maxima  and  Minima  waren 

bei  den  männlichen  42,47  und  40,97 
„      „     weiblichen  43,90     „     40,90 

Die  Durchmusterung  dieser  Zahlen  und  vieler  anderer,  welche 
besonders  an  den  häufig  zu  physiologischen  Zwecken  benutzten  Thie- 
ren,  Hunden,  Katzen,  Kaninchen,  Meerschweinchen  von  den  verschie- 
densten Beobachtern  mitgetheilt  worden  sind,  lässt  kein  allgemeines 
Gesetz  erkennen.  Auch  stimmen  die  ftir  dasselbe  Thier  gegebenen 
Zahlen  keineswegs  unter  einander  überein.  Dies  liegt,  abgesehen 
von  Verschiedenheiten  der  Thermometer  oder  in  der  Art  der  Ein- 
ftthrung  derselben  vorzugsweise  daran,  dass  die  Eigenwärme,  beson- 
ders kleinerer  Thiere,  durchaus  nicht  so  constant  ist,  wie  es  nach 
den  frtlher  gangbaren  Anschauungen  vorausgesetzt  wurde,  sondern 
erhebliche  Schwankungen  zeigen  kann,  worauf  wir  bei  der  Lehre 
von  der  Wärmeregulirung  zurückkommei^  werden.  Nimmt  man  dar- 
auf Bttcksicht,  so  kann  man  neben  dem  schon  erwähnten  Satz,  dass 
Vögel  im  Allgemeinen  eine  höhere  Eigenwärme  haben,  noch  als  eine 
allgemeine  Begel  aufstellen,  dass  kleinere  Thiere  meistens  eine  höhere 
Eigenwärme  haben  als  grosse. 

III.  ElgenwBrme  des  Menschen. 

So  zahlreich  auch  die  Temperaturbeobachtungen  an  Menschen 
sind,  so  ist  doch  eine  ganz  genaue  Angabe  der  normalen  Eigen- 
wärme kaum  möglich.  Erstens  ist  der  allergrösste  Theil  der  Beob- 
achtungen nicht  an  gesunden  Menschen  gemacht  worden.  Zweitens 
stimmen  die  Beobachtungen  unter  einander  nicht  genügend  ttber- 
ein,  theils  wegen  der  verschiedenen,  zur  Messung  benutzten  Oertlich- 
keiten,  theils  wegen  kleiner  Unterschiede  der  Thermometer.  End- 
lich aber  ist  auch  fttr  den  Menschen  eine  gewisse,  allerdings  in 
ziemlich  enge  Grenzen  eingeschlossene  Breite  der  Schwankungen 
nicht  ausgeschlossen,  da  die  Eigenwärme  desselben  durch  allerlei 
Umstände  beeinflusst  wird. 

Boerhave's  Angabe,  dass  die  Eigenwärme  33  ",3—34,4  betrage, 
muss  unbedingt  als  zu  niedrig  angesehen  werden.  Richtiger  ist  schon 
die  von  Martine',  welcher  sie  zu  36,1—36,7  ansetzt.   Hunter'^  gibt 

1  Martine,  Essays  medical  an  philosophical  t740^.  335. 

2  Hunter,  Principles  of  surgery.  Works  of  John  Hunter.  Ed.  by  J.  F.  Palmer. 
Vol.  I.  p.  289.  Die  Principles  of  surgery  sind  nicht  von  Hunter  selbst  redigirt,  son- 
dern nach  einem  Collegienheft  herausgegeben. 
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37<^,2  als  Norm  an,  was  mit  der  Ziffer  des  neuesten  Beobachters, 
JOrgensenS  der  als  Mittel  37^,2  findet,  sehr  genau  zusammenstimmt 
Sehr  ausgedehnte  Messungsreihen  unter  den  verschiedensten  äusseren 
Umständen  hat  J.  Davy^  veröffentlicht  und  als  Mittel  37^,3  be- 
rechnet. Wunderlich  3  nimmt  für  die  Achselhöhle  36«,25— 37^,5  und 
als  Mittel  37<>,0  an  und  hält  alle  ttber  jene  Grenzen  hinausgehenden 
Temperaturen  für  verdächtig,  oder  will  sie  doch  nur  unter  ganz  beson- 
deren Umständen  oder  Einwirkungen  noch  für  normal  gelten  la^en. 

lY.  Ort  der  Messung. 

Die  meisten  Messungen  der  Eigenwärme  des  Menschen  sind  in 
der  Achselhöhle  vorgenommen  worden,  welche  ja  den  Anforderungen 
hinreichend  entspricht,  die  wir  als  unerlässlich  für  eine  richtige  Mes- 
sung hingestellt  haben,  vollständige  Umschliessung  der  Thermometer- 
kugel durch  die  Körpertheile.  Ausser  dieser  Stelle  sind  noch  be- 
nutzt worden:  die  Mundhöhle,  indem  man  die  Thermometerkugel 
unter  die  Zunge  legt,  das  Rectum,  beim  Weibe  die  Scheide,  der 
Uterus,  die  Harnblase ;  doch  wird  auch  heute  noch  die  Achselhöhle 
wegen  ihrer  Bequemlichkeit  bevorzugt,  wenngleich  die  Messung  im 
Rectum,  namentlich  seit  der  Einführung  der  Maximumthermometer, 
welche  Ablesung  nach  der  Entfernung  vom  Beobachtungsorte  ge- 
statten, immer  mehr  in  Aufnahme  kommt. 

Nun  ist  aber  die  an  verschiedenen  Stellen  des  Körpers  gefun- 
dene Temperatur  nicht  immer  dieselbe,  insbesondere  ist  die  Tempe* 
ratur  der  Achselhöhle  stets  um  einen  halben  bis  zu  einem  ganzen 
Grad  niedriger  als  die  im  Rectum  gemessene,  ja  selbst  diese  letz- 
tere schwankt  je  nach  der  Tiefe,  bis  zu  welcher  das  Thermometer 
eingeführt  wird,  um  einige  Zehntel.  Wenn  also  die  einzelnen  Theile 
des  Körpers  ungleich  warm  sind,  so  könnte  man  von  einer  Eigen- 
wärme eigentlich  nur  sprechen  in  dem  Sinne,  dass  man  darunter  die 
mittlere  Wärme  des  gesammten  Körpers  versteht  Weil  aber  die 
wärmeren  Theile  weitaus  den  grössten  Theil  des  Körpers  ausmachen, 
so  wird  man  den  kleinsten  Fehler  begehen,  wenn  man  die  Tempe- 
ratur dieser  Theile  als  die  richtige  ansieht.  Und  diese  Temperatur 
misst  man  am  genauesten  bei  hinlänglich  tiefer  Einführung  des  Ther- 
mometers (bis  zu  5  cm  mindestens)  ins  Rectum.    Die  Eigenwärme 

1  JüBGBNSEN,  Die  Körperwärme  des  gesunden  Menschen.  Leipzig  1873. 

2  John  Dayt,  Philos.  Transact.  1844.  p.  61 ;  Researches ,  anatomical  and  phy- 
siological.  I.  p.  162. 

3  Wunderlich,  Eigenwärme.  2.  Aufl.  S.  92. 
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des  gesimden  Menschen  kann  danach  mit  Jübgeksen  auf  37^,2  oder 
vielleicht  etwas  höher  anf  37 ^^^d  fixirt  werden,  mit  Schwankungen 
von  37»,0— 38<^,  welche  noch  als  innerhalb  der  normalen  Grenzen 
fallend  angesehen  werden  können. 

In  wie  weit  die  neuerdings  wieder  von  Oertmann^  und  von  Mosso^ 
empfohlene  Messung  der  Temperatur  des  frisch  entleerten  Harns  ge- 
eignet ist,  brauchbare  Zahlen  fttr  den  Mittelwerth  der  Eigenwärme 
zu  geben,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden.  Wenn  der  Harn  in  der 
Blase  verweilt,  muss  er  ja  natürlich  die  Temperatur  annehmen,  welche 
der  Lage  der  Blase  an  einem  vor  Abkühlung  geschützten  Ort  ent- 
spricht. Wird  er  entleert,  so  kann  eine  geringe  Abkühlung  beim 
Durchgang  durch  die  Harnröhre  und  dann  durch  Abgabe  an  das  Oe- 
fäss,  in  welchem  er  aufgefangen  wird,  und  an  die  Luft,  endlich  durch 
Strahlung  und  Verdunstung  schwer  vermieden  werden.  Man  kann  frei- 
lich den  Einfluss  des  Gefässes  sehr  gering  machen,  indem  man  ein 
recht  dünnwandiges  wählt  und  es  schon  im  voraus  auf  eine  der  Körper- 
wärme sehr  nahe  Temperatur  bringt.  Oder  man  kann  auch  das  Gefäss 
ganz  entbehren  und  das  Thermometer  direct  in  den  Hamstrahl  halten, 
wobei  aber  wieder  der  Einfluss  der  Verdunstung  recht  erheblich  sein 
wird.  Alles  in  allem  genommen,  sehe  ich  keinen  rechten  Vortheil 
in  dieser  neuen  Messungsmethode. 

Die  angeführten  Mittelzahlen  sind  aus  den  Messungen  an  sehr 
vielen  Individuen  abgeleitet.  Aber  selbst  bei  einem  einzelnen  Indivi- 
duum kommen  Schwankungen,  freilich  innerhalb  enger  Grenzen  vor, 
welche  noch  innerhalb  der  normalen  physiologischen  Erscheinungen 
fallen,  während  in  Elrankheiten  selbst  erhebliche  Abweichungen  be- 
obachtet werden.  Die  wichtigsten  dieser  physiologischen  Schwan- 
kungen sind  folgende: 

T.  Elnflnss  des  Alters  und  Geschlechts, 

Das  noch  nicht  geborene  Kind  ist  um  ein  geringes  wärmer  als 
die  Vagina  und  der  Uterus  der  Mutter,  was  offenbar  von  der  freilich 
geringen  selbständigen  Wärmeproduction  des  Kindes  beim  Mangel 
erheblicher  Wärmeverluste  herrührt.  Auch  unmittelbar  nach  der  Ge- 
burt ist  die  Temperatur  des  Neugeborenen  etwas  höher  als  die  der 
Mutter.3   Bald  aber  beginnt  ein  schnelles  Sinken,  welchem  nur  durch 

1  Obbtmahn,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XVI.  S.  101. 

2  Mosso,  Academiadei  Lincei.  3.  seiia.  Vol.  1. 

3  V.  Babbnspbüno,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1851.  S.  138.  —  Scheödbb,  Arch. 
f.  path.  Anat.  XXXV.  S.  261. 1866;  Lehrb.  d.  Geburtshilfe.  4.  Aufl.  S.  50.  —  Schäfer, 
Greifsw.  Dias.  1863.  —  Wurster,  Berliner  klin.  Wochenschr.  1869.  Nr.  37 ;  Züricher 
Disa.  1870.  —  Aitdral,  Gaz.  hebd.  d.  Paris.  Juli  1870;  Compt.  rend.  LXX.  p.  825.  — 
Lpinb.  Gaz.  möd.  d.  Paris.  1870.  No.  21. 

Handbneli  der  Physioloffie.    Bd.  IVa.  21 
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sorgfältige  Vermeidung  grösserer  Wärmeverlaste  Einhalt  gethan  wer- 
den kann,  da  das  neugeborene  Kind  nur  wenig  Resistenz  gegen 
äussere  Abkühlung  besitzt. 

Unmittelbar  «nach  der  'Geburt  ist  die  Temperatur  im  Rectom 
37,5—37,8;  nach  dem  ersten  Bade  fällt  sie  auf  37,0  und  daniDter, 
in  den  folgenden-  zehn  Tagen  schwankt  sie  meistens  zwischen  37,25 
und  37,6  (y.  Bärenspbung)  ,  steigt  jedoch  beim  Schreien  erheblich 
über  diese  Werthe  und  zeigt  auch  sonst  grosse  Schwankungen,  bis 
zu  2  ^,  Die  später  zu  erwähnenden  Tagesschwankungen  sind  bei  Neo- 
geborenen  sehr  viel  erheblicher  als  bei  Erwachsenen,  aber  weniger 
regelmässig. 

Vom  frühen  Kindesalter  bis  zur  Pubertät  fällt  die  Eigenwünne 
um  etwa  0,2,  von  da  bis  zum  50.  Lebensjahre  wieder  um  etwa  ehea- 
soviel.  Nach  dem  60.  Jahre  beginnt  sie  wieder  zu  steigen,  so  dass 
sie  im  80.  Jahre  etwa  dieselbe  Höhe  hat  wie  bei  Neugeborenen.  Da 
dies  nicht  von  höherer  Wärmeproduction  herrühren  kann,  so  ist  viel- 
leicht geringerer  Wärmeverlust  wegen  verminderter  Circulation  imd 
Anämie  der  Hautdecken  daran  schuld.  Bemerkenswerth  ist  die  An- 
gabe Charcot's,  dass  bei  Greisen  zuweilen  die  Achselhöhle  bis  n 
3  ^  kälter  sein  kann  als  das  Rectum.  ^  Uebrigens  haben  Greise  ein 
grösseres  Wärmebedürfniss,  frösteln  leicht  und  suchen  durch  wifiBere 
Kleidung  und  Aufenthalt  in  wärmeren  Räumen  Wärmeverlaste  mög- 
lichst zu  vermeiden. 

Das  Geschlecht  hat  keinen  nachweisbaren  Einfluss  auf  die  Eigen- 
wärme. 

Tl.  Tagesschwankungen. 

Wie  die  Puls-  und  Respirationsfrequenz,  die  C^Oi- Ausscheidung 
und  andere  Grundphänomene  des  thierischen  Haushalts  zeigt  aoeh 
die  Eigenwärme  periodische  Schwankungen  im  Verlauf  des  Tages, 
über  welche  zahlreiche  Untersuchungen,  namentlich  von  Davt,  Hall- 
mann, GiERSE,  V.  Barensprung,  Lichtenfels  und  Fröhlich,  Dam- 
ROSCH,  Ogle,  Liebermeister,  Jürgensen  u.  A.^  vorliegen.  Als  Er- 
gebniss  aller  dieser  kann  angenommen  werden,  dass  die  Eigenwirme 
von  6  Uhr  Morgens  bis  10  oder  11  Uhr  Vormittags  rasch,  dann  mit 
kleinen  Schwankungen  und  langsamer  noch  etwas  ansteigt  und  zwi- 

1  Chabcot,  Gaz.  hebd.  d.  Paris.  1869.  No.  21. 

2  J.  Davt,  a.  a.  0.  —  Hallmakn,  Ueb.  eine  zweckmässige  Behandl.  d.  Typhus. 
Berlin  1844.  —  Giebsb,  Dies.  Berlin  1842.  —  v.  Babensprünq,  a.  a.  0.  —  Lkhtispii« 
u.  FRömiicH,  Wiener  acad.  Denkschrift.  HI.  —  Damkosch,  Deutsche  Klinik.  1^55. 
S.  317.  —  Ogle,  St.  George's  hospital  reports.  I.  p.  221. 1866.  —  Hoopeb,  Med.  TiiMi" 
1866. 3.  Nov.  —  LiEBBBMsisTBB,  Handb.  d.  Path.  u.  Ther.  des  Fiebers.  S.  77,  —  Jfi- 
OBNSEN,  a.  a.  0.  S.  9  ff. 
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gehen  5  und  7  Uhr  Abends  ihr  Maximum  erreicht,  sodann  absinkt 
und  zwischen  5  and  6  Uhr  Morgens  (nach  Liebermeister  etwas 
früher)  ihr  Minimnm  hat.  Die  Differenz  zwischen  Maximum  und 
Mmimum  beträgt  etwa  1  ^.  Dayt,  welcher  nur  dreimal  täglich  mass, 
fand  in  England  das  Minimum  Abends  12  Uhr,  in  den  Tropen  Mor- 
gens zwischen  6  und  7  Uhr.  In  ähnlicher  Weise  sahen  auch  Binger 
a.  Stuart^  das  Maximum  Morgens  zwischen  9  und  10  Uhr,  das  Mini- 
mum Nachts  zwischen  12  und  1  Uhr  oder  etwas  später;  die  tägliche 
Schwankung  betrug  etwa  2<),2  F. 

Man  kann  mit  Jürgensen  Tagestemperaturen  und  Nachttempe- 
raturen unterscheiden.  Letztere  beginnen  etwa  um  8  Uhr  Abends 
mit  37«,3— 37»,4  und  fallen  bis  360,3  oder  36«,2  (5  Uhr  oder  6  Uhr 
Morgens)^  erstere  umfassen  die  Steigung  von  5  Uhr  Morgens  bis  8  Uhr 
abends  von  jenem  Minimum  bis  zum  Maximum.  Die  Tagestempe- 
ratnr  erstreckt  sich  über  einen  längeren  Zeitraum  als  die  Nacht- 
'emperatur;  das  Verhältniss  der  Dauer  ist  =  136: 100.  Das  Mittel 
1er  Nachttemperatur  beträgt  36^,9,  das  Mittel  der  Tagestemperatur 
n<^,3;  das  Gesammtmittel^  wie  schon  früher  angegeben^  etwa  37^,2. 
[nnerhalb  dieser  Grnndzüge  kommen  aber  allerlei  kleine  Schwan- 
Longen  vor,  von  denen  die  wichtigsten  in  den  folgenden  Abschnitten 
)e8proclien  werden. 

Anhaltende  nächtliche  Arbeit  kehrt  nach  Debczynski  ^  das  Ver- 
lältniss  der  Tagesschwankungen  um^  so  dass  der  höchste  Thermo- 
neterstand  (37<>,8)  Morgens  und  der  niedrigste  (35<>,3)  Abends  eintritt. 

Helmholtz^  hat  die  Beobachtungen  verschiedener  Autoren  in 
liner  Tabelle  zusammengestellt  und  Landois^  hat  dieselbe  noch 
lurch  die  Zahlenangaben  von  Bärensprung  und  Jürgensen  vervoU- 
tändigt;  ich  theile  daher  die  Tabelle  des  letzteren  hier  mit. 


stunde 

Bären- 

SPBUNG 

J.  Davy 

Uallmann 

GlERSB 

Jürgensen 

Morgens      5 

__ 

_^ 

. 



36,7 

36,6 

6 

36,68 

— 

— 

— 

36,7 

36,4 

7 

— 

36,94* 

36,63 

36,98 

36,7* 

36,5* 

8 

37,16* 

— 

36,80 

37,08* 

36,8 

36,7 

9 

— 

36,89 

— 

— 

36,9 

36,8 

10 

37,26 

— 

(10Va)37,36 

37,23 

37,0 

37,0 

11 

— 

36,89 

— 

— 

37,2 

37,2 

Mittags    12 

36,87 

— 

— 

— 

37,3* 

37,3* 

1  RiNGBBu.  Stuabt,  Proceed.  Roy.  Soc.  1877.  No.  180. 

2  Dbbcztnbki,  Referirt  in  Yirchow  u.  Hirsch,  Jahresber.  1875. 1.  S.  248. 

3  Hblmholtz,  Encyclop&d.  Wörterb.  d.  med.  Wiss.  XXXV.  S.  525. 

4  LAia)ois,  Lehrb.  d.  Physiol.  2.  Aufl.  S.  406. 
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Stunde 

BÄREN- 
SPRUNG 

J.  Davy 

Hallmann 

OlBRSE 

JÜROBNaRN 

Mittags 

1 

36,83 



^__ 

37,13 

37,3 

37,3 

2 

— 

37.05 

37.21 

37,50* 

37,4 

37,4 

3 

37,15* 

— 

— 

37,43 

37,4* 

37,3* 

4 

— 

37,17 

— 

— 

37,4 

37,5 

5 

37,48 

37,05* 

(5V»)37,31 

37,43 

37,5 

37,5 

6 

— 

(6  V*)  36,83 



37,29 

37,5* 

37,6 

7 

37,43 

(7  V«)  36,50 

37,31* 

— 

37,5 

37,6 

8 

— 

— 

— 

— 

37,4 

37,7 

9 

37,02* 

— 

— 

— 

37,4 

37,5      1 

10 

— 

— 

— 

37,29 

37,3 

37,4      ! 

11 

36,85 

36,72 

36,70 

36,81 

37,2 

37,1 

Mitternacht  12 

— 

— 

— 

— 

37,1 

37,4 

l 

36,85 

36,44 

— 

— 

37,0 

36,9 

2 

— 

— 



— 

36,9 

36,7 

3 

— 

-   — 

— 

— 

36,8 

36,7 

4 

36,31 

— 

~~ 

— 

36,7 

36,7 

Das  Zeichen  *  bedeutet  Nahrungsaufnahme. 

! 

YII.  Elnflnss  der  Nahrang. 

Da  in  der  Zufuhr  yerbrennlicher  Substanzen  durch  die  Nahrung 
die  eigentliche  Quelle  der  Wärmebildung  gegeben  ist,  so  muss  offenbar 
die  Wärmeproduction  zur  Ernährung  in  Beziehung  stehen.  Anderer- 
seits findet  aber  beim  Hungerzustand  noch  immer  Oxydation  der 
Eörperbestandtheile  statt,  so  dass  die  Abnahme  der  Wärmeproduction 
bei  Nahrungsentziehung  nur  gering  ist  und  erst  in  späteren  Stadien 
der  Inanition  ein  erheblicher  Abfall  der  Eigenwärme  eintreten  kann. 
Daneben  kann  der  Act  der  Nahrungsaufnahme  als  solcher  und  die 
Verdauung  der  Nahrungsmittel  einen  freilich  geringeren  Einfluss  auf 
die  Eigenwärme  haben  und  kleine  Schwankungen  derselben  bedingen. 

Durch  Zufuhr  sehr  heisser  Getränke  kann  die  Eigenwärme  ror- 
Übergehend  gesteigert  werden;  doch  ist  dieser  Einfluss  sehr  gering, 
da  die  absolute  Menge  der  auf  diese  Weise  zugefUhrten  Wärme  nicht 
sehr  erheblich  sein  kann.  Nehmen  wir  z.  B.  an,  dass  ein  Mensch 
von  60  Kilo  Gewicht  ein  Kilo  Wasser  von  50 o  trinke,  und  setzen 
wir  der  Einfachheit  wegen  die  specifische  Wärme  des  Körpers  =»  1, 
so  würde  die  Wärme  des  Gesammtkörpers  nach  völliger  Ausglei- 
chung um  0^,17  zunehmen.  Da  aber  solche  heisse  Getränke  die 
Blutcirculation  erheblich  beschleunigen,  so  wird  dadurch  auch  zu- 
gleich die  Wärmeabgabe  sehr  vermehrt,  und  der  an  sich  schon  ge- 
ringe Effect  wird  auch  bald  wieder  ausgeglichen.  Wird  statt  heissen 
Wassers  ein  Getränk  genossen,  welches  specifisch  wirksame  Sub- 
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stanzen  enthält^  z.  B.  Punsch^  Kaffee,  Thee,  so  kann  der  Effect  grösser 
sein.  Pansch  von  50  <^  z.  B.  bewirkt  schon  in  kleineren  Mengen  eine 
Temperaturzunahme  von  O»,!— 0^,3  für  die  Zeitdauer  einer  halben 
bis  ganzen  Stunde.  Starker  Kaffee  steigert  gleichfalls  die  Tempe- 
ratur, welche  ungefähr  nach  einer  Stunde  mit  0^,2 — 0^,4  ihr  Maxi- 
mum erreicht,  um  dann  wieder  zu  fallen.  Thee  wirkt  ähnlich  aber 
schwächer. 

In  umgekehrter  Weise  kann  natürlich  auch  durch  Aufnahme 
kalter  Speisen  und  Getränke,  insbesondere  durch  Eis,  die  Körper- 
temperatur herabgesetzt  werden.  Versuche  über  das  Maass  der  so 
zn  erzielenden  Abkühlung  sind  von  Lichtenfels  und  Fröhlich  i, 
WiNTERNiTZ  u.  A.  angestellt  worden.  Lichtenfels  und  Fröhlich 
fanden  6  Minuten  nach  dem  Genuss  von  1  Seidel  Wasser  von  18^  eine 
Abnahme  der  Eigenwärme  um  ungefähr  0^,1,  bei  einem  Seidel  von 
16^3,  um  0^4.  WiNTERNiTZ^  sah  nach  dem  Genuss  von  6  Seidel 
kalten  Wassers  von  4^,6,  welche  in  Pausen  von  10  zu  10  Minuten 
getrunken  wurden  und  Brechneigung  und  Aufstossen  verursachten, 
die  Eigenwärme  im  Laufe  von  70  Minuten  um  1^,4  sinken.  In  einem 
anderen  Versuch  bewirkten  4  Seidel  Wasser  von  6<*,7,  in  Zwischen- 
räumen von  15  und  20  Minuten  genommen,  innerhalb  IV4  Stunde 
3in  Sinken  der  Eigenwärme  um  0^,S, 

Nach  meiner  Erfahrung  kann  der  Genuss  einer  geringen  Portion 
Speiseeis  kurz  nach  einer  kalten  Douche  die  abkühlende  Wirkung 
1er  letzteren  sehr  erheblich  steigern  und  merklich  in  die  Länge 
dehen.  Bier^  in  Mengen  von  V2 — 1  Liter  genossen,  setzt  nach  Lich- 
tenfels und  Fröhlich  die  Körperwärme  um  0<^,5  herab;  die  Wir- 
kung beginnt  schon  nach  1 5  Minuten  und  dauert  länger  als  1 V2  Stunde 
in.  Neben  der  Abkühlung  durch  die  niedere  Temperatur  des  Ge- 
ranks kommt  hier  allerdings  wieder  der  Alkoholgehalt  (3— 4®/o)  in 
Betracht,  wahrscheinlich  aber  auch  die  vermehrte  Schweisssecretion 
md  dadurch  bedingte  stärkere  Wasserverdunstung. 

Alkohol  als  solcher  wirkt  übrigens  schon  in  massigen  Dosen 
emperaturherabsetzend ,  wahrscheinlich  durch  vermehrten  Wärme- 
'erlust  in  Folge  veränderter  Blutcirculation.^  In  den  Tropen  be- 
virkt  Wein  nach  Davy*  Erniedrigung  der  Eigenwärme  mit  nach- 

1  Lichtenfels  u.  FBömiiCH,  a.  a.  0. 

2  WiHTERNiTZ,  Oesterr.  Ztschr.  f.  pract.  Heilk.  1865.  S.  130. 

3  BoüviEB,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  1869  S.  370 ;  Ueber  die  Wirkung  des  Alko- 
lols  auf  die  Köq)ertemperatur.  1869.  —  Godfrin,  De  Talcohol,  son  action  physiologi- 
ae,  ses  applications  th^rapeutiques.  1869.  —  Rosbnthal,  Bier  und  Branntwein  und 
bre  Bedeutung  far  die  Yolksgesundheit.  S.  24. 1881. 

4  DAVT,Philos.  Transact.  1850.  p.  444. 
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folgender  Steigerung.  Temperaturemiedrigend  wirken  auch  alle  Stoffe, 
die  eine  Erweiterung  der  Hautgefässe  hervorrufen,  z.  B.  Nicoiin,  bei 
welchem  ich  sie  stets  beobachtete,  wenn  ich  daraufhin  untersuchte.^ 
Insofern  feste  Nahrung,    insbesondere  Eiweisskörper  und  alle 
sonst  löslichen  Substanzen,  in  den  Magen  eingeführt,  dort  auflöst 
wird,  kann  man  a  priori  annehmen,  dass  zu  dieser  Lösung  Wäme 
verbraucht  oder  latent  gemacht  werde.    In  der  That  fanden  auch 
V.  ViNTSCHGAu  u.  DiETL  2  an  einem  Hunde  mit  Magenfistel,  dass  die 
Temperatur  der  mit  wenig  von  der  Körpertemperatur  abweichender 
Wärme  eingeführten  Nahrung  erst  sank  und  später  stieg.    Das  Mini- 
mum, welches  etwa  0^,5  unter  der  An£eingstemperatur  lag,  trat  2  bu 
3  Stunden  nach  der  Nahrungsaufiiahme  ein,  dann  stieg  die  Tempe- 
ratur wieder  und  zwar  bis  0^,2—0^,5  über  die  Anfangstemperator. 
Ganz  ähnlich  verhielt  sich  auch  die  Temperatur  des  Gesammtkörpers, 
gemessen  im  Rectum  bei  einem  Magenfistelhunde  und  einem  zweitai 
ohne  Fistel,    v.  Vintschgau  und  Dietl  meinen,  dass  sich  ein  ähn- 
liches Verhalten  auch  aus  den  Zahlen  von  Lichtenfels  und  FnörnjCH 
ableiten  lasse,  wenn  man  die  Temperaturen  nach  dem  Essen  mit  den 
unmittelbar  vor  der  Nahrungsaufnahme  gemessenen  vergleicht   Sie 
glauben,  dass  die  erste  Temperaturerniedrigung  von  der  Wärmebin- 
dung bei  Umwandlung  der  festen  Nahrung  in  gelöste  herrflhrSj  doch 
gelang  es  ihnen  nicht  bei  der  ktlnstlichen  Eiweissverdauung  eine 
Temperaturabnahme  mit  Sicherheit  nachzuweisen.   Die  spätere  Tem- 
peratursteigerung,  welche  schon  alle  früheren  Untersuchungen  er- 
geben haben,  fällt  in  die  Zeit  der  bereits  vollendeten  Resorption  imd 
ist  wahrscheinlich  von  den  vermehrten  Oxydationsprocessen  abra- 
leiten.    In  einem  Versuche,  wo  sie  8  Stunden  nach  der  ersten  Nah- 
rungsaufnahme,  als.  die  Körperwärme  bereits  gestiegen  war,  eine 
zweite  Mahlzeit  folgen  liessen,  sank  die  Körpertemperatur  von  Neuem, 
und  zwar  auf  denselben  Grad  und  in  derselben  Zeit,  wie  nach  der 
ersten  Mahlzeit.    Auf  das  normale  Sinken  der  Temperatur  des  in 
der  Rückenlage  festgehaltenen  Thieres  wurde  Rücksicht  genommen. 

VIII.  Eiuflnss  der  Nahrnngsaufiiahme  auf 
die  TageBsehwanklingen« 

Solche  durch  die  Mahlzeiten  bewirkte  Temperaturschwankungen 
müssen  natürlich  den  Verlauf  der  von  uns  früher  besprochenen  Tages- 
schwankungen beinflussen.    Doch  ist  dieser  Einfluss  immer  nur  ein 

1  Vgl.  TscHBscmcHiN  im  Arch.  f.  Anat.  u.  PhysioL  tS66.  S.  157. 

2  y.  ViNTsoHQAU  u.  DisTL ,  Sltzuugsber.  d.  Wiener  Acad.  Math.-natnrw.  €1. 
2.  Abth.  LX.  S.  697. 1870. 
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geringer.  Nach  y.  BIrekspbung  steigt  die  Temperatur  nach  dem 
Mittagessen  zwischen  2  und  6  Uhr  um  durchschnittlich  0^,6;  allein 
eine  Steigerung  zeigt  sich  auch  ohnedies  in  jener  Zeit.  Das  Abend- 
essen hat  in  den  Versuchen  der  deutschen  Forscher  keine  Steigerung, 
sondern  höchstens  eine  geringe  Verzögerung  in  dem  diese  Tages- 
zeit charakterisirenden  Abfall  zur  Folge.  Aber  selbst  bei  Ogle's 
Versuchen*,  wo  die  Hauptmahlzeit  Abends  eingenommen  wurde, 
wurde  auch  nur  eine  Verzögerung  des  Abfalls,  keine  wirkliche  Stei- 
gerung beobachtet.  Nach  dem  sehr  reichlichen  ersten  Frühstück 
beobachtete  er  ein  starkes,  nach  dem  zweiten  Frühstück  ein  gerin- 
geres Ansteigen,  doch  entsprechen  auch  diese  Steigerungen  den  nor- 
malen Tagesschwankungen,  wie  sie,  wenn  auch  in  etwas  geringerem 
Grade,  zu  denselben  Zeiten  eintreten,  wenn  die  betreffende  Mahlzeit 
übergangen  wird. 

Um  den  Einfluss  der  Nahrung  zu  bestimmen,  haben  Lichten- 
FELS  und  Fröhlich,  Jürgensen  u.  A.  die  Tagesschwankungen  wäh- 
rend kürzerer  oder  längerer  Hungerperioden  mit  denen  bei  gewöhn- 
licher Ernährungsweise  verglichen.  Erstere  kommen  zu  dem  Schluss, 
dass  die  mittlere  Temperatur  an  einem  Hungertag  um  0^,57  niedriger 
sei  als  einem  normal  verlebten.  Auch  Jürgensen  fand  eine  Abnahme 
der  Körpertemperatur  beim  Hungern,  bei  längerer  Dauer  desselben 
aber  beginnt  noch  während  des  Hungems  eine  Compensation  sich 
geltend  zu  machen,  sodass  dann  das  Gesammtmittel  doch  wieder 
dem  normalen  nahekommt.  Eine  reichliche  Mahlzeit  nach  einer  sol- 
chen langem  (30—60  stündigen)  Hungerperiode  vermehrt  die  Wärme- 
bildung; der  Grad  der  zur  Beobachtung  kommenden  Temperatur- 
steigerung fällt  aber  verschieden  aus,  weil  immer  wieder  der  Orga- 
nismus nach  einer  Ausgleichung  oder  Compensation  strebt,  welche 
das  Tagesmittel  nahezu  auf  gleiche  Höhe  bringt. 

Längeres  Hungern,  d.  h.  Inanition,  wie  sie  Chossat,  C.  Schmidt 
u.  A.  an  Thieren  untersucht  haben,  bewirkt  kein  gleichmässiges  Ab- 
sinken der  Temperatur,  sondern  diese  hält  sich,  nachdem  sie  am 
ersten  Tage  etwas  gesunken,  lange  Zeit  unter  geringen  Schwankungen 
auf  gleicher  Höhe,  um  dann  bei  Eintritt  des  Hungertodes  sehr  schnell 
zu  sinken.  So  fanden  BmoER  u.  Schmidt  ^  bei  einer  Katze  bis  zum 
15.  Hungertage  im  Mittel  38o,6,  am  16.  Tage  38^,3,  am  17.  37o,64,  am 
18.  350,8,  am  19.,  wo  der  Tod  eintrat,  33o,0.  Nach  Chossat»  nimmt  die 
Eigenwärme  in  den  3  ersten  Vierteln  der  Hungerperiode  im  Durchschnitt 

1  OoLB,  a.  a.  0. 

2  BiDDBB  u.  ScHHiOT,  YerdauungSB&fte  und  Stoffwechsel.  S.  322. 

3  Chossat,  Recherches  exp^rimentales  sur  rinanition.  Paris  1S43. 
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täglich  am  0%2  ab  and  sinkt  dann  im  letzten  Viertel  sehr  schnell. 
Ist  sie  aaf  23— 24»  gefallen,  so  tritt  der  Tod  ein. 

IX.  Elnflnss  der  Mnskelbewegnng. 

Dass  in  den  Maskeln  bei  ihrer  Zasammenziehang  grosse  Wärme- 
mengen frei  werden,  ist  Bd.  I,  1.  Cap.  7  ausfährlich  aaseinanderge- 
setzt;  aach  ist  dort  (S.  158)  schon  erwähnt,  dass  der  ganze  Oi^- 
nismas  darch  Maskelanstrengang  wärmer  wird,  auch  ein  Theil  der 
einschlägigen  Literatar  angeführt.  Doch  ist  die  Steigerang  der  Eigen- 
wärme viel  geringer,  als  sie  nach  den  beträchtlichen,  in  den  Mnskeln 
prodacirten  Wärmemengen  erwartet  werden  könnte,  ein  Beweis,  dass 
ein  grosser  Theil  des  Wärmettberschasses  dorch  compensatorische 
Einrichtangen  sehr  schnell  nach  aassen  abgegeben  wird.  Hirn^  fand 
in  seinen  allerdings  wohl  nicht  sehr  genauen  calorimetrischen  Ver- 
sachen,  dass  er  in  der  Ruhe  in  einer  Stande  155,  bei  Arbeit  in  der 
Tretmühle  251  Calorien  prodacirte.  Der  üeberschass  von  96  Calo- 
rien  hätte  seinen  Körper  also  daaemd  am  etwa  1  ^,5  erwärmen  müssen. 
Solche  Temperatarsteigerangen  kommen  allerdings  durch  starke  Mos- 
kelanstrengungen  vor,  aber  nach  dem  Aufhören  der  Muskelbewegang 
kehrt  der  Körper  sehr  schnell  zu  seiner  normalen  Temperatur  zurück. 

J.  Dayt^  fand  bei  Muskelanstrengungen  verschiedenen  Grades 
die  Temperatur  unter  der  Zunge  =  370— 37»,5,  während  sie  beim 
Fahren  im  Wagen  36^—36^,5  betrug.  Speck  ^  sah  nur  geringes 
Steigen  und  sehr  schnelles  Wiedersinken  der  Temperatur;  Obernier^ 
bei  Märschen  von  30—35  Minuten  Dauer  Steigerungen  bis  zu  0^,5, 
bei  einem  Geschwindmarsch  von  1 V2  Stunden  Steigerung  bis  zu  1 V^ ; 
JüRGENSEN^  bei  fünfstündiger  Arbeit  (Holzsägen)  bis  zu  1^2  ond 
nachheriges  schnelles  Sinken.  Hierher  gehört  auch  v.  BIrensprunq's^ 
Beobachtung,  dass  die  Temperatur  Neugeborener  schnell  steigt,  so- 
bald sie  schreien. 

Endlich  ist  noch  zu  erwähnen,  dass  nach  Kernig'  bei  ruhigem 
Liegen  die  Temperatur  in  der  Achselhöhle  um  einige  Zehntel  nie- 
driger sein  soll  als  beim  Sitzen  oder  Stehen. 

Viel  erheblichere  Temperatursteigerungen  sind  beim  Tetanus  be- 

1  HiBN,  Exposition  analytique  et  expärimentale  de  la  th^rie  m^canlqae  de  la 
chaleor.  3.  ^.  I.  p.  35  fif. 

2  J.  Davt,  thilos.  Transact.  1845.  p.  322. 

3  Speck,  Arch.  d.  Ver.  f.  wiss.  Heilt.  1863. 

4  Obebnibb,  Der  Hitzschlag.  S.  80.         5  Jüboenbbn,  Eigenwänne.  S.  46. 

6  V.  BlBBNBPRUNO,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1851.  S.  142. 

7  Kbbnig  ,  Experimentelle  Beitr&ge  zur  Kenntniss  der  W&rmeregulirang  beim 
Menschen.  S.  41.  1864. 
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obachtet  worden,  wo  zuerst  Wunderlich*,  später  auch  andere  Be- 
obachter Temperaturen  bis  za  44^,75  und  dartlber  sahen.  Da  es 
zweifelhaft  ist,  ob  diese  abnorm  hohen  Temperaturen  nur  von  einer 
vermehrten  Wärmeproduction  in  den  Muskeln  oder  auch  noch  von 
anderen,  mit  der  Krankheit  zusammenhängenden  Störungen  des 
Wärmehaushalts  herrtlhren,  so  unternahm  Leyden  ^  Versuche  an  Ka- 
ninchen und  Hunden  mit  kttnstlicher  elektrischer  Tetanisirung.  An 
ersteren  konnte  bei  Tetanisirung  vom  Rückenmark  aus  mittels  unter 
die  Rttckenhaut  geschobener  Elektroden  eine  Temperaturerhöhung 
Yon  1<^  C.  bewirkt  werden.  Beim  Hunde  stieg  die  Temperatur  im 
Rectum  um  5<),2,  nämlich  von  'S9\6  bis  44<>,8.  Ganz  tibereinstim- 
mende Beobachtungen  hat  Richet^  yeröffentlicht 

Es  ist  theoretisch  als  selbstverständlich  anzusehen,  dass  die 
Wärmebildung  in  den  Muskeln  in  diesen  Fällen,  wo  alle  Muskeln 
des  Körpers  längere  Zeit  in  stetiger  Thätigkeit  sich  befinden,  wäh- 
rend nach  aussen  hin  gar  keine  Arbeit  von  ihnen  abgegeben  wird, 
einen  noch  höheren  Betrag  erreichen  muss  als  in  den  Versuchen  mit 
Arbeitsleistung.  Doch  ist  es  nichf  zulässig,  die  abnorme  Temperatur- 
steigerung, welche  z.  B.  Leyden  am  Hunde  sah,  nur  auf  diese  Weise 
zu  erklären.  Wir  mtlssen  annehmen,  dass  in  seinem  Versuch  auch 
eine  sehr  starke  Verengerung  der  Gefässe  durch  Reizung  der  vaso- 
constrictorischen  Nerven  stattgefunden  habe,  und  diese  muss  dann, 
wie  wir  später  noch  zeigen  werden,  eine  Verminderung  des  Wärme- 
verlustes im  Vergleich  zur  Norm,  also  eine  Zunahme  der  Eigenwärme 
auch  unabhängig  von  der  vermehrten  Wärmeproduction  („Wärme- 
stauung") veranlasst  haben.  Wenn  es  möglich  wäre  (und  es  ist  dies 
wohl  nicht  unausftlhrbar)  eine  ebenso  starke  Tetanisirung  der  Mus- 
keln ohne  Mitbetheiligung  der  Gefässnerven  zu  bewirken,  so  würde 
die  Temperatursteigerung  wahrscheinlich  geringer  ausgefallen  sein. 
Und  auf  der  anderen  Seite  müsste  die  von  Leyden  bewirkte,  aber 
nicht  bealbsichtigte  Einwirkung  auf  die  Gefässe  an  sich  allein  auch 
schon  eine  Temperatursteigerung  veranlassen.  Mit  anderen  Worten, 
der  von  Leyden  beobachtete  Effect  ist  als  die  Summe  zweier  ver- 
schiedener Einflüsse  anzusehen,  von  denen  die  Muskelarbeit  nur  der 
eine  ist. 

Dieses  selbe  Verhältniss  findet  wahrscheinlich  auch  beim  patho- 
logischen Tetanus  des  Menschen  statt,  unabhängig  von  der  Ursache, 
welche  den  Tetanus  hervorruft.    Da  dieser  Tetanus  wahrscheinlich 

1  Wunderlich,  Eigenwärme.  2.  Aufl.  S.  400. 

2  Leyden,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXVI.  S.  538. 1863. 

3  RicHET,  BuU.  de  Tacad.  de  mäd.  1881.  No.  34. 
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doch  immer  reflectorischer  Natur  ist,  und  die  Gefässnerven  reflec- 
torisch  sehr  leicht  erregt  werden,  so  ist  wohl  anzunehmen,  dass  die 
Gefasse  während  des  Tetanns  sehr  verengt  sind.  Ob  ausserdem  noch 
andere  direct  auf  die  Wärmebildung  oder  auf  die  Wärmeabgabe  ein- 
wirkende Einflüsse  des  Nervensytems  dabei  ins  Spiel  kommen,  ist 
noch  schwieriger  zu  entscheiden. 

Die  durch  Strychnin  erzeugten  Krämpfe  bewirken,  ihrer  gerin- 
geren  Dauer  und  Intensität  entsprechend,  nur  massige  Temperatar- 
steigerungen. 

Von  der  gerade  beim  Tetanus  des  Menschen  am  häufigsten  be- 
obachteten sogenannten  postmortalen  Temperatursteigerung  wird  später 
die  Rede  sein. 

X.  Einfluss  geistiger  Anstrengung. 

Da  nach  Schiff  auch  in  den  Nerven  und  im  Gehirn  bei  ihrer 
Thätigkeit  Wärme  producirt  wird*,  und  im  Gehirn  ein  ziemlich  leb- 
hafter Stoffwechsel  stattfindet,  so  ist  eine  Einwirkung  der  Hirnthätig- 
keit  auf  die  Eigenwärme  des  GesammtkOrpers  nicht  als  unmöglich 
zu  betrachten,  obgleich  sie  gewiss  nur  minimal  sein  kann.  Nach 
J.  Davy  2  steigt  in  den  Tropen  die  Eigenwärme  nach  geistiger  An- 
strengung (Halten  einer  Vorlesung,  was  allerdings  doch  eine  Huskel- 
thätigkeit  einschliesst)  um  mehr  als  2<>  F.,  während  in  England  Lesen 
eines  die  Aufmerksamkeit  spannenden  Werks  eine  Steigerung  von 
0^,5  F.  über  das  Mittel  bewirkte.^  Lombard*  hat  am  Kopf  örtliche 
Temperatursteigerungen  bis  zu  0^,5  beobachtet  als  Folge  angestrengter 
geistiger  Thätigkeit;  aber  jeder  die  Aufmerksamkeit  in  Anspruch 
nehmende  Eindruck  auf  das  Gehirn  soll  sich  schon  durch  freUich 
geringe  Temperatursteigerung  aussen  an  der  Schädeldecke  bemerk- 
lich machen. 

XI.  Einfluss  der  Umgobungstemporatar. 

Wie  weit  kann  der  menschliche  Körper  den  wechselnden  Tem- 
peraturen der  ihn  umgebenden  Luft  gegenüber  seine  Eigenwärme  un- 
verändert erhalten  ?  Diese  besonders  für  die  Auffassung  der  Wärme- 
regulining  wichtige  Frage  ist  namentlich  von  J.  Davy  zum  Gegen- 
stand vielfacher  Messungen  gemacht  worden.   Davy  verglich  erstens 

1  Vgl.  hierüber  Bd.  11.  S.  143. 

2  J.  Davy,  a.  a.  0.  S.  443. 

3  Derselbe,  Ebenda.  S.  324. 

4  LoMBABD,  Arch.  de  pbysiol.  I.  p.  670. 
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die  Messungen  an  seinem  eigenen  Körper  unter  den  yersohiedensten 
Umständen  einerseits  in  England,  andererseits  in  Tropen ,  endlich 
während  der  Rückreise  von  den  Tropen  nach  England.  Zweitens 
hat  er  sowohl  in  England  als  auch  in  den  Tropen  zahlreiche  Mes- 
sungen zu  verschiedenen  Jahreszeiten  und  an  denselben  Tagen  an 
verschiedenen  Orten  bei  sehr  verschiedenen  Aussentemperaturen  an- 
gestellt Die  Messung  geschah  stets  unter  der  Zunge.  Er  kam  zu 
folgenden  Ergebnissen  M 

1.  Die  mittlere  Temperatur  des  Menschen  ist  in  den  Tropen  um 
etwa  10  F.  höher  als  in  England. 

2.  Die  Temperatur  schwankt  sowohl  in  den  Tropen  als  in  Eng- 
land innerhalb  gewisser  Grenzen;  die  Ursachen  der  Schwankungen 
hängen  zum  Theil  von  nachweisbaren  äusseren  Ursachen  ab,  zum 
Theil  sind  sie  unbekannt 

3.  Das  Minimum  der  Temperatur  tritt  in  den  Tropen  frtlh  Mor- 
gens ein,  während  in  England  der  Körper  Abends  vor  dem  Schlafen- 
gehen am  kältesten  ist  Davt  erklärt  dies  durch  die  stärkere  Ab- 
kühlung beim  Schlafen  unter  leichter  Bedeckung  und  bei  offenem 
Fenster  in  den  Tropen. 

4.  Die  Temperatur  steigt  in  den  Tropen  in  Folge  körperlicher 
Anstrengungen  sehr  erheblich,  während  sie  bei  Ruhe,  z.  B.  Fahren 
im  Wagen,  sinkt 

5.  Dichte  Kleidung  sowie  geschlossene,  schlecht  ventilirte  Räume 
bewirken  in  den  Tropen  viel  erheblichere  Temperatursteigerungen 
als  in  England. 

6.  Bei  eintretender  Ruhe  nach  körperlichen  Anstrengungen  kehrt 
der  Körper  in  den  Tropen  sehr  schnell  zu  seiner  niederen  Tempe- 
ratur zurück. 

7.  Selbst  leichte  Erkrankungen  bewirken  in  den  Tropen  eine 
verhältnissmässig  grosse  Steigerung  der  Temperatur. 

8.  In  den  Tropen  ist  der  Unterschied  zwischen  der  Temperatur 
an  der  Oberfläche  des  Körpers  und  tieferen  Theilen  geringer  als  in 
England ;  die  Schweisssecretion  ist  in  den  Tropen  lebhafter  und  die 
Nieren  secemiren  weniger. 

9.  Der  Aufenthalt  auf  der  See  (wenn  keine  Seekrankheit  vor- 
handen, welche  im  Allgemeinen  temperaturerhöhend  wirkt)  hat  zur 
Folge,  dass  die  Schwankungen  der  Eigenwärme  innerhalb  engerer 
Grenzen  verlaufen.  Doch  ist  auch  auf  See  der  Einfluss  der  Luft- 
temperatur auf  die  Eigenwärme  vorhanden,  indem  bei  Annäherung 

1  J.  Davy,  PhiloB.  Transact  1850.  p.  437. 
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an  die  Tropen  die  Mitteltemperatnr  steigt,  bei  der  Rückkehr  in  ge- 
mässigte Klimate  fällt.  Aehnliche,  wenngleich  weniger  zahlreiche 
Beobachtung  hat  Brown-SiSqüard*  angestellt  bei  Gelegenheit  einer 
Reise  von  Frankreich  nach  Isle  de  France.  Als  Mittel  an  8  Per- 
sonen angestellter  Beobachtungen  fand  er: 

Bei  der  Abreise,  Lufttemp.  80,0     Körperwärme  36^625 

8  Tage  später  „         250,0  „  370,428 

9  „  „  n         290,5  „  370,9 
6  Wochen  später        „         160,0               „             370,23 

Eydoux  und  Souleyet'^  fanden  etwas  geringere  Differenzen 
aber  in  demselben  Sinne.  Boileau^  dagegen  ist  durch  seine  Mes- 
sungen zu  der  Ueberzeugung  gekommen,  dass  die  Temperatur  ge- 
sunder Menschen  in  den  Tropenländern  nicht  höher  sei  als  die  der- 
selben Menschen  in  gemässigten  Elimaten  und  glaubt,  dajss  eine 
Temperaturschwankung  von  lo  F.,  wie  sie  J.  Davt  an  sich  selbst 
beobachtete,  schon  das  Zeichen  einer  geringen  krankhaften  Störung 
sei,  wie  sie  bei  nicht  sehr  kräftigen  Individuen  allerdings  leicht 
durch  den  Wechsel  des  Klimas  entstehen  könne. 

Zu  dem  gleichen  Ergebniss,  dass  die  Eigenwärme  des  Körpers 
mit  der  Aussentemperatur,  wenn  auch  nur  in  geringem  Grade,  steige 
und  sinke,  kam  Davy  auch  durch  seine  Messungen  der  Eigenwärme 
in  verschiedenen  Jahreszeiten  und  an  verschieden  warmen  Orten,  un- 
geheizte Kirchen  oder  freie  Luft  im  Gegensatz  zu  geheizten  Räumen. 

Wenn  es  nun  auch  keinem  Zweifel  unterliegen  kann,  dass  die 
Körperwärme  innerhalb  enger  Grenzen  schwankt,  wenn  die  Tempe- 
ratur der  umgebenden  Luft  sich  ändert,  so  ist  doch  eine  genaue 
Bestimmung  des  Einflusses  dieses  Factors  auf  die  Eigenwärme  mit 
sehr  grossen  Schwierigkeiten  verbtinden.  Neben  der  Lufttemperatur 
kommen  auch  noch  andere  Factoren  ins  Spiel,  die  schwerer  zu  ver- 
gleichen sind.  Beschränken  wir  uns  auf  den  häufigsten  Fall,  dass 
die  Luft  eine  niederere  Temperatur  hat  als  der  menschliche  Körper, 
so  wird  die  von  ihr  dem  Körper  entzogene  Wärmemenge  nicht  nur 
von  der  Temperaturdifferenz  zwischen  Körper  und  Luft,  sondern  auch 
von  dem  Umstand,  ob  die  Luft  ruhig  oder  bewegt  ist,  und  im  letz- 
teren Falle  von  der  Geschwindigkeit  der  Lufbewegung,  ferner  vom 
Grade  ihrer  Trockenheit  und  vielen  anderen  Umständen  abhängen. 
Wir  müssen  uns  also  mit  dieser  oberflächlichen  Erkenntniss,  dass 

1  Brown-S]6quakd,  Journ.  de  physiol.  11.  p.  551, 

2  SoüLBYBT,  Compt.  rend.  VI.  p.  456. 1838. 

3  BoiLBAU,  Lancet  1878.  p.  413. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


2.  Cap.  Die  Eigenw&rme.  Starke  Abkühlung.  333 

die  Eigenwärme  den  Schwankungen  der  Lofttemperatar  gegenüber 
nicht  absolut  constant  ist,  begnügen. 

XII.  Starke  Abktthlung. 

Es  ist  ferner  nicht  zu  übersehen,  dass  bei  allen  oben  angeführten 
Beobachtungen  noch  andere,  wenn  wir  so  sagen  dürfen,  ausserphjsio- 
logische  Umstände  mitwirkten,  veränderte  Lebensweise;  andere  Nah- 
rung, andere  Kleidung  u.  s.  w.  Fallen  diese  fort,  so  'sind  die  Schwan- 
kungen der  Eigenwärme  schon  bei  yerhältnissmässig  geringen  Äende- 
rungen  der  Aussentemperatur  wohl  zu  constatiren,  wie  besonders  aus 
den  Versuchen  von  Senator,  Winternitz  u.  A.  deutlich  hervorgeht. 
Wir  werden  auf  diese  Versuche  bei  der  Lehre  von  der  Wärmeregu- 
lirung  zurückkommen.  Nach  Senator  liegen  für  den  nackten  Men- 
schen die  Grenzen  der  Lufttemperatur,  innerhalb  deren  seine  Eigen- 
wärme sich  nicht  merklich  ändert,  zwischen  27^  und  37<).i 

Dass  jedoch  bei  grösseren  Differenzen  zwischen  Körperwärme 
und  Luft  die  Abkühlung  eine  bedeutendere  wird,  geht  aus  dem  dann 
eintretenden  Erfrierungstode  hervor.  Nach  meinen  Erfahrungen  ster- 
ben Thiere,  wenn  man  sie  bis  auf  26<>  oder  höchstens  24<^  abkühlt. 
Der  Tod  tritt  um  so  leichter  ein,  je  schneller  die  Wärmeentziehung 
erfolgt.  Interessant  ist  ein  von  Peter  ^  mitgetheilter  Fall.  Eine 
Frau,  welche  im  trunkenen  Zustand  eine  Nacht  in  einem  mit  Eis 
bedeckten  Graben  zugebracht  hatte,  zeigte  bei  der  Aufnahme  ins 
Hospital  26^  in  der  Vagina;  innerhalb  6  Stunden  stieg  die  Tempe- 
ratur auf  36^,3,  und  die  Frau  genas.  Einen  ähnlichen  Fall,  der  aber 
tödtlich  endete,  erzählt  Bourneville. ^  Die  Temperatur  war  hier 
auf  270,4  gefallen  und  betrug  5  Minuten  nach  dem  Tode  36<>,2.  Auch 
Reinke^  und  Nicolaysen^  fanden  bei  Betrunkenen,  welche  lange 
kalter  Luft  oder  kaltem  Wasser  ausgesetzt  waren,  sehr  niedere  Tem- 
peraturen, einmal  selbst  24«.  Bei  genügendem  Schutz  gegen  die  Ab- 
kühlung durch  Kleidung  können  aber  sehr  niedrige  Temperaturgrade 
ertragen  werden,  wie  die  Erfahrungen  der  Polarexpeditionen  be- 
weisen. Und  auch  die  Thiere  in  den  Polargegenden  sind  durch  ihre 
Haare  oder  Federn  hinreichend  geschützt,  um  nicht  nur  die  Kälte 
zu  ertragen,  sondern  auch  dabei  nahezu  dieselbe  Eigenwärme  zu  be- 
haupten, wie  sie  in  den  gemässigten  Zonen  beobachtet  wird.    So 

1  Senatob,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XLY.  S.  355. 

2  Petes,  Gaz.  hebd.  d.  Paris.  1872.  No.  31  u.  32. 

3  BouBNBviLLB,  Lo  mouvement  med.  1872.  No.  9. 

4  Reinkb,  Arch.  f.  kHn.  M4d.  XVI.  S.  12. 

5  Nicola YSBN,  Referirt  in  Virchow  u.  Hirsch,  Jahresber.  1875. 1.  S.  283. 
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sah  Parry  bei  einem  Fachs  eine  Eörpertemperatar,  welche  die  der 
umgebenden  Luft  nm  76^1  ttbertraf,  und  Black  bei  einem  Schnee- 
huhn eine  um  79^,1  höhere. 

Ich  entlehne  aus  Gayasbet^  eine  die  Beobachtungen  dieser  bei- 
den Reisenden  zusammenfassende  Tabelle: 

Beobachtungen  von  Pabbt.' 


Thier 


Temp.  d.  Thien 


Temp.  d.  Luft 


Untenohied 


Polarfuchs 

» 

Polarhase  . 
Fuchs  .    . 

n  •       • 

r>  • 

ft  • 

Wolf    .' 


41,5 
38,5 
37,8 
38,5 
37,6 
36,6 
37,6 
40,3 
38,3 
37,8 
41,1 
39,4 
38,9 
38,3 
40,5 


—  25,6 

—  20,6 

—  19,4 

—  29,4 

—  26,2 

—  23,3 

—  23,3 

—  20,3 

—  29,4 

—  26,2 

—  35,6 

—  32,8 

—  31,7 

—  35,6 

—  32,8 


Präriehahn  (männl.)  (Cu- 

pidonia  americana  ?) 
Präriehnhn  (weibl.)      .    . 


Moor-Schneehuhn  (Lago- 
pus alpinus  oderTetrao 
albus) 


Beobachtungen  von  Black.^ 

143,2  —12,7 

143.0  -  15,0 

42,8  —   8,3 

42.3  —  8,0 
42,8  -    1,1 

42.4  — 19,7 
43,3  —-32,8 
43,3  —  35,8 


67,1 
59,1 
57,2 
67,9 
63,S 
59,9 
60,9 
70.7 
67,7 
64,0 
76,7 
72,2 
70,6 
73,9 
73.3 


58:0 
51,1 
50,3 
43.9 
62,2 
76,1 
79,1 


Man  könnte  geneigt  sein  aus  diesen  Zahlen  abzuleiten,  dass  die 
Temperatur  der  Thiere  höher  wird,  wenn  die  Lufttemperatur  sinkt 
Doch  wäre  das  bei  der  geringen  Zahl  von  Beobachtungen  etwas  zu 
viel  gewagt. 

In  wirksamerer  Weise  als  Luft  entzieht  kaltes  Wasser  dem  K5rper 
Wärme  wegen  seines  besseren  Leitungsvermögens  und  seiner  höheren 
Wärmecapacität.  Es  ist  deshalb  ganz  sicher,  dass  durch  kalte  BSder 
die  Eigenwärme  herabgesetzt  werden  kann,  und  selbst  die  Beobach- 
tung von  Liebermeister  \  dass  ein  Thermometer  in  der  Achselhöhle 

1  Gavabret,  Chaleur  animale.  p.  101.  2.  särie  XXVIII.  p.  223. 

2  Pabey,  Ann.  d.  chim.  et  d.  phys.  (2)  XXVIII.  p.  223. 

3  Black,  Compt.  read.  11.  p.  621. 

4  LiEBBRMifiisTER,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1860.  S.  523. 
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steigt,  wenn  man  in  ein  kaltes  Bad  geht,  kann  an  dieser  feststehen- 
den Thatsache,  von  welcher  ja  anch  bei  der  jetzt  so  verbreiteten 
Ealtwasserbehandlnng  bei  Typhns  and  anderen  fieberhaften  Krank- 
heiten Oebranch  gemacht  wird,  nichts  ändern.  Die  Bedeutung  der 
LiEBERMEiSTER'schen  Beobachtung  werden  wir  gleichfalls  später  zu 
besprechen  haben. 

Kleinere  Thiere  zeigen  noch  beträchtlichere  Schwankungen  ihrer 
Eigenwärme,  besonders  wenn  sie,  wie  bei  Vivisectionen,  gefesselt 
sind.  Kennen  sie  sich  frei  bewegen,  so  sind  die  Schwankungen  ge- 
ringer. So  bleibt  nach  meinen  Beobachtungen  die  Eigenwärme  freier 
Kaninchen  unverändert  zwischen  11^  und  32  o,  während  gefesselte 
schon  bei  Temperaturen  von  20»  merkbar  abktlhlen. 

XIII.  Einfluss  hSherer  Temperaturen. 

Steigt  die  Lufttemperatur  über  37<>,  so  ist  eine  Zunahme  der 
Eigenwärme  in  der  Regel  vorhanden  und  nur  dann  nicht,  oder  doch 
nur  in  geringem  Grade  vorhanden,  wenn  der  Körper  durch  starke 
Schweissabsonderung  und  Verdunstung  derselben  sich  noch  hin- 
reichend abkühlen  kann.  Ja  fbr  ktlrzere  Zeit  kann  der  Mensch  so- 
gar in  Luft  von  ausserordentlich  hoher  Temperatur  aushalten  (vor- 
ausgesetzt dass  diese  trocken  ist),  ohne  dass  seine  Eigenwärme  merk- 
lich steigt. 

BoEKHAVE  war  der  Ansicht,  dass  kein  mit  Lungen  athmendes 
Thier  in  einer  Umgebung,  die  höher  temperirt  ist  als  sein  eigener 
Körper,  leben  könne.  Dies  wurde  auch  durch  Versuche  bestätigt, 
welche  Provoost  und  Fahrenheit  auf  Bobrhave's  Veranlassung 
unternahmen;  sie  sahen  einen  Hund,  eine  Katze,  einen  Sperling  in 
einem  Ofen  von  ungefähr  63®  binnen  wenigen  Minuten  sterben.* 
Gegen  die  Richtigkeit  dieses  Satzes  sprachen  aber  die  Beobachtung 
verschiedener  Beisender  (Lining,  Adanson,  Martin,  Barker,  Mungo 
Park,  Ouselat)  an  verschiedenen  sehr  heissen  Orten  in  Stld-Caro- 
lina,  am  Senegal  u.  s.  w.  Haller^  bekämpfte  daher  die  Lehre  Boer- 
have's  und  stellte  den  Satz  auf,  das  Leben  könne  bestehen  in  Tem- 
peraturen, welche  die  Blutwärme  um  17®  und  mehr  übersteigen.  Im 
Jahre  1758  machte  O.  Ellis^  die  wichtige  Beobachtung,  dass  bei 
einer  Temperatur  von  105o  F.  im  Schatten  (in  Stld- Carolina)  das 
Thermometer  auf  97®  F.  sank,  wenn  er  es  an  seinen  Körper  an- 

1  BoEBHAYBf.Praelect.  anat  p.  211 ;  Eiern,  chemiae.  I.  p.  148. 

2  Hallbb.  Elementa  physiol.  II.  p.  37. 

3  Ellis,  Thilos.  Transact.  L.  p.  755. 
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legte.  Anch  Frankluy^  constatirte  an  einem  heiasen  Sommertage, 
dass  sein  Körper  niedriger  temperirt  war  als  die  umgebende  Loft 
und  erklärte  dies  ans  der  Abkühlung  durch  die  lebhafte  Yerdonstang 
des  Schweisses.  Tillet^  sah  drei  junge  Mädchen  5  bis  10  Minuten 
in  einem  Backofen  aushalten,  dessen  Temperatur  flber  130<>  war.  Er 
stellte  Versuche  an,  in  welchen  ein  Kaninchen,  eine  Ammer  und  ein 
Huhn  bis  zu  einer  halben  Stunde  in  Temperaturen  von  70—80®  aus- 
hielten. Endlich  haben  Blagden,  Fordtce,  Solandeb,  Banks  und 
DoBSON^  an  sich  selbst  und  an  Anderen  Versuche  gleicher  Art  ange- 
stellt, in  welchen  sie  es  bis  zu  Temperaturen  von  127^  brachten. 

In  einem  Zimmer,  welches  durch  Ofenröhren  und  kochendes 
Wasser  geheizt  wurde,  konnte  Fordyce  nach  einander  ertragen : 
10  Minuten  lang  eine  Wärme  von  43«,33,  —  20  Minuten  48o,88,  — 
15  Minuten  eine  allmählich  steigende  Wärme  von  48<),33  bis  54<^y44. 
In  allen  diesen  Versuchen  stieg  ein  Thermometer  unter  der  Zange 
nicht  über  37o,78. 

In  trockener  Luft  konnten  Banks,  Blagden  und  Fordyce  er- 
tragen 10  Minuten  lang  eine  Temperatur  von  92<»,22  und  Baihcs 
allein  7  Minuten  lang  eine  Temperatur  von  99^44.  Dabei  stieg  das 
Thermometer  in  Banks'  Munde  nicht  über  36<>,67, 

Endlich  hielt  es  Blagden  in  einem  Ofen  bei  trockener  Luft  und 
1270,77  8  Minuten  lang  und  bei  HO«  12  Minuten  lang  aus.  ^Er  fllhlte 
dabei  ein  starkes  Unbehagen,  welches  aber  nach  dem  Ausbruch  reich- 
lichen Schweisses  schnell  verschwand. 

In  den  Versuchen  von  Dobson  verweilte  eine  Person  20  Mi- 
nuten lang  in  trockener  Luft  von  94tHA ;  eine  andere  20  Minuten  bei 
98®,88;  ein  junger  Mann  10  Minuten  bei  106o,44.  Der  erste  zeigte 
unter  der  Zunge  37<>,5,  der  zweite  38o,61,  der  dritte  38<^,89. 

Blagden  macht  mit  Recht  auf  die  Wirksamkeit  der  Verdunstung 
von  der  Eörperoberfläche  aufmerksam  und  erläutert  dieselbe  durch 
einen  schönen  Versuch.  Er  brachte  in  den  Ofen  von  113<>,33  zwei 
Oefässe  mit  Wasser;  in  dem  einen  war  das  Wasser  mit  einer  Oel- 
Schicht  bedeckt.  Dieses  gerieth  ins  Kochen,  während  das  Wasser 
im  anderen  Oefäss  nur  auf  60^  stieg.  Dennoch  hält  er  die  Verdun- 
stung nicht  fbr  die  einzige  Ursache  der  Erhaltung  der  normalen 
Temperatur,  sondern  nimmt  noch  eine  Regulirung  durch  verminderte 
Wärmeproduction ,  wie  wir  heute  sagen  würden,  an;  eine  Ansicht, 
welche  auch  von  vielen  seiner  Zeitgenossen,  insbesondere  von  Craw- 

1  Franklin,  Oeuvres  de  B.  F.  Trad.  de  Barbeu-Dubourg.  U.  p.  191. 

2  TiLLET,  Möm.  de  Tacad.  des  sciences  1764.  p.  186. 

3  Blagden,  Philos.  Transact.  LXV.  p.  1 U.  484. 1 875.  —  Dobson,  Ebenda,  p.  463. 
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FORD^  yertreten  wurde,  der  überdies  den  lebenden  Wesen  geradezu 
die  Fähigkeit  zuschrieb,  unter  gewissen  Umständen  Kälte  zu  erzeugen, 
während  andererseits  Changeux^  neben  der  Verdunstung  auch  noch 
die  Athmung  als  Abktlhlungsmittel  ansah. 

Aehnliche  Versuche  wurden  von  Neuem  angestellt  von  Dela- 
ROCHE  undBEBGEB.^  In  trockener  Luft  konnte  Berger  7  Minuten  bei 
109^,48  verweilen.  In  der  mit  Wasserdampf  gesättigten  Luft  eine» 
Dampfbads  konnte  Delaroche  nur  10 Vi  Minute  aushalten,  als  die 
Temperatur  nach  und  nach  von  il^b  auf  51o,25  stieg;  Berger  nur 
12  Minuten,  als  die  Temperatur  von  41^,25  auf  53^,75  stieg.  Bei 
einem  Aufenthalt  von  wenigen  Minuten  in  trockener  Luft  von  80<^ 
stieg  die  Temperatur  im  Munde  um  b^.  In  einem  Dampfbade  von 
370,50— 48 <>,75  stieg  die  Temperatur  im  Munde  um  3<>,12;  in  einem 
Dampfbade  von  40<^— 41^,25  stieg  sie  um  1^,87  in  15  Minuten.  Bei 
einem  Meerschweinchen  stieg  die  Temperatur  von  38^  auf  44  ö,  wo- 
rauf es  zu  Grunde  ging.  Eine  Steigerung  der  Eigenwärme  um  6 
bis  70  war  flir  alle  Thiere  tödtlich. 

Mit  diesen  letzteren  Angaben  sind  die  Ergebnisse  neuerer  Ver- 
suche z.  B.  die  von  Krishaber^  in  vollkommener  Uebereinstimmung. 
Auch  an  Thieren  fand  ich  das  Gleiche,  während  Hoppe  "^  nur  ge- 
ringere Temperaturzunahmen  sah.  Ich  muss  daher  die  Angaben  von 
Blagden  und  seinen  Mitarbeitern  tlber  das  Constantbleiben  ihrer 
Eigenwärme  stark  in  Zweifel  ziehen. 

Brachte  ich^  Kaninchen  in  einen  Kasten,  der  auf  32^  bis  36^ 
geheizt  war,  so  stieg  ihre  Eigenwärme  schnell  auf  41®— 42^.  Auf 
dieser  Höhe  stellt  sich  dann  die  Eigenwärme  constant  ein,  und  die 
Thiere  können  dieselbe  Tage  lang  ertragen,  nur  verlieren  sie  bedeu- 
tend an  Gewicht.  Heizt  man  aber  den  Kasten  auf  ZQ^—iO^  dann 
steigt  die  Eigenwärme  schnell  auf  44®— 45»  und  der  Tod  tritt  sehr 
schnell  ein,  kann  aber  vermieden  werden,  wenn  man  das  Thier  noch 
rechtzeitig  in  gemässigte  Wärme  bringt.  In  gleicher  Weise  stieg  bei 
Delaroche  die  Mastdarmtemperatur  eines  Kaninchens  binnen  100 
Minuten  von  39^,75  auf  43^,75,  als  es  in  einen  Baum  von  40®  ge- 
bracht worden  war. 

1  Crawfobd,  Experiments  and  observations  on  animal  heat.  2.  edit.  1788. 
p.  186.  Dtscli.  Ausgabe.  S.  296.        2  Chanobux,  Joiirn.  de  pbysiqae.  YII.  p.  57. 1776. 

3  Bblabochb,  Exp^riences  sur  les  effets  qu*une  forte  chaleur  produit  dans 
r^conomie  animale.  Th^se.  Paris  1 806 ;  Joum.  de  pbysique.  IjXXI.  p.  299 ;  Reil's  Arch. 
XII.  p.  370. 

4  Kbibhabbb,  Gaz.  möd.  de  Paris.  1877.  No.  46. 

5  Hoppe,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XL  S.  453. 

6  BosBNTHAL,  Zur  Eenntniss  der  Wärmeregulirung  bei  den  warmblütigen  Thie- 
ren. S.  15.  Erlangen  1872. 

Hftndbucli  der  Physiologie.  Bd.  lYa.  22 
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Delabobhe  und  Beroeb  theilen  aueh  einen  sehOnen  Versoeh  aber 
die  Bolle  der  Wasserverdanstong  mit.  In  einen  Ofen,  dessen  Tem- 
peratur zwischen  QO^fi  and  870,5  schwankte,  wnrde  ein  Kaninchen 
und  eine  mit  Wasser  gef&Ute  poröse  Flasche  (Alcarazza)  gebracht, 
beide  von  gleicher  Temperatur.  Als  das  Thier  gestorben  war,  hatten 
Thier  und  Alcarazza  ungefähr  gleich  viel  an  Gewicht  durch  Wasser- 
verdunstung  verloren.  Das  Thier  war  jetzt  um  2<),5  wärmer  als 
die  Alcarazza,  welcher  Ueberschuss  (abgesehen  vom  Unterschied  Aer 
specifischen  Wärmen)  seiner  Wärmeproduction  zuzuschreiben  ist 

Kleine  Thiere  können  tlbrigens  hohe  Temperaturen  weniger  gnt 
vertragen  als  grosse,  wahrscheinlich  weil  ihre  Temperatur  schnelkr 
steigt.  In  den  Versuchen  von  Pbovoost  und  Fahrenheit  starb  ein 
Sperling  binnen  8  Minuten  in  einem  Ofen,  in  welchem  ein  Hund  und 
eine  Katze  28  Minuten  lebten.  —  Bei  Delaboghe  und  Bebger  starb 
eine  Maus  in  einem  Raum,  dessen  Temperatur  von  57^,5 — 63^,1  stieg, 
in  32  Minuten,  ein  Meerschweinchen  lebte  zwischen  62^  und  80^  eine 
Stunde  und  25  Minuten ;  ein  junger  Esel  war  in  einem  Raum,  dess» 
Temperatur  von  60®  bis  75<>  stieg,  nach  2  Stunden  50  Minuten  zwar 
sehr  schwach,  starb  aber  nicht. 

Aehnliche  Erfahrungen  macht  man  in  den  heissen  Luft-  (rOmiieh- 
irische  oder  türkische  Bäder)  und  in  den  Dampfbädern  (msasebe 
Bäder).  Gleich  hohe  Temperaturen  werden  in  ersteren  besser  ve^ 
tragen,  ^eil  die  Luft  in  ihnen  trocken  ist.  Noch  eingreifender  sind 
nattlrlich  heisse  Wasserbäder.  Lemonieb^  konnte  ein  Bad  von  37yS 
eine  halbe  Stunde  ohne  Beschwerden  ertragen;  in  einem  Bade  von 
44<>,44  konnte  er  es  nur  8  Minuten  aushalten.  Der  Schweiss  rann 
ihm  in  Strömen  vom  Gesicht,  sein  ganzer  Körper  war  roth  und  die 
Haut  gedunsen,  sein  Puls  war  ungemein  beschleunigt  und  alle  Arte* 
rien  klopften;  zuletzt  zwangen  ihn  heftige  SchwindelanflUle  das  Bad 
zu  verlassen. 

Hoppe  ^^  brachte  einen  Hund  zweimal  in  heisse,  mit  Wasserdampf 
gesättigte  Luft  und  einmal  in  Wasser  von  48®.  Li  den  beiden  ersten 
Fällen  stieg  die  Temperatur  im  Rectum  um  1^ — 2^  innerhalb  35  bii 
40  Minuten,  im  letzten  Versuch  um  2^,7  binnen  3  Minuten. 

Auf  welche  Weise  auch  die  Eigenwärme  gesteigert  sein  mag, 
Temperaturen  von  44<)  sind  immer  lebensgefährlich  und  bei  45^  tritt 
stets  der  Tod  innerhalb  sehr  kurzer  Zeit  ein. 

Die  Steigerung  der  Eigenwärme  in  Folge  hoher  Umgebungs- 
temperaturen ist  um  so  bedeutender,  wenn  noeh  andere  Umstände 

1  Lehonibb,  M^moires  de  l'acad.  des  sciences.  1747.  p.  259. 

2  Hoppe,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XV. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


2.  Cap.  Die  Eigenwänne.  Einflass  einiger  anderer  Umst&nde.  339 

mitwirken,  welche  die  Eigenwärme  in  gleichem  Sinne  beeinflnssen, 
insbesondere  starke  Moskelanstrengung.  Auf  diesem  Zusammenwir- 
ken beruhen  die  enormen  Temperatursteigerungen,  welche  beim  so- 
genannten Hitzschlag  eintreten  bei  Arbeitern  auf  freiem  Feld,  Soldaten 
auf  dem  Marsch  und  anderen  in  ähnlichen  Verhältnissen.' 


XIY.  Einfluss  einiger  anderer  UmstSnde. 

Zahlreiche  Messungen  an  Menschen  der  verschiedensten  Stände, 
Raeen  und  Wohnstätten  haben  keine  erheblichen  Unterschiede  der 
Eigenwärme  ergeben.  Immerhin  aber  ist  bemerkenswerth,  dass  nach 
LiviNGSTONE  ^  die  Eingeborenen  in  Afrika  um  2»  F.  niederer  tempe- 
rirt  waren  als  er  selbst,  während  nach  Thomson^  die  Eigenwärme 
der  Isländer  im  Mittel  etwas  höher  sein  soll  als  die  der  Bewohner 
gemässigter  Zonen.  Wenn  wir  auch  bei  der  ersterwähnten  Angabe 
etwas  auf  die  Verschiedenheit  in  der  Kleidung  zu  schieben  haben, 
80  kann  doch  vielleicht  auch  die  bessere  Anpassung  an  das  heisse 
Klima  dabei  eine  Rolle  spielen. 

Die  normale  Menstruation  hat  keinen  Einfluss  auf  die  Eigen- 
wärme, so  lange  keine  febrilen  Störungen  auftreten,  ebensowenig  die 
Schwangerschaft.  Der  schwangere  Uterus  ist  nach  Schroeder  <  um 
0<>,3  wärmer  als  die  Achselhöhle  und  um  0^,15  wärmer  als  die  Vagina, 
was  zum  Theil  auf  die  Wärmeproduction  des  Fötus  zu  schieben  ist, 
zum  Theil  auf  die  höhere  Wärme  des  Uterus  selbst  als  eines  muscu- 
lösen  Organs.  Beim  Geburtsact  tritt  während  jeder  Wehe  eine  Stei- 
gerang um  0<>,2 — 0^,25  ein,  die  während  der  Wehenpause  wieder 
zurückgeht.  Nach  der  Entbindung  steigt  die  Temperatur  in  den 
ersten  12  Stunden  und  fällt  dann  wieder.  Indem  sich  dieses  mit 
den  normalen  Tagesschwankungen  combinirt,  ist  der  Gang  der  Tem- 
peratur ein  wechselnder.  Die  Steigerung  ist  daher  am  beträcht- 
lichsten, wenn  die  Geburt  in  den  Morgenstunden  erfolgt  ist.  Un- 
mittelbar nach  der  Entbindung  ist  die  Temperatur  häufig  sehr  niedrig, 
was  wohl  hauptsächlich  von  der  unvermeidlichen  Entblössung  ab- 
hängt. Während  des  ganzen  Wochenbetts  ist  sie  im  Mittel  immer 
etwas  über  der  Norm,  auch  wenn  keine  krankhaften  Störungen  ein- 
treten, von  denen  wir  nattlrlich  hier  ganz  absehen. 

Die  gewöhnlichen  Schwankungen  des  atmosphärischen  Drucks 

1  Obbsnibb,  Der  Hitzschlag.  S.  89  ff.  Bonn  1867. 

2  LiTiNOSTONE,  Travels  in  South  Africa.  p.  509. 

3  Thomson,  Citirt  bei  Wunderlich.  S.  104. 

4  ScHRORDEB,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXXV.  S.  253;  Geburtshilfe.  8. 205. 
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sind  ohne  Einfloss  anf  die  Eigenwärme,  v.  Viyenot*  beobachtete 
im  pneumatischen  Kabinet,  dass  die  Temperator  in  der  Achselhöhle 
während  der  Dmeksteigerang  um  O^y^  znnahm,  dann  allmählich  wie- 
der sank,  aber  doch  über  der  Höhe  blieb,  welche  sie  bei  normalem 
Lnftdmck  eingenommen  haben  würde.  Als  Ursache  dieser  Voibi- 
demngen  ist  wahrscheinlich  die  Aendemng  der  Circnlation  ann- 
sehen,  welche  nach  desselben  Verf.  Untersnchongen  hauptAchlich 
in  einer  Compression  der  oberflächlichen  (xefässe  besteht^  Bei  einer 
Ziege,  welche  im  Mastdarm  gemessen  wurde,  sank  die  Temperatur 
anfangs  und  stieg  erst,  nachdem  das  Druckmaximum  schon  erreicht 
war.  Da  die  Lufttemperatur  auch  zunahm,  so  ist  schwer  zu  sagen, 
wie  viel  von  der  Aendemng  der  Eigenwärme  wirklich  auf  die  Stei- 
gerung des  Luftdrucks  zu  rechnen  ist 

Bei  Besteigung  des  Montblanc  fand  Lobtet^,  dass  mit  zuneh- 
mender Höhe  die  Eigenwärme  fiel.  Auf  dem  Gipfel  war  sie  in  der 
Ruhe  36^,3,  beim  Umhergehen  32^,0.  Die  aufhllende  Abnahme  der 
Temperatur  durch  die  Bewegung  ist  unmittelbar  nach  dem  Essen 
nicht  wahrzunehmen,  aber  schon  eine  Stunde  später  tritt  sie  wieder 
auf.  Lobtet  glaubt,  dass  der  Körper  nicht  genug  Wärme  produ- 
ciren  könne,  um  die  durch  die  Arbeit  yerbrauchte  Wärme  zu  er- 
setzen, was  offenbar  den  Verhältnissen  der  Wärmeproduction  bei  der 
Muskelthätigkeit  gar  nicht  entspricht.  Mabcbt^  fiand  im  Zustande 
der  Ruhe  wenig  Unterschied  bei  verschiedenen  Höhen,  beim  An- 
steigen aber  sank  die  Temperatur,  am  stärksten  bei  leerem  Magen 
und  starker  Perspiration;  sie  stieg  sofort  beim  Ausruhen  oder  lang- 
sameren Steigen.  Calbebla  ^  konnte  diese  merkwürdigen  Beobach- 
tungen bei  Besteigung  des  Monte  Rosa  und  des  Matterhom^  auch  nicht 
bestätigen.  Er  mass  in  Rectum  und  Achselhöhle;  Lobtet  und  Mabcet 
in  der  Mundhöhle.  Bei  Calbebi^a  und  seinen  Begleitern  war  die 
Temperatur  während  des  Steigens  höher  als  beim  Ausruhen. 

Starke  Blutentziehungen  bewirken  einen  Temperaturab£aU  am 
einige  Grade,  dem  nach  einigen  Stunden  eine  Steigerung  folgt,  die 
meist  die  normale  Temperatur  etwas  übersteigt  (Fbese  ^).  y.  Baerkn- 
SPBUNG ''  sah  nach  ergiebigen  Aderlässen  eine  Steigerung  um  einige 
Zehntel,  welche  in  den  nächsten  Tagen  allmählich  wieder  zur  Norm 
oder  auch  etwas  unter  dieselbe  zurückging.    Nach  einer  irgend  er- 

1  V.  ViVHNOT,  Wiener  Med.  Jahrb.  XI.  S.  113. 

2  Derselbe,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XXXIY.  S.  515. 

3  Lobtet,  Gompt.  rend.  LXIX.  p.  707. 


4  Maecbt,  Arcb.  d.  sc^hys;  (2)  XXXVI.  p.  247. 

5  Calbbrla,  Arch.  d.  Heilk.  1875.  S.  276. 

6  Fbbbb,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XL.  S.  303. 

7  Y.  BlBEMSPBüNO,  Arch.  f.  Anat.  u.  Fhysiol.  1851.  S.  168  ff. 
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heblichen  Transfusion  steigt  die  Temperatur  bis  zu  beträchtlicher 
Höhe;  die  Steigerung  beginnt  eine  halbe  Stunde  nach  der  Operation 
und  verliert  sich  im  Laufe  einiger  Stunden.  Der  Erfolg  tritt  auch 
ein^  wenn  man  das  Blut  einer  Arterie  direct  in  die  nebenliegende 
Vene  tiberleitet  (Albert  und  Stricker^).  Auch  Injectionen  reinen 
Wassers  wirken  ähnlich. 

Seekrankheit  leichten  Orades  bewirkt  nach  J.  Davy^  eine  ge- 
ringe Steigerung  der  Eigenwärme  und  vermindert  die  Tagesschwan- 
kangen,  welche  aber  auf  See  an  sich  schon  gering  sind. 

Injectionen  von  Gasen  in  die  Bauchhöhle  haben  nach  v.  Regk- 
LniOHAusEN  Und  Simons  ^  bedeutende  Temperaturemiedrigung,  bis  zu 
10®  unter  der  Norm,  zur  Folge,  auch  wenn  das  Gas  vorher  auf  Körper- 
temperatur erwärmt  war.  Die  Abktlhlung  beginnt  bald  nach  der  In- 
jection,  erreicht  in  2  bis  60  Stunden  ihr  Maximum  und  weicht  all- 
mählich in  derselben  Zeit.  Bei  Meerschweinchen  erfolgt  bei  der 
Injection  stets  ein  Schüttelfrost,  bei  anderen  Thieren  nicht  so  regel- 
mässig. Zugleich  mit  der  Temperatur  sinken  auch  Puls-  und  Respi- 
rationsfrequenz,  aber  nicht  so  auffallend.  Simons  erklärt  die  Tem- 
peraturveränderungen durch  Aenderungen  im  Verhalten  der  Gefässe 
mid  benutzt  diese  Erscheinung  zur  Erklärung  des  Temperaturabfalls 
bei  Meteorismus.  Auch  unter  die  Haut  oder  in  den  Darm  injicirtes 
Gas  wirkt  abktlhlend. 

1  Albbbt  u.  Stbickbb,  Wiener  med.  Jahrb.  1871 .  S.  49. 

2  J.  Davy,  Philos.  Transact.  1850.  p.  445. 

3  Simons,  Vorläufige  Mittheilung  über  eine  neue  Genese  der  Temperaturemie- 
drigong.  Dissert.  Bonn  1*^81. 


ANHANG  ZUM  ZWEITEN  CAPITEL. 


Yerglelchung  der  Thermometer-Scaleii. 

a.  Zur  Verwandlung  Celsitis* scher  Wärmegrade  in  Fahr enheiV sehe, 
(-f  100^  C.  =  +2120  Y,) 


OC. 

— 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

+90 

194 

195,8 

197,6 

199,4 

201,2 

203 

204.8 

206,6 

208,4 

210,2 

-f80 

176 

177,8 

179,6 

181,4 

183,2 

185 

1868 

188,6 

190,4 

192,2 

--70 

158 

159,8 

161,6 

163,4 

165,2 

167 

168,8 

170,6 

172,4 

174,2 

--60 

140 

141,8 

143,6 

145,4 

147,2 

149 

150,8 

152,6 

154,4 

156,2 

--50 

122 

123,8 

125,6 

127,4 

1291 

131 

132,8 

134,6 

136,4 

138,2 

--40 

104 

105,8 

107,6 

109  4 

111,2 

113 

114,8 

116,6 

118,4 

120,2 

-j-30 

86 

87,8 

89,6 

91,4 

93,2 

95 

96,8 

98,6 

100,4 

102.2 
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»c. 

— 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

+20 

68 

69,8 

71,6 

73,4 

75,2 

77 

78,8 

80,6 

82,4 

84^ 

--10 

50 

51,8 

53,6 

55,4 

57,2 

59 

60,8 

62,6 

64,4 

66,2 

— 

32 

33,8 

35,6 

37,4 

39,2 

41 

42,8 

44,6 

46,4 

48,2 

--32 
--14 

-h30,2 

--28,4 
--10,4 

+26,6 

+24,8 

-f-23 

+21,2 

+19,4 

+17,6 

+153  , 

-10 

-t-12  2 

+8,6 

+6,8 

+5 

+3,2 

+1.4 

0,4 

Vi  \ 

—20 

4 

5,8 

7,6 

9,4 

11,2 

13 

14,8 

16,6 

18,4 

20,2  1 

-30 

22 

23,8 

25,6 

27,4 

29,2 

31 

32  8 

34,6 

36,4 

3S,2 

Zur  Correctur:  Zehntel-Grade. 

—        —     1       0,18        0,36       0,54        0,721      0,9 

1,081       1,26|       1,441       1,62 

b.  Zur  Verwandlung  Beaumur'scher  Wärmegrade  in  Fahr enheif sehe, 

(4-80«R  —  +212«  F.) 


«E.      - 

1 

12            3             4 

1              \ 

5            6 

7 

8 

9 

+70 

189,5 

191,75 

194 

196,75 

198,5 

200,75 

203 

205,25 

207,5 

209,75 

--60 

167 

169,25 

171,5 

173,75 

176 

178,25 

180,5 

182,75 

185 

IS7,25 

i-50 

144,5 

146,75 

149 

151,25 

153,5 

155,75 

158 

160,25 

162,5 

164,75 

--40 

122 

124,25 

126,5 

128,75 

131 

133,25 

135,5 

137,75 

140 

142,25 

--30 

99,5 

101,75 

104 

106,25 

108,5 

110,75 

113 

115,25 

117,5 

119,75 

--20 

77 

79,25 

81,5 

83,75 

86 

88,25 

90,5 

92,75 

95 

97,25 

--10 

54,5 

56,75 

69 

61,25 

63,5 

65,75 

68 

70,25 

72,5 

74  75 

-h- 

32 

34,25 

36,5 

38,75 

41 

43,25 

45,5 

47,75 

50 

52,25 

+32 

+29,75 

+27,5 

+25,25 

+23 

+20,75 

+18,5 

+16,25 

-{-^^ 

+11.75 

-10 

+9,5 

+7,25 

+5 

+2,75 

+0,5 

1,-/5 

4 

6,25 

8,5 

10,75 

—20 

13 

15,25 

17,5 

19,75 

22 

24,25 

26,5 

28,75 

31 

33,25 

-30 

35,5 

37,75 

40 

42,25 

44,5 

46,75 

49 

51,25 

53,5 

55,75 

Zar  Correctnr:  Zehntel-Grade. 

—         -     1     0,225|       0,45[     0,675j       0,9  1     1,1251       1,35      1,575        1,8 

2,025 

\ 

c.  Zur 

Verwandlung  Celsius' scher  Wärmegrade  in  Beat 

tmur'sc 

he. 

(100"  C.  =  80<>R.) 

— 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

90 

72 

72,8 

73,6 

74,4 

75,2 

76 

76,8 

77,6 

78,4 

79,2 

80 

64 

64,8 

65,6 

66,4 

67,2 

68 

68,8 

69,6 

70,4 

71,2 

70 

56 

56,8 

57,6 

58,4 

59,2 

60 

60,8 

61,6 

62,4 

63,2 

60 

48 

48,8 

49,6 

50,4 

51,2 

52 

52,8 

53,6 

54,4 

55,2 

50 

40 

40,8 

41,6 

42,4 

43,2 

44 

44,8 

45,6 

46.4 

47,2 

40 

32 

32,8 

33,6 

34,4 

35,2 

36 

36,8 

a7,6 

38,4 

39,2    • 

30 

24 

24,8 

25,6 

26  4 

27,2 

28 

28,8 

29,6 

30,4 

314 

20 

16 

16,8 

17,6 

18.4 

19,2 

20 

20,8 

21,6 

22,4 

23,2 

10 

8 

8,8 

9,6 

10.4 

11,2 

12 

12,8 

13,6 

14,4 

15,2 

— 

— 

0,8 

1,6 

2,4 

3,2 

4 

4,8 

5,6 

6,4 

74 

Zu 

r  Correctur:  Zehntel-Grade. 

— 

— 

0,08 

0,16 

0,241     0,32       0,4    1     0,48 

0,56 

0,64 

0,72 

Anmerkungen.    Diejenigen  Tabellenwerthe,  welche  kein  Vorzeichen 
haben,  stimmen  in  demselben  mit  den  Werthen  der  Eingangsspalte  flber- 
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ein.  Die  Tabellen  können  anch  zu  den  umgekehrten  Reductionen  ver« 
wandt  werden,  indem  man  die  zu  verwandelnden  Wärmegrade  im  Tabellen- 
text, das  Resultat  in  Eingangsspalte  und  Kopf  sucht. 

Z.  B.  640  P.     =    ?o  R. 
Nach  Tabelle  b  sind  630,5  F.  —  14«  R.  - 
Differenz     0^,5  F. 

0,045  F.  =  00,2  R. 
Sa.  140,2  R. 
Man  könnte  in  der  Oenauigkeit  noch  weiter  gehen  und  den  ferneren 
Rest  von  0,05  0  F.  in  Reaumur'schen  Graden  ausdrücken,  indem  man  das 
Decimalzeichen  der  Werthe  für  Zehntel-Grade  entsprechend  vorrückt. 
Durch  Fortsetzung  dieser  Operation  würde  man  erhalten  64  0  F.  = 
140,22222  R. 

Oder  1000       F.  =     ?o     C. 
Nach  Tabelle  a  sind  100  0,4    F.  —  380,0  C. 
Differenz  —       00,4     F. 

00,36  F.  =     00,2  C. 


also  1000  F.  =  370,8  C. 

oder  genauer  =  370,777  ....  8  C. 


DRITTES  CAPITEL. 

Die  Wärmeproduction. 


I.  Theorien  Aber  die  ürsaelie  der  thleriselien  WBrme. 

Seitdem  Lavoisier  die  Theorie  der  Verbrennung  aufgestellt  und 
den  RespirationsYorgang  als  eine  langsame  Verbrennung  gedeutet 
hat,  kann  tlber  die  eigentliche  Quelle  der  Wärmeproduction  im  thie- 
rischen  Organismus  kein  Zweifel  herrschen.  Alle  älteren  Angaben 
können  deshalb  nur  ein  geringes  historisches  Interesse  erwecken, 
weshalb  ich  nur  einige  wenige  hier  anführe. 

So  erklärt  Haller  ^  das  Blut  als  Quelle  und  seine  Bewegung 
als  Ursache  seiner  Wärme.  Van  Helmont^  sah  den  „Archäus"  oder 
„Spiritus  vitalis'',  Desgartes^  eine  „Gährung*"  des  Blutes  innerhalb 
der  Herzhöhlen  als  Ursache  der  thierischen  Wärme  an;  Stlvius* 

t  Hallbb,  Elementa  11.  p.  27  jBT.  und  286  £f.  Bei  ihm  ist  die  ältere  Literatur  sehr 
Tollst&ndig  zuBammengestellt 

2  Van  Hblmont  ,  Opera  omnia.  Ed.  Mich.  Bbbnh.  Valentini.  Ex  Bibliopolio 
Hafiiiensi.  Anno  1707.  p.  174  u.  734. 

3  Dbucabtbs,  Oeuvres,  ^d.  de  Cousin.  lY.  p.  437. 

4  Stlvius,  Disput,  med.  Cap.  VIL 
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suchte  sie  in  dem  Aufeinanderwirken  des  Ghylus  und  der  Lymphe 
und  Stevenson^  in  den  Veränderungen,  welche  die  Körpersäfte  und 
die  Nahrungsmittel  fortwährend  im  Körper  erfahren.  Hamberger^ 
verglich  die  thierische  Wärme  mit  derjenigen,  welche  in  Misthaufen 
entsteht.  Endlich  kam  Matow^  der  späteren  Lehre  von  Layoisieb 
sehr  nahe,  indem  er  die  Wärme  aus  einer  Vereinigung  der  »Parti- 
culae  nitro-aäreae "  (d.  h.  des  Sauerstoffs)  der  Luft  mit  dem  Blut  in 
den  Lungen  erklärte  und  die  thierische  Wärme  mit  der  bei  gewöhn- 
lichen Verbrennungen  entstehenden  verglich. 

Aber  auch  nach  dem  Erscheinen  der  grundlegenden  Arbeiten 
Lavoisier's  drangen  seine  Ansichten  nicht  sogleich  in  die  Kreise 
der  Gelehrten,  sondern  diese  fuhren  fort,  Theorien  ttber  die  Ur- 
sachen der  thierischen  Wärme  zu  ersinnen.  Unter  ihnen  ist  vor 
allem  die  Theorie  von  Cbawford  *  hervorzuheben,  welcher  auf  Grund 
seiner  Arbeiten  über  specifische  Wärme  zu  der  Ueberzeugung  ge- 
kommen war,  dass  einerseits  die  dephlogistisirte  Luß  (d.  h.  Sauer- 
stoff) eine  bedeutend  höhere  specifische  Wärme  habe  als  atmosphä- 
rische Luft  und  als  phlogistisirte  Luß  (d.  h.  Kohlensäure),  und  dass 
andererseits  arterielles  Blut  eine  höhere  specifische  Wärme  habe  als 
venöses  Blut.  Danach  stellt  er  sich  nun  die  Entstehung  der  thieri- 
schen Wärme  auf  folgende  Art  vor*:  Die  reine  Luft  (d.  h.  Sauer- 
stoff) wird  mit  einer  grossen  Menge  Elementarfeuer  ^  in  den  Lungen 
aufgenommen;  das  Blut  kommt  ans  den  Körpercapillaren,  mit  dem 
brennbaren  Grundstoff  (d.  h.  Kohlenstoff)  verbanden,  zurttck.  Die 
Verwandtschaft  der  reinen  Luft  zu  diesem  Stoffe  ist  grösser  als  die 
Anziehung  des  Blutes.  Dieser  Grundstoff  wird  daher  das  Blut  ver- 
lassen, um  sich  mit  der  Luft  zu  verbinden.  Durch  diese  Verbindung 
muBS  die  Luft  einen  Theil  ihres  Elementarfeuers  absetzen.  Da  aber 
die  Wärmecapacität  des  Blutes  in  demselben  Augenblicke  erhobt 
wird,  so  wird  es  sogleich  diese  Wärme  einschlucken.  Beim  Dareh- 
gange  durch  die  Gapillaren  wird  die  WärmecapacitUt  des  Blutes  wie- 

1  Steyenson,  Edinb.  Medical  Essays.  Y.  (2)  p.  806. 

2  Hahberoer,  Physioiogia  med^.  24. 1751. 

3  Matow,  Tractatus  etc.  Vgl.  wurtz  ,  Gesch.  d.  ehem.  Theorien,  üebers.  v. 
Oppenheim.  S.  6. 

4  Crawford,  Versuche  und  Beobachtungen  über  die  W&rme  der  Thiere  und 
die  Entzündung  der  verbrennlichen  Körper.  2.  Ansg.  Üebers.  v.  Grell.  Leipziffjl  7S9. 
—  Aus  einigen  Anmerkungen  dieser  deutschen  Ausgabe  geht  hervor,  dass  Csmx 
nicht  selbst  die  Uebersetzung  besorgt  hat;  auf  dem  von  mir  benutzten  ExCTDplar 
der  Erlanger  Uniyersitätsbibliothek  nennt  sich  in  einer  handschriftlichen  Wid- 
mung an  Bofrath  Schreber  ein  gewisser  W.  Boroes  als  Uebersetzer. 

5  A.  a.  0.  S.  279. 

6  An  andern  Stellen  des  Werkes  ist  dafür  mehr  im  Sinne  unserer  heutigen 
Sprechweise  ^absolute  WÄrme"  gesagt. 
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der  geringer;  es  wird  daher  die  Wärme,  die  es  in  den  Lungen  er- 
halten hat,  stnfenweise  wieder  absetzen  und  ttber  das  ganze  System 
verbreiten.  „  So  erhellt  es  also,  dass  das  Blut  beim  Athemholen  un- 
nnterbrochen  den  brennbaren  Gmndstoflf  absetzt  und  Wärme  ein- 
schlackt  nnd  beim  Kreislaufe  hingegen  ununterbrochen  diesen  Grund- 
stoff wieder  aufnimmt  und  Wärme  absetzt  ^ 

Indem  ich  auf  die  Arbeiten  Layoisier's  tibergehe,  muss  ich  vor- 
ansschicken,  dass  es  diesem  vorzugsweise  auf  die  Erklärung  des 
Athmungsprocesses  als  eines  OxydationsYorgangs  ankam,  und  dass 
die  Erklärung  der  thierischen  Wärme  gleichsam  nur  als  ein  Neben- 
gewinn aus  seinen  Arbeiten  hervorging.  Da  aber  Lavoisibr  die 
grosse  wissenschaftliche  Bedeutung  dieser  Frage  sofort  erkannte,  so 
widmet  er  ihr  eine  eingehende  Betrachtung,  kam  mehrmals  auf  die- 
selbe wieder  zurttck  und  begann  dann  eine  Reihe  von  Specialunter- 
suchungen  ttber  dieselbe,  welche  aber  leider  unvollendet  geblie- 
ben sind. 

II.  Lavolsier*s  Theorie. 

In  seiner  Abhandlung:  „Sur  la  nature  du  principe  qui  se  com- 
bine  avec  les  mätaux  pendant  leur  calcination  et  qui  en  augmente 
le  poids''^  stellt  Layoisier  fest,  dass  das  Gas,  welches  man  durch 
Zersetzung  des  Quecksilberoxyds  mittelst  Erhitzung  erhält,  in  hohem 
Arade  geeignet  ist,  die  Verbrennung  der  Körper  zu  unterhalten,  und 
zugleich  ebensogut,  ja  noch  besser  als  die  atmosphärische  Luft  das 
Leben  der  Thiere  zu  unterhalten  vermag,  während  das  Gas,  welches 
man  erhält,  wenn  man  Quecksilberoxyd  mittelst  Kohle  reducirt,  fttr 
beide  Zwecke  unbrauchbar  ist.  Zwei  Jahre  später  zeigt  er  sodann  ^, 
dass  die  Thiere  bei  der  Athmung  Sauerstoff  aus  der  Luft  aufnehmen 
und  Kohlensäure  an  dieselbe  abgeben.  Er  fasst  seine  Ergebnisse  in 
folgende  Sätze  zusammen:  „Je  me  trouve  conduit  k  deux  consä- 
quences  ^alement  probables  et  entre  lesquelles  Texpärience  ne  m'a 
pas  mis  encore  en  ätat  de  prononc^r.  II  arrive  de  deux  choses  Tune 
par  reffet  de  la  respiration:  ou  la  portion  d'air  äminemment  respi- 
rable  (d.  h.  der  Sauerstoff),  contenue  dans  Tair  de  Tatmosph^re,  est 
convertie  en  acide  crayeux  aöriforme  (d.  h.  Kohlensäure)  en  passant 

t  Die  erste  Arbeit  Crawpord's  über  thierische  Wärme  erschien  t779;  die 
zweite,  sehr  yermehrte  Ausgabe  (Experiments  and  observations  on  animal  heat), 
deren  Uebersetzung  ich  benutzt  habe,  erschien  1788.  Offenbar  haben  die  durch 
Lavoisisb's  Arbeiten  angeregten  Ideen  hier  schon  einen  Einfluss  ausgetlbt,  ohne 
dass  jedoch  die  Grundlage  der  CRAWPOBD*schen  Theorie  durch  sie  ge&ndert  wor- 
den ist. 

2  M^.  de  Tacad.  des  sciences.  1775.  p.  520. 

3  Ebenda.  1777.  p.  183. 
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par  le  poamon;  ou  bien  11  86  fait  nn  ächange  dans  ce  yisc6re:  d'nne 
pari,  Tair  öminemment  respirable  est  absorbä,  et,  d'autre  part,  le 
poumon  restitue  k  la  place  une  partie  d'acide  crayeux  aöriforme 
presque  ägale  en  volame''.  Noch  in  demselben  Jahre 'folgte  dum 
sein  „Memoire  sur  la  combustion  en  gönöral^'S  in  welchem  er  fest- 
stellt, dass  die  Athmnng  ein  Verbrennnngsprocess  sei,  and  das«  also 
m  der  Lange  geradeso  wie  bei  der  Verbrennang  von  Kohle  Wärme 
frei  werde,  welche  sich  mit  dem  Blute  durch  den  ganzen  Körper 
yerbreite  und  dort  eine  constante  Temperatur  von  ungefähr  32^s<^IL 
unterhalte. 

Auf  die  späteren  Arbeiten  von  Laypisier,  in  welchen  er  die 
producirte  Wärme  calorimetrisch  zu  bestimmen  und  mit  der  ausge- 
athmeten  Kohlensäure  zu  vergleichen  versuchte,  werden  wir  noch 
zurückkommen. 

An  dieser  Stelle  interessirt  uns  nur  die  klare  Feststellung  der 
Quelle  der  thierischen  Wärme,  Dass  die  Athmung  mit  Sanerstoff- 
verbrauch  und  Kohlensäurebildung  einhergehe,  dass  sie  also  ein 
Verbrennungsprocess  sei,  und  dass  hierbei  Wärme  frei  werde,  das  ist 
durch  Layoisier's  Arbeiten  als  ein  nicht  wieder  anfechtbarer  Ele- 
mentarsatz in  die  Wissenschaft  eingeftlhrt  worden.  Zweifelhaft  kami 
nur  sein,  ob  ausser  dieser  Hauptquelle  noch  andere  Nebenquellen 
der  Wärmeproduction  im  Organismus  existiren. 

Weniger  Klarheit  aber  erlangte  Layoisier  über  den  Ort,  w% 
diese  Wärmebildung  zu  suchen  sei.  Während  er  in  der  oben  wört- 
lich angeftihrten  Stelle  in  wahrhaft  wissenschaftlicher  Weise  die  Ent- 
scheidung hierüber  offen  Hess,  gewöhnten  sich  seine  Nachfolger,  ver- 
anlasst durch  die  Art,  wie  sich  Layoisier  selbst  in  seinen  spStereo 
Arbeiten  ausdrückte,  die  Aufnahme  des  Sauerstoffs  in  der  Longe 
ohne  Weiteres  mit  Oxydation  und  Kohlensäurebildung  für  gleich- 
bedeutend anzusehen  und  demgemäss  die  Lunge  als  den  Ort  der 
ganzen  Wärmeproduction  zu  erachten.  Dies  war  offenbar  ein  £il^- 
schritt  gegen  Lavoisier's  Nebenbuhler  auf  diesem  Gebiete,  Graw- 
FORD,  welcher,  wie  wir  gesehen  haben,  die  Körpercapillaren  als  den 
Sitz  der  Erwärmung  betrachtete.  Freilich  würde,  wenn  man  Craw- 
ford's  Anschauungen  in  die  Sprache  unserer  Zeit  übertragen  wollte, 
auch  nach  ihm  die  eigentliche  Wärmebildung  in  der  Lunge  statt- 
finden. Aber  die  dort  gebildete  Wärme  würde  nach  ihm,  wegen  des 
Wechsels  in  der  specifischen  Wärme  des  Blutes,  sofort  latent,  und 
erst  in  den  Körpercapillaren,  wegen  des  dort  stattfindenden  entgegen- 
gesetzten Wechsels  in  den  physikalischen  Eigenschaften  des  Blutes, 

1  M^m.  de  Tacad.  des  sciences.  1777.  p.  592. 
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wieder  frei  werden.  Wir  können  diese  mehr  physikalische  Auffassung 
Cbawford's  als  das  letzte  Lebenszeichen  der  iatromechanischen  Rich- 
tung in  der  Hedicin  ansehen,  von  welcher  wir  S.  343  einige  Bei- 
spiele angeführt  haben.  Grawford's  Auffassung  musste  aber  in  sich 
selbst  zusammenfallen,  als  die  auf  Orund  verdienstlicher,  aber  un- 
vollkommener und  mit  unzureichenden  Mitteln  unternommener  Be- 
stimmungen der  specifischen  Wärmen  angenommenen  Orundlagen 
seiner  Theorie  erschüttert  wurden,  insbesondere  als  John  Davt' 
zeigte,  dass  kein  merklicher  Unterschied  in  der  specifischen  Wärme 
des  arteriellen  und  venösen  Blutes  nachweisbar  sei.  Und  damit  kam 
dann  Lavokibr's  Lehre  zur  allgemeinen  Geltung,  die  wir  ihrerseits 
wieder  als  den  Ausdruck  der  erneuten  iatrochemischen  Anschauungen 
ansehen  können,  welche  in  ihrer  nunmehrigen,  tiefer  begründeten 
Form  unsere  Wissenschaft  bis  auf  den  heutigen  Tag  beherrschen 
und  auch  durch  die  ephemere  Blttthe  der  vitalistischen  wie  der  neuro- 
pathologischen  Schule  nicht  aus  ihrer  Herrschaft  verdrängt  werden 
konnten. 

Was  aber  die  Frage  anlangt,  ob  die  Eohlensäurebildung  und 
damit  die  Wärmeproduction  schon  in  der  Lunge  stattfinde  oder  nicht, 
so  konnte  ihre  Discussion  erst  von  neuem  angenommen  werden, 
nachdem  durch  Magnus^  die  Absorption  der  Gase  durch  das  Blut 
Gegenstand  der  experimentellen  Untersuchung  geworden  war. 

ni.  WSnuebildniig  bei  Pflanzen. 

Indem  wir  nach  dieser  Einleitung  zu  der  Frage  übergehen,  wie 
sich  die  Wärmebildung  in  den  einzelnen  Thierklassen  gestalte,  stösst 
uns  die  Vorfrage  auf,  ob  auch  bei  den  Lebensprocessen  der  Pflanzen 
Wärmebildung  stattfinde. 

Der  allgemeine  Gegensatz  zwischen  dem  pflanzlichen  und  thie- 
rischen  Stoffwechsel,  wonach  der  erstere  vorwiegend  mit  Zerlegung 
von  Kohlensäure,  der  letztere  mit  Bildung  derselben  einhergeht,  er- 
leidet bekanntlich  allerlei  Ausnahmen,  indem  auch  bei  den  Pflanzen 
(besonders  bei  mangelnder  Einwirkung  des  Lichts  und  in  allen  Fällen, 
wo  das  Chlorophyll  fehlt)  Sauerstoff  gebunden  und  Kohlensäure  ge- 
bildet werden  kann.  In  allen  diesen  Fällen  findet  auch  Wärmepro- 
duction statt.  Vorzugsweise  leicht  ist  dieselbe  nachzuweisen  beim 
Keimungsprocess  und  bei  den  Blüthen.  Da  die  Wärmebildung  meist 
gering,  die  Wärmeverluste  sehr  gross  sind,  so  ist  es  vortheilhaft  fUr 

1  Davt,  Bibl.  Brit.  LX.  p.  105. 1815. 

2  Magnus,  Ann.  d.  Physik.  XXXVI.  S.  685,  LVL  S.  177. 
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den  Nachweis,  grössere  Mengen  von  keimenden  Samen  oder  sich  ent- 
wickelnder Blttthen  zusammenzahäofen  und  die  Verdunstang  zn  be- 
schränken. Die  beträchtliche  Erwärmung  grösserer  Haufen  von  kei- 
mender Gerste  bei  der  Malzbereitung  ist  bekannt.  Die  Temperatur 
solcher  Haufen,  bei  einer  Dicke  derselben  von  etwa  einem  Fuss,  steigt 
um  6— 10<>  über  die  der  Umgebung,  trotzdem  dabei  eine  erhebliche 
Wasserverdunstnng  stattfindet ;  denn  die  Oerste  verliert  beim  Keimen 
ungefähr  2  Proc.  an  Gewicht,  welcher  Verlust  nur  zum  Theil  von 
der  gebildeten  Kohlensäure  herrtthrt.  Auch  bei  dem  dann  folgenden 
schnellen  Trocknen  des  Grttnmalzes,  wobei  die  Verdunstung  eine 
sehr  erhebliche  ist,  findet  immer  noch  Wärmebildung  statt,  so  daas 
man  genöthigt  ist,  die  nur  3—5  cm  dicken  Schichten  6 — 7  mal  täg- 
lich zur  Verhinderung  der  Erhitzung  umzurühren.  ^  Um  die  Wänne- 
bildung  im  Kleinen  nachzuweisen,  bringt  Sachs  ^  Erbsen  oder  Blttthen 
auf  einen  Trichter,  der  in  einer  mit  Kali-  oder  Natronlange  thdl- 
weise  gefüllten  Flasche  steckt,  bedeckt  das  Ganze  mit  einer  tabu- 
lirten  Glocke  und  führt  ein  Thermometer  durch  den  Tubulus  ein,  so 
dass  die  Kugel  innerhalb  der  Pflanzentheile  steckt.  100—200  kei- 
mende Erbsen  zeigten  auf  diese  Weise  eine  Erwärmung  bis  zu  1*,5, 
zahlreiche  Blttthenknospen  von  Anthemis  chrjsoleuca  eine  Erwir- 
mung  von  1^,6.  Aber  selbst  einzelne  Blttthen  und  Staubfäden  gab^ 
Erwärmungen  von  Oo,6— Oo,8. 

Hunter  ^  hatte  Versuche  über  Wärmebildung  bei  Pflanzen  nn- 
gestellt,  indem  er  zu, verschiedenen  Jahreszeiten  Thermometer  in  die 
Stämme  lebender  und  todter  Bäume  einführte  und  dieselben  bald 
wärmer  bald  kälter  als  die  umgebende  Luft  fand.  Aus  seinen  Ver- 
suchen lässt  sich  aber  wenig  entnehmen,  da  die  gefundenen  Diffe- 
renzen weniger  von  dem  Lebensprocess  der  Pflanzen  als  von  zo- 
fälligen  Umständen  (Unterschiede  der  Ausstrahlung  u.  s.  w.)  abzn- 
hängen  scheinen.  Auch  seine  Versuche  ttber  das  Erfrieren  von  Pflanz» 
und  Pflanzentheilen,  sowie  ttber  das  Gefrieren  von  Pflanzensäften  sind 
für  die  uns  hier  beschäftigenden  Fragen  ohne  Belang. 

Ausführlichere  Untersuchungen  hat  Dutrochbt*  angestellt  & 
bediente  sich  zur  Temperaturmessung  der  Thermonadeln.  An  den 
Blttthen  von  Arum  maculatum  fand  er  vom  2.  Tage  vor  der  Oeff- 
nung  des  Kelchs  an  nachweisbare  Unterschiede  zwischen  der  Tem- 
peratur der  Pflanze  und  der  Umgebung,  welche  anfänglich  gering 

1  Vgl.  Wagnbb,  Handb.  d.  ehem.  Technol.  10.  Aufl.  8.  599. 

2  Sachs  ,  Grundzttge  der  Pflanzenphysiologie  S.  59  (Lehrb.  d.  Botanik.  3.  Aufl. 
S.  631).  —  Vgl.  auch :  Pfbffbb,  Pflanzenphysiologie,  ü.  S.  401  ff. 

3  HuKTEB,  Works  rV.  S.  157. 

4  BüTROCHBT,  Ann.  des  sciences  naturelles.  (2)  Xlli.  p.  5. 65. 
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waren,  aber  am  Tage  der  Eröffnung  sich  bis  auf  10<>  und  darüber 
steigerten.  Die  männlichen  Blüthen  zeigen  erheblichere  Temperatur- 
Steigerungen  als  die  weiblichen.  Die  Steigerungen  sind  nicht  gleich- 
massig,  sondern  schwanken  auf  und  nieder  und  sind  am  Tage  be- 
trächtlicher als  in  der  Nacht;  doch  ist  dies  unabhängig  von  der  Ein- 
wirkung des  Lichts.  Noch  viel  grössere  Temperatursteigerungen  hat 
Hübest  an  den  Blttthen  von  Arum  cardifolium  und  Bbogniart  an 
denen  von  Golocasia  odora  gefunden  (22 — 25^). 

An*Zweigen  fand  Dutrochet  eine  freilich  geringe  Wärment- 
wicklung in  den  Theilen  unmittelbar  unterhalb  der  Endknospe.  Weiter 
nnten  wird  sie  geringer  und  hört  ganz  auf  da,  wo  die  Markzellen 
mit  Luft  gefttUt  sind  und  die  Holzstructur  fertig  ausgebildet  ist.  Die 
grösste  Differenz  zwischen  Pflanze  und  Luft  findet  man  in  der  Regel 
Mittags ;  Nachts  ist  sie  meist  gleich  Null.  Der  grösste  von  Dutrochet 
beobachtete  Werth  war  0^34  bei  einer  Euphorbia. 

An  Blättern  fand  Dutrochet  gleichfalls  eine  geringe  Eigen- 
wärme von  0<^,03;  van  Beck^  beobachtete  einmal  an  einem  Blatt 
Yon  Sedum  cotyledon  0^,25.  Aehnliches  zeigten  Früchte,  die  noch 
in  der  Entwicklung  begriffen  waren,  nicht  aber  abgepfltlckte  Früchte. 
Wurzeln  zeigen  keine  Eigenwärme.  Pilze  verhielten  sich  wie  Zweige; 
die  höchste  beobachtete  Eigenwärme  zeigte  ein  Boletus  aureus  mit 
00,45. 

Bei  allen  diesen  Versuchen  ist  es  unbedingt  nothwendig,  die 
Verdunstung  durch  Bedecken  der  untersuchten  Pflanzen  mit  Glas- 
glocken oder  dergleichen  auszuschliessen,  da  sonst  leicht  die  Pflanze 
kälter  sein  kann  als  die  umgebende  Luft. 

Es  erscheint  theoretisch  annehmbar,  dass  der  Vorgang  der  C0%- 
Zerlegnng  in  der  Pflanze  mit  Bindung  von  Wärme  verbunden  sein 
müsse.  Doch  wird  es  sehr  schwer  sein  das  nachzuweisen,  umsomehr 
als  die  zu  lebhafter  Sauerstoffentwicklung  nothwendige  Belichtung 
mit  Wärmezufuhr  verbunden  ist.  Wenn  also  trotzdem  auch  in  grünen 
Pflanzentheilen  Wärme  frei  wird,  so  muss  dies  der  Ueberschuss  der 
gebildeten  über  die  gleichzeitig  gebundene  Wärme  sein.  In  der  That 
wissen  wir,  dass  die  Bindung  von  Sauerstoff  in  den  Pflanzen  immer 
neben  der  Entwicklung  dieses  Gases  einhergeht. ^ 

Auch  die  sehr  erhebliche  Wärmeentwicklung,  welche  bei  der 
alkoholischen  Gährnng  stattfindet,  muss  zum  Theil  als  Folge  des 
mit  Sauerstoffaufhahme  verbundenen  Lebensprocesses  der  pflanzlichen 

1  Bbok,  Compt.  rend.  IX.  p.  36. 

2  Vgl.  hierüber  den  Artikel  Yon  Kunkbl  im  Biolog.  Gentralbl.  1881.  No.  13. 
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Organismen,  der  Hefepilze,  angesehen  werden.  ^  Aber  nur  zum  Tbc»!. 
Denn  die  durch  die  Atomumlagerung  bewirkte  Zerlegong  des  Zucker- 
molekttls  in  Alkohol,  Kohlensäure  und  andere  Nebenproducte  mnss 
allerdings  auch  mit  Wärmeentwicklung  verbunden  sein.  Letztere 
wird  von  Berthelot  ^  fttr  das  Äquivalent  C(h  auf  35  Calorien  ge- 
schätzt. Um  ttber  alle  diese  Fragen  Aufschlnss  zu  erhalten,  sind 
eigens  darauf  gerichtete  Untersuchungen  noth wendig,  welche  aber, 
wie  es  scheint,  noch  fehlen. 

IT*  WSrmeeiitwiekluiig  bei  niederen  Thleren. 

Noch  weniger  zweifelhaft  als  fttr  die  Pflanzen  ist  natürlich  fttr  alle 
Thiere  ohne  Ausnahme  der  Satz,  dass  in  ihnen  fortwährend  Wärme 
producirt  wird.  Wie  weit  dadurch  die  Temperatur  des  Thierleibs 
ttber  die  der  Umgebung  erhoben  wird,  hängt  dann  von  der  Menge 
der  gebildeten  Wärme  und  von  den  Wärmeverlusten  ab.  Bei  der 
geringen  Intensität  des  Stoffwechsels  in  den  meisten  niederen  Thieren 
im  Vergleich  zu  dem  in  Vögeln  und  Sängern  kann  der  erstere  Factor 
in  der  Regel  nur  gering  sein.  Der  zweite  Factor  aber  ist  bei  der 
Kleinheit  der  meisten  dieser  Thiere,  bei  dem  Leben  in  dem  gut  lei- 
tenden Wasser  oder  bei  der  starken  Verdunstung  von  der  fenchten 
Oberfläche  (bei  Fröschen  z.  B.)  zuweilen  so  gross,  dass  es  selbst  voi> 
kommen  kann,  dass  die  Thiere  kälter  sind  als  die  umgebende  Luft, 
obgleich  sie  fortwährend  Wärme  produciren. 

Bei  kleineren  Thieren  ist  es  oft  vortheilhaft,  um  die  Wärme- 
bildung  nachzuweisen,  eine  grössere  Anzahl  derselben  zusammen  su 
untersuchen.  Dadurch  wird  die  Menge  der  producirten  Wärme  im 
geraden  Verhältniss  der  Anzahl  der  Thiere  grösser,  die  Wärmever- 
luste aber  werden  bedeutend  geringer.  In  anderen. Fällen  ist  es 
zweckmässig,  durch  besondere  Vorsichtsmaassregeln  die  Wasserver- 
dunstung  auszuschliessen.  Endlich  ist  es  häufig  gerathen,  statt  des 
Thermometers  Thermonadeln  oder  (wie  Nobili  und  Melloni  gethan 
haben),  die  Thermosäule  zur  Temperaturmessung  anzuwenden. 

Wenn  wir,  wie  schon  im  zweiten  Capitel  angegeben  wurde,  mit 
dem  Namen  Eigenwärme  bei  den  Paiktlotkermen  den  Ueberschnss 
der  Temperatur  des  Thierkörpers  ttber  die  der  Umgebung  bezeich- 
nen, so  kann  diese  Eigenwärme,  wo  die  Differenz  eine  positive  ist, 
als  ein  ungefährer  Maassstab  für  die  Wärmeproduction  in  den  be- 

t  Vgl.  hierüber:  Schützenbergb,  Die  Q&hrangserscheinangen  (Bd.  XIII  der 
Internat,  wissensch.  Bibl.).  S.  96  £f.  Leipzig  1876. 

2  Berthblot,  Joum.  d.  Tanat.  etd.  physiol.  1865.  p.  662. 
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treffenden  Thieren  gelten.    Ich  stelle  nnn  eine  Anzahl  von  Beob- 
achtangen  über  solche  Eigenwärmen  zusammen. 

Valentin^  hat  eine  grössere  Anzahl  von  Beobachtungen  an  nie- 
deren Thieren  angestellt.  Er  fasste  seine  Resultate ,  die  wir  nicht 
im  Einzelnen  anfahren  wollen,  selbst  in  folgender  Tabelle  zusammen: 

Polypen     .     .  0<>,21  wärmer  als  das  Wasser 

Medusen    .     .  00,27       „  „  „         „ 

Echinodermen  00,40       „  „  „         „ 

Mollusken.     .  0%Aß      „  „  ^         „ 

Cephalopoden  0^,57       „  »  *,         n 

Crustaceen     .  00,60       „  „  „         „ 

Auch  Martins  2  fand  die  Temperatur  von  Seesternen  merklich 
höher  als  die  des  Wassers,  in  welchem  sie  lebten  (Eismeer). 
Aus  Hunter'b  Beobachtungen^  entlehne  ich  folgende  Zahlen: 

Lufttemp.        Temp.  d.  Thiere 
Einige  Regenwürmer  in  einem  Glase 

n  n  n  n  n  n 

4  schwarze  Nacktschnecken    .     .     . 
3  Blutegel  in  einem  kleinen  Glase  . 

"  n  n  fi  I»  r»  • 

üeber  die  Wärmeproduction  der  Insecten  gibt  es  eine  grössere 
Zahl  von  Beobachtungen.  Bienen  bedürfen  einer  betrachtlichen  Wärme 
und  produciren  dieselbe  selbst  bei  strenger  Kälte,  wenn  sie  in  grös- 
serer Anzahl  beisammen  sind.  Hunter ^  fand  in  einem  Bienenstock: 
im  Juli:  Lufttemperatur  54^  F.  im  Stock  82^  F. 


56«  F. 

58 Vi»  F. 

55«  F. 

57«  F. 

54«  F. 

551/4«  F. 

56»  F. 

57«  F. 

54»  F. 

55 Vi«  F. 

am  folgenden  Morgen  5  Uhr        „ 

n 

790  F. 

n                n                    n            «^       »                n 

n 

83«  F. 

Mittag     1     , 

ij 

840  p. 

Abend     9     „           „ 

n 

780  F. 

im  December:  Lufttemp.  35®  F.    „ 

n 

730  F. 

Dasselbe  hatte  übrigens  schon  Swammerdam,  allerdings  ohne 
Zahlenangaben,  mitgetheilt ;  auch  Huber,  Ej^aumur,  Newport  u.  A. 
haben  die  hohe  Eigenwärme  der  Bienen  beobachtet  Nach  New- 
port ist  die  Temperatur  in  Bienenkörben  im  Mai  und  Juni  am 
höchsten. 

NoBiLi  und  Melloni  ^  benutzten  die  Thermosäule  zum  Nachweis 

1  Valbntin's  Repertorium.  IV.  S.  359. 1839. 

2  Mabtins,  Ann.  d*hist.  nat.  (3)  Zoologie.  V.  p.  187. 1846. 

3  HuNTBE,  Works.  IV.  p.  147. 

4  HüWTBB,  Workß.  IV.  p.  428.  Hüntbb's  Abhandlung  „On  bees"  ist  voll  inter- 
essanter Beobachtungen.  Auch  finden  sich  darin  Beobachtungen  eines  Herrn 
ScHiRACH,  in  welchen  die  Entwickelung  unbefruchteter  £ier  angedeutet  ist. 

5  NoBiLi  u.  Mblloni,  Ann.  d.  chim.  et  phys.  (2)  XLVIII.  p.  207. 
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der  Wärmeentwicklang  durch  Insecten.  Sie  schloBsen  das  Gtehänse, 
in  welchem  die  Thermosäule  eingeschlossen  war,  durch  polirte  sphl- 
rische  Eupferspiegel ,  und  wenn  die  Temperataren  der  beiden  End- 
flächen der  Sänle  sich  vollkommen  ausgeglichen  hatten,  brachten  sie 
in  den  Brennpunkt  des  einen  Spiegels  ein  Insect,  so  dass  alle  yod 
diesem  ausgehende  strahlende  Wärme  auf  die  eine  Endfläche  fiel 
Bei  40  verschiedenen  Arten  und  in  den  verschiedenen  Entwicklnngs- 
stadien  fanden  sie  stets  Wärmeproduction  durch  das  Thier.  Doch 
geben  sie  keine  Zahlenwerthe  an,  welche  übrigens  auch  bei  der  An- 
ordnung ihrer  Versuche  keinen  directen  Schluss  auf  die  Eigenwärme 
gestatten  würden. 

Begquerel^  und  Dutbochet^  wandten  Thermonadeln  an.  Das 
Verfahren  des  letzteren  war  folgendes.  Unter  einer  Glasglocke  (um 
die  Verdunstung  abzuhalten)  waren  zwei  Thiere  derselben  Art  und 
von  gleicher  Grösse  auf  die  endständigen  Löthstellen  eines  Thermo- 
elements aufgespiesst.  Das  eine  war  lebend,  das  andere  dnrch  Ein- 
tauchen in  Wasser  von  50  ^  getödtet  und  dann  wieder  auf  die  Tem- 
peratur der  Umgebung  abgekühlt.  Das  lebende  Thier  erwies  sieh 
stets  als  wärmer;  die  Unterschiede  bewegen  sich  zwischen  0y2 
und  00,58. 

An  Fischen  hat  Hunter  ^  eine  beachtenswerthe  Beobachtung 
über  Wärmebildung  gemacht.  Um  zu  erfahren,  ob  es  wahr  sei,  dass 
gefrorene  und  wieder  aufgethaute  Fische  am  Leben  blieben,  brachte 
er  zwei  Karpfen  in  einem  Glasgefässe  mit  reinem  Flnsswasser  in 
eine  Kältemischung.  Da  ihm  das  Wasser  nicht  schnell  genag  gefror, 
stopfte  er  Schnee  hinein,  bis  es  ganz  dick  war.  Aber  der  Schnee 
schmolz  immer  schnell  in  der  Umgebung  der  Fische,  obgleich  immer 
wieder  neuer  zugefügt  wurde,  und  erst  nach  längerer  Zeit  gelang  es, 
das  Wasser  und  die  Fische  zum  Gefrieren  zu  bringen,  welche  sieh 
dann  beim  Aufthauen  als  todt  erwiesen.  Ein  anderes  Mal  fand 
Hunteb*  die  Temperatur  im  Magen  eines  Karpfen  3*/«®  F.  höher 
als  die  des  Wassers,  welche  65  Vs^  betrug.  Bei  einer  Makrele  fand 
J.  Davt^  eine  Eigenwärme  von  99»  F.  (37o,2  C.)  bei  einer  Wasser- 
wärme  von  80^,5  F.,  und  bei  einer  Pelamys  (Bonite)  aus  dem  Mar- 
marameer  fand  er  bei  einer  Wasserwärme  von  16^,6  in  der  Bauch- 
höhle eine  Eigenwärme  von  ö^,!  und  zwischen  den  Muskeln  von  7^1 
Die  übrigen  Bestimmungen  von  Davt  u.  A.  ergaben  geringere  Werthe 

1  Becquebbl,  Tralt^  de  physique.  IV J?.  51. 

2  DuTBOOHBT,  Ann.  d*hist.  natar.  (2)  2ool.  XIII.  p.  5. 

3  HüHTBB,  Works.  IV.  p.  132. 

4  Derselbe,  Ebenda  p.  147. 

5  Davy,  Philos.  Transact.  1835. 
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für  die  Eigenwärme,  zwischen  0^,2  bei  einem  fliegenden  Fisch  und 
d^fi  bei  einem  Hecht  schwankend. 

Verschiedene  Beobachtungen  an  Amphibien  und  Reptilien  hat 
Gayarret^  in  einer  Tabelle  zusammengestellt,  welche  ich  hier  wie- 
dergebe: 


Bezeichnung  des  Tbiers 

Ueberschu8s 

derThierwarme  ttber 

die  Temperatur  der 

Umgebung 

Name  des  Beobachters 

Proteus  anguineus 

Emys  europaea 

Chersine  graeca 

Natrix  laevis 

„       torquatus 

Anguis  fragilis 

Lacerta  viridis 

Frosch    

Frosch   

Kröte 

2,65—5,67 

1,56—3,54 

1,00 

0,21-6,35 

0,32-3,74 

1,25-8,12 

4,00-7,34 

0,32-2,44 

0,50—0,75 

0,.50-0,75 

0,75-1,25 

0,87-1,00 

0,75-1,35 

3,10 

2,50 

1,22 

0,50 

0,75 

2,25 

1,25 

5,56 

2,80 

2,80 

0,21 

0,12 

0,04 

2,88 

1,50 

2,90 

0,90 

3,90 

1,22 

3,90 

1,10 

3,90 

4,44 

2,78 

2,70 

CZEBMAK  d.  Ä.            i 

Becquebbl 

Walbaum 
Bebthold 

n 
RUDOLPHI 

J.  HUNTKB 

n 

DUTBOCHBT 

» 

TiBDBMANN 
Pb^OST  &  DüUAS 

J.  Davy 

Gablislb 
Mabtinb 

Eidechse     

Blindschleiche 

Natter 

Coluber  Aesculapii 

Boa 

SchUdkröte 

Anguis  fra^is 

Lacerta  agilis 

„       maculata 

Proteus  anguineus 

Viper 

Frosch 

Kröte 

Lacerta  agilis 

Geburtshelferkröte 

Frosch   

Schildkröte 

Frosch    

Schildkröte  von  Ascension   .    . 
(„g^omötrique"  ?)     . 

n                 • 

Iguan 

Grüne  Natter  (?) 

Braune  Schlange  (?).... 
Verschiedene  Nattern  .... 

Frosch   

SchUdkröte 

Frosch   

Eine  Anzahl  älterer,  eigener  und  fremder  Versache  an  niederen 
Thieren  haben  auch  Haller^,  Rudolphi^  und  Joe.  Müller*  zu- 

t  Gayabbbt,  De  la  chaleur  produite  par  les  Stres  vivants.  p.  123 

2  Hallbb,  Elementa.  II.  p.  28.       3  Kudolfhi,  Grandriss  d.  Physiol.  I.  S.  151  ff. 

4  JoH.  MüLLBB,  Handb.  d.  Physiol.  I.  S.  61  ff. 

Handbuch  der  PhTsioloipe.   Bd.  lYa.  23 
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sammeDgestellt,  aus  denen  eine  gewisse  Eigenwärme  der  sogenannten 
Kaltblüter  hervorgeht.  (Vgl.  auch  die  Zusammenstellung  bei  Milhe 
Edwards,  Le^ons  sur  la  physiol.  VIII.  p.  7.  Note  2.)  Daneben  exi- 
stiren  aber  auch  zahlreiche  Beobachtungen,  in  denen  die  Tempe- 
ratur der  Thiere  gleich  oder  sogar  geringer  war  als  die  der  Um- 
gebung.^ Aber  schon  Berthold^  hat  die  Bedingungen,  unter  wel- 
chen dies  eintritt,  richtig  erörtert.  Bringt  man  ein  solches  Thier 
aus  einem  kälteren  Raum,  in  dem  es  lange  verweilt  hat,  in  einen 
wärmeren,  so  dauert  es  lange,  bis  es  sich  mit  diesem  ins  Gleich- 
geVicht  gesetzt  hat.  Kommt  dazu  noch  der  Einflnss  einer  starken 
Verdunstung  von  der  Körperoberfläche,  dann  kann  die  Temperatar 
des  Thieres  dauernd  niedriger  bleiben  als  die  der  Umgebung.  Des- 
halb findet  man  diesen  Fall  am  häufigsten  bei  der  Untersuchung  Ton 
Wasserthieren  in  der  Luft,  oder  bei  Thieren  mit  feuchter  Haut  z.  B. 
Fröschen. 

y.  Calorlmetrlsehe  Yersaehe  Ton  Larolsler  nnd  Grawford. 

In  den  vorhergehenden  Untersuchungen  ist  auf  die  Vfärmebü- 
dung  geschlossen  worden  aus  dem  Unterschied  der  Temperatar  des 
Thieres  und  der  der  Umgebung.  Von  einer  genaueren  Schätzung 
der  gebildeten  Wärme  oder  gar  von  einer  Messung  derselben  war 
dabei  keine  Bede.  Aber  schon  Lavoisier  unternahm  es,  solche 
Messungen  anzustellen,  um  nicht  nur  im  Allgemeinen  die  Ursaehe 
der  thierischen  Wärme  in  dem  Respirationsprocess  nachzuweisen, 
sondern  auch  numerisch  darzuthun,  dass  dieser  Process  vollkommen 
ausreichend  sei,  die  ganze  producirte  Wärmemenge  zu  liefern. 

In  Gemeinschaft  mit  Laplace  legte  Lavoisier  ^  1780  der  Aea- 
demie  die  Untersuchungen  über  die  Wärme  vor,  in  welchen  mit 
Hilfe  des  Eiscalorimeters  (s.  S.  313)  einerseits  die  von  einem  Thier 
producirte  Wärmemenge  gemessen,  andererseits  die  von  demselben 
Thier  ausgeathmete  Kohlensäure  bestimmt  wurde. 

Ein  Meerschweinchen  wurde  in  das  innere,  mit  Löchern  ver- 
sehene Gefäss  des  Calorimeters  (Fig.  12,  S.  313)  gebracht.  Die  Seiten- 
wand und  der  Deckel  wurden  von  Röhren  durchsetzt,  welche  einen 
stetigen  Luftstrom  um  das  Thier  herum  zu  unterhalten  gestatteten. 
Das  Thier  blieb  10  Stunden  in  dem  Apparat  und  brachte  in  dieser 
Zeit  402,27  grm  Eis  zum  Schmelzen.    Lavoisier  bemerkt  jedoch, 

1  Eine  Zusammenstellung  s.  bei  Gavabebt  a.  a.  0.  p.  136  ff. 

2  Bebthold,  Neue  Versuche  über  die  Temperatur  der  kaltblütigen  Thiere. 
Göttingeii  1835. 

3  Lavoisisb,  M^moires  de  Tacad.  des  sciences.  1780.  p.  355. 
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dass  diese  Zahl  nothwendiger  Weise  zu  gross  ausgefallen  sein  muss. 
Denn  1.  behält  ein  Meerschweinchen  in  seiner  Umgebung  von  0^ 
nicht  seine  Temperatur,  mit  der  es  in  den  Apparat  hineingebracht 
wurde.  Es  erkaltet,  und  die  von  ihm  abgegebene,  aber  nicht  wäh- 
rend der  Versuchsdauer  producirte  Wärme  hat  gleichfalls  eine  ge- 
wisse Menge  Eis  geschmolzen;  2.  ist  aller  vom  Thier  ausgeathmete 
Wasserdampf  condensirt  und  auf  0^  abgekühlt  worden.  Die  so  frei- 
gewordene Wärme  hat  gleichfalls  zur  Schmelzung  eines  Antheils 
von  Eis  gedient.  Endlich  hat  sich  3.  das  condensirte  Wasser  dem 
Schmelzwasser  beigemischt.  Layoisier  berechnet  die  so  entstan- 
denen Fehler  auf  61,19  grm  Eis  und  erhält  also  als  Ausdruck  der 
Eismenge,  welche  wirklich  von  der  Wärmeproduction  des  Thieres 
geschmolzen  wurde,  341,08  grm. 

Dasselbe  Thier  wurde  femer  unter  eine,  mit  Quecksilber  abge- 
sperrte Glocke  gebracht,  durch  welche  ein  stetiger  Luftstrom  strich. 
Die  aastretende  Luft  ging  nach  Entfernung  des  mitgeftihrten  Wasser- 
dampfes durch  Kalilauge  und  gab  an  diese  ihre  Kohlensäure  ab. 
Ans  mehreren  Versuchen  berechnet,  ergab  sich,  dass  in  10  Stunden 
das  Meerschweinchen  3,333  grm  Kohlenstoff  in  Gestalt  von  Kohlen- 
säure ausschied.  Nach  den  früheren  Versuchen  von  Layoisier  und 
Laflage  waren  3,333  grm  verbrannter  Kohle  im  Stande,  326,75  grm 
Eis  zu  schmelzen.  Es  ergab  sich  also  das  Verhältniss  der  aus  der 
aasgeathmeten  Kohlensäure  berechneten  Wärmemenge  zu  der  im 
Calorimeter  gefundenen 

=  i^ML  =  0,96. 
341,08  ' 

Wenn  man  nun  bedenkt,  dass  die  Bestimmung  der  CO^-Ausgabe 
bei  Zimmerwärme  (zwischen  14  und  \b%  die  der  Wärmeproduction 
aber  bei  0^  erfolgte,  so  ist  die  Uebereinstimmung  eine  mehr  als  zu- 
fällige. Layoisier  hielt  es  für  unzweifelhaft,  dass  bei  0^  noch  mehr 
CO2  ausgeathmet  worden  wäre,  eine  Frage,  welche  wir  später  aus- 
Führlich  erörtern  werden.  Unter  dieser  Annahme  ist  der  Werth  von 
96  ^lo  der  producirten  Wärme  um  so  bedeutsamer.  Layoisier  hielt 
sich  daher  für  berechtigt,  aus  seinen  Versuchen  zu  schliessen,  dass 
m  normalen  und  ruhenden  Zustande  eines  Thiers  die  von  ihm  pro- 
iucirte  Wär^e,  wenigstens  fium  allergrössten  Theil  von  der  Verbin- 
iung  des  eingeathmeten  Sauerstoffs  mit  dem  Kohlenstoff  des  Blutes 
kerrükre.  ^ 

Später  wies  Layoisier^  nach,  dass  nicht  aller  eingeathmete 

1  Layoisieb,  a.  a.  0.  p.  407. 

2  Derselbe,  Hist.  de  la  soc.  royale  de  m^d.  1782.  p.  569. 

23* 
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Sauerstoff  in  Form  von  Kohlensäure  wieder  ansgeathmet  wird,  da» 
vielmehr  das  Verhältniss  der  ausgeathmeten  CO2  zum  eingeathmeten 
0  meist  kleiner  sei  als  1;  und  dass  aus  dem  0-Deficit  wahrschein- 
lich Wasser  gebildet  sei/  Daraus  würde  sich  eine  Correction  der 
aus  dem  Athmungsprocess  gebildeten  Wärmeberechnung  ergebe 
welche  die  berechnete  Wärme  der  im  Galorimeter  gefundenen  noch 
mehr  annähern  und  Layoisier's  Auffassung  derselben  noch  mehr 
begründen  würde. 

Lavoisieb's  Nebenbuhler  im  Gebiet  der  thierischen  Wärme,  Craw- 
FOBD,  wandte  zuerst  ein  Wassercalorimeter  zur  Messung  der  von  Thie- 
ren  producirten  Wärme  an.^  Sein  Apparat  besteht,  wie  die  später 
von  DuLONG,  Despretz  u.  A.  benutzten,  aus  einem  von  Wasser  um- 
gebenen Raum,  in  welchem  sich  das  Thier  befindet.  Das  Waascr- 
gefäss  ist,  um  die  Wärmeabgabe  nach  aussen  zu  vermindern,  mit 
Flaumfedern  umhüllt.  Die  Luft  in  dem  Raum,  in  welchem  das  Thier 
athmet,  wird  nicht,  wie  bei  Lavoisier  und  den  späteren  Experi- 
mentatoren, fortwährend  erneuert,  sondern  vermindert  sich  während 
des  Versuchs  durch  die  0- Absorption  und  wird  erst  nach  Beendi- 
gung des  Versuchs  in  ein  Endiometer  übergeflihrt  und  dort  untersucht 

Crawford  prüfte  zuerst  seinen  Apparat,  indem  er  eine  Wachs- 
kerze in  demselben  brennen  Hess;  auch  machte  er  Versuche  mit 
Verbrennung  von  Holzkohle.  Sodann  brachte  er  ein  Meerschwein- 
chen in  den  Apparat  und  fand  in  zwei  Stunden  eine  Temperatur- 
erhöhung des  umgebenden  Wassers  von  1®  F.  Die  Athmnng  des- 
selben Thiers  wurde  unter  einer  abgesperrten  Glasglocke  untersucht 
Auch  er  gibt  an,  dass  neben  Kohlensäure  auch  Wasser  von  dem 
Thier  gebildet  wird.  Er  fand,  dass  durch  das  Athmen  des  Thiers, 
auf  gleiche  Mengen  veränderter  Luft  berechnet,  weniger  Wärme  pro- 
ducirt  wird  als  durch  Verbrennen  von  Kohle  und  durch  dieses  wenige 
als  durch  Verbrennen  von  Wachs.  Bei  der  Ungenauigkeit  sein« 
chemischen  Bestimmungen  lassen  sich  irgend  welche  Schlüsse  ans 
seinen  Versuchen  nicht  ziehen.  Jedoch  lässt  sich  gegen  seine  ziem- 
lich vage  Schlussfolgerung,  „dass  die  Wärme  in  diesen  Processen, 
wo  nicht  ganz,  doch  hauptsächlich  von  der  Verwandlung  der  reines 
Luft  in  feste  (d.  h.  von  0  in  C(h)  oder  Wasser  entsteht",  kaum 
etwas  einwenden. 

VI.  Versnehe  von  Dalong  und  Despretz. 

Im  Jahre  1822  stellte  die  Pariser  Academie  der  Wissenschaften 
eine  Preisaufgabe  über  die  Quellen  der  thierischen  Wärme.    Zwei 
1  CaAWFOBD,  a.  a.  0.  p.  245. 
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Bewerber  traten  auf.  Von  diesen  erhielt  Despretz  den  Preis,  und 
seine  Arbeit  erschien  im  Jahre  1824.^  Dulong  Hess  seine  Arbeit 
ungedruckt  und  sie  wurde  erst  nach  seinem  Tode  im  Jahre  1843 
veröffentlicht.  2 

Das  Calorimeter,  dessen  sich  Dulong  bediente,  ist  Fig.  11,  S.  312 
abgebildet.  Die  zweckmässige  Einrichtung  der  fortwährenden  Zu- 
führung frischer  Luft  während  des  calorimetrischen  Versuchs,  wie 
sie  schon  Lavoisier  getroffen  hatte,  ist  hier  beibehalten.  Aber  die 
durchströmende  Luft  wurde  gleichzeitig  zur  Bestimmung  der  Respi- 
rationsproducte  verwandt.  Sie  wurde  nämlich  aus  einem  Gasometer 
durch  den  Apparat  in  ein  anderes  Gasometer  übergeführt  und  dann 
analysirt.    So  erhielt  Dulong  folgende  Daten: 

1.  Menge  der  zugeführt^n  Luft; 

2.  Menge  der  übriggebliebenen  Luft; 

3.  Zusammensetzung  der  letzteren,  verglichen  mit  der  ursprüng- 
lichen atmosphärischen; 

4.  Producirte  Wärme. 

Aus  der  Vergleichung  von  1.,  2.  und  3.  ergibt  sich  das  Verhält- 
niss  der  exspirirten  COi  zum  aufgenommenen  0.  Die  Differenz 
wurde  als  zur  Wasserbildung  verwandter  0  berechnet.  Lidem  nun 
Dulong,  ebenso  wie  Lavoisier  annahm,  dass  bei  der  Bildung  von 
COi  und  HiO  im  Organismus  gerade  soviel  Wärme  frei  werde  wie 
bei  der  gewöhnlichen  Verbrennung  von  C  und  H^  und  indem  er  die 
Zahlen  von  Lavoisier  und  Laplace  für  die  Verbrennungswärmen 
dieser  Stoffe  benutzte,. berechnete  er  so  die  Wärmemenge,  welche 
aus  dem  Respirationsprocess  sich  ergeben  würde  und  verglich  diese 
mit  der  gefundenen  Wärmemenge. 

Der  Apparat  und  das  Verfahren  von  Despretz  sind  dem  Ap- 
parat und  Verfahren  von  Dulong  so  ähnlich,  dass  die  Besprechung 
ihrer  Ergebnisse  zusammengefasst  werden  kann.  Diese  lassen  sich 
kurz  dahin  ausdrücken,  dass  beide  eine  grössere  Wärmeproduction 
fanden,  als  aus  den  Respirationsproducten  berechnet  werden  konnte. 
Es  ergaben  nämlich  bei  Berechnung  der  Wärme  aus  den  Respira- 
tionsproducten, in  Procenten  der  calorimetrisch  gefundenen: 

Die  Versuche  von  Dulong 
im  Minimum  68,8,  im  Maximum  83,3  ^/o ; 

die  Versuche  von  Despretz 
im  Minimum  74,0,  im  Maximum  90,4^/0, 


1  Dbprbtz,  Ann.  d.  chim.  et  d.  phys.  (2)XXVI.  p.  337. 1824. 

2  Dulong,  Ebenda.  I.  p.  440. 1843;  Compt.  rend.  XVIII.  p.  327. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


358  RosBNTHAL,  Die  Physiologie  der  thierischen  WAnne. 

also  stets  ein  erhebliches  Deficit,  viel  grösser  als  das  von  Lavoisier 
gefundene. 


YII.  Dlseusslon  der  Versuche  Ton  Dnlong  und  Bespretz. 

Bei  der  Benrtheilung  dieser  Versache  von  Dulong   and  von 
Despretz  sind  eine  Reihe  von  Versuchs-  and  von  Bechnangsfehlem 
zu  berttcksichtigen,  welche  den  Versnchen  und  Berechnungen  beider 
Forscher  gemeinsam  sind  und  einen  grossen  Einfiuss  auf  das  End- 
ergebniss  haben  mussten.    Erstens  mnsste  die  vom  Thier  ausgeath- 
mete  C0%  zu  klein  gefunden  werden,  weil  die  Ausathmungsluft  über 
Wasser  aufgefangen  und  mit  demselben  im  Gasometer  ziemlich  hinge 
in  Berührung  gelassen  wurde,  so  dass  eine  merkliche  Menge  Yon 
CO'i  absorbirt  werden  konnte.    Despretz  hat  diesen  Fehler  aach 
selbst  eingesehen  und  beabsichtigte  deshalb  die  Versuche  mit  einem 
Quecksilbergasometer  zu  wiederholen,  hat  aber  diese  Absicht  niemak 
zur  Ausfuhrung  gebracht   Zweitens  haben  beide  Forscher  bei  der  Be- 
rechnung derWärmeproduction  aus  den  Respirationsproducten  die  ent- 
schieden zu  kleine  Zahlen  für  die  Verbrennungswärmen  des  Kohleo- 
stoffs und  Wasserstoffs  zu  Grunde  gelegt.   Dulong  benutzte,  wie  ge- 
sagt, hierzu  die  Zahlen  von  Lavoisier  und  Laplace.  In  Layoisier's 
Versuch  am  Meerschweinchen  (s.  o.  S.  354)  konnte  dieser  Fehler  nicht 
von  so  erheblichem  Einfiuss  sein,  weil  auch  die  Wärmeproduction  des 
Meerschweins  im  Eiscalorimeter  bestimmt  wurde,  also  mit  denselben 
Fehlern  behaftet  war,  wie  die  Bestimmung  der  Verbrennangswärme, 
während  Dulong  die  Werthe  von  Lavoisier  und  Laplace,  die  auf 
andere  Weise  gefunden  waren,  ohne  Weiteres  mit  den  Versuchs- 
ergebnissen am  Wassercalorimeter  verglich.    Despretz  dagegen  ver- 
wandte zu  seinen  Berechnungen,  wie  es  scheint  wenigstens  theil- 
weise,  Zahlenwerthe ,  welche  er  mit  denselben  oder  doch  mit  ganz 
ähnlichen  Apparaten  erhalten  hatte,  wie  die  bei  den  Thieren  be- 
nutzten.  Aber  seine  Werthe  sind  gleichfalls  viel  kleiner  als  die  s|A- 
teren  genaueren  Bestimmungen  von  Favre  und  Silbermann.   Drittens 
ist  die  Annahme,  von  welcher  Dulong  und  Despretz  ebenso  wie 
Lavoisier  und  Laplace  ausgingen,  dass  die  Verbrennungs wärmen 
der  organischen  Substanzen  im  Thierkörper  ohne  Weiteres  gleich 
gesetzt  werden  könnten  denen,  welche  bei  Verbrennung  der  betreffen- 
den Mengen  freien  Kohlenstoffs  und  freien  Wasserstoffs,  nicht  stich- 
haltig.    Viertens  ist  die  Berechnung  der  im  Organismus  gebildeten 
Wassermenge  eine  sehr  unsichere;   bei  der  grossen  Differenz  der 
Verbrennungswärme  von  Wasserstoff  und  Kohlenstoff  muss  aber  die 
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Berechnang  fUr  gleiche  Mengen  aufgenommenen  Sauerstoffs  sehr  yer- 
sebiedene  Werthe  ergeben ,  je  nachdem  man  einen  grösseren  Theil 
desselben  als  zur  Bildung  yon  CyÖT,  oder  zur  Bildung  von  H^O  ver- 
wandt in  Rechnung  setzt  Fünßens  endlich  hat  jede  Rechnung  über 
Wärmebildung  nur  dann  einen  Sinn,  wenn  der  dem  Versuch  unter- 
worfene Körper  am  Ende  des  Versuchs  sich  genau  in  demselben  Zu- 
stand befindet  wie  bei  Beginn  desselben,  oder  wenn  der  Unterschied 
ermittelt  und  in  Rechnung  gezogen  werden  kann.  Dies  ist  aber  bei 
den  Versuchen  von  Dulong  und  Desprbtz  in  zweierlei  Richtung 
nicht  sicher  festzustellen:  a)  die  Temperatur  des  Thiers  kann  sich 
geändert  haben;  in  diesem  Falle  ist  die  an  das  Calorimeter  abge- 
gebene Wärme  nicht  gleich  der  in  der  Versuchszeit  producirten,  son* 
dem  grösser  oder  geringer,  je  nachdem  die  Temperatur  des  Thiers 
abgenommen  oder  zugenommen  hat;  b)  die  Menge  der  im  Thier  ent- 
haltenen Gase  (einschliesslich  des  Wassers)  kann  sich  geändert  haben, 
80  dass  aus  der  Menge  der  ausgeschiedenen  Gase  nicht  unbedingt  auf 
die  in  der  Versuchszeit  gebüdelen  Verbrennungsproducte  geschlossen 
werden  kann.  In  der  That  wissen  wir  nicht,  ob  ein  Thier,  welches 
während  einer  Stunde  eine  gewisse  Menge  0  aufgenommen  und  eine 
gewisse  Menge  6O2  und  H1O  abgegeben  hat,  am  Ende  der  Stunde 
genau  soviel  0  und  CCk  in  seinem  Blut  und  seinen  Gewebssäften 
absorbirt  enthält  als  zu  Beginn.  Für  längere  Zeiträume  freilich 
(Perioden  von  24  Stunden)  können  wir  aus  der  Constanz  des  Verhält- 
nisses zwischen  aufgenommenem  0  und  abgegebener  CO1  schliessen, 
dass  keine  erhebliche  Aufspeicherung  von  0  oder  von  CO2  im  Thier- 
körper  vorkommt.  In  kürzeren  Zeiträumen  kommen  aber  nachweis- 
lich so  erhebliche  Differenzen  vor,  dass  nicht  unbedingt  aus  den 
refi(piratOTischen  Ausgaben  auf  die  in  der  gleichen  Zeit  stattgefunde- 
nen Oxydationen  geschlossen  werden  darf. 

YIII.  Yersnehe  zur  Correetion  der  Ergebnisse  von  Dulong 
und  von  Despretz. 

Nun  haben  verschiedene  Gelehrte  versucht,  die  Zahlenwerthe 
der  Versuche  von  Dulong  und  Despretz  einer  verbesserten  Berech- 
nung zu  unterziehen,  indem  sie  einen  Theil  der  angeführten  Fehler- 
quellen berücksichtigten,  und  sind  auch  in  der  That  zu  einer  besse- 
ren Uebereinstimmung  zwischen  den  aus  den  Respirationsproducten 
berechneten  und  den  calorimetrisch  gefundenen  Wärmemengen  ge- 
langt.   Solche  Umrechnungen  sind  u.  A.  von  Liebig',  Helmholtz^, 

1  LiEBio,  Thiercbemie.  S.  28  ff.  2  Helmholtz,  Artikel :  Wärme  im  Ency- 

clop.  Wörterb.  d.  med.  Wiss.  XXXV.  S.  523  ff.  Berlin  1846. 
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von  Gavakret^,  Ludwig  2,  Milne  Edwards  3,  Liebebmeisteb^  vor- 
genommen worden.  Aber  jene  Correctionen  beruhen  zum  Theil  auch 
wieder  auf  willkttrlichen  und  ungenauen  Annahmen,  so  dass  doch 
nur  ein  der  Wahrheit  mehr  oder  weniger  angenähertes,  kein  genaues 
Resultat  herauskommen  konnte.  Wir  wollen  die  von  uns  aufgezähl- 
ten Punkte,  welche  das  Resultat  der  Rechnung  beeinflussen,  der 
Reihe  nach  durchgehen. 

1,  Fehler  in  der  Bestimmvng  de?*  ausgeschiedenen  C(h> 
Ich  habe  schon  darauf  hingewiesen,  dass  die  ausgeschiedene 
CO2 -Menge  bei  Dulong  sowohl  wie  bei  Despretz  zu  niedrig  be- 
stimmt worden  ist.  Der  Fehler  scheint  bei  letzterem  viel  grösser 
ausgefallen  zu  sein  als  bei  ersterem ;  denn  der  Quotient  CO2 : 0  ist 
bei  ihm  im  Durchschnitt  bedeutend  geringer  als  bei  jenem.  Da  mm 
das  C02-Deficit  zur  Berechnung  des  gebildeten  HiO  benutzt  wurde, 
so  mussten  die  Werthe  für  das  letztere  zu  gross  ausfallen,  was  auf 
die  Berechnung  der  Wärmeproduction  natürlich  gleichfalls  von  Ein- 
fluss  ist.  Besonders  die  Versuche  von  Despretz  sind  in  dieser  Be- 
ziehung mit  grossen  Fehlern  behaftet,  wie  unter  anderem  daraus  her- 
vorgeht, dass  er  aus  denselben  enorme  Stickstofifausscheidnngen  durch 
die  Thiere  herausrechnet,  so  grosse,  dass,  wie  Liebig  bemerkt,  dar- 
aus eine  StickstoffauBgabe  durch  die  Lungen  (ganz  abgesehen  von 
'den  übrigen  Excretionen)  sich  ergeben  würde,  welche  in  wenigen 
Tagen  mehr  N  aus  dem  Körper  fortführen  T^ürde,  als  das  Thier  im 
ganzen  Körper  enthält.  Auch  war  in  seinen  Versuchen  die  Venti- 
lation des  Raums,  in  welchem  die  Thiere  sich  befanden,  entschieden 
nicht  ausreichend  genug,  da  der  0-Gehalt  der  durchgeleiteten  Lnft 
zuweilen  auf  2/3 — ^h  des  normalen  fiel.  Ob  nun  daraus,  wie  Helm- 
HOLTZ^  auf  Grund  von  Beobachtungen  Legallois'^  schliesst,  eine 
verminderte  Wärmeproduction  folgt,  vermögen  wir  nicht  mit  Sicher- 
heit zu  entscheiden.  Aus  Legallois'  Beobachtungen  folgt  allerdings, 
dass  die  Temperatur  von  Hunden,  welche  in  geschlossenen  Ge&ssen 
athmen,  sinkt. 

2.  Berechnung  der  producirten   Wärme  aus  den  gefundenen 
-    Respirationsproducten, 

Lavoisier  hatte  sich  vorgestellt,  dass  in  den  Lungen  eine  Koh- 
lenwasserstoflFverbindung  verbrenne.    Dulong  und  Despretz  legten 

1  Gayabret,  De  la  chaleur  produite  parles  etres  vivants.  p.  219. 1855. 

2  Ludwig,  Lehrb.  d.  Physiol.  2.  Aufl.  IL  S.  739. 1861. 

3  Edwards,  Legons  sur  la  physiol.  YIII.  p.  23  ff.  1863. 

4  Li£BEBHsisT£B,  Pathologio  u.  Therapie  des  Fieber».  S.  135. 1875. 

5  Helhholtz  a.  a.  0.  S.  551.  6  Leoallois,  MeckePs  Arch.  III.  S.  436. 
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ihren  BerechnuDgen  die  Voraussetzung  zu  Grunde,  dass  die  organi- 
schen Verbindungen  bei  ihrer  Verbrennung  im  Körper  soviel  Wärme 
lieferten,  als  ob  ihr  Kohlenstoff  und  ihr  Wasserstoff  im  freien  Zu- 
stande verbrenne,  abzüglich  desjenigen  Antheils  Wasserstoff,  welcher 
schon  mit  dem  in  den  Substanzen  enthaltenen  Sauerstoff  verbunden 
sei.  Diese  Voraussetzungen  sind,  wie  wir  sehen  werden,  falsch. 
Ausserdem  aber  haben  beide  Forscher,  wie  wir  schon  gesehen  haben, 
falsche  Zahlen  für  die  Verbrennungswärmen  zu  Grunde  gelegt,  näm- 
lich DuLONG  die  Zahlen  von  Lavoisier  und  Laplace,  d.  h.  für  den 
Kohlenstoff  7226,  für  den  Wasserstoff  23400,  Desprbtz  7914,7  bezw. 
23951.  Indem  nun  Gavarret^  dafür  die  genaueren  Bestimmungen 
der  Verbrennungswärmen  von  Favre  und  Silbe^mann^  einsetzte, 
nämlich 

für  den  Kohlenstoff    8080 

für  den  Wasserstoff  34462 

hat  er  die  Zahlenwerthe  von  Dulong  und  Despretz,  d.  h.  die  be- 
rechnete Wärmemenge  in  Procenten  der  gefundenen,  unter  Festhal- 
tnng  der  übrigen  Voraussetzungen  umgerechnet  und  in  den  folgenden 
Tabellen  zusammengestellt: 

Versuche  von  Dulong: 


Bezeichnung  des  Thiers 


Berechnet 

TOn  DUI.ONG 


Berechnet 
V.  Gatarret 


1)  Katze,  2  Monat  alt 

2)  „       2       ,       ,       

J)  n  "  «  I»  

4)  „        4        „        „        

5)  „        5        „        „        

6)  Hund,  45  Tage  alt 

7)  «       50      „        „       

S)       „60       „        ,       

11)  Meerschweinchen,  alt 

12)  .  „  

13)  ,  „        jung 

14)  Kaninchen,  4  Monat  alt 

15)  n  2       , 

9)  Thurmfalke 

10)  „  

16)  Taube 

Mittel : 


72,9 
68,8 
71,5 
75,8 
73,6 
72,8 
80,2 
79,2 
69,4 
74,9 
80,0 
75,5 
83,3 
71,5 
78,9 
74,5 


90,9 
85,5 
87,0 
93,6 
90,8 
89,8 
99,4 
97,8 
79,2 
85,3 
95,0 
86,2 
96,4 
89,5 
98,8 
S6,0 


75,2 


90,6 


1  Gavabbbt,  a.  a.  0.  p.  221. 

2  Favre  u.  Silbermamn,  Ann.  d.  chim.  et  d.  phys.  (3)  XXXIV.  p.  357. 
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Versuche  von  Despbetz. 


Bezeichnung  des  Thien 


Berechnung 
y.  Debpretz 


Berechnung 
T.  Gataulbt 


1)  Weihliches  Kaninchen,  mehrere  Jahre  alt    . 

2)  Dasselbe  Thier 

3)  6  Kaninchen,  15  Tage  alt 

4)  Männliches  Kaninchen 

5)  3  männliche  erwachsene  Meerschweinchen  . 

6)  3  weibliche  „  .  . 

7)  Hündin,  5  Jahre  alt 

8)  .       7—8  Monate  alt 

9)  2  Hunde  von  4—5  Wochen 

10)  Kater,  über  2  Jahre  alt 

11)  3  erwachsene  Tauber 

12)  Erwachsene  Ente 

13)  Erwachsener  Hahn 

14)  Ohreule  aus  Yirginien 

15)  4  Eulen 

16)  4  Elstern,  mit  Fleisch  gefüttert 

Mittel: 


90,4 

85,8 
82,1 
86,7 
88,8 
88,9 
80,8 
74,1 
74,5 
80,6 
78,8 
79,2 
79,7 
77,0 
74,6 
75,4 


101,8 
96,8 
94,1 
96,5 
99,2 
99,2 
93,8 
86,3 
87,4 
92,3 
88,5 
90,0 
89,8 
91,5 
84,2 
84.7 


•81,1 


92,3 


3.  Wärmeäquivalent  der  producirlen  CO2  und  des  H^O. 

Auch  diese  verbesserte  Berechnung  von  Gayabret  geht  von  der 
nachweislich  falschen  Voraussetzung  aus,  dass  die  Wärmeproduction 
im  Organismus  dieselbe  sei,  als  ob  die  entsprechenden  Mengen  von 
freiem  C  und  freiem  H  verbrannt  werden.  Um  eine  genauere  Be- 
rechnung durchzufuhren,  müssten  wir  aber  genau  wissen,  weiche 
chemische  Verbindungen  zur  Bildung  der  CO7,  und  des  HtO  gedient 
hätten,  und  von  jeder  dieser  Verbindungen  die  VerbrennungswSnne 
genau  kennen.  Eine  solche  Berechnung  für  die  Versuche  von  Dulono 
und  Despbetz  nachträglich  durchzuführen,  ist  nicht  möglich,  da  die 
zu  derselben  nöthigen  Daten  nicht  vollständig  bekannt  sind.  Ueber 
ähnliche  Berechnungen  für  die  Wärmeproduction  des  Menschen  wird 
später  berichtet  werden. 

4.  Berechnung  des  gebildeten  H2O. 

Ueber  die  Unsicherheit  dieses  Werthes  ist  schon  gesprochen 
worden.  Anhaltspunkte  zur  Elimination  des  dadurch  bedingten  Feh- 
lers sind  nicht  in  genügender  Weise  vorhanden. 

5.  Aenderungen  im  Zustande  des  Tkiers. 
A)  Abkühlung  des  Thien. 
In  den  Versuchen  von  Dulono  hatte  das  Calorimeterwasser  im- 
mer eine  der  Zimmerluft  sehr  nahe  Temperatur;  bei  Despretz  war 
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dasselbe  kälter,  7 — 12<^.  Es  ist  ganz  unzweifelhaft,  dass  dabei  die 
Thiere  sich  merklich  abgekühlt  haben.  Aach  das  Weidengeflecht, 
welches  die  Thiere  vor  der  unmittelbaren  Berühmng  mit  der  Kupfer- 
wand  des  Calorimeters  schützte,  konnte  die  Abkühlung  nicht  ver- 
hindern. Es  ist  daher  anzunehmen,  dass  alle  Zahlen  von  Dulong 
und  Despretz  nicht  genau  die  in  der  Versuchszeit  gebildete  Wärme- 
menge angeben,  sondern  einen  etwas  grösseren  Werth,  nämlich  die 
gebildete  Wärmemenge  -f-  der  vom  Thier  verlorenen.  Die  Grösse 
des  hierdurch  bedingten  Fehlers  lässt  sich  nicht  berechnen.  Nur 
soviel  lässt  sich  sagen,  dass  der  Fehler  bei  den  grösseren  und  älte- 
ren Thieren  verhältnissmässig  kleiner  gewesen  sein  wird  als  bei  den 
kleineren  und  jungen.  Wenn  trotzdem  die  Zahlen  ein  solches  Ver- 
hältniss  nicht  erkennen  lassen,  so  würde  dies  beweisen,  dass  die 
übrigen  Fehlerquellen  den  hier  besprochenen  Factor  verdecken. 

B)  Aenderung  im  Qasgehalt  der  Thiere. 

Dass  eine  solche  in  den  Versuchen  von  Despbetz  stattgefunden 
habe,  ist  fast  als  gewiss  anzuzehen;  bei  den  Versuchen  von  Dulono 
ist  sie  gewiss  nur  in  engen  Grenzen  vorhanden  gewesen,  oder  hat 
vielleicht  ganz  gefehlt.  Es  lässt  sich  darüber  nichts  Bestimmtes  aus- 
sagen, weil  wir  eben  nur  wissen,  dass  innerhalb  kurzer  Zeiträume 
(die  Versuchsdauer  bei  Dulong  bewegte  sich  zwischen  1  und  2  Stun- 
den ungefähr)  die  0- Aufnahme  und  CO2 -Abgabe  nicht  immer  parallel 
geht  Es  kann  daher  C(h  ausgegeben  worden  sein,  welche  schon 
vor  Beginn  des  Versuchs  fertig  im  Organismus  gebildet  war  oder 
es  konnte  während  der  Versuchsdauer  gebildete  COi  im  Organismus 
aufgespeichert  werden  und  alles  dies  musste  Schwankungen  in  dem 
Verhältniss  der  respiratorischen  Ausgaben  und  der  aus  ihnen  be- 
rechneten Wärmemengen  zu  den  im  Calorimeter  gemessenen  hervor- 
bringen, welche  sich  jeder  Controle  entziehen.  Bei  Despretz  hat 
höchstwahrscheinlich  wegen  der  schon  erwähnten  unzureichenden 
Ventilation  eine  Anreicherung  des  Thiers  mit  CO2  stattgefunden,  in- 
dem bei  der  Zunahme  der  COi-Spannung  in  der  umgebenden  Luft 
ein  Theil  der  gebildeten  CO2  nicht  zur  Ausscheidung  gelangte,  wäh- 
rend die  Abnahme  der  0-Spannung  bekanntlich  weniger  Einfluss  auf 
0-Aufnahme  hat.  Das  so  künstlich  herbeigeführte  C02-Deficit  zog 
dann  eine  zu  hohe  Berechnung  der  ^2  0-Bildung  nach  sich,  und  diese 
beiden  Fehler  compensirten  sich  theilweise  aber  natürlich  nicht  voll- 
kommen, da  der  Verbrennungswerth  des  H  der  grössere  ist. 

Fasst  man  alles  zusammen,  so  ergibt  sich  also,  dass  die  Ver- 
suche von  DüLONG  und  von  Despretz  (ebenso  wie  die  von  Lavoi- 
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sieb)  nur  den  Schluss  gestatten,  dass  jedenfalls  der  grösste  Theü  der 
im  Thier  gebildeten  Wärme  auf  den  in  den  respiratorischen  Aussehen 
düngen  ausgedrückten  Oxydationen  beruhty  dass  aber  eine  genaue  nu- 
merische Berechnung  derselben  aus  jenen  Versuchen  unmöglich  ist. 

IX.  Andere  calorimetrische  Yersnche  an  Thieren. 

Neuere  calorimetrische  Versuche  an  Thieren  haben  Senator*, 
Klebs  und  Sapalski^  angestellt.  Die  Versuche  der  letzteren  be- 
ziehen sich  auf  fiebernde  Thiere  und  wurden  mit  einem  Luftcalori- 
meter  angestellt,  welches  zuverlässige  Werthe  nicht  zu  liefern  ver- 
mochte. Senator  benutzte  ein  Wassercalorimeter,  das  im  Wesent- 
lichen dem  DuLONG'schen  gleich  war.  Aber  er  fttUte  dasselbe,  am 
die  Abkühlung  der  Thiere  zu  vermeiden,  mit  erwärmtem  Wasser 
(26,5 — 29*^),  mit  Ausnahme  einer  Versuchsreihe,  in  welcher  die  Wir- 
kung der  Abkühlung  untersucht  werden  sollte.  (Auf  diese  kommen 
wir  später  zurück).  Die  Ventilation  des  Raums,  in  welchem  sich 
das  Thier  befand,  wurde  durch  Aspiration  bewirkt;  die  eintretende 
Luft  wurde  durch  Kalilauge  ihrer  CCh  beraubt,  in  der  durchgesoge- 
nen, im  Aspirator  aufgefangenen  Luft  nach  Pettenkofer's  Methode 
der  C02-Gehalt  bestimmt.  Bei  Berechnung  der  prodncirten  Wärme 
wurde  neben  der  Erwärmung  des  Calorimeters  noch  die  Erwärmung 
der  durchgesogenen  Luft  gleichfalls  berücksichtigt;  ebenso  der  durch 
Vorversuche  bestimmte  Wärmeverlust  des  Calorimeters. 

Ich  gebe  zunächst  eine  Zusammenstellung  aller  von  Senator 
mitgetheilten  Versuche: 

1,  Beobachtungen  an  nüchternen  Hunden, 
Die  Hunde  wurden  nur  einmal  täglich  mit  einer  fttr  jedes  Thier 
stets  gleichbleibenden.  Nahrung  gefüttert  und  der  Versuch  in  der  20. 
bis  26.  Stunde  nach  der  Fütterung  angestellt. 


Bezeichnung  des  Thiers 

In  1  Stunde  pro- 
ducirte  Wärme 

In  1  Stande  ani- 
geathmete  €0% 

Hündin  A 

13,95  Ca 
12,28    „ 
12,08    „ 
11,52    „ 
13,32    „ 
15,67    , 
17,32    . 
16,36    ., 
15,14    « 
19,14    „        ' 

3,209  grm 
3,512-    , 
3,731     , 
3,31       . 
3,614     . 

4.03  , 
4,7S       . 

3.04  . 
3,16       . 
3,263     . 

Hund  B 

«     C    . 

»        n 

1  Senator,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1871.  No.  47  u.  48 ;  Arch.  f.  Anat.  u.  Phys. 
1872.  S.  1  u.  1874.  S.  18.        2  Sapalski,  Würzburger  Verhandl.  lU.  S.  142. 1872. 
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2,  Beobachtungen  an  hungernden  Hunden, 
Ungefälir  44 — 50  Stunden  nach  der  letzten  Fütterung. 


Bezeicl^ung  des  Thiers 


In  1  Stunde  pro- 
dncirte  Wärme 


In  1  Stunde  aus- 
geathmete  C0± 


Hündin  A. 
Hund  C.'. 


10,307  Ca 
11,49      „ 
15,287    „ 


6,075  grm 
3,352     „ 
3,01       „ 


5.  Beobachtungen  während  der  Verdauung. 
Die  Fütterung  erfolgte  etwa  1  Stunde  vor  Beginn  des  Versuchs. 


Bezeichnung  des  Thiers 

In  1  Stunde  pro- 
ducirte  Wärme 

In  1  Stunde  aus- 
geathmete  C(h 

Hündin  A 

20,79  Ca 
16,96»  „ 
19,39    „ 
21,96    ,. 

5,174  grm 
4,851      „ 
4,837      „ 
3,846      . 

Hund  B 

Hund  C 

Zusammenstellung  der  Mittelzahlen. 


Bezeichnung  des  Thiers 

In  1  Stunde  pro- 
dncirte  Wärme 

In  1  Stunde  aus- 
geathmete  C(h 

Hündin  A.,  nüchtern 

„        „    hungernd 

„        »in  Verdauung  .... 

Hund  B.,  nüchtern 

„       „    hungernd 

„      „    verdauend 

r,     C,  nüchtern 

„    hungernd 

,      «    verdauend 

12,63     Ca 
10,9        „ 
18,875»  „ 
16,5         r, 

19,39      l 
16,88      „ 
15,287    „ 
21,96      „ 

3,455  grm 
3,183      „ 
5,013      „ 
4,405      „ 

4,837      „ 

3,154      „ 

.    3,01        „ 

3,846      „ 

Aus  diesen  Versuchen  ergibt  sich:  1.  Dass  kein  constantes  Ver- 
hältniss  zwischen  CO2- Ausscheidung  und  Wänneproduction  besteht; 
2.  dass  im  Hungerzustand  weniger  Wärme  producirt  und  weniger  CO1 
ansgeathmet  wird;  3.  dass  in  der  Verdauung  Wärmeproduction  und 
C02-Abgabe  zunehmen,  erstere  in  stärkerem  Verhältniss  als  letztere. 

In  einer  anderen  Versuchsreihe  mit  nüchternen  Hunden  und  2 
bis  4stttndiger  Dauer  des  Versuchs  fand  Senator: 

1  Das  Thier  hatte  sich  bei  diesem  Versuch  um  0^,5  erwärmt,  was  noch  etwa 
2  Ca  entspricht. 

2  Bei  Berücksichtigung  der  Erwärmung  des  Thiers  ergibt  sich  als  Mittel 
fast  21  Ca, 
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Bezeichnung 
des  Thiers 

In  der 
I.Stande  pro- 

In  der 
2.  Stunde  pro- 

In  der 
3.  Stunde  pro- 

In  der 
4.  Stande  pro- 

ducirte  Wärme 

ducirte  Wärme 

ducirte  Wärme 

ducirte  Wjkrme 

Hund  D.    .     .     . 

11,94 

11,03  Ca 

_ 

_ 

f»               w 

11,29 

12,19    , 

— 

— 

n          ff 

12,63 

12,26    „ 

11,54      ' 

11,92 

n         n 

13.06 

12,07    „ 

— 

— 

»         » 

13,12 

11.34    n 

— 

— 

»           r* 

11,44 

10,62    r, 

— 

— 

1»             n 

13,76 

12,83    „ 

— 

— 

n          <• 

13,37 

12,85    . 

— 

— 

»     E. 

19.90 

23,08    , 

24.24' 

— 

n          «* 

23,16 

— 

— 

— 

r.         F.      . 

16,70 

16,89    « 

16,98 

— 

«       .       •       • 

16,71 

16,27    . 

15,19 

•— 

Die  6'02''Production  ist  nur  bei  einem  Tb  eil  der  Versucbe  an- 
gegeben. Ausserdem  hat  Senator  noch  an  einem  anderen  Orte* 
Versuche  an  normalen  hungernden  Hunden  mitgetheilt. 

Eine  Zusammenstellung  aller  dieser  Versuche  ergibt:  Es  prodacirte 

1.  Hündin  A.,  Gewicht  5350—5450  grm,  in  5  Versuchen 
zwischen  11,52  und  13,95  Ca  per  Stunde, 

auf  1  Kilo  Körpergewicht  2,34  Ca. 

2.  Hund  B.,   Gewicht  6080—6100  grm,  in  2  Versuchen 

15,67   und   17,32  Ca  per  Stunde,      auf  l   Kilo  Körpergewicht  2,7!  Ca. 

3.  Hund  C,   Gewicht  7500—7550  grm,   in  3  Versuchen 

15,14  bis  19,14  Ca  per  Stunde,       auf  1  Kilo  Körpergewicht  2,24  Cci. 

4.  Hund  D.,  Gewicht  4160 — 4325  grm,  in  9  Versuchen 

10,62  bis  13,76  Ca  per  Stunde,        auf  1  Kilo  Körpergewicht  2,88  Ca. 

5.  Hund  E.,  Gewicht  10460—11140  grm,  in  3  Versuchen 

ia,90  bis  26,68  Ca  per  Stunde,        auf  1  Kilo  Körpergewicht  2,18  ^ 

6.  Hund  F.,   Gewicht  5579—5790  grm,  in  4  Versuchen 

14,88  bis  17,27   Ca  per  Stunde,        auf  1  Kilo  Körpergewicht  2,85  Ca. 

Das  Mittel  aus  allen  diesen  Versuchen  ergibt  also  für  1  KQo 
Körpergewicht  des  erwachsenen  nüchternen  Hundes  in  der  Stunde 
eine  Wärmeproduction  von  2,53  Ca,  Dabei  ist  zu  bemerken,  dass 
die  Versuche  alle  in  der  wärmeren  Jahreszeit  und  am  Tage  ange- 
stellt wurden.  Eine  Multiplication  mit  24,  um  die  Tagesproduction 
zu  berechnen,  würde  nicht  ohne  Weiteres  statthaft  sein,  weil  keine 
Gewähr  für  Constanz  der  Production  vorhanden  ist.  Dass  die  Ver- 
dauung die  Production  vermehrt,  ist  schon  angegeben  worden.    In 


1  Die  Bestimmung  wurde  nur  für  die  5.  halbe  Stunde  gemacht;  ich  habe 
die  Zahl  verdoppelt,  was  jedenfaUs  keinen  erheblichen  Fehler  ausmacht 

2  Senatob,  Untersuchungen  Über  den  fieberhaften  Process  und  seine  Behand- 
lung. S.  30  ff.  Berlin  1873. 
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einem  Versuch  fand  z.  B.  Senatob  in  der  6.  Stande  der  Verdauung 
eine  Zunahme  von  23,28  Ca  (im  nüchternen  Zustand)  auf  35,43  Ca. 
Aus  den  Zahlenangaben  Dulonq's  hat  Helmholtz^  die  Wärme- 
production  far  1  Stunde  und  die  Gewichtseinheit  berechnet.  Ich  greife 
aus  diesen  Zahlen  die  fttr  die  Hunde  heraus,  um  sie  mit  denen  von 
Senator  zu  vergleichen.    Es  producirten 

ein  Hund  von  45  Tagen,  Gewicht  1040  grm,  pro  Kilo  7,31  Ca 

»        »         n      50       ,  „  1150     „         „        „      6,11  „ 

»        n         „      60       „  „  1302     „         „        n      5,90  „ 

Also  im  Mittel  beim  Mittelgewicht  1164  grm,  pro  Kilo  6,44  Ca 

Dagegen  die  erwachsenen  Hunde  Yon  Senator 

im  Mittel  bei  einem  Mittelgewicht  von  6650  grm  2,53  Ca 

Nun  sind,  wie  wir  gesehen  haben,  die  Zahlen  von  Dulong 
wahrscheinlich  zu  gross,  weil  die  Thiere  sich  stark  abkühlten.  Aber 
selbst  wenn  wir  dafttr  einen  erheblichen  Abzug  machen,  bleibt  noch 
eine  sehr  bedeutende  Differenz,  welche  auf  den  Altersunterschied 
und  Grössenunterschied  zurückzuführen  ist  Kleine  und  junge  Thiere 
produciren  relativ  mehr  Wärme  als  grosse  und  ausgewachsene. 

Was  die  Jahreszeit  anlangt,  so  fand  Senator  im  October  bei 
gleicher  Körperwärme  des  Thiers  und  ungefähr  gleicher  Temperatur 
des  Calorimeters  eine  bedeutend  geringere  Wärmeproduction  als  im 
August 

X.  Calorimetrische  Yersnche  an  Menschen. 

Directe  Bestimmungen  der  Wärmeproduction  beim  Menschen 
haben  Scharling^,  Vogel^  und  Hirn^  nach  fast  ganz  derselben 
Methode  unternommen.  Diese  Methode  ist  zwar,  wie  Liebermeister 
meint,  von  „wahrhaft  genialer  Einfachheit",  sie  gibt  aber  leider  sehr 
ungenaue  Resultate,  so  dass  die  mit  ihr  gewonnenen  Ergebnisse  nur 
sehr  geringen  Werth  beanspnichen  können.  Sie  besteht  darin,  dass 
der  Mensch  in  einem  engen  Kasten,  welcher  in  einem  auf  möglichst 
constanter  Temperatur  gehaltenen  Zimmer  steht,  verweilt,  und  dass 
aus  der  Differenz  der  Zimmertemperatur  und  der  Temperatur  im 
Kasten  auf  die  Wärmeproduction  geschlossen  wird. 

Sei  t  die  Temperatur  des  Zimmers  und  zugleich  die  Anfangs- 

1  HsLMHOLTz,  a.  a.  0.  S.  553. 

2  ScHAHUNG,  Journ.  f.  pract  Chemie.  XLVIII.  S.  435. 1849. 

3  Vogel,  Arch.  d.  Ver.  f.  wIbs.  Heilk.  1864.  S.  442. 

4  HisN,  Kecherches  sur  T^uivalent  m^caniqae  de  la  cbaleur.  Colmarl858; 
Exposition  analytique  et  exp^rimentale  de  la  th^orie  m^canique  de  la  chaleur.  3. 6d. 
Lp.  27 sq. Paris  1875. 
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temperatur  des  Kastens.  Bringt  man  eine  Wärmequelle  in  den  KasteD, 
welche  in  der  Stunde  nCa  producirt,  so  würde,  wenn  der  Kasten 
aus  absolut  wärmedichten  Wänden  bestände,  die  Temperatur  der 
Luft  im  Kasten  am  Ende  der  Stunde  sein 

worin  m  das  Gewicht  der  im  Kasten  enthaltenen  Luft  und  s  ihre 
specifische  Wärme  bedeutet.  Da  aber  der  Kasten  in  der  That  von 
dem  Moment  an,  wo  die  Temperatur  steigt,  Wärme  nach  aussen  Ter- 
liert,  so  wird  seine  Temperatur  geringer  bleiben ;  sie  steige  beispiels- 
weise auf  ^"  und  bleibe  constant  auf  derselben.  Dann  ist,  da  man 
den  Wärmeverlust  nach  dem  sogenannten  NEwroN'schen  Gesetz  als 
proportional  der  Temperaturdiflferenz  setzen  kann 

a.(JJ'  —  t)  =  m^ 

worin  a  den  Abkühlungsco6fficienten  des  Kastens  fftr  die  Tempe- 
raturdiflferenz  i" — t  und  m  die  während  der  beobachteten  Zeit  pro- 
.ducirte  Wärmemenge  bedeutet.  Den  Abkühlungsco^fficienten  mnss 
man  empirisch  bestimmen.  Scharling  und  Voqel  thaten  dies,  in- 
dem sie  ein  geschlossenes,  mit  warmem  Wasser  gefülltes  Metall- 
gefäss  in  den  Kasten  brachten  und  dessen  Wärmeverlust  mit  der 
Temperaturzunahme  des  Kastens  verglichen ;  Hirn  Hess  zu  demselben 
Zwecke  Wasserstoff  in  dem  Kasten  verbrennen  und  fand,  dass  wirk- 
lich die  erreichte  constante  TemperaturdiflFerenz  den  aas  der  Ver- 
brennung berechneten  Wärmemengen  annähernd  proportional  war. 
Die  Zeit  der  beginnenden  Temperatursteigerung  muss  bei  dieser  Art 
der  Beobachtung  ausser  Rechnung  bleiben. 

Abgesehen  von  anderen  Ungenauigkeiten  des  Verfahrens  ist  bei 
demselben  noch  vorausgesetzt,  dass  der  Mensch  selbst  während  der 
ganzen  Versuchsdauer  sich  nicht  geändert  habe.  Nehmen  wir  aber 
an,  dass  die  Temperatur  desselben  steigt,  was  in  einem  so  engen 
Raum,  wenn  die  Luft  im  Kasten  sich  erhöht,  nicht  unwahrsebein- 
lieh  ist,  so  würden  für  jeden  Zehntelgrad  Steigerung  der  Eigenwärme 
ungefähr  6  Ca  unberechnet  bleiben.  Dazu  kommt  dann  noch  die 
Wasserverdunstung  auf  der  Körperoberfläche,  der  Verlust  durch  Lofk- 
strömungen,  welcher  bei  nicht  absolut  luftdichtem  Verschluss  des 
Kastens  unvermeidlich  ist,  und  andere  Versuchsfehler.  Aus  allem 
dem  geht  hervor,  dass  diese  Versuche  nur  sehr  approximative  Werthe 
liefern  können. 

Scharling  berechnet  die  Wärmeproduction  eines  erwachsenen 
Mannes  zu   132  Ca  in  1  Stunde.     Er  suchte  auch  zu  bestimmen, 
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welcher  Antheil  der  Wärmeprodnction  auf  die  Lungenausdünstang 
allein  komme,  indem  ein  Mann  in  dem  Kasten  sitzend,  durch  eine 
Oeffnung  nach  aussen  athmete,  oder,  aussen  sitzend,  in  denselben 
hinein  athmete.  Nach  diesen  Versuchen  kamen  14— 20^/o  der  Qe- 
sammtproduction  auf  die  Lungenathmung.  Vogel  berechnet  die 
Wärmeproduction  eines  Menschen  Ton  70  Kilogramm  Gewicht  auf 
100  Ca  pro  Stunde. 

Hirn  stellte  seine  Versuche  zu  dem  Zwecke  an,  um  zu  beweisen, 
dass  ein  Mensch,  welcher  Arbeit  leistet,  um  eine  der  geleisteten 
Arbeit  entsprechende  Menge  weniger  Wärme  producirt,  als  derselbe 
Mensch  bei  gleichem  Sauerstoffrerbrauch  in  der  Ruhe  liefern  würde. 
Zu  diesem  Zwecke  bestimmte  er  zunächst,  wie  viel  Wärme  ein 
ruhender  Mensch  auf  jedes  Gramm  von  ihm  absorbirten  Sauerstofifs 
producirte.  Er  fand  so  das  „Wärmeäquivalent  des  Sauerstoffs ""  für 
den  ruhenden  Menschen  =  5,22  Ca.  Liess  er  den  Menschen  wäh- 
rend des  calorimetrischen  Versuchs  arbeiten,  so  fand  er,  dass  die 
abgegebene  Wärmemenge  Q^  kleiner  war  als  der  aus  der  absorbir- 
ten Sauerstoffmenge  7t  berechnete  Werth  7r-5,22.  Umgekehrt  war 
Qb  >  5,22  rr,  wenn  der  Mensch  eine  negative  Arbeit  leistete,  d.  h. 
wenn  er  auf  dem  Tretrad*  abwärts  ging.  Clausiüs^  und  Ludwig*^ 
haben-  die  mannigfachen  Fehlerquellen  der  HiBN'schen  Versuche  aus- 
führlich erörtert. 

Ungefähre  Berechnungen  der  Wärmeproduction  durch  die  Er- 
wärmung des  Wassers  bei  einem  Bade  können  natürlich,  obgleich 
der  Vorgang  die  meiste  Aehnlichkeit  hat  mit  der  eigentlichen  Galori- 
metrie,  wie  sie  bei  anorganischen  Processen  angewandt  werden,  nur 
angenaue  Werthe  geben,  wegen  der  grossen,  gar  nicht  zu  vermei- 
denden Fehlerquellen.  Dasselbe  gilt  auch  von  der  partiellen  Calori- 
metrie,  welche  Leydbn*  in  die  experimentelle  Technik  eingeführt 
hat.  Ein  Unterschenkel  wird  in  einen  weiten  Kupfercy linder  einge- 
führt, welcher  durch  einen  Kautscliukring  luftdicht  abgeschlossen 
wird.  Er  liegt  im  Innern  des  Gylinders  auf  Gurten,  so  dass  er  die 
Wand  des  Cylinders  nicht  berührt.  Der  Cylinder  ist  von  einem 
weiteren  Cylinder  umgeben  und  der  Zwischenraum  mit  Wasser  ge- 
füllt.   Aus  der  Erwärmung  des  letzteren  wird  die  Wärmeabgabe  des 


1  Die  Arbeit  bestand  darin,  dass  der  Mensch  aaf  einem  mit  constanter  Ge- 
schwindigkeit bewegten  Tretrad  laufen  musste ;  die  Arbeit  wurde  durch  die  Hebung 
des  Körpergewichts  bei  jedem  Schritt  berechnet. 

2  Ulausius,  Fortschr.  d.  Physik,  dargestellt  v.  d.  physik.  Gresellsch.  zu  Berlin 
1855.  S.  25.  (Bericht  über  die  von  Hirn  zur  Preisbewerbung  eingereichte  Arbeit.) 

3  Ludwig,  Lehrb.d.  Physiol.  2.  Aufl.  II.  S.  741. 

4  Lbydbn,  Deutsch.  Arch.  f.  klin.  Med.  V.  S.  273. 1869. 
Handbnoli  der  Physiologie.    Bd.  IVa.  24 
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Unterschenkels  wie  bei  jedem  Calorimeter  berechnet  und  dnrch  eine 
weitere  Rechnung  kann  man  auf  die  Gesammtproduction  des  ganzen 
Körpers  schliessen.  Die  Rechnung  enthält  allerdings  mehrere  nicht 
genau  zu  ermittelnde  Factoren.  Aber  wenn  es  nur  auf  Vergleichung 
gewisser  Zustände  ankommt  (z.  B.  des  Fiebers  mit  fieberfreien  Zeiten) 
ist  diese  Methode  immerhin  mit  Vortheil.zu  benutzen.  Die  von 
Leyden  flir  den  ganzen  Körper  und  für  24  Stunden  berechnete 
Wärmeproduction  des  gesunden  Menschen  beträgt  2376000  ra,  was 
mit  der  von  Helmholtz  aus  ganz  anderen  Elementen  berechneten 
Zahl  von  2732472  ca  leidlich  genug  stimmt. 

XI.  BerechnuDg  der  WSrmeprodiietloii. 

Bei  dem  Mangel  experimenteller  Bestimmungen  hat  man  ver- 
sucht, die  Wärmeproduction  auf  Grund  anderer  besser  gekannter 
Daten  zu  berechnen.  Helmholtz^  hat  eine  solche  Rechnung  aus- 
geflihrt.  Nach  den  Angaben  Yon  Scharling  scheidet  ein  Mann  von 
82  Kilogramm  Körpergewicht  in  24  Stunden  aus  878,9  grm  CO5, 
welche  enthalten  239,7  grm  C;  also  in  1  Stunde  36,6  C(h  und  9,98  C 
Diese  geben  nach  Layoisieb  72115  Ca,  Rechnet  man  dazu  nach 
Valentin  auf  je  1  Theil  CO2  noch  0,1243  Theile  0,  die  zur  Wasser- 
bildung  verbraucht  werden  und  sich  mit  0,0155  Theilen  Wasserstoff 
verbinden,  so  gibt  dies  0,5673  U,  welche  13275  ca  liefern.  Die  Ge- 
sammtproduction würde  also  =  85390  ca  sein.  Doch  setzt  Helm- 
holtz, entsprechend  den  Erfahrungen  von  Dülong,  die  wirklich  pro- 
ducirte  Wärme  um  Vs  höher  an.  Dies  gibt  fttr  82000  grm  und 
1  Stunde  113853  ca,  also  für  1  Kilo  1,4  Ca,  d.  h.  der  Mensch  pro- 
ducirt  in  jeder  Stunde  so  viel  Wärme,  um  sein  gleiches  Gewicht 
Wasser  um  1^,4  zu  erwärmen. 

Um  zu  berechnen,  wie  hoch  die  Erwärmung  des  Körpers  selbst 
sein  würde,  müsste  man  die  Zahl  1,4  durch  den  Werth  für  die  spe- 
cifische  Wärme  des  Körpers  dividiren.  Da  alle  Gewebe  des  Kör- 
pers sehr  reich  an  Wasser  sind,  so  muss  dieser  Werth  nahezu  gleich 
1  sein.  Experimentelle  Bestimmungen  ttber  die  specifischen  Wärmen 
thierischer  Gewebe  existiren  von  Crawford  u.  A.,  neuere  von  J.  Rosek- 
thal^.    Letzterer  fand  für 

compacten  Knochen 0,3 

spongiösen  Knochen 0^71 

Fettgewebe 0,712 

quergestreiften  Muskel    ....     0,825 
defibrinirtes  Blut 0,927 

1  Helmholtz,  a.  a.  0.  S.  355. 

2  J.  Rosenthal,  Arch.  f.  Physiol.  1878.  S.  215. 
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Als  mittleren  Werth  fttr  den  Gesammtkörper  nimmt  Lieber- 
MEiSTER^  0,83  an,  was  auch  gewiss  annähernd  richtig  sein  wird. 

Aehnliche  Berechnungen  sind  seitdem  noch  mehrfach  und  zum 
Theil  mit  Zugrundelegung  genauerer  Zahlen,  als  sie  Helmholtz 
damals  (1846)  zur  Verfttgung  standen,  ausgeführt  worden.  Setzt  man, 
wie  dies  z.  B.  Ludwig^  mit  den  Berechnungen  von  Barral  gethan 
hat,  statt  d,er  Zahlen  von  Layoisier  die  höheren  von  Favre  und 
Silbermann  fUr  die  Verbrennungswärmen  des  Kohlenstoffs  und  Was- 
serstoffs ein,  so  erhält  man  natürlich  ein  höheres  Schlussergebniss. 
Aber,  wie  wir  schon  gesehen  haben,  ist  die  Grundlage  aller  dieser 
Berechnungen,  welche  nur  den  Kohlenstoff  und  den  sogenannten 
„wärmenden**  Wasserstoff  (d.  h.  den  Ueberschuss  des  Wasserstoffs 
der  Ingesta  über  ihren  Sauerstoffgehalt)  in  Rechnung  zieht  und  sie 
als  freien  C  oder  freien  //  behandelt,  anfechtbar.  Um  eine  voll- 
ständige Sechnung  durchzuführen,  müsste  man  den  wahren  Wärme- 
effect  kennen,  den  jeder  in  dem  Körper  verbrannte  Atomencompletec 
(sei  er  nun  als  Nahrungsmittel  eingeführt  oder  Gewebsbestandtheil) 
bei  der  Umsetzung,  welche  er  im  Organismus  erfährt,  hervorzu- 
bringen im  Stande  ist.  Wenn  z.  B.  eine  gewisse  Menge  C(h  aus- 
geathmet  ist,  so  kann  es  nicht  gleich  sein,  ob  diese  durch  Oxyda- 
tion von  Fett  oder  Eiweiss  oder  Zucker  u.  s.  w.  entstanden  ist.  Und 
die  Berücksichtigung  des  gleichzeitig  absorbirten  0  und  Berechnung 
des  gebildeten  Wassers  kann  diesen  Fehler  nicht  beseitigen. 

Ausserdem  ist  auch  hier  darauf  hinzuweisen,  dass  kurzdauernde 
Respirationsversuche  (von  1  Stunde  oder  noch  geringerer  Dauer)  mit 
80  vielen  ganz  zufälligen  Schwankungen  behaftet  sind,  dass  die  aus 
ihnen  berechneten  Werthe  für  die  Wärmeproduction,  wegen  der 
enormen  Vermehrung  der  bei  der  Multiplication  unterlaufenden  Fehler, 
ganz  unsicher  werden.  Anders  steht  es  mit  den  auf  längere  Zeit- 
räume sich  erstreckenden  Versuchen  mit  dem  PETTENKOFER'schen 
Respirationsapparat.  Versuchsreihen  wie  die  von  Jon.  Ranke  z.  B., 
wo  Athmung  und  Ernährung  für  die  Dauer  von  Tagen  genau  be- 
obachtet sind,  geben  sichere  Unterlagen  für  die  Berechnung,  deren 
zweckmässige  Verwerthung  im  Stande  ist,  wirklich  brauchbare  Resul- 
tate zu  liefern. 

XII.  YerbrenniiiigswSrme  der  NSlirstoJfe. 

Die  zuverlässigsten  Angaben  über  die  Verbrennungswärmen 
organischer  Substanzen    sind  diejenigen    von   Favre  und  Silber- 

1  LisBEBMEisTBB,  a.  a.  0.  S.  147.         2  Ludwig,  Lehrbuch.  II.  S.  745. 
3  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1862.  S.  311. 

24* 
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MANN.  ^  Leider  finden  sich  darunter  nur  wenige  über  solche  Stoffe, 
wie  sie  im  Organismus  vwbrennen,  weshalb  ich  hier  nur  einige  Bei- 
spiele anführe: 

Verbrennungswärmen  nach  Faybe  und  Silbermank. 


1  Edlogramu] 

Wasserstoff  .     . 

.     gibt 

34462  Ca 

»■          » 

Kohlenstoff  .     . 

» 

8080    , 

A          » 

Kohlenoxyd .     . 

» 

2403    „ 

1                n 

Grubengas    .     . 

n 

13063    „ 

1                » 

Aethylalkohol   .     . 

f> 

7183,6, 

*■               n 

Wachs     .     .     . 

•          *» 

10496    , 

^               n 

Essigsäure    .     . 

n 

3505    , 

*■              n 

Buttersäure  .     . 

f» 

5647     , 

*                 n 

Stearinsäure 

I» 

9717    , 

Diese  Zahlen  haben  besondere  Bedeutung  dadurch,  dass  sie  die 
von  Lavoisier,  Dulong,  Despretz  u.  A.  ihren  Berechnungen  zu 
Grunde  gelegte  Hypothese  widerlegen.  Für  den  Alkohol  wtjrde  sich 
z.  B.  ergeben,  wenn  man  die  Verbrennungswärme  nach  jener  Hypo- 
these berechnet,  dass  nur  der  Kohlenstoff  in  Betracht  kommt.  Nach 
der  procentischen  Zusammensetzung  enthält  Alkohol  52,18<^/o  Kohlen- 
stoff. Dieser  müsste  also  geben  rund  17250  Wärmeeinheiten.  Von 
den  13,040/0  Wasserstoff  des  Alkohols  sind  2/3  also  8,7%  „yerbrenn- 
bar'';  diese  würden  geben  299S  Wärmeinheiten.  Also  zusammen 
rund  20250  Wärmeeinheiten,  während  der  Versuch  nur  etwas  über 
7000  ergibt. 

Die  Lücke,  welche  die  Bestimmungen  von  Favre  und  Silbeb- 
MANN  lassen,  hat  Hermann^  durch  eine  theoretische  Untersuchung 
über  die  Berechnung  der  Verbrennungswärmen  organischer  Verbin- 
dungen auszufüllen  versucht.  Unter  gewissen  einfachen  Voraos- 
setzungen  leitet  er  Formeln  ab,  welche  gestatten,  die  Verbrennungs- 
wärmen aus  den  Constitutionsformeln  der  Verbindungen  abzuleiten. 
Von  Stoffen,  welche  im  Thierkörper  vorkommen  .und  darin  unter 
Umständen  oxydirt  werden  können,  führe  ich  einige  nebst  den  Ton 
Hermann  berechneten  Verbrennungs wärmen ^  an: 

Glycolsäure 2211  Harnstoff  ....  2200 

Fleischmilchsäure     .  3500  Glycocoll  ....  2887 

Gew.  Milchsäure  .  .  34ia  Sarcosin 4487 

Palmitin 8883  Leucin 6141 

Stearin 9036  Kreatin 4118 

Olein 8958 

1  Favbb  u.  Silbermann,  Ann.  d.  chim.  et  d.  phys.  (3)  XXXTV.  p.  357. 

2  Hermann,  Ber.  d.  Deutsch,  ehem.  Ges.  1868.  S.  18  u.  84.  ^    . 

3  Die  Zahlen  von  Hermann  geben  nicht  die  totale,  sondern  nur  intramole- 
culare  Verbrennungswäm^e. 
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Directe  Bestimmungen  der  Verbrennungswärmen  solcher  Stoffe, 
wie  sie  genossen  werden,  hat  Frankland*  ausgeführt.  Er  fand  bei 
Verbrennung  in  0: 

Rindfleisch,  mit  Aether  entfettet  .  .     5103  ^a 

Albumin  (bei  100»  getrocknet)  .  .     4998  „ 

Rinderfett  „       „  „  .  .     9069  „ 

Hippursäure       „  „  .  .     53S«3  „ 

Harnsäure  „      d  n  .  .     2615  „ 

Harnstoff    „       „  „  .  .     2206  „ 

Butter nattirl.  Zustand     7264  „ 

Arrowroot  ....  „  „  3912  „ 

Kartoffeln  ....  „  „  1013  „ 

Weizenmehl     .     .     .  „  „  3936  „ 

Reis «  n  3813  « 

Hartgesottenes  Ei    .  „  „  2383  „ 

Milch     .....  „  „  662  „ 

Rohrzucker     ...  „  „  3348  „ 

Käufl.  Traubenzucker  „  „  3277  „ 

Bier  (Ale)  ....  „  ,  775  „ 

Um  die  Wärmewirkung  der  Nahrungsstoffe  im  Organismus  zu 
ermitteln,  nimmt  Frankland  an,  dass  die  Wärmewirkung,  deren  die 
Endproducte  noch  fähig  wären,  in  Abzug  zu  bringen  sei.  Für  Ei- 
weiss  ergibt  sich  danach,  da  rund  ^'3  seines  Gewichts  als  Harnstoff 

auftritt: 

1  grm  Eiweiss  gibt  .     .     4998  Ca 
»  davon  ab  Vs  Harnstoff.       735    „ 

bleibt  wirklicher  Effect     4263  Ca 
Berechnet  man  danach  die  Normaldiät  eines  Menschen  nach 
Ranke,  so  ergibt  sich  als  Wärmewirkung  aller  umgesetzten  Nahrung 
für  24  Stunden: 


100  grm  Eiweiss 
100  „  Fett  . 
240     „      Stärke 


426,300  Ca 
906,900    „ 
938,880    „ 


Summe  2272,080   Ca 

oder  in  runder  Zahl  2272  Calorien,  welche  ungefähr  einer  Arbeits- 
leistung von  rund  1  Million  Kilogrammmeter  entsprechen. 

Dieser  Werth  ist  aber  so  zu  sagen  nur  der  Bruttowerth  der  Wärme- 
production.  Ein  grosser  Theil  der  Nahrung  wird  in  den  Körper 
mit  niederer  Temperatur  eingeführt,  ebenso  alle  inspirirte  Luft;  da- 
gegen yerlässt  alles,  was  aus  dem  Körper  kommt,  diesen  mit  der 
Temperatur  von  38^  etwa.  Zu  dieser  Erwärmung  und  zu  der  fort- 
während auf  Haut-  und  Lungenoberfläche  stattfindenden  Verdunstung 

3  Franklakd,  Philos.  Mag.  XXXII.  p.  182. 1866. 
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wird  fortwährend  Wärme  verbraucht.  Leistet  der  Körper  änssere 
Arbeit,  so  geht  auch  darin  ein  Theil  der  producirten  Wanne  fort, 
während  alle  innere  Arbeit,  Blutbewegung  u.  s.  w.,  wieder  in  Wärme 
zurttckverwandelt  wird.  Was  nun  an  producirter  Wärme  nicht  auf 
diese  Weise  latent  wird,  muss  den  Körper  erwännen  oder,  wenn 
seine  Temperatur  constant  bleibt,  in  Form  von  Strahlung  oder  Lei- 
tung den  Körper  verlassen.  Nur  dieser  Theil  würde  calorimetriseh 
nachweisbar  sein. 

In  einfacherer  Weise  aber  kann  man,  wo  es  nur  auf  Verglei- 
chungen  ankommt,  die  COs-Ausscheidung  oder  die  Sauerstoffaufhahme 
als  ungefähres  Maass  der  Wärmeproduction  benutzen.  Liebermeister  ^ 
hat  als  Wärmeäquivalent  der  ersteren  3,2,  als  Wärmeäquivalent  des 
letzteren  3,53  berechnet.  Die  von  Hirn  für  den  letzteren  Werth  ge- 
fundene Zahl  von  5,22  ist  jedenfalls  falsch.  Um  die  für  CCh  von 
Liebermeister  berechnete  Zahl  zu  prüfen,  habe  ich  die  Mittelzahlen 
von  Senator's  erster  Versuchsreihe  nach  ihr  berechnet  In  runden 
Zahlen  ergibt  sich: 


BeseiohDung  des  Thiers 

beobachtete       berechnete 
Wärmeprodaotion 

Hündin  A.,  nüchtern 

12,6 

11.2 

„       „      hungernd 
„       „     in  Verdauung 

10,9 

10,24 

18,9 

16,0 

Hund  B.,  nüchtern    .  .  . 

16.5 

14,1 

„    in  Verdauung. 

19,4 

15,4 

„      C,  nüchtern.  ,  .  . 

16,9 

10,24 

y,       „    hungernd  .  .  . 
„       ^    in  Verdauung. 

15,3 

9,6 

22,0 

12,2 

Die  Differenzen  sind,  wie  man  sieht,  besonders  bei  den  ver- 
dauenden Hunden  sehr  gross.  Es  bestätigt  dies  nur  unseren  Satz, 
dass  überhaupt  auf  Orund  kurzdauernder  Beobachtungen  über  den 
Stoffwechsel  sichere  Rechnungen  nicht  angestellt  werden  können. 

Fassen  wir  alles  zusammen,  so  ergibt  sich,  dass  ein  ganz  mi- 
zweifelhafter  zahlenmässiger  Beweis  für  die  Uebereinstinmiang  zwi- 
schen Stoffwechsel  und  Wärmeproduction  bis  jetzt  nicht  erbracht  wor- 
den ist.  Dies  liegt  zum  Theil  an  der  Unsicherheit  der  calorimetrischen 
Bestimmungen  überhaupt,  besonders  aber  an  den  Schwankungen  in 
der  Einnahme  und  Ausgabe  der  Respirationsproducte,  welche  nicht 
gestatten  aus  den  in  kurzen  Zeiträumen  gemessenen  Werthen  zu 
schliessen,  dass  diese  auch  gerade  in  derselben  Zeit  gebildet  wor- 

1  LiEBEBMEisTBR,  a.  a.  0.  S.  163,u.  S.  168. 
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den  sein.  Doch  ist  trotzdem  die  Uebereiiifitimmung  immerhin  be- 
dentend  genug,  um  die  Behauptung  zu  rechtfertigen,  dass  jedenfalls 
der  allergrösste  Theil  der  im  Organismus  producirten  Wärme  aus  der 
Oxydation  seiner*  Bestandtheile  bezw,  der  Nahrung  stammt. 

Andere  Quellen  der  Wärmezufuhr  für  den  warmblütigen  Orga- 
nismus aber  sind  nicht  nachweisbar,  oder  wirken  doch  nur  in  ge- 
ringem Grade.  Die  Aufnahme  warmer  Speisen  und  Getränke  kann 
unter  Umständen  geringe  Wärmemengen  zufahren.  Aus  der  vom 
Körper  geleisteten  Arbeit  wird  zwar  immer  ein  grosser  Theil  in 
Wärme  umgesetzt,  aber  da  diese  indirect  auch  aus  dem  Stoffwechsel 
stammt,  so  kann  sie  den  Ueberschuss  der  gefundenen  Wärmeabgabe 
Aber  die  aus  letzterem  berechnete  nicht  erklären.  Der  von  Hibn 
untersuchte  Fall  negativer  Arbeitsleistung  kommt  oft  genug  vor,  z.  B. 
beim  Hinabsteigen  von  einer  Anhöhe.  In  diesem  Falle  muss  ein 
entsprechender  Antheil  Wärme  frei  werden,  ebenso  wie  bei  positiver 
Arbeit  ein  entsprechender  Antheil  Wärme  fehlen  mttsste.  Es  bleibt 
nur  übrig  anzunehmen  dass  der  Organismus  zu  gewissen  Zeiten 
weniger  CO2  abgibt,  als  zu  anderen,  so  dass  der  Durchschnitt  ge- 
ringer ist  als  der  berechnete.  Dies  ist  nachweislich  während  des 
Schlafes  der  Fall.  Könnte  man  die  Wärmeproduction  während  eines 
Zeitraumes  von  24  Stunden  ununterbrochen  genau  messen,  so  würde 
wohl  eine  genauere  Uebereinstimmung  zu  erzielen  sein. 


VIERTES  CAPITEL. 

Wärmeabgabe  und  Temperaturtopographie. 


I.  WSrmererlnste. 

Der  im  vorigen  Gapitel  betrachteten  Wärmeproduction  stehen 
die  Wärmeverluste  an  die  Umgebung  gegenüber.  Nur  wenn  beide 
stets  einander  gleich  sind,  kann  die  Eigenwärme  constant  bleiben. 
Wir  haben  daher  zu  untersuchen,  auf  welchen  Wegen  die  Wärme- 
abgabe an  die  Umgebung  stattfindet  und  wie  gross  diese  Wärme- 
verluste sind. 

Wärmeverlust,  d.  h.  Abkühlung  des  Thierkörpers  muss  natür- 
lich stattfinden,  indem  ein  grosser  Theil  der  in  den  Körper  aufge- 
nommenen Stoffe,  der  Athmungsluft  und  der  Speisen,  in  der  Regel 
niedriger  temperirt  sind  als  der  Körper,  während  alle  Egesta  mit 
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Körperwärme  denselben  verlassen.  Zweitens  mass  Abkühlung  statte 
linden  durch  die  Verdunstung  von  Wasser  an  der  Oberfläche  der 
Lunge  und  der  Haut.  Drittens  endlich  durch  Abgabe  von  WSnne 
an  der  Hautoberfläche  durch  Leitung  und  Strahlung,  so  lange  der 
Thierkörper  wärmer  ist  als  seine  Umgebung. 

Das  letztere  ist  beim  Warmblüter  in  der  Regel  der  Fall.  Denn 
wenn  man  ihn  in  sehr  warme  Umgebung  bringt,  so  steigt,  wie  wir 
gesehen  haben,  seine  Temperatur  auch  und  erhebt  sich  über  die  der 
Umgebung.  Nur  wenn  die  Verdunstung  eine  sehr  beträchtliche  ist, 
kann  der  Unterschied  zwischen  Thierwärme  und  Umgebungswänne 
negativ  werden.  Dieser  Fall  tritt  etwas  häufiger  auf  bei  solchen 
kaltblütigen  Thieren,  welche  von  ihrer  feuchten  Oberfläche  eine  leb- 
hafte Verdunstung  unterhalten  können.  Wo  die  Verdunstung  gar 
nicht  mitwirken  kann,  beim  Aufenthalt  der  Thiere  in  Wasser,  steigt 
die  Körperwärme  unter  sonst  gleichen  Umständen  höher  und  eireieht 
leicht  eine  Höhe,  welche  das  Leben  gefährdet. 

Ueber  diesen  Punkt  hat  W.  Edwards^  eine  grosse  Anzahl  von 
Versuchen  an  Fröschen,  Kröten  und  Fischen  angestellt.  Frösche 
leben  unter  Wasser  um  so  länger,  je  niedriger  die  Temperatur  ist. 
Zwar  enthält  das  kalte  Wasser  etwas  mehr  Sauerstoff,  aber  dieser 
geringe  Unterschied  erklärt  das  Resultat  nicht  Dies  rührt  vielmehr 
davon  her,  dass  der  Stoffwechsel  um  so  energischer  ist,  je  höher  die 
Temperatur  und  darum  der  vorräthige  Sauerstoff  schneller  verzehrt 
wird.  Im  Herbst  und  Winter  leben  Frösche  bei  gleicher  Tempe- 
ratur des  Wassers  länger  als  im  Sommer,  weil  ihr  Stoffwechsel  ge- 
ringer ist.  Kröten  verhalten  sich  gerade  so  wie  Frösche.  Fische 
sterben  in  luftleerem  Wasser  und  in  lufthaltigem,  aber  von  der  Lnit 
abgeschlossenem,  ebenfalls  um  so  schneller,  je  höher  die  Tempe- 
ratur ist.  In  lufthaltigem  Wasser  leben  sie  um  so  länger,  je  grösser 
die  Wassermasse  ist.  Alle  diese  Unterschiede  verschwinden  aber, 
sobald  die  Temperatur  des  Wassers  40 «  beträgt  Denn  hier  wirkt, 
da  Verdunstung  ausgeschlossen  ist,  die  Erwärmung  als  solche  schnell 
tödtlich. 

Von  den  drei  Factoren  der  Abkühlung  sind  der  zweite  und  der 
dritte  fttr  die  in  der  Luft  lebenden  Thiere  die  wirksamsten  und  die- 
jenigen, welche  den  beträchtlichsten  Schwankungen  unterliegen.  Um 
über  die  Wirkung  des  ersten  Factors  eine  ungefähre  Vorstellung  rn 
gewinnen,  wollen  wir  annehmen,  ein  erwachsener  Mensch  von  60  Kilo 
Gewicht  nehme  in  24  Stunden  auf  1500  grm  Wasser  und  1500  grm 

t)  W.  F.  EswABDs,  De  Tinfluence  des  agens  physiques  sor  la  yie.  p.  25  ff.  Paris 
1842. 
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feste  Nahrung  von  einer  mittleren  Temperatur  von  15^  und  athme 
ein  16000  grm  Luft  von  derselben  Temperatur,  während  alle  Aus- 
gaben eine  Temperatur  von  d%^  haben.  Es  mttssen  also  erwärmt 
werden: 

1500  grm  Wasser.     ...     um  23^^  wozu  nöthig  sind  35500  ca 

•   1500     „     feste  Nahrung i  .„„„„«     28400    „ 

16000     „     Luft      ....„„  „         „  „      98000    „ 


Summa  161900  ca 

Dies  ist  ziemlich  genau  6^/o  der  gesammten,  von  einem  Men- 
schen in  24  Stunden  producirten  Wärmemenge,  so  dass  also  94  <>/o  der- 
selben durch  die  beiden  anderen  Factoren  abgegeben  werden  mttssen. 

Was  die  Wasserverdunstung  anlangt,  so  lässt  sich  die  an  der 
Lungenoberfläche  ziemlich  genau  berechnen.  Zu  diesem  Behuf  wollen 
wir  annehmen,  die  eingeathmete  Luft  enthalte  im  Durchschnitt  die 
Hälfte  des  zu  ihrer  Sättigung  nöthigen  Wasserdampfs  und  komme 
ganz  gesättigt  heraus.  Es  würden  dann  rund  400  grm  Wasser  täg- 
lich von  der  Oberfläche  der  Lunge  verdunsten.  Dazu  wttrden  nöthig 
sein  rund  225000  ca  oder  nicht  ganz  9<>/o  der  24stttndigen  Wärme- 
production. 

Rechnet  man  den  Wärmeverlust  durch  die  Wasserverdunstung 
von  der  Lunge  und  den  durch  Erwärmung  der  Ingesta  zusammen, 
so  wttrden  auf  diesen  beiden  Wegen  also  1 5  ^/o  der  Wärmeproduction 
verloren  gehen,  und  es  blieben  für  die  Wasserverdunstung  von  der 
Haut  und  fttr  Leitung  und  Strahlung  von  der  Haut  noch  85  ^/o. 

Diese  Rechnung  weicht  etwas  ab  von  einer  ähnlichen  von  Helm- 
HOLTZ^  angestellten,  welcher  folgende  Zahlenwerthe  angibt: 

für  Erwärmung  der  Speisen  .     .     .     weniger  als  2,6  ^/o 
y,  „  n     Athmungsluft  „  »     5,2  „ 

„    Lungenverdunstung  „  „  14,7  ^ 

Summa  weniger  als  22,5  ^/o 
also  fttr  Hautverdunstung,  Leitung  und  Strahlung  zusammen  mehr 
als  77,5  ^/o;  doch  sind  die  Abweichungen,  welche  ich  angebracht 
habe,  nur  geringfügig.  Sie  beruhen  darauf,  dass  ich  die  speciflsche 
Wärme  der  festen  Speisen  nur  zu  0,8  angesetzt  und  die  .Wasserver- 
dunstung von  der  Lungenoberfläche  geringer  angesetzt  habe  als  Helm- 
HOLTZ.  Die  Gesammtwärmeproduction  habe  ich,  in  Uebereinstim- 
mung  mit  Helmholtz,  zu  2700  Ca  angenommen.  Nimmt  man  statt 
dieser  Zahl  die  von  uns  aus  Ranke's  Ernährung  berechnete  gerin- 

1  Die  speciflsche  Wärme  der  festen  Nahrung  mit  rund  75%  Wassergehalt 
habe  ich  zu  0,8  angesetzt. 

2  Hblmholtz,  a.  a.  0.  S.  562. 
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gere  Zahl  von  rund  2300  Cia,  so  würden  wir  bezw.  17  und  83«o  für 
die  betreffenden  Wärmeverluste  anzusetzen  haben. 

Auch  die  Berechnung  von  Vierordt^  hat  im  Wesentlichen  n 
einem  gleichen  Resultat  geführt  Er  setzt  die  Gesammtwämepro- 
duction  zu  2500  Ca  an  und  berechnet: 

für  die  Erwärmung  der  festen  und 

flüssigen  Ausscheidungen  ...     47^5    Ca  1,8  ^/o 

für  Erwärmung  der  Athmungsluft .     84,5     „  3,5» 

für  Wasserverdunstung  in  der  Lunge  192,06   ^  7?^» 

Summa  324,06  Ca  \2fi^k 

Dagegen  kann  ich  die  Berechnungen  von  Barral-  nicht  als  zn- 
treffend  anerkennen.  Um  nur  eins  anzuführen,  berechnet  Babral 
getrennt  den  Wärmeverlust  durch  Erwärmung  der  Nahrungsmittel 
und  durch  Entleerung  der  Excremente.  Durch  letztere  wird  aber 
dem  Körper  keine  Wärme  entzogen.  Wenn  ich  von  einer  Menge 
warmen  Wassers  einen  Theil  fortgiesse,  wird  der  Rest  nicht  küter. 
Wenn  ich  aber  zu  warmem  Wasser  kaltes  zufliessen  lasse  imd  nnr 
soviel  abfliesst,  dass  die  Menge  stets  dieselbe  bleibt,  so  bedarf  ich, 
um  die  Temperatur  constant  zu  erhalten,  stets  soviel  Wärmeznfiilir 
als  zur  Erwärmung  des  zugefügten  nöthig  ist  Der  Wärmeyerlost 
durch  die  Entleerung  von  Harn  und  Koth  ist  also  nnr  ein  Theil  des 
schon  bei  der  Au&ahme  der  betreffenden  Stoffe  inGrestalt  von  Nah- 
rungsmitteln in  Rechnung  gezogenen,  aber  es  fehlt  an  jedem  Anhalt 
zur  Berechnung,  wieviel  von  diesem  Wärmeverlust  auf  den  in  den 
Excrementen  entleerten  Gewichtstheil  kommt.  Und  da  er  die  Wasser- 
verdunstung von  der  Haut  und  die  von  der  Lunge  zusammen&sst, 
so  ist  eine  Vergleichung  erschwert. 

II.  WSrmeverlnst  durch  die  Haut. 

Der  hauptsächlichste  Factor  des  Wärmeverlustes,  der  durch  die 
Haut,  welcher  nach  unserer  Rechnung  etwa  85  ^/o  des  Gesammtrer- 
lustes  beträgt,  entzieht  sich  einer  Zergliederung  in  seine  beiden  Unter- 
abtheilungen —  Verdunstung  und  Strahlung  und  Leitung,  weil  das 
Verhältniss  beider  zu  einander  und  der  nummerische  Werth  jeder 
dieser  Abtheilungen  ausserordentlich  wechselt.  Was  die  Ausdoostong 
anlangt,  so  kann  man  wohl  einen  Mittelwerth  für  dieselbe  angeben 
und  danach  den  Wärmeverlust  ausrechnen.    So  z.  B.  nimmt  Vieb- 

1  ViEBOKDT,  Physiologie  des  Athmens.  S.  226flf.;  Grundriss  der  Physiologie. 
2.  Aufl.  S.  213. 

2  Babbal,  Statique  chimique  des  animaux.  p.  245  sq.  Paris  1850. 
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ORDT  660  grm  für  die  Hautverdunstung  an  und  berechnet  daraus 
einen  Wärmeverlust  von  384,120  Ca  oder  14,5^/o  des  Gesammtver- 
lustes.  Aber  die  Wasserverdunstung  von  der  Haut  wechselt  unge- 
mein, je  nach  der  Temperatur  und  dem  Feuchtigkeitsgehalt  der 
Atmosphäre  und  der  Geschwindigkeit  ihrer  Bewegung,  sowie  nach 
dem  Feuchtigkeitszustand  der  Haut.  Dieselben  Einflüsse  ändern  aber 
auch  die  Wärmeabgabe  durch  Leitung  und  Strahlung  von  der  Haut. 
Es  erscheint  daher  unthunlich,  nummerisch  zwischen  beiden  zu  tren- 
nen. Ich  begnüge  mich  vielmehr,  nur  im  allgemeinen  die  Bedin- 
gungen zu  erörtern,  welche  von  Einfluss  auf  die  Wärmeverluste  durch 
die  Haut  sind. 

Da  bei  den  Warmblütern  die  Eigenwärme  nur  sehr  wenig 
schwankt,  so  muss  der  Wärmeverlust  durch  Verdunstung,  wenn  die 
Haut  nass,  d.  h.  ganz  mit  Wasser  bedeckt  ist,  abhängen  von  der 
Temperatur  der  Haut,  der  Temperatur  der  Luft  und  dem  Feuchtig- 
keitsgehalt der  Atmosphäre.  Dieser  Zustand  ganz  nasser  Haut  kommt 
aber  nur  ausnahmsweise  vor.  Da  die  Epidermis  hygroskopisch  ist, 
so  wird  die  der  Haut  anliegende  Luftschicht  nur  so  lange  Wasser- 
dampf aufnehmen  können,  bis  die  Spannung  der  Wasserdämpfe  in 
der  Luft  gleich  ist  der  Spannung  der  gesättigten  Luft  fttr  die  ge- 
gebene Temperatur  minus  der  Anziehung  der  Epidermis  für  die 
Wasserdämpfe.  Befindet  sich  der  Organimus  in  einem  abgegrenzten 
Luftraum,  so  wird  die  Verdunstung  so  lange  fortdauern,  bis  die  ge- 
sammte  Luft  die  diesem  Zustand  entsprechende  Menge  von  Wasser- 
dampf aufgenommen  hat.  Im  Freien  kann  dieser  Zustand  niemals 
vollkommen  eintreten,  ausser  wenn  die  Luft  ganz  bis  zu  dem  be- 
zeichneten Grade  mit  Wasserdampf  gesättigt  ist.  Wenn  aber  die  Luft 
bewegt  ist,  dann  werden  die  mit  der  Haut  in  Berührung  stehenden 
Luftschichten,  welche  Wasserdampf  von  der  Haut  aufgenommen  haben, 
fortwährend  entfernt  und  durch  andere  ersetzt,  welche  weiter  von 
der  Sättigung  entfernt  sind,  und  die  Verdunstung  muss  eine  bedeu- 
tend lebhaftere  sein. 

Bei  den  mit  Pelz  oder  Federn  bedeckten  Thieren  ist  die  in  un- 
mittelbarer Berührung  mit  der  Haut  stehende  Luftschicht  immer  als 
fast  vollkommen  ruhend  anzusehen  und  die  Verdunstung  daher  eine 
auffallend  geringe.  Denselben  Einfluss  haben  beim  Menschen  die 
Elleider,  welche  eine  Luftschicht  zwischen  sich  und  der  Haut  ab- 
grenzen, um  so  vollkommener,  je  dichter  sie  sind.  Vollkommen 
wasserdichte  Bedeckung  durch  Guttapercha,  Kautschuk  und  ähnliche 
Stoffe  kann  daher  die  Wasserverdunstung  ganz  aufheben  und  damit 
eine  der  Hauptquellen  der  Abkühlung.   Die  nasse  Haut  der  nackten 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


380  Rosenthal,  Die  Physiologie  der  thierischen  Wftrme. 

Amphibien  hingegen  wird  der  Verdunstung  den  weitesten  Raum  ge- 
statten, und  diese  wird  um  so  stärker  werden,  je  wärmer  die  Luft 
ist  und  je  schneller  sie  bewegt  wird.  So  kann  es  also  nicht  auf- 
fallen, dass  diese  Thiere  unter  den  benannten  umständen  sehr  be- 
deutende Mengen  von  Wasser  durch  Verdunstung  verlieren  und  sich 
beträchtlich  unter  die  Temperatur  der  umgebenden  Luft  abktthlen 
können.  ^ 

Die  Abkühlung  durch  Strahlung  von  der  Haut  muss  im  Allge- 
meinen der  Temperaturdifferenz  zwischen  der  Haut  und  der  Um- 
gebung proportional  sein.  Da  die  Temperatur  der  Umgebung  zwi- 
schen sehr  weiten  Grenzen  wechseln  kann  und  die  Temperatur  der 
Haut,  wie  wir  sehen  werden,  auch  wechselt,  so  ist  eine  einfache 
Beziehung  zwischen  Aussentemperatur  und  Wärmeverlust  nicht  vor- 
handen. Dasselbe  gilt  denn  auch  in  gleicher  Weise  für  den  Wärme- 
verlust durch  Leitung.  Aber  hier  kommt  noch  die  Beschaffenheit 
des  leitenden  Mediums  in  Betracht.  Ist  dieses  Luft,  deren  Leitnngs- 
fähigkeit  eine  geringe  und  deren  specifische  Wärme  gleichfalls  ge- 
ring ist,  so  wird  die  unmittelbar  der  Haut  anliegende  Luftschicht 
bald  soweit  erwärmt  werden,  dass  die  Wärmeverluste  auf  ein  Mini- 
mum heruntersinken.  Aber  die  erwärmte  Luft  wird  leichter,  und 
wenn  sie  nicht  durch  Kleider,  Pelz,  Federn  u.  dgl.  in  ihrer  Beweg- 
lichkeit beschränkt  ist,  dann  steigt  sie  in  die  Höhe,  wird  durch  an- 
dere ersetzt  und  der  Wärmeverlust  beginnt  von  neuem.  Ist  aber  die 
Luft  bewegt,  dann  ist  die  Wärmeentziehung  durch  Leitung  propor- 
tional dem  Temperaturunterschied  zwischen  ihr  und  der  Haut  und 
der  Geschwindigkeit  ihrer  Bewegung.  Bei  ruhender  Luft  verlieren 
wir  daher  selbst  bei  sehr  niederen  Temperaturen  weniger  Wärme 
als  bei  massiger  Kälte  aber  starkem  Wind,  oder  bei  schneller  passiver 
Bewegung  in  der  Luft,  wie  wir  aus  eigener  Erfahrung  wissen,  nnd 
wie  die  Erfahrungen  der  Nordpolfahrer  beweisen.  Anders  beim  Auf- 
enthalt im  Wasser.  Dieses  leitet  besser  und  hat  eine  fast  viermal 
grössere  specifische  Wärme.  Bei  gleicher  Temperatur  entzieht  es 
daher  dem  Organismus  viel  mehr  Wärme.  Darum  finden  wir  un- 
bekleidet den  Aufenthalt  in  ruhender  Luft  behaglich,  wenn  dieselbe 
etwa  20— 25'>  hat  (im  bekleideten  Zustand  bei  16—20^,  in  ruhen- 
dem Wasser  aber  verlangen  wir  etwa  30^  und  in  bewegtem  Wasser 
noch  etwas  mehr,  um  nicht  das  Gefühl  der  vermehrten  Abkühlung: 
zu  haben. 


1  üeber  die  Wasserverdunstung  der  nackten  Amphibien  hat  W.  F.  Edwabps 
Versuche  angestellt:  De  Tinfluence  des  agens  physiqnes  sur  la  vie.  S.  S4ff. 
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III.  Temperatnrnnterschiede  an  rersehiedenen  EOrperstellen. 

Wenn  nun  ans  alle  dem  hervorgeht,  dass  der  allergrOsste  Theil 
des  Wärmeverlnstes  an  der  Hantobeiääche  stattfindet,  während  doch 
die  Wärmebildung  im  Inneren  des  Organismus  vor  sich  geht,  so  folgt 
daraus,  dass  nicht  an  allen  Stellen  des  Körpers  gleiche  Temperatur 
herrschen  kann,  und  dies  wird  gleichfalls  durch  die  Erfahrung  be- 
stätigt. Zunächst  ist  selbstverständlich,  dass  in  der  Regel  die  Ober- 
fläche die  niederste  Temperatur  haben  muss,  und  dass  es  nar  wenige 
Ausnahmen  von  dieser  Regel  geben  kann.  Wäre  das  Thier  eine 
Kugel  von  gleichförmiger  Beschaffenheit,  und  wäre  die  Wärmepro- 
duetion  auf  einen  einzigen  Ort,  im  Mittelpunkte  der  Kugel,  beschränkt, 
80  mttsste  dieser  Mittelpunkt  die  höchste  Temperatur  im  Körper  ha- 
ben, und  diese  müsste,  gleichen  Wärmeverlust  auf  allen  Seiten  vor- 
ausgesetzt, vom  Mittelpunkte  aus  nach  allen  Seiten  gleichmässig  ab- 
nehmen, so  dass  die  geometrischen  Orte  gleicher  Temperaturen  con- 
centrische  Kugelschalen  wären.  Ein  in  der  Richtung  ^ines  Radius 
sich  verschiebendes  Thermometer  würde  von  der  Oberfläche  nach 
der  Mitte  zu  inmier  höhere  Temperaturen  zeigen,  und  um  die  mittlere 
Temperatur  der  Kugel  zu  bestimmen,  müssten  wir  das  Thermometer 
in  einer  gewissen  Tiefe  unter  der  Oberfläche  anbringen.  Jede  Aende- 
nrng  der  Gesammtwärme,  sei  sie  Folge  veränderter  Production  oder 
veränderter  Abgabe,  könnte,  nach  wiederhergestelltem  Gleichgewichts- 
zustand, durch  eine  einzige  Messung  an  diesem  Punkte  bestimmt  werden. 

Von  diesem  einfachsten  Schema  weicht  der  Thierkörper  zunächst 
in  drei  Richtungen  ab.  Erstlich  ist  seine  Gestalt  und  das  Leitungs- 
vermögen der  Gewebe  unregelmässig,  so  dass  die  Abkühlung  nicht 
nach  allen  Richtungen  gleichmässig  sein  kann.  Zweitens  ist  in  ihm 
die  Wärmeerzeugung  nicht  auf  einen  Punkt  beschränkt,  sondern  ge- 
schieht an  den  verschiedensten  Orten  und  wahrscheinlich  mit  ver- 
schiedener und  wechselnder  Intensität.  Drittens  endlich  wird  durch 
die  Circulation  des  Blutes  eine  theilweise  Ausgleichung  der  verschie- 
denen Temperaturen  verschiedener  Körperstellen  bewirkt,  so  dass 
diese  nicht  blos  durch  Leitung  erfolgt.  Durch  diese  Umstände  wird 
bewirkt,  dass  der  Einfluss  der  Abkühlung  von  der  Oberfläche  her 
sich  nur  in  eine  verhältnissmässig  geringe  Tiefe  erstreckt,  nämlich 
so  weit,  als  die  durch  die  Wärmeabgabe  bedingte  Abktlhlung  stärker 
ist,  als  die  ausgleichende  Wirkung  der  Blutcirculation.  Zweitens 
muss  in  Folge  dessen  ein  innerer  Kern  von  verhältnissmässig  grosser 
Ausdehnung  ziemlich  gleichmässige  Temperatur  haben,  abgesehen 
von  geringen  Schwankungen,  welche  bedingt  sind  von  der  ungleichen 
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Wärmeerzeugung  an  verschiedenen  Orten,  welche  die  Circulation 
nicht  YoUkommen  auszugleichen  vermag,  da  die  Unterschiede  hier 
immer  wieder  von  neuem  erzeugt  werden,  so  z.  B.  die  höhere  Wärme 
des  Blutes  in  der  V.  cava  inferior  u.  dgl.  Endlich  drittens  mnss 
sich  zwischen  diesem  inneren,  gleichmässig  warmen  Kern  und  der 
äusseren  kalten  Rindenschicht  eine  Zwischenzone  befinden,  in  wel- 
cher die  allmählichen  Uebergänge  von  der  höheren  Temperatur  des 
Kernes  zu  der  niederen  Temperatur  der  Rinde  zu  finden  sind.  Führt 
man  daher  ein  Thermometer  von  Aussen  nach  Innen  in  radialer 
Richtung,  so  muss  dasselbe  allmählich  immer  höhere  Temperaturen 
zeigen,  bis  es  in  den  inneren  Kern  gelangt,  wo  dann  seine  Tempe- 
turangaben  constant  werden.  Diesen  Versuch  können  wir  ausfllhren 
am  Rectum,  welches  einen  radial  ins  Innere  des  Körpers  fahrenden 
Kanal  vorstellt.  (Von  der  Krümmung  des  S  romanum  sehen  wir 
ab,  da  sich  dieses  bei  vorsichtiger  Einführung  des  Thermometers 
gerade  streckt  und  ein  sehr  tiefes  Einführen  desselben  ermöglicht). 
Alle  anderen  zur  Messung  beim  Menschen  benutzten  Körperstellen, 
Mundhöhle,  Scheide,  Achselhöhle,  liegen  der  Körperoberfläche  näher; 
sie  gehören  zu  der  Zwischenschicht  und  geben  eine  Temperatur  an, 
welche  geringer  ist  als  die  des  Kernes.  Am  oberflächlichsten  von 
ihnen  liegt  die  Achselhöhle.  Sie  ist  besonders  nach  vom  und  hinten 
hin  dem  Einflüsse  der  Oberflächenabkühlung  sehr  stark  ausgesetzt 
Ihre  Temperatur  ist  deshalb  nicht  nur  die  niedrigste  von  allen  ge- 
wöhnlich zur  Messung  benutzten  Orten,  sondern  sie  ist  auch  mehr 
als  die  anderen  allerlei  Schwankungen  ausgesetzt. 

Von  den  geringen  Unterschieden  der  Temperaturen  an  diesen 
beim  Menschen  meistbenutzten  Applicationsstellen  war  schon  (S.  320) 
die  Rede.  Messungen  an  anderen  Stellen  wurden  meistens  zu  be- 
sonderen Zwecken  ausgeführt:  im  äusseren  Gehörgang,  in  dfer  Schen- 
kelbeuge, in  der  Harnröhre,  an  verschiedenen  Stellen  der  Haut,  im 
Oesophagus,  Magen,  im  Unterhautbindegewebe,  in  den  Muskeln,  zwi- 
schen den  Fusszehen,  in  der  Hohlhand,  in  verschiedenen  Gefässen, 
in  Wunden  u.  s.  w.  Einige  dieser  Stellen  sind  nur  bei  Vivisectionen 
an  Thieren  oder  nur  unter  ganz  besonderen  Umständen  am  Men- 
schen zugänglich. 

lY.  Temperatnren  an  peripheren  EOrpertheilen. 

Der  äussere  Gehörgang  ist  bei  Menschen  und  Thieren  für  feine 
Thermometer  zugänglich.  Die  nothwendige  Voraussetzung  der  voll- 
ständigen Umhüllung  des  Thermometergefässes  ist  nur  annähernd 
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zQ  erreichen.  Bei  Kaninchen  wird  sie  verbessert  dadurch,  dass  man 
die  Ohrlöfifel  um  den  hervorragenden  Theil  des  Thermometers  wickelt. 
Wegen  der  oberflächlichen  Lage  des  Gehörgangs  ist  seine  Tempe- 
ratur erheblich  niedriger  als  die  der  tiefgelegenen  Theile  und  be- 
deutenden Schwankungen  unterworfen.  Von  Bedeutung  ist  sie  nur 
für  die  Vergleichung  der  beiden  Ohren,  um  über  den  Einfluss  von 
Veränderungen  des  Kreislaufs  auf  die  Temperatur  peripherer  Theile 
Aufschluss  zu  erhalten.  Von  manchen  Irrenärzten  wird  auf  die  Tem- 
peraturmessung im  Gehörgang  ein  besonderer  Werth  gelegt. 

Die  Schenkelbeuge  lässt  sich  beim  Menschen  nur  unvollkommen 
in  eine  geschlossene  Höhle  verwandeln;  leichter  geht  dies  bei  Säuge- 
thieren;  einen  besonderen  Werth  besitzt  die  Messung,  welche  im 
Grossen  und  Ganzen  der  in  der  Achselhöhle  analog  ist,  nicht. 

Die  Harnröhre  des  Weibes  liegt  hinlänglich  tief,  um  zu  den 
inneren  Theilen  gerechnet  zu  werden.  Messungen  in  ihr  geben  daher 
dieselben  Werthe  wie  Scheide,  Mastdarm  u.  s..w.  Die  Harnröhre  des 
Mannes  dagegen  ist  in  dem  grössten  Theil  ihrer  Länge  von  so  dtlnnen 
Gewebslagen  bedeckt,  dass  die  Abkühlung  sehr  beträchtlich  hervor- 
tritt. Hunter  i  fand  die  Temperatur  in  ihr  in  einer  Tiefe  von  1  Zoll 
=  920  F.;  tei  2  Zoll  Tiefe  =  93;  bei  4  Zoll  Tiefe  =  94  und  erst 
als  das  Thermometer  bis  zum  Bulbus  urethrae  vorgeschoben  wurde, 
stieg  es  auf  97 »  F.,  während  es  im  Rectum  98  V2®  zeigte.  Wurde 
der  Penis  eine  Minute  lang  in  Wasser  von  65 ^  getaucht,  so  stieg 
das  Thermometer  in  einer  Tiefe  von  IV2  Zoll  auf  79<>;  in  heisses 
Wasser  von  113^  F.  eingetaucht,  nahm  der  Penis  eine  Temperatur 
von  100  bis  höchstens  100^,5  und  in  Wasser  von  118^  eine  Tempe- 
ratur von  102V4^  an.  In  Wasser  von  50 ^  fiel  seine  Temperatur  auf 
.58^.  Ein  todter  Penis,  welcher  unter  gleichen  Umständen  beobachtet 
warde,  zeigte  in  heissem  Wasser  höhere,  in  kaltem  niederere  Tem- 
perataren als  der  lebende. 

Diese  Versuche  können  als  Beispiele  dienen,  in  wie  weit  dtlnne 
Körpertheile  durch  äussere  Einflüsse  in  ihrer  Temperatur  schwanken 
können.  Dass  stärkere  Wärmeentziehungen  an  solchen  Theilen,  z.  B. 
Fingern,  Zehen,  Ohren,  Nase,  noch  stärkere  Abkühlung  bis  zum  Er- 
frieren bewirken  können,  ist  bekannt.  Als  Beispiel  fahre  ich  gleich- 
falls einen  Versuch  von  Hunter^  an.  Das  eine  Ohr  eines  Kanin- 
chens wurde  in  eine  Kältemischung  gebracht,  der'en  Temperatur  wenig 
unter  0  war;  es  fror  und  wurde  ganz  steif.  Herausgenommen  thaute 
es   auf  und  wurde  etwa  nach  einer  Stunde  wieder  warm,  schwoll 

1  HuHTEBjWorksIV.p.  139,I.p.291. 

2  Derselbe,  Ebenda.  lY.  p.  t52. 
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dann  an  und  entzttndete  sich.  Aehnliche  Wirkungen  kann  man  an 
enthaarten  Kaninchenohren  durch  Bestäuben  mit  Aether  erzeugen. 

Messungen  im  Oesophagus  und  Magen  kann  man  an  lebenden 
Menschen  mit  Hilfe  biegsamer  Elektrothermometer  (vgl.  S.  303)  machen. 
Die  Temperaturen  sind  hier  nahezu  dieselben  wie  im  Rectum.  Bei 
Thieren  kann  man  durch  eine  Oeffnung  im  Oesophagus  auch  ge- 
wöhnliche Thermometer  leicht  in  den  Magen  einführen.  Mit  Hilfe 
ihrer  kleinen  Maximumthermometer  massen  Kbonecker  und  Metern 
bei  Hunden  im  mittleren  Fütterungszustande,  während  der  Verdauung 
und  im  Hungerzustande  die  Temperaturen  im  Magen  und  Rectum. 
Bei  einer  Maximaltemperatur  von  etwa  40^,  war  der  Magen  um  0^,5 
niederer  temperirt.  Seine  Temperatur  sank  am  ersten  Hungertage 
um  1^ — 1^,5,  stieg  dann  wieder  und  blieb  lange  constant,  sank  dann 
wieder  vom  14.  Hungertage  ab  auf  38^,5.  Fütterung  steigerte  die 
Magentemperatur  um  Oo,3— 0<*,8;  ebenso  wirkte  kohlensaures  Natron, 
1  grm  in  Pastillenform  verschluckt,  und  starkes  Lufteinblasen  in  den 
Magen,  ja  selbst  blosses  Vorhalten  von  Speck  bei  dem  hungrigen 
Hunde. 

Die  Messung  zwischen  den  Fusszehen  wird  bei  Thieren  zu  dem- 
selben Zweck  wie  die  in  den  Gehörgängen  angewandt,  um  gleich- 
namige peripherische  Theile  mit  einander  zu  vergleichen  und  die  Ein- 
wirkungen gewisser  Umstände,  wie  Nervendurchschneidungen  u.  dgl. 
zu  Studiren.  Wenn  man  Thermometer  mit  sehr  kleinen  Gefässen  an- 
wendet, so  kann  man  dieselben  leidlich  gut  ganz  von  den  Zehen 
einhüllen  lassen  und  gut  vergleichbare  Werthe  erhalten. 

In  der  Hohlhand  sind  öfter  Messungen  gemacht  worden,  welche 
aber,  da  die  Umhüllung  des  Thermometers  durch  dünne,  in  ihrer 
Temperatur  sehr  von  der  Umgebung  abhängige  Theile  geschieht, 
nur  schwankende  Resultate  geben.  In  neuester  Zeit  hat  Roemek- 
unter  Liebebmeister's  Leitung  eine  Reihe  solcher  Beobachtungen 
gemacht.  Bei  möglichst  gleichmässiger  Aussentemperatur  (Schwan« 
kungen  zwischen  13^  und  16^,  nur  einmal  11^)  fand  er  Schwankungen 
von  5— G'^;  das  Minimum  war  30^,71,  das  Maximum  36®,81,  während 
die  Rectumtemperatur  um  höchstens  1^,21  schwankte.  Doch  konnte 
aus  den  Mittelzahlen  eine  Tagescurve  abgeleitet  werden,  deren  grösste 
Differenzen  (circa  3")  freilich  nur  halb  so  gross  sind  als  die  über- 
haupt beobachteten  Schwankungen.  Danach  sinkt  die  Temperatur 
der  Hohlhand  nach  einem  relativ  hohen  Stande  während  der  Nacht 

1  Ebonbckeb  u.  Meyer,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1879.  S.  569. 

2  EoEMEB,  Beitrag  zur  Kenntniss  der  peripheren  Temperatur  des  gesunden 
Menschen.  Diss.  Tübingen  ISS  1. 
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(Hand  bedeckt?)  von  Morgens  6  Uhr  ab  ziemlich  rasch,  erreicht  zwi- 
schen 9  und  10  Uhr  ein  Minimnm,  steigt  dann  langsam,  erreicht 
knrz  nach  dem  (um  12  V2  Uhr  eingenommenen)  Mittagessen  ein  Maxi- 
mum; zwischen  1  nnd  3  Uhr  sinkt  sie  wieder  schnell  und  erreicht 
nach  2  bis  3  Standen  ein  zweites  Minimum;  dann  steigt  sie  wieder 
von  6—8  Uhr  Abends  rasch  nnd  ansgiebig  nnd  fällt  langsam  bis 
zum  Morgen,  Das  Mittel  der  Hohlhandtemperatur  war  34^,5  bei 
37^1  Bectummittel. 

Von  Morgens  6  Uhr  bis  Abends  6  Uhr  ist,  mit  Ausnahme  der 
Zeit  um  1  Uhr  Mittags,  die  Temperatur  der  Hohlhand  stets  unter ^ 
in  der  Nacht  stets  über  ihrem  Mittel.  Im  Gegensatz  dazu  ist  die 
Rectumtemperatur  von  Morgens  8  Uhr  bis  Abends  9  Uhr  über^  Nachts 
unter  ihrem  Mittel. 

Ueber  die  Einflüsse,  welche  auf  die  Temperatur  der  Hohlhand 
einwirken,  theile  ich  aus  den  Untersuchungen  Römer's  u.  A.  Folgen- 
des mit.  Erheben  des  Armes  hat,  wie  schon  J.  Wolff^  gefunden 
hat,  ein  Sinken  der  Temperatur  zur  Folge.  Wolff  sah  Differenzen 
bis  zu  7®;  Römer  bei  seinen  zur  Ausschaltung  der  Tagesschwan- 
kungen stets  Nachts  zwischen  11  und  1  Uhr  angestellten  Versuchen 
nur  Schwankungen  bis  zu  0^,38. 

Durch  Gompression  der  Blutgefässe  mittelst  einer  Aderlassbinde 
sah  Zimmermann^  Temperaturabfall  von  0^,2,  Liebermeister^  von  2®, 
Adae^  bis  zu  2<^,5;  Wolff  sagt,  dass  die  EsMARCH'sche  Constriction 
einen  etwas  grosseren  Abfall  erzeuge  als  die  Eleyation,  dass  aber 
jene  stets  eine  rapide  Steigerung  im  Gefolge  habe. 

Durch  Luft  von  12— 15»  oder  durch  Wasser  von  15— 20»  C. 
wird  nach  Wolff  die  Temperatur  der  Hand  fftr  längere  Zeit  auf 
einen  sehr  geringen  Grad  (26<>)  herabgedrückt  Wasserbäder  von  0 
bis  50  dagegen  bringen  eine  nachfolgende  Erwärmung  bis  auf  37<^ 
hervor.  Aus  den  Beobachtungen  von  Goütt^  geht  hervor,  dass  im 
Winter  die  Schwankungen  viel  grösser  sind  als  im  Sommer  bei 
gleichzeitig  geringerem  Mittelwerth. 

Körperanstrengungen  haben  nach  Ltebermethteb  und  Adae  Ab- 
nahme der  Temperatur  der  Hohlhand  zur  Folge.  Die  gleiche  Wir- 
kung hat  nach  Adae  Fahren  auf  der  Eisenbahn,  Schaukeln  (d.  h.  also 
passive  Bewegung,  durch  welche  der  Wärmeverlust  an  die  Luft  ver- 
grÖBsert  wird)  und  der  Genuss  von  Wein  und  Bier. 

1  J.  Wolff.  Arch.  f.  Physiol.  1879. 8. 161. 

2  ZimmiifATTO,  Arch.  f.  Fathol.  n.  Therapie.  I.  S.  13.  1851. 

3  LiEBBBMEiBTBB, a.a.O.  S. 61. 

4  Adab,  Unters,  üb.  d  Temp.  periph.  Körpertheile.  Dias.  Tübingen  1876. 

5  GovTT,  Arch.  de  physiol.  norm,  et  pathol.  1»80. 
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Im  Fieber  ist  nach  Coutyi  die  Temperatur  der  Hohlhand  höher 
und  der  der  Achselhöhle  nahezu  gleich. 

Bei  hohen  Aussentemperaturen  (37  o)  und  gänzlich  unbewegter 
Luft,  also  unter  Umständen,  wo  der  Wärmeyerlust  auf  ein  Minimum 
reducirt  war,  fand  Moty^  die  Temperatur  der  Hohlhand  nahen 
gleich  oder  selbst  um  ein  geringes  höher  als  die  der  Achselhöhle. 

Das  Unlerhautbindegewebe  und  die  Muskeln  haben  Becquebel 
und  Breschet^  auf  thermoelektrischem  Wege  gemessen  und  unter 
einander,  sowie  mit  anderen  Stellen  verglichen.  Die  Temperatur 
der  ruhenden  Muskeln  fanden  sie  nahezu  gleich  der  unter  der  Zunge, 
die  des  Unterhautbindegewebes  um  1— 2®  geringer.  Bei  der  Con- 
traction  erwärmten  sich  die  Muskeln  um  0ö,5— 1^,0.  Bei  einem  frisch- 
geschlachteten Hammel  brachte  J.  Dayy  das  Thermometer  unter  die 
Haut  an  verschiedenen  Stellen  und  in  verschiedenen  Höhlen  und 
mass  folgende  Temperaturen: 

Ueber  den  Tarsalknochen     .     .     .  32^,22 

„         „    Metatarsalknochen    .     .  36^,1  i 

An  dem  Kniegelenk 38^,89 

Am  Oberschenkel 39^,44 

An  der  Schenkelbeuge     ....  40^,00 

Inmitten  des  Gehirns 40^,00 

Im  Rectum 40 »,56 

Blut  der  V.  jugularis 40^,84 

An  der  unteren  Leberfläche  .     .     .  41^,11 

Im  rechten  Herzventrikel.     .     .     .  41^,11 

Im  Leberparenchym 41^,39 

Blut  der  Carotis 410,67 

Im  linken  Herzventrikel  ....  410,67 


y.  Temperatur  der  Hant. 

Mit  besonderen  Schwierigkeiten  ist  die  Bestimmung  der  Haut- 
temperatur  verbunden.  Wenn  man  ein  irgend  wie  gestaltetes  Ther- 
mometergefäss  an  die  Haut  anlegt,  so  nimmt  es,  da  es  nicht  allseitig 
von  der  Haut  umschlossen  ist,  eine  mittlere  Stellung  z¥nschen  der 
Temperatur  der  Haut  und  der  der  Umgebung  an.  Um  nun  die  wahre 
Hauttemperatnr  zu  iSnden,  haben  die  meisten  Forscher,  z.  B.  Davt, 
GiERSE  u.  A.  das  Thermometer  mit  schlechten  Wärmeleitern  bedeckt, 
wodurch  natürlich  die  Ausstrahlung  der  Haut  vermindert  und  ihre 

t  GouTT,  Gazette  m^dicale  de  Paris.  1876.  No.  43.  44. 

2  MoTY,  Ebenda.  1878.  No.  23. 

3  Bboqubebl  a.  Bbbsghbt,  Aon.  d.  chim.  et  de  phys.  (2)  UX.  p.  113 ;  Ann.  des 
Bciences  natur.  zool.  (2)  III.  p.  257,  lY.  p.  243. 
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Temperatur  selbst  erhöht  werden  mnsste.  Je  nach  der  Dauer  der 
Anlagerung  mosste  daher  die  gemessene  Temperatur  selbst  verschie- 
den hoch  ausfallen.  So  fand  Dayt  32^Sh^  an  verschiedenen  Theilen 
des  nackten  Körpers  bei  einer  Zimmerwärme  von  21  o,  während  Giebse^ 
während  halbstündiger  Anlagerung  des  Thermometers  am  Unter- 
schenkel fortdauerndes  Steigen  desselben  bis  zu  38^,75  sah.  Besser 
erscheint  noch  das  von  Senatob^  benutzte  Verfahren,  das  Thermo- 
meter in  einer  Hant&lte  durch  Heftpflaster  zu  befestigen.  Danach 
ist  den  Angaben  über  Hauttemperaturen  nur  ein  bedingter  Werth  bei- 
zulegen. Und  doch  wäre  eine  genaue  Kenntniss  derselben  von  be- 
sonderer Wichtigkeit,  da  von  ihnen  der  Wärme verlust  an  die  Um- 
gebung in  erster  Linie  abhängt. 

Es  ist  ganz  selbstverständlich,  dass  die  Hauttemperatur  je  nach 
der  Temperatur  der  Umgebung,  Blutgehalt  der  Haut  und  anderen 
Umständen  wechseln  muss.  In  Ermangelung  genauerer  Bestimmungen 
führe  ich  hier  folgende  Zahlen  J.  Davt's^  als  Beispiele  an: 

Fusssohle 32^,2 

Zwischen  Malleolns  int.  u.  Achillessehne  auf  der  Arterie  33^,89 

Mitte  der  Tibia 33 »,06 

,        y,    Wade 330,89 

Kniekehle,  über  der  Arterie      . 35^,00 

Mitte  des  Oberschenkels,  auf  der  *A.  femor.     .     .     .  34^,44 

„       „     M.  rectus 32«,78 

Auf  den  grossen  Qefässen  der  Schenkelbeuge  .     .     .  35<>,84 

1/4  Zoll  unterhalb  des  Nabels 350,00 

Sechste  linke  Rippe,  am  Herzen 34^,44 

Sechste  rechte  Rippe 33^,89 

Achselhöhle  (Thermometer  ganz  eingeschl.).     .     •     .  36^,67 

Dass  die  Temperatur  der  Haut  auch  durch  die  darunter  ge- 
legenen Gewebe  beeinflusst  werde,  geht  aus  einer  Beobachtung  von 
GiEBSE^  hervor,  welcher  bei  einem  Hunde  fand,  dass  die  Haut  ttber 
den  Contrahirten  Muskeln  eines  Oberschenkels  wärmer  wurde  als  die 
Haut  des  anderen  Schenkels.  Dasselbe  sah  auch  v.  Ziemssen'^,  wenn 
er  ein  empfindliches  Thermometer  an  die  Haut  des  Vorderarmes  an- 
legte und  die  Muskeln  durch  Faradisirung  zur  Gontraction  brachte. 
Das  in  die  Furche  zwischen  M.  extensor  digit.  comm.  und  M.  ext. 
carpi  radialis  eingelegte  Thermometer  nahm  z.  B.  unbedeckt  nach 
20  Minuten  einen  Stand  von  34^,7  an  und  stieg  bei  der  Muskel- 

1  Gdsbsb,  Quaenam  slt  ratio  caloris.  Diss.  BerL  1842. 

2  Senatob,  Arcb.  f  pathol.  Anat  XLV.  S.  359. 

3  J.  Davt,  Philos.  Transact.  CIV.  p.  590. 1814. 

4  GiKBray  a.  a.  0. 

5  Y.  ZiBMssBN,  Die  £lectricit&t  in  der  Medicin.  4.  Aufl.  S.  88. 1872. 
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reizang  bis  zu  35<),95;  im  Beginn  der  Moskelreiznng  trat  gewöhnlich 
erst  ein  Sinken  nm  O^^l—O^yb  ein,  dem  dann  Yon  der  dritten  Minute 
an  die  Steigung  folgte.  Die  grösste  beobachtete  Steigerung  be- 
trug 40,4. 

Durch  VeiiUiderungen  in  der  Zahl  und  Tiefe  der  Respirationen 
oder  gänzliche  Unterbrechung  derselben  konnte  Lombard^  Ober  der 
A.  radialis  am  Vorderarm  Temperaturherabsetzungen  bis  zu  to,l  be- 
obachten. Er  leitet  dieselben  yon  einem  verminderten  Blutzuflnss 
zu  den  Arterien  ab.  Der  gleichzeitig  yerminderte  Abflugs  aus  den 
Venen  bedingt  an  anderen  Stellen  der  Haut,  die  nicht  ttber  der  Ar- 
terie liegen,  eine  geringe  Zunahme  der  Temperatur.  Athmet  man 
mit  Wasserdampf  gesättigte  Luft  yon  AQ^y  so  hat  dies  keinen  Ein- 
fluss  auf  die  Temperatur  über  der  A.  radialis,  woraus  Lombabd 
schliesst,  dass  die  Wasserverdunstung  und  Erwärmung  der  Athmungs- 
luft  keine  Abkühlung  des  Blutes  bei  seinem  Durchgang  durch  die 
Lungen  zur  Folge  habe,  eine  Frage,  auf  welche  wir  noch  besonders 
eingehen  werden. 

Bei  Krankheiten  innerer  Organe  sind  auch  Temperaturdifferenzen 
an  symmetrischen  Stellen  beobachtet  worden,  so  z.  B.  yon  L^inb- 
bei  Pneumonie,  wobei  stets  die  kranke  Seite  die  wärmere  war,  doch 
fand  Blanke  3  auch  bei  Gesunden  Unterschiede.  Von  manchen  Irren- 
ärzten wird  auch  Werth  gelegt  auf  Temperatnrmessungen  am  Schädel. 
LoMBAfiD  glaubte  Temperaturerhöhung  am  Schädel  in  Folge  yon 
geistiger  Thätigkeit  nachweisen  zu  können.  Dass  bei  EntzfiLndungen 
die  Temperatur  locale  Steigerungen  zeigt,  ist  bekannt. 

VL  Temperatnrnnterscliled  Im  rechten  und  linken  Ventrikel. 

Gleichsam  als  Stichentscheid  zwischen  LAyoisiEB's  und  Craw- 
ford's  Auffassung  yon  dem  Ort  der  Wärmebildung  ist  die  Frage, 
ob  das  Blut  bei  seinem  Durchgang  durch  die  Lungen  kälter  oder 
wärmer  wird,  Gegenstand  sehr  zahlreicher  Untersuchungen  gewesen 
und  bald  im  einen,  bald  im  anderen  Sinne  beantwortet  worden.  Im 
Jahre  1832  ftthrte  MALGAiaNE^  unter  Collard  de  Hartignt's  Lei- 
tung die  erste  Untersuchung  ttber  den  Gegenstand  aus,  indem  er 
Thermometer  durch  die  V.  jugnlaris  in  das  rechte  und  durch  die 
Carotis  in  das  linke  Herz  einführte  und  die  Temperatur  im  ersteren 

1  Lombabd,  Arcb.  d.  physiol.  norm.  etpathoL  I.  p.  479. 1868,  II.  p.  5. 1869. 

2  LtBmR,  Gaz.  m^d.  de  t^aris.  1868.  No.  36. 

3  Blanke,  Med.  Times  and  Gazette.  1870;  18.  Juni. 

4  GoLLABD  DB  Mabtignt,  Jouib.  compl.  du  Dictionn.  des  sciences  bM.  XLIII. 
p.  386. 
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höher  fand.  Auch  Berger^  fand  das  gleiche  (4P,4  im  rechten  und 
40^,9  im  linken  Herzen)  bei  einem  Hammel,  doch  gibt  er  sein  Ver- 
fahren nicht  näher  an.  1844  machten  Maoendie  und  Bbrnard  ähn- 
licl^e  Versuche  an  Pferden  mit  dem  gleichen  Erfolg,  und  Bebnard^ 
wiederholte  die  Versuche  später  vielfach  und  mit  sehr  feinen  Ther- 
mometern, besonders  mit  dem  metastatischen  Thermometer  von  Walf- 
FERDiN  (s.  S.  298).  Auch  HERma  kam  an  einem  Kalbe  mit  Ectopie  des 
Herzens  zu  demselben  Ergebniss,  ebenso  6.  v.  Liebig^  A.  Figk^  u.  A. 
Dagegen  hatten  de  Saisst^,  J.  Davt»,  Nasse^  an  frisch  getödteten 
Thieren  und  blossgelegten  Herzen  das  Gegentheil  gefunden.  Den 
Grand  dieser  abweichenden  Ergebnisse  klärte  G.  v.  Liebig  auf,  in- 
dem er  auf  die  schnellere  Abktthlung  des  dünnwandigen  rechten 
Ventrikels  hinwies  und  dieselbe  durch  einen  Versuch  erläuterte.  Ein 
Herz  wurde  in  einem  Wasserbade  auf  vollkommen  gleichmässige  Tem- 
peratur aller  seiner  Theile  gebracht,  dann  der  kälteren  Luft  aus- 
gesetzt; es  erkaltete  der  Inhalt  des  linken  Ventrikels  langsamer  als 
der  des  rechten. 

Die  Sache  ist  aber  trotzdem  nicht  so  einfach,  als  sie  nach  diesen 
Versuchen  zu  sein  schien.  Dass  die  Erwärmung  der  Athmungsluft 
und  ihre  Sättigung  mit  Wasserdampf  Wärme  latent  macht,  kann 
man  vollkommen  zugeben.  Aber  ebenso  sicher  ist,  dass  diese  Auf- 
nahme von  Wärme  schon  zum  allergrössten  Theil  in  den  luftzuftlh- 
renden  Wegen  erfolgt  und  dass  daher  die  Luft  schon  vorgewärmt 
und  mit  Wasserdampf  nahezu  gesättigt  in  die  Alveolen  gelangt,  wie 
Lombard  in  der  oben  citirten  Arbeit  richtig  angemerkt  hat.  Es  kann 
daher  eine  beträchtliche  Abktthlung  des  in  der  Lunge  circulirenden 
Blutes  auf  diesem  Wege  nicht  zu  Stande  kommen.  Auf  der  anderen 
Seite  kann  die  Möglichkeit  einer,  wenn  auch  geringen,  Wärmeent- 
wicklung durch  die  Bildung  des  Oxyhämoglobin  in  der  Lunge  nicht 
ganz  geleugnet  werden,  ja  Gamgee^  glaubte  dieselbe  direct  nach- 
weisen zu  können. 

Wenn  wir  nun  auch  die  den  Angaben  von  Liebig  und  Berxard 
entgegenstehenden  älteren  Angaben  am  blossgelegten  Herzen  für  nicht 

1  Bbbobb,  M6m.  de  la  soc.  de  phys.  de  Geneve.  Yl.  p.  353. 1833. 

2  Gl.  Bbbkabd,  Compt.  rend.  aLUI.  p.  565.  1856;  Lebens  sur  les  propriötes 
physiologiques  des  liquides  de  l'organisme  l.  p.  57  ff.  1859;  Legons  sur  la  cbaleur  ani- 
male.  p.  32  ff.  1876. 

3  G.  y.  LiBBio,  Ueber  die  Temperaturunterschiode  des  venösen  und  arteriellen 
Blutes.  Diss.  Glossen  1853. 

4  A.  FiCK,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1853.  S.  408. 

5  DB  Saissy,  Recherches  sur  la  physiqne  des  animaux  hibemants.  p.  69. 

6  J.  Davy,  Philos.  Transact.  1814. 

7  Nassb,  Art.  Thierw&rme  in  Wagner*s  Handwörterb.  lY.  S.  47. 
S  Gamoeb,  Mündliche  Mittheilung  an  den  Verfasser.  1871. 
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beweiskräftig  ansehen  können,  so  gilt  dies  doch  nicht  von  den  Ver- 
buchen GoLm*s^,  welcher  ebenso  wie  Bernabd  die  Thermometer 
durch  die  Gefä.88e  einführte  und  dabei  die  Temperator  21  mal' in 
beiden  Ventrikeln  gleich,  31  mal  im  rechten  Ventrikel  höher  mid 
^Omal  im  linken  Ventrikel  höher  fand.  Aach  Jacobson^,  der  in 
Oemeinschaft  mit  Bernhardt  Versuche  mit  Thermonadeln  anstellte, 
welche  sie  durch  die  Intercostalräume  direct  in  die  Ventrikel  ein- 
führten, fand  die  Temperatur  in  17  fehlerfreien  Experimenten  2  mal 
gleich  und  15  mal  im  linken  Ventrikel  um  0%\ — 0<^,4  höher. 

Körner  und  Heidenhain^  fanden  nun  zwar  wiederum  fest  immer 
die  Temperatur  des  linken  Ventrikels  niedriger.  Die  Differenz  lag 
meist  zwischen  0^,1  und  0^,3  und  war  zuweilen  0^,5 — 0®,6;  nur  in 
einem  Falle  war  sie  negativ.  Die  Athmung  war  aber  ohne  allen 
Einfluss  auf  die  Differenz,  denn  sie  blieb  dieselbe,  wenn  künstliche 
Athmung  mit  gewöhnlicher  oder  auch  mit  warmer  und  mit  Wasser- 
dampf gesättigter  Luft  eingeleitet  wurde.  Wurde  bei  cnrarisirten 
Thieren  die  künstliche  Athmung  ausgesetzt,  dann  sank  die  Tempe- 
ratur rapide  in  beiden  Herzhälften,  und  die  Unterschiede  zwischen 
beiden  wurden  geringer.  Auch  ist  das  Lnngengewebe  nicht  kälter 
als  das  arterielle  Blut,  was  doch  der  Fall  sein  mlisste,  wenn  das 
Blut  bei  seinem  schnellen  Durchströmen  um  mehrere  Zehntel  Grade 
abgekühlt  sein  sollte.  Vielmehr  ist  der  ganze  untere  Theil  der  Lunge 
wärmer,  nur  der  oberste  Theil  um  etwas  (0<^,1— 0^,2)  kälter  und  die 
mittleren  Partien  gleich  warm  wie  das  Blut  im  linken  Herzen. 

Ans  alle  dem  folgt,  dass  die  abkühlende  Wirkung  der  Lunge 
leicht  überschätzt  wird,  und  dass  die  geringere  Wärme  des  Blutes 
im  linken  Ventrikel  noch  einen  anderen  Grund  haben  mnss.  Und 
diesen  Grund  findet  Heidenhain  in  der  Wärme  der  Ventrikelwand 
und  der  benachbarten  Organe  der  Bauchhöhle,  besonders  der  Leber, 
welche  dem  rechten  Ventrikel  Wärme  zuführen,  während  der  linke 
Ventrikel  rings  von  Lungengewebe  umgeben  und  mehr  der  Abküh- 
lung ausgesetzt  ist. 

Zweifellos  entwickelt  auch  der  Herzmuskel  bei  seiner  fortwäh- 
renden Thätigkeit  Wärme  und  zwar  der  linke  Ventrikel  wegen  seiner 
grösseren  Wanddicke  mehr  als  der  rechte.  Wenn  die  Wandwärme  bei 
Einführung  von  Thermonadeln  durch  die  Brust-  und  Herzwand,  wie 
sie  in  Jacobson's  Versuchen  stattfand,  sich  in  den  gut  leitenden 

2  Colin,  Ann.  d.  scienc.  nator.  zool.  (5)  YII.  p.  83. 1867. 

3  Jacobson,  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1868.  S.  643:  Arch.  f.  pathol.  Anat  LL 
S.275. 

4  EöRNBB,  Beiträge  zur  Temperatartopographie  des  S&agethierkörpen.  Di». 
Breslau  1871.  -  Heidbnhain,  Arch.  f.  d.  ges.  fhysiol.  lY.  S.  558. 

Digitized  by  VjOOQ  IC 


4.  Gap.  Wärmeabgabe  a.  Temperatürtopograpliie.  Temperaturanterschied.    391 

Nadeln  bis  zu  ihren  Lötbstellen  fortpflanzte,  so  könnte  dies  die  höhere 
Temperatur  im  linken  Ventrikel,  welche  Jacobson  fand,  erklären, 
auch  wenn  die  Löthstelle  frei  in  der  Herzhöhle  lag. 

Einen  solchen  Einflnss  der  Herzwand  konnten  auch  Albert  und 
Stbickbr'  nachweisen,  indem  ein  von  einer  Falte  der  Ventrikel  wand 
umhttlltes  Thermometer  stets  höhere  Temperaturen  zeigte,  als  ein 
frei  im  Blut  der  Herzhöhle  befindliches,  die  Herzwand  nicht  berüh- 
rendes. Bei  Berührung  des  Thermometers  macht  sich  natürlich  dieser 
Einflnss  in  geringerem  Grade  bemerkbar,  kann  aber  immerhin  die 
Schwankungen  in  den  Befunden  erklären. 

YII«  Untersebled  der  Temperaturen  an  anderen  KOrperstelleu. 

Von  dieser  Frage  nach  dem  unterschied  des  Blutes  im  rechten 
und  linken  Ventrikel  wenden  wir  uns  zu  der  Untersuchung,  ob  das 
Blut  bei  seinem  Durchgang  durch  die  Eörpercapillaren  wärmer  wird. 
Da  nach  unserer  Auffassung  vom  thierischen  Stoffwechsel  innerhalb 
der  Gewebe  die  eigentliche  Wärmebildung  stattfindet,  so  muss  das 
Blut  in  allen  (rewebscapillaren  erwärmt  werden.  Es  ist  aber  auch 
von  selbst  einleuchtend,  dass  diese  Erwärmung  nur  dann  wirklich 
zur  Erscheinung  kommen  kann,  wenn  sie  nicht  durch  einen  gleichen 
oder  gar  grösseren  Wärmeverlust  verdeckt  wird.  Ein  solcher  Wärme- 
verlust muss  natürlich  in  allen  oberflächlichen  Schichten  stark  genug 
sein,  um  eine  wirklich  nachweisbare  Abkühlung  des  durchfliessen- 
den  Blutes  zu  bewirken.  Wir  können  daher  erwarten,  dass  das 
Blut  der  Hautvenen  kälter  sei  als  das  der  Arterien,  welche  das  Blut 
der  Haut  zuführen.  Bei  inneren  Organen  aber,  wo  die  Abkühlung 
eine  geringere  ist,  kann  die  Erwärmung  überwiegen  und  das  Venen- 
blut kann  um  so  mehr  das  Arterienblut  an  Wärme  übertreffen,  je 
energischer  der  Stoffwechsel  in  dem  betreffenden  Organe  ist. 

Nun  haben  wir  allen  Grund  anzunehmen,  dass  die  Muskeln  bei 
ihrer  erheblichen  Masse  den  allergrössten  Theil  der  überhaupt  vom 
Körper  producirten  Wärme  liefern.  Man  hat  denselben  auf  etwa  ^/s 
der  gesammten  Wärmeproduction  berechnet.  Es  wird  daher  das 
Huskelvenenblut  wärmer  sein  müssen  als  das  Muskelarterienblut. 
Nächst  den  Muskeln  scheinen  die  Drüsen  erhebliche  Wärmeproduc- 
tion zu  besitzen.  Ludwig  und  Spiess^  fanden  den  aus  der  Speichel- 
drüse nach  Nervenreizung  ausfliessenden  Speichel  bis  zu  1  ®,5  wärmer 
als  das  Blut  der  anderseitigen  Carotis.    Und  fast  alle  Beobachter 

1  Albbbt  u.  Stbickbr,  Wien.  med.  Jahrb.  1873.  S.  29. 

2  C.  Ludwig,  Lehrb.  d.  Physiol.  2.  Aufl.  II.  S.  341. 
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Btimmen  darin  ttberein,  die  gröBste  Drttse  des  Körpers,  die  Leber, 
auch  f&r  das  wärmste  Organ  zu  erklären.  Auch  das  Blat  der  Nie- 
renvene  ist  meist  wärmer  als  das  der  Nierenarterie. 

Da  nnn  aber  das  ans  solchen  warmen  Organen  and  das  ans  der 
Haat  kommende  abgekühlte  Blat  sich  darch  Vereinigang  der  Venen 
vielfach  mischen,  so  wird  das  Blat  in  den  grösseren  Venenstämmen 
bald  wärmer,  bald  kälter  sein  können  als  das  in  den  entsprechenden 
Arterien.  Und  beim  Zasammenflass  alles  Ve'nenblates  im  rechten 
Ventrikel  wird  eine  mittlere  Temperatar  resaltiren  müssen,  welche 
sich,  wie  wir  gesehen  haben,  beim  Uebergang  in  den  linken  Ven- 
trikel jedenfalls  nicht  wesentlich  ändert.  Mit  dieser  Temperatar  non 
strömt  das  arterielle  Blat  wieder  allen  Organen  za  and  hier  wird 
es  einen  verschiedenen  Einflass  haben  mtlssen,  je  nachdem  es  wärmer 
ist  als  die  Organe  oder  kälter.  Im  letzteren  Falle  wird  es  die  Or- 
gane abkühlen,  im  ersteren  erwärmen. 

Nan  wird  das  Blat  offenbar  nar  sehr  wenig  differiren  von  der 
Temperatar  der  inneren  Organe,  welche  anter  einander  selbst  auch 
nar  geringe  Unterschiede  zeigen,  and  diese  Unterschiede  werden 
darch  das  Blat  noch  theil weise  aasgeglichen,  so  dass  nar  ganz  ge- 
ringe Differenzen  übrig  bleiben.  Dieselben  werden  vorübergehend 
etwas  grösser  werden,  wenn  an  einer  Stelle  eine  besonders  starke 
Wärmeproduction  erfolgt,  z.  B.  darch  Maskelcontraction  oder  Drüsen- 
secretion.  Aendernngen  in  der  Temperatar  dieser  TheUe  werden 
(von  abnormen  Fällen  abgesehen)  nar  innerhalb  sehr  enger  Grenzen 
stattfinden.  Die  Temperatar  der  peripheren  Theile  dagegen  wird 
grossen  Schwankangen  anterliegen,  je  nach  der  wechselnden  Wärme- 
abgabe and  je  nach  der  Blatzafahr,  indem  vermehrte  Blntzofahr  im 
Allgemeinen  ihre  Temperatar  erhöht,  verminderte  Blatzafahr  sie  herab- 
setzt, wie  wir  dies  schon  znm  Theil  aaf  Grand  der  Messangen  ge- 
sehen haben.  * 

VIII.  Genauere  Temperatnrtopographle  der  Inneren  TheUe. 

Sehr  sorgfältige  Messangen  der  Temperataren  an  verschiedenen 
Stellen  sind  von  Gl.  Bernard,  G.  v.  Liebig,  Heidenhain,  Jacobson 
and  vielen  Anderen  angestellt  worden.  Besonder  hat  sich  Bebnard 
za  verschiedenen  Malen  mit  dem  Gegenstande  eingehend  beschäftigt, 
welcher  einen  grossen  Theil  seiner  schon  citirten  „Lebens  sar  la 
chalear  animale  '^  einnimmt.  Die  Messangen  warden  theils  mit  feinen 
Qaecksilberthermometem,  theils  aaf  thermoelektrischem  Wege  vor- 
genommen.   Ich  wiederhole  hier  zanächst  eine  tabellarische  Zasam- 
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menstellang  einiger  dieser  Messangen,  welche  Ludwig  ^  mittheilt,  und 
ergänze  sie  durch  einige  neuere  Angaben. 
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In  seiner  letzten  Publication  stellt  Bernard ^  die  Schlnssfolge- 
rtingen  ans  seinen  Untersuchungen  in  folgenden  Sätzen  zusammen: 

1  Ludwig,  Lehrb.  d.  Physiol.  2.  Aufl.  H.  S.  722. 

2  BsBNABD,  Le^ons  de  physiol.  opäratoire.  (Nach  des  yerf.  Tode  herausgegeben 
Yon  M.  DuvAL)  p.  481 .  Paris  1879. 
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1.  Das  arterielle  Blnt  bewahrt  bei  seinem  Lauf  durch  die  gros- 
seren Arterien  überall  nahezu  dieselbe  Temperatur. 

2.  Das  Venenblut  wird  an  der  Peripherie  abgekfihlt  und  ist 
(dort)  kälter  als  das  arterielle. 

3.  Das  an  der  Peripherie  abgekühlte  Venenblut  mischt  sich  mit 
dem  wärmeren  Venenblut,  welches  aus  den  Baucheingeweiden  kommt, 
und  nimmt  dadurch  eine  höhere  Temperatur  an,  als  das  Arterien- 
blut hat. 

4.  Beim  Durchgang  durch  die  Lunge  kühlt  sich  das  Blut  wie- 
der um  ein  geringes  ab. 

Er  stellt  dieses  gesammte  Verhalten  durch  eine  schematisehe 
Zeichnung  vor,  in  welcher  die  Temperatur  ^es  Aortenblutes  als  Abs- 
cissenaxe  dient.  lieber  dieselbe  erhebt  sich  das  Blut  der  Niere 
(um  0,05),  der  Leber  (um  0,17),  unter  dieselbe  sinkt  das  Venenblut 
der  oberflächlichen  Venen  (im  Minimum  um  0,15). 

Erokegker  und  Meyer  ^  brachten  ihre  kleinen  Maximumther- 
mometer in  die  Blutgefässe  und  bestimmten  so  die  Temperaturen  an 
den  Stellen,  wo  dieselben  stecken  blieben.  Sie  erhielten  einmal  die 
niederste  Temperatur  von  37®,7  in  der  V.  azjgos,  während  im  rechten 
Ventrikel  38^,3,  im  mittleren  Lappen  der  rechten  Lunge  38^,4,  in 
der  linken  V.  renalis  38^,2  gefunden  wurde.  In  einem  anderen  Falle 
war  die  niederste  Temperatur  im  unteren  Lappen  der  linken  Lunge 
»=  37^,8,  in  der  V.  azygos  38^,0,  im  oberen  Lappen  der  linken  Lunge 
380,6,  in  der  V.  subclavia  38^,5,  im  rechten  Vorhof  39o,0,  in  der 
rechten  Herzkammer  39<^,2,  in  der  Klappentasche  der  A.  pulmonalis 
39<>,5.  In  einem  dritten  Fall  war  die  Temperatur  in  der  V.  azygos 
39^0,  im  rechten  Ventrikel  39^,2,  in  der  A.  femoralis  (Abgang  der 
Profunda)  39^,6,  im  unteren  Lappen  der  linken  Lunge  40<>,2,  im 
mittleren  Lappen  der  rechten  Lunge  41<^,0. 


FÜNFTES  CAPITEL. 

Die  Regulirung  der  Eigenwärme. 

L  Mittel  der  WärmereguUrnng. 

Nachdem  wir  die  Wärmeproduction  und  die  Wärmeverlnste  ken- 
nen gelernt  haben,  wenden  wir  uns  zur  Erörterung  der  Frage:  Durch 
welche  Einrichtung  vermag  der  Organismus  der  Warmblüter  selbst 

1  Kbokeckbe  u.  Meter,  Arch.  f.  Anat.  u.  Phyaiol.  1879.  S.  569. 
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unter  sehr  erheblichen  Schwankungen  der  Umgebnngfitemperatar  seine 
Eigenwärme  nahezu  constant  zu  erhalten?  Ich  sage  nahezu.  Denn 
ganz  constant  bleibt  die  Eigenwärme  nicht,  wie  wir  schon  im  zwei- 
ten Gapitel  gesehen  haben  und  wie  dnrch  weitere  Beispiele  noch 
belegt  werden  wird.  Das  Regolirnngsvermögen  hat  seine  Grenzen 
nach  oben  wie  nach  nnten.  Ist  die  Wärmeabgabe  sehr  stark,  so 
sinkt  die  Eigenwärme,  and  Abktthlnng  bis  zum  Tode  durch  Erfrieren 
ist  die  Folge.  Ist  die  Wärmeabgabe  sehr  vermindert,  so  steigt  die 
Eigenwärme  nnd  schon  eine  verhältnissmässig  geringe  Steigemng 
kann  erhebliche  Störungen,  ja  den  Tod  zur  Folge  haben.  Das  Regu- 
lirnngsvermögen  kann  auch  Störungen  erleiden,  so  dass  bei  Um- 
gebungstemperaturen, welche  sonst  keine  Aenderung  der  Eigenwärme 
bewirken,  dieselbe  sinkt  oder  steigt. 

Ein  solches  Gleichbleiben  der  Eigenwärme  bei  wechselnden 
Aussentemperaturen  kann  nur  zu  Stande  kommen  durch  Einrich- 
tungen, welche  bewirken,  dass  Wärmeproduction  und  Wärmeverlust 
einander  stets  nahezu  gleich  bleiben.  Wenn  einer  dieser  Factoren 
sich  ändert  ohne  den  anderen,  dann  muss  die  Eigenwärme  sich  gleich- 
fidls  ändern.  Nun  kommen  solche  Aenderungen  der  Eigenwärme 
vor.  Wenn  wir  von  abnormen  Fällen  absehen,  so  haben  wir  die 
normalen  Schwankungen  der  Tagestemperaturen,  die  Erhöhung  der 
Eigenwärme  durch  Muskelanstrengung.  In  diesem  letzteren  Falle 
ist  es  klar,  dass  die  Wärmeproduction  zugenommen  und  dass  die 
Wärmeabgabe  sich  gar  nicht  oder  nicht  in  genttgendem  Maasse  ge- 
ändert hat,  um  jene  zu  compeusiren.  Was  aber  die  Tagesschwan- 
kongen  anlangt,  so  nehmen  manche  Forscher  ohne  Weiteres  an,  dass 
sie  auf  periodischen  Aenderungen  der  Wärmeproduction  beruhen,  was 
erst  bewiesen  werden  müsste. 

Wenn  die  Eigenwärme  ungeändert  bleibt,  während  die  Um- 
gebungstemperatur sich  ändert,  so  kann  dies  auf  einer  Anpassung 
der  Wärmeproduction  beruhen,  welche  in  demselben  Maasse  steigt 
oder  sinkt,  als  die  Wärmeverluste  zu-  oder  abnehmen,  oder  auf  einer 
Aenderung  der  die  Wärmeabgabe  bedingenden  Einrichtungen,  welche 
machen,  dass  die  Wärmeabgabe  constant  bleibt,  trotz  der  geänderten 
Differenz  zwischen  Eigenwärme  und  Umgebungstemperatur.  Dass 
Einrichtungen  der  letzteren  Art  bestehen,  ist  unzweifelhaft.  Es  wird 
sich  also  darum  handeln  nachzuweisen,  ob  dieselben  allein  genttgen, 
die  Wärmeregulirung  zu  bewirken,  oder  ob  daneben  noch  eine  Kegu- 
lirung  durch  Aenderungen  der  Wärmeproduction  angenommen  wer- 
den muss  und  wie  weit  solche  nachgewiesen  werden  können. 

Wohl  über  keinen  Gegenstand  der  Physiologie  ist  so  viel  ge- 
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stritten  worden,  wie  ttber  diesen.  Der  Streit  ist  aber  durchaus  noeh 
nicht  geschlichtet.  Die  Methoden  der  Messung  der  Wärmeprodnction 
und  der  Wärmverlnste  sind  an  und  für  sich  sehr  nnvoUkommen  und 
ihre  Anwendung  in  den  besonderen  FUlen,  um  welche  es  sich  hier 
handelt,  mit  sehr  grossen  Schwierigkeiten  Tcrbunden.  Man  hat  des- 
halb vielfeich  versucht,  die  directe  Messung  durch  indirecte  Bestim- 
mungsmethoden  zu  ersetzen,  welche  aber  auch  nicht  immer  unzweifel- 
hafte Schlussfolgerungen  zulassen.  Ich  werde  deshalb  die  Ergebnisse 
der  Forschungen  und  die  zum  Theil  sich  schroff  gegenttberstehen- 
den  Meinungen  ttbersichtlich  zusammenstellen.  Aus  dieser  Zusammen- 
stellung wird  sich  ergeben,  dass  es  bisjetzt  unmöglich  ist,  die  Frage 
Yollständig  zu  entscheiden. 

II.  ReguUrung  durch  Aufiiahme  ron  Speisen  und  dareh 

die  Athmnng. 

Im  vorigen  Capitel  haben  wir  gesehen,  dass  weitaus  der  grOsste 
Theil  der  Wämxeverluste  (etwa  85<>/o)  durch  die  Haut  und  zwar 
durch  Strahlung  und  Leitung  sowie  durch  Wasserverdunstong  statt- 
findet. Nur  zu  einem  kleinen  Theile  ist  die  Wärmeabgabe  von  der 
Lunge  (durch  Verdunstung  und  Erwärmung  der  Athemluft)  und  zu 
noch  einem  kleineren  Theil  die  Erwärmung  der  Nahrungsmittel  an 
der  gesammten  Wärmeabgabe  betheiligt  Die  letztere  können  wir 
nun  mit  wenigen  Worten  abmachen.  Es  ist  unzweifelhaft,  dass  wir 
uns  kalter  Speisen  und  Getränke  bedienen,  um  unseren  Körper  bei 
abnormer  Hitze  (wo  der  Wärmeverlust  sehr  gering  und  darum  unsere 
Eigenwärme  gesteigert  ist)  abzuktthlen.  Und  ebenso  benutzen  wir 
unter  entgegengesetzten  Umständen  heisse  Getränke,  um  uns  zu  er- 
wärmen. Aber  ebenso  unzweifelhaft  ist  es,  dass  diese  Mittel  nur 
eine  geringe  KoUe  in  dem  Wärmehaushalt  spielen,  dass  sie  nur  dazu 
dienen  können,  vorübergehend  eine  schnelle  Wirkung  auszuüben  und 
andere  Mittel  zu  unterstützen,  dass  sie  aber  für  sich  allein  nicht  im 
Stande  sind,  eine  irgendwie  erhebliche  Aenderung  in  der  Eigenwärme 
oder  eine  anhaltende  Kegulirung  derselben  zu  bewirken. 

Uebrigens  wirken  diese  heissen  oder  kalten  Getränke  nicht  blos 
durch  Zufuhr  von  Wärme  bezw.  durch  Abkühlung,  sondern  auch 
durch  die  Aenderungen  in  der  Circulation,  welche  sie  veranlassen; 
und  diese  ihre  Wirkung  ist  nicht  blos  von  ihrer  Temperatur,  son- 
dern auch  von  ihrem  Gehalt  an  specifisch  wirksamen  Bestandtheilen 
bedingt.  Näheres  darüber  ist  schon  im  zweiten  Capitel  S.  324  ge- 
sagt.   Diese  Wirkungen  auf  die  Wärmeverluste  sind  häufig  die  ent- 
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gegengesetzten  von  denen,  welche  sie  zu  haben  scheinen,  indem  eine 
reichlichere  Zufahr  von  Blut  zor  Hant  subjectives  Wärmegefllhl  er- 
zeugen, aber  zu  vermehrter  Wärmeabgabe  nnd  darum  zu  Abktthlung 
Veranlassung  geben  kann. 

Die  KoUe  der  Athmung  bei  der  Wärmeregulirung  ist  wiederholt 
betont  worden,  so  schon  von  Changbux^  1776;  neuerdings  beson- 
ders von  Ackermann.  2  Erwärmt  man  Thiere  ttber  ihre  Normaltem- 
peratur, so  steigert  sich  die  Zahl  der  Athembewegungen  enorm ;  sie 
kann  z.  B.  bei  Hunden  bis  zu  1 50  in  der  Minute  steigen,  und  diese 
abnorme  Athmung  kann  auch  durch  vermehrte  Luftzufuhr  nicht  ver- 
mindert werden.  Ueber  die  Bedeutung  dieser  sogenannten  „Wärme- 
dyspuce*"  ist  schon  in  dem  Abschnitt  ttber  Athembewegungen,  S.  273, 
gehandelt  worden.  Diese  stark  vermehrte  Leistung  des  Athmungs- 
apparats  betrachtet  nun  Ackermann  als  eine  Begulirungsvorrichtung, 
indem  er  annimmt,  dass  durch  sie  ein  stärkerer  Wärme  Verlust  in 
der  Lunge  stattfindet.  Dafür  spricht  auch,  dass  die  Einathmung  war- 
mer Luft  von  Körpertemperatur  die  Eigenwärme  steigert,  auch  wenn 
der  Körper  sich  in  gewöhnlicher  Umgebungswärme  befindet,  wäh- 
rend umgekehrt  reichlichere  Zuftihr  von  nicht  erwärmter  Luft,  wie 
sie  bei  der  gewöhnlichen  kttnstlichen  Athmung  stattfindet,  die  Eigen- 
wärme merklich  herabsetzt.  Auch  Riegel'  hat  die  abktthlende  Wir- 
kung der  kttnstlichen  Athmung  bei  curarisirten  und  durch  hohe  Um- 
gebungswärme kttnstlich  erwärmten  Thieren  dargethan.  Die  Eigen- 
wärme stieg,  wenn  wenig,  und  sank,  wenn  viel  Luft  von  Zimmer- 
temperatur eingeblasen  wurde.  Lombard's  Versuche  sind  schon  im 
vorigen  Capitel  erwähnt  worden. 

Es  fragt  sich  aber,  ob  dieses  Regulirungsvermögen  der  Lunge 
eine  erhebliche  Wirkung  auszuttben  vermag,  da,  wie  wir  gesehen 
haben,  die  Wftrmeverluste  in  der  Lunge  doch  nur  einen  geringen 
Bruchtheil  der  gesammten  Wärmeverluste  ausmachen,  und  da  that- 
Bächlich  diese  vermehrte  Athmung  das  Steigen  der  Körperwärme 
nicht  zu  verhindern,  auch  nicht  wesentlich  zu  verringern  vermag, 
wie  daraus  hervorgeht,  dass  die  Körperwärme  auch  dann  noch  sehr 
bedeutend  steigt,  wenn  der  Körper  sich  in  warmer  Luft  befindet,  die 
eingeathmete  Luft  aber  kalt  ist  Ohne  daher  diese  regulirende  Wir- 
kung ganz  leugnen  zu  wollen,  glaube  ich  doch,  dass  die  teleologi- 
sche Bedeutung  der  Wärmedjspnoe  ftlr  die  Lebenserscheinungen 
wesentlich  nach  einer  anderen  Seite  hin  zu  suchen  ist.   Mit  der  Zu- 

1  Chakoeüx,  Joum.  de  physique.  Yll.  p.  57. 

2  Ackermann,  Dtsch.  Arch.  f.  kUn.  Med.  VI.  S.  359.  186(). 
a  BiEOEL,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  LXI. 
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Qahme  der  Körperwärme  findet  eine  sehr  erhebliche  Steigerung  der 
Sanerstoffzehrnng  im  Organismus  statt,  und  die  gesteigerte  Athmung 
sorgt  fttr  reichlichen  Ersatz  des  in  höherem  Maasse  Yerbrauehte% 
zur  Erhaltung  des  Lebens  nothwendigen  Stoffs. 

m.  WSrmeregiüIrung  dnreh  die  Haut. 

Da  die  Körperoberfläche  den  grössten  Theil  des  Wärmeverlnstes 
besorgt,  so  mttssen  Schwankungen  im  Zustande  der  Haut,  welche 
ihre  Wärmeabgabe  verändern,  hauptsächlich  die  Gesammtmenge  der 
verlorenen  Wärme  bedingen.  Diese  Verluste  mttssen  aber  abhängen 
1.  von  der  Differenz  der  Hauttemperatur  und  der  Temperatur  der 
Umgebung  und  2.  von  der  Verdunstung  des  Wassers  auf  der  Haut 

Ob  das  Strahlungsvermögen  der  Haut  constant  ist  oder  Aende- 
rungen  erleidet,  wissen  wir  nicht  Das  letztere  ist  wohl  wahrschein- 
lich, da  die  Glätte  der  Haut,  ihr  Feuchtigkeitsgehalt  u.  s.  w.  nicht 
ganz  ohne  Einfluss  auf  ihr  Strahlungsvermögen  sein  können.  Doch 
mttssen  wir  von  diesem  Factor  bei  unseren  ferneren  Betrachtungen 
absehen.  Wäre  die  Temperatur  der  Haut  constant,  so  könntai  wir 
deshalb  den  Wärmeverlust  durch  Strahlung  und  Leitung  ohne  grossen 
Fehler  als  geradezu  proportional  der  Differenz  der  Hautwärme  und 
der  Umgebungswärme  setzen.  Eine  solche  Constanz  der  Hauttan- 
peratur  existirt  aber  nicht  Bei  sinkender  Aussentemperatur  sinkt 
und  bei  steigender  Aussentemperatur  steigt  auch  die  Temperatur  der 
Haut  Und  damit  ist  also  ein  Umstand  gegeben,  welcher  die  Diffe- 
renzen zwischen  der  Hauttemperatur  und  der  Aussentemperatur  in 
dem  Sinne  beeinflusst,  dass  dadurch  eine  Begulirung  der  Wärme- 
verluste zu  Stande  kommt,  und  dieselben  innerhalb  engerer  Grenzen 
einschliesst,  als  den  bedeutenden  Schwankungen  der  Aussentempe- 
ratur sonst  zukommen  wttrde. 

Das  Mittel,  welches  diesen  Wechsel  der  Hauttemperatur  haupt- 
sächlich besorgt,  ist  die  ausserordentlich  wechselnde  Weite  der  Haut- 
gefässe.  Sobald  die  Haut  mit  kalter  Luft  in  Bertthrung  kommt, 
ziehen  sich  die  Hautge&sse  zusammen,  die  Haut  wird  blass  und 
kalt;  die  Differenz  zwischen  ihr  und  der  Umgebung  wird  geringer 
und  somit  auch  der  Wärmeverlust  Umgekehrt,  wenn  die  Haut  mit 
warmer  Luft  in  Bertthrung  kommt,  so  erweitem  sich  die  Hautge- 
fasse,  die  Haut  wird  roth  und  warm,  die  Differenz  zwischen  ihr  und 
der  Umgebung  wird  um  ein  entsprechendes  grösser  und  somit  auch 
der  Wärmeverlust  Es  liesse  sich  auf  diese  Weise  eine  solche  Aus- 
gleichung der  Verluste  denken,  dass  der  Organismus  immer  gleich- 
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viel  Wärme  verliert,  ob  nim  die  Differenz  zwischen  Körperwärme 
gro88  oder  gering  sein  mag. 

Auf  diese  Rolle  der  Hant  hat  schon  Bergmann^  in  klarer  Weise 
aufmerksam  gemacht  und  mit  Recht  hervorgehoben,  dass  die  Ein- 
Schiebung  einer  schlecht  wärmeleitenden  Schicht  zwischen  der  Haut 
und  dem  Inneren  des  Körpers  die  Wechselwirkung  zwischen  beiden 
vorzugsweise  auf  das  circulirende  Blut  beschränkt  und  dadurch  die 
Kegulirung  wirksamer  macht.  Als  solche  isolirende  Schicht  be- 
trachtet Bergmann  den  Panniculus  adiposus.  Wenn  aber  Adamkie- 
wicz^  diese  Rolle  der  Muskelschicht  zuschieben  will,  so  steht  dies 
nicht  nur  mit  den  anatomischen  Verhältnissen  in  Widerspruch,  son- 
dern beruht  auch  auf  unrichtigen  Voraussetzungen  über  die  physi- 
kalischen Eigenschaften  der  Muskeln.  Nach  Adameiewicz  soll  näm- 
lich das  Leitungsvermögen  der  Muskelsubstanz  auffallend  gering,  ihre 
Wärmecapacität  aber  auffallend  gross,  grösser  als  die  des  Wassers 
sein;  die  Versuche  sind  aber  nicht  genau  genug,  um  diese  Schlüsse 
zu  gestatten,  besonders  die  zweite  Behauptung  ist  sicher  unrichtig. 

Das  Wärmeleitnngsvermögen  der  Haut  hat  Klug^  untersucht. 
Eine  0,2  cm  dicke  Haut  liess  bei  einer  Temperaturdifferenz  von  18<>,2 
auf  ihren  beiden  Seiten  0,00248  Wärmeeinheiten  in  der  Minute  durch; 
dieselbe  Hant,  versehen  mit  einer  0,2  cm  dicken  Fettschicht  nur 
6,00123  Wärmeeinheiten.  Bei  geringeren  Temperaturdifferenzen  ist 
aber  der  Einfluss  des  Fettpolsters  viel  beträchtlicher.  Bei  der  Diffe- 
renz von  9<>  hält  die  Fettschicht  nahezu  ^/lo  der  Wärme  zurflck, 
wekhe  die  Haut  allein  durchlassen  würde.  Und  da  der  bekleidete 
Körper  sich  nach  Pettenkofer  ungefähr  in  einer  Luftschicht  von 
24o->30<^  befindet,  so  sind  in  Wirklichkeit  die  Temperaturdifferenzen 
zu  beiden  Seiten  der  Haut  nur  gering.  Die  Epidermis  ist  trotz  ihrer 
geringen  Dicke  ein  sehr  schlechter  Leiter,  aber  ihr  Leitungsvermögen 
ist  unabhängig  von  der  Temperatnrdifferenz. 

Diese  Art  der  Wärmregulirung  muss  aber  eine  natürliche  Grenze 
finden,  sobald  die  Differenz  zwischen  Hautwärme  und  Umgebungs- 
wärme  Null  wird.  In  diesem  Falle  könnte  gar  kein  Wärmeverlust 
durch  Leitung  und  Strahlung  mehr  stattfinden,  und  da  im  Inneren 
des  Körpers  immerfort  neue  Wärme  producirt  und  der  Haut  zugeführt 
wird,  so  mttsste  diese  bald  dieselbe  Temperatur  haben  wie  das  Innere, 
der  ganze  Körper  mttsste  in  allen  seinen  Schichten  nahezu  gleich 

1  Bbbgmaivn,  Arch.  f.  Anat.  n.  Physiol.  1845.  S.  300. 

2  Adamkibwicz,  Berl.  kün.  Woch.  1874.  S.  277, 1876.  No.  39 ;  Arch.  f.  Anat.  u. 
Physiol.  1875.  S.  78, 1876.  S.  248;  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1874.  Nr.  22. 

3  Klug.  Ztschr.  f.  Biol.  X.  S.  73. 
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warm  sein.  So  lange  nan  diese  Temperatur  höher  ist  als  die  der 
Umgebung,  kann  immer  noch  Wärmeverlast  stattfinden  und  es  kann 
daher  noch  die  eigentliche  Körperwärme  constant  bleiben.  Wenn 
aber  die  Umgiebungstemperatnr  noch  höher  steigt  nnd  die  Differenz 
zwischen  ihr  und  der  Körperwärme  Null  oder  gar  negativ  wird,  dann 
ist  eine  Kegulirung  auf  diesem  Wege  nicht  mehr  möglich,  die  Eigen- 
wärme muss  über  die  Norm  steigen. 

In  diesem  Falle  kann  nun  aber  der  andere  Factor  der  Abküh- 
lung, die  Verdunstung  von  der  Haut,  noch  in  Wirksamkeit  sein,  nnd 
es  wäre  möglich,  dass  durch  ihn  eine  so  beträchtliche  Wärmebin- 
dung stattfände,  dass  die  Eigenwärme  ungeändert  bliebe,  selbst  wenn 
die  Differenz  zwischen  Körpertemperatur  und  Umgebungstemperatur 
negativ  ist. 

Die  Erfahrungen,  deren  Ergebnisse  wir  zum  Theil  schon  im 
zweiten  Capitel  mitgetheilt  haben,  lehren  nun  in  der  That,  dass  sich 
die  Dinge  ungefähr  so  verhalten,  wie  wir  sie  hier  dargestellt  haben. 
Die  Wärmeregulirung  durch  die  Verdunstung  'kann  aber,  wie  etT 
scheint,  bei  so  hohen  Temperaturen,  bei  denen  die  Wärmeabgabe 
durch  Strahlung  und  Leitung  nicht  mehr  ausreicht,  auch  nur  in  be- 
schränkter Weise  und  auf  kürzere  Zeit  genügen,  eine  Steigerang 
der  Wärme  zu  verhindern.  Die  Verdunstung  wird  natfirlich  um  80 
weniger  wirken  können,  je  mehr  die  Luft  schon  mit  Wasserdampf 
gesättigt  ist;  bei  Aufenthalt  in  heissen,  mit  Wasserdampf  gesättigten 
Bäumen  oder  gar  in  heissem  Wasser  fällt  sie  ganz  fort 

Meine  Beobachtungen  <  ttber  das  Verhalten  von  Thieren  in  Räomen 
von  hoher  Temperatur  haben  gezeigt,  dass  in  Luft  von  +11— 32<^C. 
die  Eigenwärme  ungeändert  bleibt;  dass  bei  Temperaturen  Ton 
32<^— 36^^,  d.h.  also  bei  solchen,  die  etwas  ttber  der  durchschnitt- 
lichen Hautwärme  der  Thiere  liegen,  ein  geringes  Steigen  der  Eigen- 
wärme (auf  41<^ — 420)  eintritt,  dann  aber  sich  ein  Qleichgewichts- 
zustand  herstellt,  indem  dann  wieder  gerade  soviel  Wärme  abgegeben 
als  producirt  wird.  Steigt  dagegen  die  Aussentemperatur  ttber  36^ 
so  reicht  die  Wärmeregulirung  nicht  mehr  aus.  Die  Temperatur  der 
Thiere  steigt  auf  44<>— 45^  und  bei  so  hohen  Temperaturen  tritt  sehr 
schnell  der  Tod  ein.  Dabei  ist,  wie  schon  Agkebmann  angegeben 
hat,  die  Bespiration  ausserordentlich  beschleunigt.  Aber  trotz  der 
entschieden  vermehrten  Leistung  des  Bespirationsapparats  ist  die 
Sauerstoffzufuhr  nicht  ausreichend,  die  enorm  gesteigerte  Sauerstoff- 
zehrung  auszugleichen.   Denn  nach  dem  durch  Hitze  bewirkten  Tode 

1  Rosenthal,  Zur  Kenntniss  der  Wärmeregolirang  b.  d.  warmblütigen  Thieren. 
8. 15  ff.  Erlangen  1872. 
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findet  man  das  Blut  stets  auffaHend  dunkel.  Ob  in  diesem  so  ent- 
ßtandeoen  Sauerstoffmangel  die  Ursache  des  Todes  gefunden  werden 
kann,  halte  ich  für  sehr  unwahrscheinlich,  da  reichliche  kflnstliche 
Athmnng  das  Leben  nicht  zu  verlängern  vermag.  Wir  mttssen  viel- 
mehr annehmen,  dass  die  Nervenzellen  der  Centralorgane  bei  diesen 
hohen  Temperaturen  ihre  Leistungsfähigkeit  einbUssen. 

lY.  YerhSltnlsse  beim  Menschen. 

Auch  die  Erfahrungen  am  Menschen  sind  mit  diesen  Vorstellungen 
vollkommen  im  Einklang,  doch  mttssen  wir  auf  den  Einfluss  der  Be- 
kleidung Rücksicht  nehmen.  Der  an  Bekleidung  gewöhnte  Mensch 
ist  im  nackten  Zustande  gegen  äussere  Kälte  viel  empfindlicher  als 
die  durch  ihren  Pelz  geschützten  Thiere,  und  zeigt  daher  schon  bei 
massiger  Eälteeinwirkung  Schwankungen  seiner  Eigenwärme,  wie 
besonders  deutlich  aus  den  Versuchen  von  Senator^,  Wintebnitz^ 
und  vielen  anderen  hervorgeht.  Der  bekleidete  Mensch  ist  weniger 
empfindlich,  weil  die  in  unmittelbarer  Berührung  mit  seiner  Haut 
stehende  Luftschicht  hier  dieselbe  Bolle  spielt  wie  die  bei  Thieren 
im  Pelz  oder  den  Federn  eingeschlossene  Luft.  Sie  erwärmt  sich 
bis  nahezu  auf  die  Temperatur  der  Haut  und  schützt  wegen  ihres 
geringen  Leitungsvermögens  und  ihrer  relativen  Unbeweglichkeit  die 
Haut  vor  grösseren  Wärmeverlusten.  Der  Mensch  besitzt  ausserdem 
in  der  Wahl  der  Bekleidung  ein  Mittel,  sich  den  wechselnden  Tem- 
peraturen entsprechend  mehr  oder  weniger  vor  Wärmeverlustcn  zu 
schützen.  Dadurch  kann  er,  ebenso  wie  die  Thiere  mit  dichtem 
Winterpelz  selbst  den  starken  Kältegraden  der  arktischen  Regionen 
mit  Erfolg  trotzen.  Bei  abnorm  hohen  Temperaturen  aber  verhält 
er  sich  auch  gerade  so,  wie  es  die  Versuche  an  Thieren  gezeigt  haben. 

In  dieser  Beziehung  sind  die  Erfahrungen  sehr  interessant,  welche 
der  Ingenieur  der  Gotthardbahn  Stapf 5*  beim  Bau  des  Gotthard- 
tunnels  gesammelt  hat.  Es  ergibt  sich  aus  denselben,  dass  mit 
der  Zunahme  der  Luftwärme  bei  fast  vollkommen  mit  Wasserdampf 
gesättigter  Luft  auch  die  Eigenwärme  ziemlich  regelmässig  steigt 
und  dass  sie  bei  etwa  30 <>  Lufttemperatur  nahezu  auf  40  o  kommt,  der 
äussersten  Grenze,  bei  welcher  noch  ein  nahezu  normales  Verhalten 
besteben  kann.    Dass  bei  trocknerer  Luft  eine  höhere  Temperatur 

l  Sbnatob,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XLV.  S.  353,  L.  S.  354,  LÜI.  S.  1 1 1 . 
•2  WiNTERNiTz,  Wiener  med.  Jahrb.  1871.  8.180,1875.  S.l ;  Arch.  f.  patholog. 
Anat  LVI.S.  181. 

3  Stapf,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1879.  Ergänzungsband.  S.  72. 
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derselben  noch  gut  erträglich  sein  würde,  ist  als  höchst  wahrschein- 
lich anznsehen. 

Was  den  Einfluss  massiger  Wärmeentziehnngen  beim  Menschen 
anlangt,  so  haben  die  Beobachtungen  von  Senator  und  Winterntte 
übereinstimmend  ergeben,  dass  schon  das  blosse  Verweilen  des  nackten 
Körpers  in  Luft  von  12« — 15<*  oder  Abwaschungen  mit  Wasser  von 
90 — io<*  ein  Sinken  der  Hauttemperatur,  sowie  der  Temperatur  der 
Achselhöhle  und  des  Kectums  veranlasste.  Dem  Sinken  geht  in  der 
Achselhöhle  —  nicht  aber  im  Rectum  —  meistens  ein  geringes,  aber 
nur  kurzdauerndes  Steigen  voraus.  Auf  dieses  Ansteigen  hat  zuerst 
LiEBERMEiSTEB^  die  Aufmerksamkeit  gelenkt  und  darauf  weittragende 
Folgerungen  begründet,  über  welche  wir  uns  später  ausführlich  ang- 
sprechen werden.  Hört  man  mit  der  Wärmeentziehung  auf,  so  sinkt 
die  Temperatur  in  Achselhöhle  und  Rectum  noch  einige  Zeit  weiter 
und  steigt  dann  erst  wieder  zur  Norm ,  nachdem  schon  vorher  die 
Hauttemperatur  zugenommen  hat.  Stärkere  Wärmeentziehungen  z.  B. 
durch  kalte  Bäder,  haben  auch  stärkere  Wärmeabnahme  im  Rectnm 
und  in  der  Achselhöhle  zur  Folge.  Aber  immer  bleiben  diese,  wenn 
die  Abkühlung  bis  zu  beginnendem  Frösteln  fortgesetzt  wird,  doch 
nur  innerhalb  enger  Grenzen,  und  es  kann  keinem  Zweifel  unter- 
liegen, dass  die  Haut,  indem  sie  zuerst  und  unter  starker  Verenge- 
rung ihrer  Gefässe  abgekühlt  wird,  das  Innere  des  Körpers  vor  wei- 
terer Abkühlung  schützt,  also  in  dem  von  uns  erörterten  Sinne  regn- 
lirend  wirkt.  Hört  die  Einwirkung  der  äusseren  Kälte  auf,  so  mnss 
sich  erst  die  Haut  auf  Kosten  des  Körperinneren  wieder  erwärmen, 
daher  die  Nachdauer  der  Abkühlung  an  den  tieferen  Stellen. 

Auf  sehr  überzeugende  Weise  hat  Mubri^  diese  regulirende  Rolle 
der  Haut  durch  folgenden  Versuch  erläutert.  Einem  Manne  werden 
drei  Thermometer  angelegt:  eins  in  den  Meatus  auditorius  extemns, 
eins  unter  das  Präputium,  das  dritte  ins  Rectum.  Nachdem  der 
Stand  der  drei  Thermometer  abgelesen  ist,  lässt  man  den  Mann  in 
ein  kühles  Bad  (25 »)  steigen.  Das  Thermometer  unter  der  Vorhant 
nimmt  sehr  bald  die  Temperatur  des  Wassers  an ;  das  Thermometer 
im  äusseren  Gehörgang  sinkt  gleichfEÜls,  das  im  Rectum  weniger 
und  langsamer.  Nun  lässt  man  die  Versuchsperson  schnell  in  an 
daneben  stehendes  warmes  Bad  von  38" — 40<^  übersteigen.  Indem 
dadurch  eine  plötzliche  starke  Erweiterung  der  Hautgefässe  eintritt, 
folgt  nun,  während  das  Thermometer  unter  der  Präputialhant  schnell 

1  LiBBESMEiSTBB,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1860.  S.  520. 

2  MuBRi,  Del  potere  regolatore  della  Temperatura  ammale.  Lo  Sperimentale. 
J!L2LV.  1o73. 
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bis  fast  auf  die  Temperatur  des  Bades  steigt,  ein  weiteres  und  noch 
schnelleres  Sinken  der  Temperatar  im  Gehörorgan  und  im  Rectum 
und  es  dauert  sehr  lange  bis  letztere  wieder  steigt,  während  die  im 
Gehörgang  schon  früher  wieder  zu  steigen  beginnt. 

In  sehr  treffender  Weise  hat  schon  Virchow^  in  Anknüpfung 
an  ältere  Versuche  von  ihm  über  die  Wirkung  kalter  Bäder  aus- 
einandergesetzt, warum  die  Abkühlung  nach  dem  Bade  erst  recht 
hervortreten  muss.  Während  des  Bades  ist  die  Haut  blutarm  und 
die  Wärmeentziehung  deswegen  beschränkt.  Nach  dem  Bade  dringt 
das  Blut  reichlich  in  die  abgekühlte  Haut  ein  und  dadurch  verlieren 
die  inneren  Theile  um  so  mehr  Wärme  an  sie  und  an  die  Um- 
gebung. 

Y.  Wirkungen  der  verSndert^n  Blnteircnlation. 

Aus  alle  dem  geht  hervor,  wie  wichtig  für  die  regulatorische 
Wirkung  der  Haut  die  Blutcirculation  in  derselben  ist.  In  der  That 
sind  die  verwickelten  Erscheinungen  der  Wärmeöconomie  nur  zu  ver- 
stehen, wenn  man  fortwährend  berücksichtigt,  dass  jede  Tempera- 
turänderung der  Haut  nicht  nur  die  Gefässe  derselben  ändert,  son- 
dern damit  zugleich  auf  die  Circulation  in  allen  anderen  Theilen 
und  auf  die  Wärmevertheilung  im  ganzen  Körper  einwirkt.  Des- 
halb sind  auch  alle  Messungen  in  der  von  uns  früher  erwähnten 
Zwischenschicht  (und  zu  dieser  gehört  vor  allem  auch  die  Achsel- 
höhle) nicht  unmittelbar  als  Ausdruck  der  Temperaturverhältnisse 
des  Gesammtkörpers  zu  verwerthen.  Die  Temperatur  kann  in  der 
Achselhöhle  steigen,  während  die  Gesammtkörperwärme  sinkt,  und 
umgekehrt.  Ob  eine  Messung  in  der  Zwischenschicht  oder  in  dem 
inneren  Kerne  geschehen  ist,  lässt  sich  nur  entscheiden  durch  Ver- 
schieben des  Thermometers  in  radialer  Richtung,  indem  solche  Ver- 
schiebung keinen  Einfluss  auf  den  Stand  des  Thermometers  haben 
darf,  wenn  dasselbe  in  dem  inneren  Kerne  gelegen  ist;  wogegen  eine 
Annäherung  an  das  Gentrum  ein  Steigen,  eine  Entfernung  vom  Mittel- 
punkte ein  Fallen  des  Thermometers  zur  Folge  haben  muss,  so  lange 
das  Thermometer  sich  in  der  Zwischenschicht  bewegt.  Dieser  Ver- 
sach ist  natürlich  nur  am  Rectum  ausführbar,  doch  halte  ich  es 
für  zweifelhaft,  ob  in  allen  Messungen  am  Rectum  des  Menschen 
das  Thermometer  auch  hinreichend  tief  eingeführt  worden  sei,  um 
wirklich  den  inneren  Kern  zu  erreichen.  Alle  älteren  Temperatur- 
angaben, insbesondere  aber  die  in  der  Mund-  oder  Achselhöhle  ge- 

1  ViBCHOw,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XV.  S.  70,  LD.  S.  133. 
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wonnenen,  sind  daher  nur  als  Annäherangen  zu  betrachten,  welche 
nicht  die  wahre  Körperwärme  angeben,  sondern  nur  eine  Grenzbe« 
Stimmung  von  mehr  oder  weniger  grosser  Genauigkeit. 

Die  äussere  Grenzschicht,  welche  unmittelbar  durch  Wänneab- 
gäbe  abgekühlt  wird,  muss  im  Allgemeinen  der  Körperoberfläche 
nahezu  parallel  sein.  Verwickelter  aber  ist  die  Gestalt  der  mitt- 
leren Zwischenschicht,  und  ihre  Dicke  kann  an  verschiedenen  Kör- 
perstellen erhebliche  Abweichungen  zeigen.  Im  Grossen  und  Ganzen 
kann  soviel  im  Voraus  festgestellt  werden,  dass  diese  Zwischenschicht 
um  so  dicker  werden,  das  heisst  um  so  tiefer  nach  innen  sich  erstrecken 
muss,  je  stärker  die  Abkühlung  an  der  Oberfläche  ist,  dass  sie  also 
an  hervorragenden,  dünnen  Körpertheilen,  wie  den  Extremitäten, 
dicker  sein  muss  als  am  Rumpfe ,  dass  ferner  bei  verstärkter  all- 
gemeiner Wärmeabgabe  die  Dicke  der  Zwischenschicht  wachsen  muss. 
Gleichbleibende  Wärmeerzeugung  vorausgesetzt,  würde  in  diesem 
Falle,  d.  h.  wenn  durch  vermehrte  Wärmeentziehung  die  Oberfläche 
abgekühlt  wird,  ein  in  der  Zwischenschicht  liegendes  Thermometer 
um  so  früher  und  um  so  stärker  sinken,  je  oberflächlicher  es  liegt; 
ein  im  inneren  Kern  liegendes  Thermometer  könnte  entweder  gleich- 
falls sinken  oder  auch  unverändert  bleiben.  Letzteres  würde  dann 
der  Fall  sein,  wenn  die  Abkühlung  nicht  stark  genug  wäre,  den 
ganzen  Kern  merklich  abzukühlen.  Nichtsdestoweniger  hätte  die 
Gesammtwärme  des  Thieres  in  diesem  Falle  dennoch  abgenommen, 
da  ein  Theil  desselben  seine  Wärme  unverändert  behalten,  ein  an- 
derer aber  kälter  geworden  ist.  Man  sieht  aber,  dass  um  die  Ab- 
nahme der  Gesammtwärme  in  diesem  Falle  festzustellen,  die  Messung 
nicht  in  zu  grossem  Abstände  von  der  Oberfläche  geschehen  darf, 
nämlich  höchstens  in  der  Tiefe,  welche  für  gewöhnlich  schon  zum 
inneren  Kerne  gehörig,  bei  der  vermehrten  Wärmeabgabe  aber  in 
den  Bereich  der  veränderlichen  Zwischenschicht  gezogen  wird.  A*ehn- 
liches  tritt  auf  bei  verminderter  Wärmeabgabe.  Die  Zwischenschicht 
wird  hier  dünner,  während  der  Kern  zunimmt,  und  ein  an  der  Grenze 
beider  liegendes  Thermometer  würde  steigen,  während  ein  tiefer 
liegendes  möglicher  Weise  unverändert  bliebe,  trotzdem  die  Gesammt- 
wärme des  Thieres  sicher  zugenommen  hat. 

Diese  Verhältnisse  werden  aber  noch  verwickelter,  wenn  wir 
darauf  Rücksicht  nehmen,  dass  die  Veränderungen  der  Circulation 
nicht  nur  den  Grad  der  Abkühlung  im  Allgemeinen  bestimmen,  son- 
dern auch  die  Vertheilung  der  Wärme  innerhalb  des  Körpers  er- 
heblich ändern  kann.  Wir  wollen,  um  diesen  Einfluss  kennen  zn 
lernen,  annehmen,  die  Gefässe  des  ganzen  Körpers  würden  plötzlich 
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weiter.  Das  Blut,  welches  aus  dem  Herzen  in  die  Arterien  ein- 
strömt, kommt  ans  dem  inneren  Kern  und  hat  im  Allgemeinen  dessen 
hohe  Temperatur.  Indem  es  in  die  Oberflächenschicht  einströmt, 
erwärmt  es  diese.  Letztere  wird  daher  um  so  wärmer  sein  mtlssen, 
je  mehr  Blut  sie  empfängt.  Indem  die  Oberfläche  aber  wärmer 
wird,  gibt  sie  bei  gleichbleibender  Wärme  der  Umgebung  mehr 
Wärme  an  dieselbe  ab,  und  dieser  Wärmeverlust  wird  um  so  mehr 
gesteigert,  als  ja  jetzt  viel  grössere  Blutmengen  durch  die  Oberfläche 
fliessen  und  mit  der  kälteren  Umgebung  in  Wechselwirkung  treten. 
Das  ganze  Thier  ktthlt  so  allmählich  ab,  während  die  Unterschiede 
in  den  Temperaturen  des  Kernes,  der  Zwischenschicht  und  der  Ober- 
fläche geringer  werden.  Dieser  Fall  tritt  ein  bei  Lähmung  sämmt- 
licher  vasomotorischer  Nerven,  wie  sie  nach  Rtlckenmarksdurchschnei- 
dnng  erfolgt,  und  so  erklärt  sich  die  beträchtliche  Abktlhlung  der 
Thiere  nach  dieser  Operation,  wie  dies  in  einer  auf  meine  Veran- 
lassung unternommenen  Untersuchung  von  TscHEScmcfflN^  dargelegt 
ist  Die  Gesammttemperatur  des  Thieres  sinkt  hier,  während  die 
Unterschiede  zwischen  der  Temperatur  des  Kernes  und  der  Ober- 
fläche geringer  werden,  ja  ganz  verschwinden  können,  wenn  man 
das  Thier  in  Baumwolle  einwickelt  und  so  die  Oberfläche  etwas 
vor  der  Abkühlung  schützt,  wodurch  das  Sinken  der  Gesammtwärme 
aufgehalten,  aber  nicht  verhindert  werden  kann.  Bei  vermehrter  Ab- 
kühlung dagegen,  wie  beim  Eintauchen  des  Thieres  in  kaltes  Wasser^ 
sinkt  die  Körperwärme  viel  schneller,  und  ein  solches  Thier  gibt  in 
gleicher  Zeit  viel  mehr  Wärme  an  das  Wasser  ab,  als  ein  normale? 
Thier  unter  sonst  gleichen  Umständen,  indem  bei  letzterem  die  Wärme- 
abgabe durch  die  engeren  Gefässe  der  Oberfläche  eine  geringere  ist. 
Aehnlich  wie  Rückenmarksdurchschneidung  wirken  nach  diesen  Ver- 
suchen auch  andere  Einflüsse,  welche  die  vasomotorischen  Nerven 
lähmen,  wie  Nicotin  und  Curare.  Von  dem  ersteren  habe  ich  nach- 
gewiesen, dass  es  die  Gefässnerven  lähmt 2,  von  dem  anderen  fand 
Claude  Bernard  dasselbe.  Obgleich  nun  nicht  geleugnet  werden 
kann,  dass  die  Rückenmarksdurchschneidung  vielleicht  auch  einen 
Einfluss  auf  die  Wärmeproduction  ausübt,  so  ist  jedenfalls  zur  Er- 
klärung der  Wärmeabnahme  die  vermehrte  Abgabe  in  Folge  der  Ge- 
fasslähmung  vollkommen  ausreichend.  Ja,  wenn  es  sich  bestätigen 
sollte,  was  Einige  behaupten,  dass  die  Wärmeproduction  nach  dieser 
Operation  erhöht  sei,  so  wäre  der  Einfluss  der  Gefässlähmung  um 
60  mehr   dadurch   bewiesen.     Wir  wollen  diese  Frage   nach   den 

1  TscHBScmcmN,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1866.  S.  151. 

2  Rosenthal,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1863.  S.  737. 
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etwaigen  Veränderungen  der  Wänneprodnction  nach  Rückennuurb- 
durchschneidnng  jedoch  hier  nicht  weiter  untersuchen,  da  wir  noch 
an  einer  anderen  Stelle  auf  sie  zurückkommen  müssen. 

In  diesem  Falle  sind  alle,  oder  doch  fast  alle  Gefässnerren  ge- 
lähmt. Anders  gestalten  sich  die  Verhältnisse,  wenn  nur  ein  Theil 
derselben  gelähmt  wird,  z.  B.  wenn  das  Rückenmark  an  einer  tie- 
feren Stelle,  oder  wenn  einzelne  vasomotorische  Nerven,  z.  B.  ein 
Sympathicus  durchschnitten  wird.  Je  kleiner  der  dadurch  gelähmte 
Gefässbezirk  ist,  desto  geringer  wird  der  Einfluss  dieser  Lähmimg 
auf  den  Gesammtblutdruck  sein.  Wenn  z.  B.  nur  ein  Sympathicus 
am  Halse  durchschnitten  und  dadurch  die  Geßüsse  der  einen  Kopf- 
hälfte gelähmt  sind,  so  hat  dies  keinen  merklichen  Einfluss  auf  den 
Gesammtblutdruck.  In  die  erweiterten  Gefässe  der  betreffenden 
Kopfhälfte  strömt  daher  desto  mehr  Blut,  und  da  diese  Theile  killter 
sind,  als  das  aus  dem  inneren  Kerne  kommende  Blut,  so  werden 
sie  jetzt  erheblich  wärmer.  Sie  geben  nun  natürlich  gleichMs  mehr 
Wärme  an  die  Umgebung  ab  als  gewöhnlich ;  bei  der  Kleinheit  der 
in  Frage  kommenden  Oberfläche  hat  dies  aber  nur  einen  geringen 
Einfluss  auf  die  Gesammtwärme  des  Thieres,  welche  allerdings  ein 
Weniges  abnimmt,  so  aber,  dass  sich  bald  wieder  ein  Gleichgewichts- 
zustand herstellt  zwischen  der  Wärmeproduction  und  der  um  ein 
Geringes  gesteigerten  Wärmeabgabe  und  bei  dieser  neuen  Gleich- 
gewichtslage bleibt  der  betreffende  Theil  dauernd  wärmer.  Je  grösser 
aber  dieser  Theil  ist,  desto  erheblicher  ist  auch  sein  Einfluss  anf 
die  Gesammttemperatur,  und  wenn  die  Wärmeabgabe  grösser  wird, 
als  die  Wärmeproduction,  so  tritt  ein  allmähliches  Sinken  der  Körper- 
wärme ein. 

Diese  Folge  ist  aber  dann  besonders  stark,  wenn  zwar  nur  ein 
Theil  des  Gefässsystems  gelähmt  ist,  wenn  dieser  Theil  aber  gerade 
die  oberflächlichen  Gefässe  umfasst,  an  denen  die  Abkühlung  er- 
folgt. Diese  Gefässe  erhalten  dann  noch  mehr  Blut,  als  wenn  das 
ganze  Gefässsystem  gelähmt  wäre,  und  sie  geben  daher  noch  mehr 
Wärme  an  die  Umgebung  ab,  als  in  jenem  Falle.  Die  Folge  davon 
muss  also  ein  schnelles  Sinken  der  gesammten  Körperwärme  sein. 
Von  diesen  Betrachtungen  ausgehend  versuchte  ich  das  Sinken  der 
Körperwärme  bei  gewissen  Eingriffen  auf  die  Haut  zu  erklären,  und 
diese  Anschauungen  haben  sich  auch  in  zwei  auf  meine  Veranlassung 
ausgeführten  Untersuchungen  über  die  Ursachen  der  Temperaturab- 
nahme  bei  Firnissung  der  Haut  und  bei  ausgedehnten  Verbrennungen 
bewährt.  In  der  ersteren  dieser  Untersuchungen  fand  LASCHKEwrrscH ', 

1  Laschkbwitsch,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physioi.  1868.  S.  61. 
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dass  bei  theilweiser  Fimissong  der  Hautoberfläche  die  Temperatur 
an  den  gefirnissten  Stellen  unter  der  Haut  stieg,  und  dass  diese 
Stellen  in  kalter  Umgebung  mehr  Wärme  abgaben  als  die  entsprechen- 
den ungefimissten  Körpertheile.  Die  Gefilsse  unterhalb  der  gefirniss- 
ten Stellen  waren  stark  erweitert.  Galorimetrische  Versuche  lehrten, 
dass  gefimisste  Thiere  mehr  Wärme  abgaben  als  gleich  grosse  un- 
gefimisste  in  gleicher  Zeit.  Wurde  die  Wärmeabgabe  durch  Ein- 
hüllung in  schlechte  Wärmeleiter  verhindert,  so  sank  die  Körper- 
temperatur nicht  und  die  Thiere  blieben  am  Leben.  Durch  diese 
Versuche  ist  also  bewiesen,  dass  die  Körperwärme  bei  der  Haut- 
firnissung  nur  in  Folge  vermehrter  Wärmeabgabe  sinkt,  und  dass 
diese  auf  Rechnung  der  Oefässlähmung  zu  setzen  ist.  Auf  diese 
Weise  erklärt  sich  auch  die  Beobachtung  von  Valentin,  dass  ge- 
fimisste Thiere  in  einer  Temperatur  von  20—25®  C,  keine  abnormen 
Erscheinungen  zeigen.^ 

Während  wir  aber  ttber  die  Ursache  der  Gefässerweiterung  bei 
Fimissung  der  Haut  im  Unklaren  sind,  ist  diese  Erweiterung  bei 
Verbrennungen  ganz  selbstverständlich.  Und  so  stellte  sich  denn 
auch  in  den  von  Falk  hierüber  angestellten  Versuchen^  heraus,  dass 
die  verbrannten  Hautstellen  wärmer  werden,  und  dass  verbrannte 
Thiere  unter  sonst  gleichen  Umständen  mehr  Wärme  abgeben,  so 
dass  die  Abnahme  der  Körperwärme  bei  umfangreichen  Hautver- 
brennungen unbedingt  als  Folge  dieser  vermehrten  Wärmeabgabe 
anzusehen  ist.  Die  Gefässerweiterung  durch  Verbrennungen  ist  viel 
bedeutender  als  die  durch  Nervendurchschneidung  erzeugte,  wahr- 
scheinlich weil  die  Gefässmnscnlatur  auch  nach  Lähmung  ihrer  Ner- 
ven noch  einen  gewissen  Grad  von  Contractilität  behält,  während  sie 
nach  Verbrennungen  vollkommen  gelähmt  wird.  Demgemäss  sinkt 
auch  der  Blutdruck  in  den  grossen  Arterien  um  so  beträchtlicher, 
je  umfangreicher  die  Verbrennung  ist,  und  die  dadurch  herbeigeführ- 
ten Störungen  in  der  Gircnlation  erklären,  wie  die  Temperaturab- 
nahme, so  auch  die  übrigen  schädlichen  Einwirkungen  der  Verbren- 
nung, ohne  dass  man  die  Retention  schädlicher  Stoffe  wegen  unter- 
drückter Hautathmnng  anzunehmen  braucht,  welche  hier  ebensowenig 
nachgewiesen  ist,  wie  nach  der  Fimissung. 

VI.  Elnflnss  der  Yerdnnstnng. 

In  den  vorhergehenden  Betrachtungen  ist  die  Wärmeabgabe  der 
Haut  als  Ganzes  behandelt  worden,  ohne  Rücksicht  darauf,  wie  viel 

1  Valentin,  Arch.  f.  physiol.  HeUk.  XL  8. 433. 

2  Falk,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  Uli.  S.  27. 
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auf  Rechnung  der  Strahlung  und  Leitung,  wie  viel  auf  Rechnung 
der  Verdunstung  zu  setzen  ist.  Der  letztere  Factor  spielt  aber  bei 
den  Thieren  offenbar  eine  viel  kleinere  Rolle  als  beim  Menschen, 
hauptsächlich  weil  wegen  der  Behaarung  eine  schnelle  und  starke 
Verdunstung  ergossenen  Schweisses  auch  bei  trockener  Luft  nicht 
stattfinden  kann.  Und  wirklich  ist  eine  lebhafte  Schweisssecretioa 
bei  Thieren  auch  nur  an  unbehaarten  Stellen  (Zehenballen  a.  s.  w.) 
nachgewiesen.^  In  Uebereinstimmung  damit  zeigten  meine  Versuche 
an  Thieren  in  warmer  Luft  fast  gar  keinen  Unterschied  des  Ver- 
haltens, gleichgiltig  ob  die  Luft  trocken  oder  ob  sie  mit  Wasser- 
dampf gesättigt  war,  während  dieser  Umstand  beim  Menschen  von 
sehr  erheblicher  Bedeutung  ist.  Es  ist  aber  ausserordentlich  schwer, 
den  Antheil  der  Äbktlhlung  durch  Verdunstung  zu  bestimmen,  da  er 
nicht  nur  von  der  Temperatur  und  dem  Feuchtigkeitsgehalt  der  um- 
gebenden Luft,  sondern  auch  von  ihrer  Bewegung  abhängt,  welche 
die  Menge  der  mit  der  Körperoberfläche  in  der  Zeiteinheit  in  Be- 
rührung kommenden  Luft  bedingt.  Um  den  Einfluss  der  Verdanstnng 
ungefähr  zu  bestimmen,  hat  Helmholtz^  eine  Tabelle  berechnet,  in 
welcher  die  Wärmeeinheiten  angegeben  sind,  die  ein  Luftrolom,  ent- 
sprechend dem  von  1  grm  bei  760  mm  Druck  und  0<^  aufiiehmen 
muss,  um  bis  37<^  erwärmt  zu  werden,  mit  Verdunstung  bis  zur  Sät- 
tigung (A)  und  ohne  dieselbe  (B).  Die  Dunstmenge,  welche  in  der 
Atmosphäre  schon  vorhanden  ist,  ist  angegeben  in  Procenten  der 
zur  Sättigung  nothwendigen. 


Temperatur 

A 

B 

der 

bei  einem  Feuchtigkeitsgehalt  von 

Ohne 

Atmosphäre 

50 

70 

90 

100 

Yerdunstung  ' 

35 

11,6 

8,0 

4,3 

2,4 

u,5       : 

30 

15,0 

12,1 

93 

7,9 

1,7 

25 

17,9 

15.8 

13,6 

12,5 

2,9 

20 

20,5 

18,9 

17,3 

16,5 

4,2 

15 

22,9 

21,7 

20,5 

19,9 

5,6 

10 

25,1 

24,2 

23,3 

22,9 

6,9 

5 

27,2 

26,5 

25,9 

25,5 

7,4 

0 

29,1 

28,6 

28,2 

28,0 

9,9 

Es  geht  aus  der  Tabelle  hervor,  dass  namentlich  bei  höheren 
Temperaturen  die  Äbktlhlung  durch  Verdunstung  die  durch  Erwär- 
mung der  Luft  bedeutend  überwiegt.'   Bei  einer  Umgebungswänne 

1  Vgl.  hierüber  den  Abschnitt  Schweisssecretion.  Y.  1.  S.  421  £f. 

2  Helmholtz,  a.  a.  0.  S.  566. 
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von  35<^  z.  B.  würde  durch  Erwärmung  der  Luft  allein  nur  etwa 
^/oü  der  Wärme  verbraucht  werden,  welche  durch  die  Sättigung  der 
Luft  gebunden  würde,  wenn  diese  ursprünglich  50®/o  Feuchtigkeit 
enthalten  hätte.  In  diesem  Verhältniss  wird  auch  nichts  wesent- 
liches geändert,  wenn  man  die  der  Berechnung  zu  Grunde  gelegten 
Daten  etwas  änderte.  In  der  That  ist  ja  die  Annahme,  dass  die 
Luft  in  Berührung  mit  unsrer  Haut  auf  37  <>  erwärmt  und  ftlr  diese 
Temperatur  mit  Wasserdampf  gesättigt  würde,  zu  hoch  gegriflFen; 
sie  triflFt  nur  ftlr  die  Athmungsluft  zu.  Aber  wenn  wir  auch  danach 
die  absoluten  Werthe  der  Tabelle  reduciren  müssen,  der  wesentliche 
Inhalt  bleibt  derselbe.  Daraus  folgt  nun  die  grosse  Bedeutung, 
welche  der  wechselnde  Blutgehalt  oder  Haut  auch  ftlr  die  Wärme- 
regulirung  dadurch  gewinnt,  dass  er  die  Ergibigkeit  der  Schweiss- 
secretion  bestimmt. 

TU.  Einfluss  der  Eörpergr&sse* 

Wir  können  diesen  Gegenstand  nicht  verlassen,  ohne  schliess- 
lich noch  eines  ümstands  zu  gedenken,  auf  welchen  Berg^iann^ 
zuerst  die  Aufmerksamkeit  gelenkt  hat,  nämlich  den  Einfluss,  wel- 
chen die  relative  Grösse  der  Körperoberfläche  zum  Körpervolum  auf 
die  Wärmeregulirung  hat.  Je  grösser  ein  Tbier  ist,  desto  grösser 
ist  das  Verhältniss  seines  Volums  oder  Gewichts  zu  seiner  Ober- 
fläche. Da  nun  die  Wärmeproduction  der  Masse  des  Thiers  nahezu 
proportional  sein  muss,  die  gesammten  Wärmeverluste  aber  unge- 
fähr proportional  der  Körperoberfläche,  so  folgt  daraus,  dass  von 
zwei  sonst  gleichen  Thieren  das  grössere  relativ  viel  weniger  Wärme 
verliert.  Also  muss,  wenn  beide  gleiche  Temperatur  bewahren  sollen, 
entweder  die  Wärmeproduction  in  dem  kleineren  viel  lebhafter  sein, 
oder  es  muss  besondere  Schutzvorrichtungen  besitzen,  welche  dem 
grösseren  fehlen.  Auch  muss  bei  Schwankungen  der  Aussentempe- 
raturen  die  Eigenwärme  des  grösseren  viel  geringere  Schwankungen 
zeigen  als  das  kleinere. 

Alle  diese  Folgerungen  sind  mit  der  Erfahrung  in  vollkommnem 
Einklang.  Um  zunächst  von  den  Schwankungen  der  Eigenwärme  zu 
sprechen,  so  sind  diese  bei  kleineren  Thieren  viel  erheblicher  als 
bei  grossen,  wie  schon  im  zweiten  Capitel  angefahrt  wurde.  Kanin- 
chen z.  B.  wechseln  ihre  Temperatur  mehr  als  Hunde,  junge  Thiere 
mehr  als  erwachsene.  ^ 


1  Bbbgmann,  Götting.  Studien.  Abth.  I.  S.  595. 1847.  •—  Bergmann  u.  Leüceart, 
*  >1.  üebersicht  des  Thierreichs.  Neue  Aui     '" 
hierüber  W.  Edwards  a.  a.  0.  S.  132  flf. 


Anat-physiol.  Uebersicht  des  Thierreichs.  Neue  Ausg.  S.  270  If.  Stuttgart  1855 
2  Vgl. -- 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


410  RosBNTHAL,  Die  Physiologie  der  thierischen  W&mie. 

Da  Wasser  dem  Körper  mehr  Wärme  entzieht  als  Luft  von 
gleicher  Temperatur,  so  ist  es,  wie  Bergmann^  bemerkt,  sehr  ukiex- 
essant,  dass  die  im  Wasser  lebenden  Homoiothermen  meist  von  sehr 
bedeutender  Körpergrösse  sind.  Wir  finden  femer,  dass  die  kleinsten 
Homoiothermen  unter  den  Tropen  leben  und  daas  von  einander  ähn- 
lichen aber  verschieden  grossen  Thieren  die  grösseren  Arten  immer 
in  den  kälteren  Klimaten  leben.  Mittel,  welche  die  Wärmeableitamg 
beschränken,  wie  Fettpolster,  Pelz  und  Federn,  können  hierin  Unter- 
schiede hervorbringen;  wo  der  Pelz  wenig  oder  gar  nicht  nfltzai 
würde,  wie  bei  den  im  Wasser  lebenden  Säugern,  tritt  das  Unter- 
hautfettgewebe in  um  so  reichlicherer  ^Entwicklung  auf. 

In  gleicher  Weise  kann  aber  auch  bei  einem  und  demsdb^ 
Thier  das  Yerhältniss  der  Körpermasse  zur  Eörperoberfläche  inner- 
halb gewisser  Grenzen  wechseln.  Bei  grosser  Kälte  kauern  sich  die 
Thiere  zusammen  und  verkleinern  dadurch  ihre  Oberfläche,  während 
sie  bei  abnorm  hohen  Aussentemperaturen  der  Umgebung  durch  Aus- 
strecken der  Extremitäten  eine  möglichst  grosse  Oberfläche  darbieten 
und  dadurch  die  Wärmeabgabe  vermehren.  Werden  Thiere  aber 
bei  mittlerer  Umgebungswärme  in  eine  derartige  Lage  gebracht,  wie 
es  z.  B.  beim  Aufbinden  auf  das  Yivisectionsbrett  zu  geschehen  pfl^ 
so  vermögen  sie  ihre  Eigenwärme  nicht  zu  behaupten.  Diese  sinkt 
vielmehr,  um  so  schneller,  je  niederer  die  Umgebungswärme  ist,  ond 
stellt  sich  auf  einen  niedreren  Punkt  ein,  wo  Wärmebildnng  und 
Wärmeverlust  sich  das  Gleichgewicht  halten. 

Adamkiewicz^  u.  A.  nehmen  allerdings  an,  dass  in  diesem  Falle 
durch  Ausschaltung  der  Muskelthätigkeit  auch  die  Wärmeprodnction 
geringer  werde.  Adamkiewicz  beruft  sich  u.  A.  auf  Versuche  von 
Erlern,  nach  welchem  bei  gefesselten  Thieren  auch  die  C<^^-Pro- 
duction  geringer  ausfällt.  Da  aber  nach  voUkommner  Lähmung  der 
Musculatur  (Rückenmarksdurchschneidung)  mit  der  grösseren  Tem- 
peraturabnahme auch  die  CO2 -Ausgabe  in  viel  höherem  Grade  sank 
als  bei  der  Fesselung,  so  würde  daraus  zu  folgern  sein,  dass  auch 
bei  gefesseltem  Thier  noch  erhebliche  Muskelspannung  vorhanden 
sei.  Und  damit  wird  die  AufTassung  von  Adamkiewioz  unhaltbar. 
Meines  Erachtens  ist  der  Wechsel  in  der  COa-Production  als  Folg« 
und  nicht  als  Ursache  des  Temperaturabfalls  anzusehen.  Dass  abso- 
lute Buhe  des  Thiers  in  seiner  gewöhnlichen  kauernden  Haltung  bei 

2  Adamkibwicz,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1875.  S.  82  ff.,  1876.  S.  254  ff. 

3  Erlbr,  tfeber  das  Yerhältniss  der  Kohlensäureabgabe  zum  Wechsel  der 
Körperwärmen.  Inaug.-Diss.  Königsberg  1875. 
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Kaninchen  keinen  Temperaturabfall  bewirkt,  haben  Flbischeki, 
Manassein*^  und  viele  Andere  wiederholt  constatirt.  Man  kann  frei- 
lich annehmen,  dass  bei  dieser  Haltung  die  Eörpermusculatur  immer 
noch  gespannt  sei  und  daher  mehr  Wärme  producire  als  bei  der 
Fesselung.  Die  Thatsache,  dass  mit  der  Vergrösserung  der  Körper- 
Oberfläche  die  Wärmeverluste  auch  grösser  werden ,  wird  jedoch 
durch  alle  diese  üeberlegungen  nicht  entkräftet. 

Yin.  Begnllrnng  durch  Anpassung  der  W&rmeproduction. 

Die  vorstehenden  Erörterungen  haben  soviel  ergeben,  dass  die 
Haut  als  ein  wesentlicher  Factor  der  Wärmeregulirung  anzusehen 
ist  Es  kann  aber  daneben  auch  noch  eine  Wärmeregulimng  anderer 
Art  bestehen,  indem  sich  die  Wärmeproduclion  den  Wärmeverlusten 
anpasst,  so  dass  bei  grösseren  Verlusten  mehr  Wärme  producirt  wird 
als  bei  kleineren. 

Bei  der  Discussion  dieser  Frage  mtlssen  zwei  Fälle  streng  von 
einander  geschieden  werden.  Handelt  es  sich  um  lange  Zeiträume, 
so  scheint  es  ganz  unzweifelhaft,  dass  eine  solche  Beziehung  zwischen 
Wärmeproduction  und  Wärmeverlusten  besteht.  Die  Bewohner  kalter 
Begionen  nähren  sich  auf  ganz  andre  Weise  als  die  Bewohner  warmer 
Gegenden.  Sie  essen  nicht  nur  quantitativ  viel  mehr,  sondern  sie 
bevorzugen  auch  in  ihrer  Nahrung  solche  Stoffe,  welche  besonders 
geeignet  sind,  viel  Wärme  zu  erzeugen,  besonders  Fette.  Auch  in 
unsem  Gegenden  findet  ein  Unterschied  in  der  Wahl  der  Nahrungs- 
mittel im  Sommer  und  Winter  statt.  Grosse  Thiere  verzehren  im 
Verhältniss  zu  ihrem  Körpergewicht  weniger  Nahrung  als  kleine  und 
geben  entsprechend  geringere  Mengen  von  Prodncten  des  Stoffwech- 
sels aus.  Kurz  alles  spricht  dafür,  dass,  wenn  wir  längere  Zeiträume 
mit  einander  vergleichen,  im  Organismus  um  so  mehr  Wärme  pro- 
ducirt wird,  je  grösser  die  Wärmeverluste  sind,  so  dass  auf  diesem 
Wege  Gleichgewicht  zwischen  Production  und  Verlust  und  somit 
eine  Regulirung  der  Eigenwärme  zu  Stande  kommen  kann. 

Dem  widersprechen  nun  freilich  die  Ergebnisse  der  directen 
Messung  an  Hunden  in  den  Untersuchungen  von  Senatob.^  Denn 
dieser  fand,  dass  Hunde  bei  FflUung  des  Calorimeters  mit  kälterem 
Wasser,  wobei  sie  merklich  abgekühlt  wurden,  jedenfalls  nicht  mehr, 
vielmehr,  wenn  man  den  Wärme verlust  des  Körpers  berflcksichtigt, 

1  Flsischbb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  11.  S.  437. 

~    ■fc.rv.r  '-- 


1  Manassein,  Ebenda.  IV.  S.  287. 

3  Senatob,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1872.  S.  1  ff.,  1874.  S.  18  ff. 
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ganz  entschieden  weniger  Wärme  producirten  als  bei  den  früher  mit- 
getheilten  Versuchen  in  wärmerer  Umgebang.  Bei  längerer  Fort- 
setzung des  Versuchs  sank  die  Wärmeabgabe  des  Thiers  mit  seiner 
fortschreitenden  Abkühlung  erst  schnell  und  dann  allmählich  lang- 
samer. Aber  seine  Versuche  ergeben  ausserdem,  dass  die  Tempe- 
ratur der  Umgebung  von  geringerem  Einflnss  auf  die  Wärmepro- 
duction  ist  als  andre  Umstände.  Denn  obgleich  bei  einem  Theil 
der  Versuche,  welcher  in  kälterer  Jahreszeit  angestellt  wurde,  die 
Teipperatur  des  Calorimeterwassers,  um  Abkühlung  der  Thiere  zn 
verhüten,  ein  wenig  höher  genommen  werden  musste,  aber  immer 
noch  in  den  Grenzen,  welche  keine  Steigerung  der  Eigenwärme  be- 
wirkt (28<>— 29<>),  so  producirten  die  Thiere  doch  in  dieser  kälteren 
Jahreszeit  bei  gleicher  Fütterung  und  Gleichheit  aller  sonstigen  Be- 
dingungen weniger  Wärme  als  im  warmen  Sommer,  wie  aus  folgen- 
den Zahlen  hervorgeht: 

Es  producirte  pro  Tagesstunde  auf  1  Kilo  Körpergewicht  bei 
einem  Temperaturunterschied  der  Luft  von  etwa  10<>: 

Hündin  A  im  August  2,34  Cüj  im  Oetober  1,84   Ca 
Hund  C       „         „        2,24    „      „         „        1,65    , 

In  gleicher  Weise  war  auch  die  ausgeathmete  COi  im  Oetober 
geringer  als  im  August. 

Es  ist  jedoch  eine  Lösung  des  Widerspruchs  möglich,  wenn 
man  annimmt,  dass  diese  Art  der  Regulirung  erst  bei  grösseren 
Temperaturdifferenzen  der  Umgebung  in  Wirksamkeit  tritt,  als  sie 
Senator  untersuchte.  Auch  ist  nicht  zu  übersehen,  dass  diese  Calori- 
meterversuche  immer  nur  kurze  Zeiträume  umfassen.  Senator  selbst 
sucht  den  Widerspruch  zwischen  der  geringeren  Wärmeproduction 
und  der  gleichen  vollkommen  verdauten  Nahrung  durch  die  Ver- 
muthung  aufzulösen,  dass  in  der  Verdauungsperiode  mehr  Wärme 
producirt  werde,  so  dass  also  doch  die  ganze  in  24  Stunden  produ- 
cirte Wärmemenge  im  Winter  dieselbe  sein  würde  wie  im  Sommer. 
Leider  hat  er  calorimetrische  Messungen  in  der  Verdauungsperiode 
während  der  kalten  Jahreszeit  nicht  angestellt,  um  seine  Vermuthung 
zu  prüfen. 

Noch  auf  einen  Umstand  mag  hier  kurz  hingewiesen  werden, 
welcher  die  Verwerthung  der  bisherigen  calorimetrischen  Bestim- 
mungen erschwert.  Der  Raum,  in  welchem  sich  die  Thiere  befinden, 
ist  aus  äusseren  Gründen  immer  sehr  eng  und  die  Thiere  sind  daher 
in  ihrer  freien  Bewegung  sehr  behindert.  Nach  den  später  mitzn- 
theilenden  Stoffwechselbestimmungen  könnte  man  vermuthen,  dass 
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vielleicht  unter  diesen  Umständen  die  Wärmeregnlirnng  durch  die 
Wärmeproduction  nicht  in  ihrer  vollen  Wirksamkeit  auftreten  könne. 

Zur  endgültigen  Lösung  der  Frage  wtlrde  es  nöthig  sein,  über 
längere  Zeiträume  sich  erstreckende  calorimetrische  und  Stoffwech- 
selbestimmungen bei  möglichst  weit  voneinander  abstehenden  Tem- 
peraturen zu  vergleichen.  Erstere  fehlen  bis  jetzt  ganz,  sind  auch 
mit  den  zu  Gebote  stehenden  Mitteln  nicht  zu  beschaffen.  Letztere 
sind  auch  nur  in  ungenügender  Weise  vorhanden  und  ihrer  Yer- 
werthung  stellen  sich  noch  grosse  Hindemisse  entgegen. 

Von  diesen  Fällen  sind  aber  wohl  zu  unterscheiden  die  etwaigen 
Aenderungen  der  Wärmeproduction,  welche  innerhalb  kurzer  Zeit- 
räume eintreten  sollen,  um  plötzliche  Schwankungen  der  Aussen- 
temperatur  in  ihrer  Einwirkung  auf  den  Organismus  auszugleichen 
oder  gar  zu  übercompensiren. 

Eine  solche  directe  Wärmeregulirung  durch  Anpassung  der  Pro- 
duction  wird  von  einigen  Forschem  ebenso  bestimmt  behauptet,  wie 
sie  von  andern  geleugnet  wird. 

Vorzugsweise  ist  es  Liebermeisteb^,  welcher  auf  Grund  der 
Erfahrung,  dass  ein  Thermometer  in  der  Achselhöhle  etwas  steigt, 
sobald  eine  plötzliche  Wärmeentziehung  auf  die  Haut  einwirkt,  diese 
Art  der  Wärmeregulirung  behauptet  und  sie  gegen  die  Einwände 
seiner  Gegner  zu  vertheidigen  gesucht  hat.  Ihm  schlössen  sich 
PflOger-  und  eine  grosse  Zahl  seiner  Schüler  mit  einer  Reihe  von 
Untersuchungen  an,  welche  besonders  den  Umstand  betonen,  dass 
Wärmeentziehung  die  Aufiiahme  von  Sauerstoff  und  die  Ausgabe  von 
Kohlensäure  steigert. 

Der  Beobachtung  von  Lieberm^isteb  ist  schon  früher  gedacht 
worden.  Ich  habe  dort  gezeigt,  dass  aus  diesem  Ansteigen  des  Ther- 
mometers in  der  Achselhöhle  nicht  auf  eine  Temperaturzunahme  des 
Gesammtkörpers  geschlossen  werden  darf,  sondem  dass  es  sich  zu- 
nächst nur  um  eine  veränderte  Vertheilung  der  Wärme  handelt,  in 
Folge  deren  gewisse  Theile  desselben  (die  von  mir  sogenannte 
Zwischenschicht)  wärmer  werden,  weil  sie  reichlicheren  Blntzufluss 
aus  den  innem  wärmeren  Theilen  erhalten,  dass  aber  bei  genügend 
langer  Fortsetzung  des  Versuchs  die  Temperatur  sowohl  der  Zwischen- 
schicht als  des  innem  Kems,  somit  also  des  ganzen  Körpers  fällt. 

1  LisBBBMSisTZB,  Deutsche  Klinik.  1859.  No.  40:  Arch.f.  Anat.u.Physiol.  1860. 
S.  520  u.  S.  589, 1 861 .  S.  28, 1 862.  S.  66 1 ;  Dtsch.  Arch.  f.  kUn.  Med.  V.  S.  21 7,  X.  S.  89. 
420;  Aus  der  mcdicinischen  Klinik  zu  Basel.  S.  81  ff.  Leipzig  1868;  Handb.  d.  Path. 
u.  Ther.  d.  Fiebers.  S.  197  ff. 

2  Pflüoer,  Arch.  f.  d.  gas.  Physiol.  XII.  S.  282  u.  333  und  an  anderen,  später 
zu  citirenden  Stellen. 
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Dies  gilt  in  gleicher  Weise  von  allen  den  LiEBERMEisTER'schen  ana- 
logen Versnchsresnltaten ;  vor  Liebeemeister  hatte  schon  Cusbib* 
in  einem  Falle  die  geringe  Temperatursteigernng  (in  der  Mundhöhle) 
beobachtet,  legte  aber  auf  sie  weiter  keinen  Werth.  Vielmehr  ist 
gerade  Currie  der  Begründer  der  Kaltwasserbehandlung  bei  fieber- 
haften Krankheiten ;  welche  heute  von  allen  Klinikern  als  bestes 
Mittel  anerkannt  wird,  dem  Körper  Wärme  zu  entziehen. 

Trotzdem  hatten  schon  Currie  und  viele  Andere  sich  zu  der 
Ansicht  bekannt,  dass  unter  dem  Einfluss  der  Wärmeentziehung  eine 
vermehrte  Wärmeproduction  stattfinde,  und  Liebermeister  glaabte 
dies  durch  Berechnung  der  an  das  Badewasser  bei  einem  kalten 
Bade  abgegebenen  Wärmemengen  auch  beweisen  zu  können.  Er  kam 
zu  dem  Schluss,  dass  in  einem  Bade  von  20® — 23®  das  DreiCaebe 
bis  Vierfache  und  in  einem  Bade  von  30  <>  das  Doppelte  von  der 
Wärme  producirt  werde,  welche  Helmholtz  als  die  mittlere  Wärme- 
production eines  Menschen  unter  gewöhnlichen  Umständen  berechnet 
hatte.  Dagegen  berechnet  Lirbermeister,  dass  im  warmen  Bade 
eine  etwas  grössere  Wärmeproduction  als  unter  gewöhnlichen  Ver- 
hältnissen stattfinde.  Wenn  er  trotzdem  wegen  der  Kleinheit  der 
Differenz  die  Meinung  ausspricht,  dass  durch  sie  die  Möglichkeit 
nicht  ausgeschlossen  sei,  dass  doch  die  Wärmeproduction  eigentlich 
kleiner  gewesen  sei,  so  lässt  sich  dagegen  um  so  weniger  sagen,  als 
seine  ganze  Berechnung  auf  sehr  unsichem  Orundlagen  beruht.  Er 
bringt  nämlich  den  Körper  in  möglichst  grosser  Ausdehnung  in  ein 
Bad,  dessen  Temperatur  möglichst  nahe  der  der  Achselhöhle  gehalten 
wird  und  berechnet  die  Wärmeproduction  aus  der  dann  stattfindenden 
Steigerung  der  Temperatur  der  Achselhöhle  unter  der  Voraussetzung, 
dass  die  Temperatur  im  ganzen  Körper  dieselbe  gewesen  sei  wie 
in  der  Achselhöhle.  Diese  Daten  sind,  zumal  da  eigentlich  nur  ein 
Versuch  rorliegt,  allerdings  nicht  ausreichend,  um  aus  ihnen  einen 
beweiskräftigen  Schluss  zu  ziehen.  Ebensowenig  brauchen  wir  uns 
mit  den  Angaben  anderer  Autoren  zu  befassen,  welche  ohne  Weiteres 
jede  Zunahme  der  Eigenwärme  als  einen  Beweis  gesteigerter  Wärme- 
production aufiEeuBsen. 

IX.  Indirecte  BeweisfUirung  durch  den  Stoifirechsel. 

Auf  der  andern  Seite  können  die  indirecten  Berechnungen  der 
Wärmeproduction  aus  der  Menge  der  ausgeschiedenen  C(h  oder  des 

1  Vgl.  J.  CuBBiB ,  lieber  die  Wirkungen  des  kalten  und  warmen  Wassers  ab 
eines  Heilmittels  im  Fieber.  Uebers.  v.  Michaelis.  Leipzig  1801. 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


5.  Cap.  Die  Regalirang  d.  Eigenwärme.  Beweisführung  durch  d.  Stoffwechsel.      415 

aufgenommenen  0  wegen  der  schon  früher  hervorgehobenen  Unsicher- 
heit dieser  Berechnungen  anch  nicht  genügen,  nm  den  Satz,  dass 
Wärmeentziehnng  nnmittelbar  zu  vermehrter  Wärmeproduction  führe, 
als  vollkommen  bewiesen  gelten  zu  lassen.  Es  gilt  ja  als  allgemein 
feststehend,  dass  alle  Warmblüter  in  der  Kälte  mehr  0  aufnehmen 
und  mehr  COi  ausgeben  als  in  der  Wärme.  Nur  Senatob  hat  bei 
seinen  calorimetrischen  Versuchen  auch  zugleich  eine  geringere  CO2- 
Ausscheidung  während  der  kalten  Jahreszeit  gefunden.  Es  sind  aber 
speciell  mit  Rücksicht  auf  die  uns  hier  interessirende  Frage  zahl- 
reiche Versuche  über  diesen  Punkt  angestellt  worden ;  welche  zeigen, 
dass  bei  Warmblütern  unter  gewissen  Umständen  allerdings  die  COi- 
Production  und  der  0 -Verbrauch  mit  der  Temperatur  steigen  und 
fallen  (ein  Verhalten,  welches  bei  Kaltblütern  ausnahmslos  stattfindet), 
dass  aber  in  der  Regel  das  Gegentheil  stattfindet. 

Schon  Lavoisier  hatte,  wie  oben  berichtet  wurde,  es  für  ganz 
selbstverständlich  angesehen,  dass'  Thiere  in  der  Kälte  mehr  CO7, 
produciren,  und  Crawpord^  war  in  seinen  Versuchen  zu  demselben 
Sehluss  gekommen.  Derselbe^  beobachtete  auch,  dass  bei  sehr  hohen 
Temperaturen  das  Venenblut  aufifallend  hell  blieb,  eine  Thatsache, 
welche  später  auch  J.  K.  Mayer^  in  Batavia  fand  und  dadurch  zu 
seinen  Forschungen  über  den  Zusammenhang  von  Wärme  und  Arbeit 
veranlasst  wurde.  Mayer  erklärt  direct  den  Farbenunterschied  zwi- 
schen venösem  und  arteriellem  Blut  als  den  „Ausdruck  für  die  Grösse 
des  Sauerstoffverbrauchs,  oder  für  die  Stärke  des  Verbrennungspro- 
cesses  im  Organismus."  Wir  wissen  aber,  dass  die  Farbe  des  ve- 
nösen Bluts  hauptsächlich  von  der  Geschwindigkeit  der  Strömung 
des  Bluts  durch  die  Capillaren  und  diese  wiederum  von  der  Weite 
der  Gefässe  abhängt.  Bei  hoher  Umgebungstemperatur  sind  beson- 
ders die  Hautgef ässe  stark  erweitert ;  aus  der  Helligkeit  ihres  Venen- 
bluts darf  aber  nicht  einmal  geschlossen  werden,  dass  in  der  Haut 
weniger  Wärme  gebildet  worden,  geschweige  denn  ein  Sehluss  auf 
die  Wärmebildung  im  ganzen  Körper  gezogen  werden.  Sehen  wir 
doch,  dass  bei  Reizung  des  N.  laryngeus  das  Blut  hellroth  aus  den 
Venen  der  Speicheldrüse  strömt,  trotzdem  in  derselben  eine  sehr  be- 
trächtliche Wärmeproduction  stattfindet.  Bei  der  schnellen  Strömung 
hat  das  Blut  nicht  Zeit  genug,  um  viel  von  seinem  Sauerstoff  an  die 
Gewebe  abzugeben  und  viel  Kohlensäure  aus  denselben  aufzunehmen; 
aber  es  würde  ganz  unrichtig  sein,  wollte  man  aus  den  Verände- 

1  Crawfobd,  a.  a.  0.  S.  242  ff. 

2  Derselbe,  Ebenda.  S.  239. 

3  Maysb,  bie  organische  Bewegung  in  ihrem  Zusammenhang  mit  dem  Stoff- 
wechsel. 1845 ;  abgedruckt  in :  Die  Mechanik  der  Wärme.  S.  95.  Stuttgart  1874. 
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ruDgen  im  Gasgehalt  des  Bluts  auf  die  in  derselben  Zeit  in  den  Ge- 
weben stattgehabten  Umsetzungen  schliessen. 

Um  so  weniger  ist  ein  solcher  Schluss  gerechtfertigt  aus  den 
Ergebnissen  des  Gaswechsels  in  den  Lungen,  da  hier  der  Zusanh 
menhang  mit  den  Stoffumsetzungen  in  den  Geweben  noch  indirecter 
ist  und  noch  durch  einen  neuen  Factor  modificirt  wird,  nämlich  die 
Tiefe  und  Frequenz  der  Athembewegungen.  Nur  bei  sehr  langen 
Beobachtungszeiten  kann  einigermassen  sicher  darauf  gerechnet  wer- 
den, dass  die  Menge  der  ausgeschiedenen  COi  der  Menge  der  gebil- 
deten entspricht;  und  das  gleiche  gilt  von  dem  aufgenommenen  0. 
Mit  diesem  Vorbehalt  über  die  Tragweite  der  betreffenden  Versuehe 
will  ich  die. Ergebnisse  derselben  zusammenstellen. 

Delaroche^  fand  im  Mittel  aus  seinen  Versuchen,  wenn  man 
den  Sauerstoffirerbrauch  und  die  Kohlensäureausgabe  bei  niederer 
Temperatur  =  1  setzt,  bei  hoher  Temperatur: 

bei  Kaninchen  Sauerstoff  0,888,  Kohlens.  0,933,  Temp.  12«,07  u.  29^90 
„  Meerschweinchen  „  0,814  „  0,987  „  10ö,07  ^  34«,50 
„   Katzen  „         0,760         „         0,900       „       10»,85  „  3l«,35 

„   Tauben  „         0,863         „         0,909       „         8ö,17  ,  29SSÖ 

Letellier^  fand  folgende  Zahlen  für  die  C02-Au8gabe  ftlr  1  kg 
und  1  Stunde: 

Kleine  Vögel  bei  0«  18,980,  bei  14»— 22«  13,034,  bei  300—42«  S,9Sö 
Grosse       „  „     ,      7,152    „  „  4,451     ,  „         2,6S8 

Meerschweinchen    ,,     „      3,540    „  „  2,526     „  „         2,097 

Mäuse  „     „    17,852    „  „  16,711     „  „         S.993 

Nach  Sanders-Ezn^  macht  es  einen  Unterschied,  ob  die  Eigen- 
wärme des  Thieres  durch  die  Einwirkung  der  Umgebangswärme  ge- 
ändert wird  oder  constant  bleibt  Im  ersteren  Falle  steigt  und  fallt 
die  Sauerstoffaufnahme  und  Kohlensäureabgabe  mit  der  Eigenwärme, 
im  anderen  Falle  ist  sie  kleiner  bei  höherer,  grösser  bei  niederer 
Umgebungstemperatur. 

Röhrig  und  Zuntz^  fassen  die  Ergebnisse  ihrer  anter  PflC- 
ger's  Leitung  angestellten  Versuche  in  folgende  Sätze  zusammen: 

1.  Bei  Abkühlung  der  äusseren  Haut  wird  sowohl  die  Kohlen- 
säureproduction  (Gildemeister)  als  auch  die  Sauerstoffconsnmtion 
gesteigert. 

2.  Diese  Steigerung  wird  vermittelt  durch  Reflex  von  gewissen 

1  Delaeoche,  Joum.  d.  phys.  LXXVIT.  p.  5 ;  Zasammenstellang  bei  Gatabrkt 
a.a.O.  8.417. 

2  Letbllteb,  Ann.  d.  chim.  et  d.  phyg.  (3)  Xm.  p.  478.  —  Gavarrbt,  p.  41S. 

3  Sandbb8-£zn,  Ber.  d.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  Math.-phys.  GL  1867.  S.  59. 

4  BöHRiG  u.  ZuNTz,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IV.  S.  57. 1871. 
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eentripetalleitenden  Nerven  der  Haut,  welche  von  den  Temperatnr- 
Schwankungen  erregt  werden. 

3.  Dieselben  Nerven  können  auch  dnroh  andere  Hantreize,  wozu 
die  Sool-  nnd  Seebäder  gehören,  erregt  werden. 

4.  Die  Wirkung  dieser  Bäder  beruht  zum  Theil  auf  eben  jener 
auf  reflectorischem  Wege  bewirkten  Steigerung  des  Stoffwechsels. 

5.  Die  Muskeln  sind  die  Organe  des  Körpers,  in  denen  der  grösste 
Theil  des  Stoffumsatzes  vor  sich  geht,  und  sie  werden  auch  von  der 
Aenderung  desselben  durch  Temperaturwechsel  am  meisten  betroffen. 

6.  Der  grösste  Theil  der  Oxydationsprocesse  in  den  Muskeln 
wird  nur  durch  die  Innervation  derselben  angeregt  und  daher  durch 
die  Vergiftung  mit  Curare  aufgehoben. 

7.  Auch  die  Wärmeregulation  wird  durch  die  Gurarevergiftung 
auf  ein  Minimum  reducirt. 

8.  Demnach  ist  die  Wärmeregulation  wahrscheinlich  in  erster 
Linie  bedingt  durch  beständige  schwache  reflectorische  Erregung 
der  motorischen  Nerven,  Welche  mit  der  Temperaturdifferenz  zwi- 
schen Thierkörper  und  Umgebung  wächst. 

Pflügeb^  selbst  veröffentlichte  dann  die  Ergebnisse  seiner  Ver* 
suche  zunächst  in  kurzen  Sätzen,  deren  Inhalt  ich  mit  unwesent- 
lichen Auslassungen  wiedergebe: 

I.  Bei  Thieren,  deren  Centralnervensystem  ohne  wesentliche  Ge- 
fährdung des  Kreislaufs  ausgeschieden  ist,  steigt  und  fällt  die  Energie 
des  Stoffwechsels,  gemessen  durch  die  Sauerstoffmengen,  welche  auf- 
genommen, und  die  Eohlensäuremengen,  welche  ausgeschieden  wer- 
den, mit  der  Temperatur  des  Thieres,  gemessen  im  Rectum. 

n.'  Bei  Thieren  mit  unversehrtem  Nervensystem  addirt  sich  zu 
dieser  Wirkung  der  Eigenwärme  ein  entgegengesetzter  Einfiuss,  wel- 
cher den  Stoffwechsel  um  so  energischer  steigert,  je  stärkerer  Ab- 
ktthlung  das  Thier  ausgesetzt  ist.  Bei  sehr  hohen  und  bei  sehr 
niederen  Graden  der  Eigenwärme  (39ö,8-42o  und  300—20»)  über- 
wiegt der  unter  I  angefahrte  Einfluss. 

in.  Durchschneidung  des  Bttckenmarks  zwischen  6.  und  7.  Hals- 
wirbel bewirkt  eine  starke  Abnahme  des  Stoffwechsels.  Die  von 
Einigen  unter  diesen  Umständen  beobachtete  Temperatursteigerung 
ist  bedingt  durch  die  verringerte  Energie  der  Athmung,  die  starke 
Verlangsamung  des  Kreislaufs  und  die  dadurch  behinderte  Abgabe 
der  Wärme  durch  Haut  und  Lunge. 

t  Pflüobb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XII.  S.  282  u.  333. 1876. 
Handbaoh  der  Physiologie.  Bd.  lYa.  27 
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IV.  Durchscheidung  der  Pedunculi  cerebri  hinter  den  Corpora 
qnadrigemina  hat  keinen  Einfluss  auf  den  StoflFweehsel. 

Den  Satz  II  erläutert  Pflüger  in  der  zweiten  Mittheilnng  noch 
durch  folgende  Bemerkungen.  Steigert  man  die  Temperatur  des 
Thieres  erst  über  die  Norm  und  kühlt  es  dann  langsam  ab,  so  sinkt 
der  Stoffwechsel  mit  der  Abkühlung.  Kühlt  man  dagegen  das  Thier 
langsam  ab,  ohne  vorher  seine  Temperatur  gesteigert  zu  haben,  so 
steigt  der  Stoffwechsel  und  sinkt  erst  wieder,  wenn  die  Eigenwärme 
ungefähr  auf  30 <>  gekommen  ist. 

Diese  Versuche  sind  weiter  fortgesetzt  worden  von  PflOger's 
Schüler  Colasakti^  und  haben  zu  einer  lebhaften  Discussion  zwischen 
Senator^  und  Pflüger^  Veranlassung  gegeben.  Colasanti  £md  bei 
niederen  Temperaturen  stets  grösseren  Sauerstoffverbrauch  und  gros- 
sere COi-Ausgabe,  und  zwar  für  1  kg  Gewicht  und  1  Stunde  für  jeden 
Grad  Celsius  eine  Zunahme  des  ersteren  um  37,32  ccm,  der  zweiten  um 
33,66  ccm.  Das  Verhältniss  des  Sauerstoffs  zur  Kohlensäure  ist  bei  Ter- 
schiedenen  Umgebungstemperaturen  nahezu  constant.  Daraus  könne 
man  schliessen,  dass  auch  alle  intermediären  Stoffwechselprocesse 
in  gleichem  Sinne  sich  ändern,  und  dass  die  Wärmebildung  wirklich 
dem  Sauerstoffverbrauch  und  der  Eohlensäureproduction  proportional 
verlaufen.  Die  Steigerung  des  Stoffwechsels  bei  Abkühlung  wächst 
zuweilen  im  Laufe  von  Stunden  so  bedeutend,  dass  die  Körperwärme 
beträchtlich  zunimmt.  Bei  grösseren  Thieren  als  den  von  ihm  unter- 
suchten Meerschweinchen  und  bei  „ verweichlichten  Stubenmenschen* 
kann,  wie  Colasanti  meint,  diese  Wärmeregulirung  durch  die  Pro- 
duction  geringer  ausfallen. 

Die  gleichen  Resultate  ergaben  auch  die  Versuche  von  Finkler^. 
Bei  einer  Temperaturabnahme  von  24^  stieg  der  Stoffwechsel  zu- 
weilen auf  das  Doppelte.  Finkler  fand  den  Stoffwechsel  im  All- 
gemeinen höher  als  Colasanti,  und  da  er  im  Winter  arbeitete ,  so 
nimmt  er  an,  dass  in  diesem  dauernd  der  Stoffwechsel  auf  einen 
höheren  Grad  eingestellt  ist.  Er  führt  als  Analogie  dafür  an,  dass 
nach  W.  Edwards^  im  Winter  die  Thiere  im  abgeschlossenen  Luft- 
raum schneller  sterben  als  im  Sommer  und  bei  einer  Umgebungs- 
wärme von  0®  im  Winter  weniger  schnell  erkalten  als  im  Sommer. 
Ersteres  deutet  auf  einen  grösseren  Sauerstoffverbrauch,  letzteres  er- 
klärt er  durch  grössere  Wärmeproduction. 

1  Colasanti,  Arch.  f.  d.  geB.  Physiol.  XIY.  S.  92. 

2  Sbnatob,  Ebenda.  S.  448. 492. 

S  Pplügbk,  Ebenda.  S.  450,  XV.  S.  104. 

4  Finkleb,  Arch.  f.  d.ges.  Physiol.  XY.  S.  603. 1877. 

5  W.  Edwabds,  Influence  des  agents  physiqaes.  p.  200  u.  p.  163. 
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In  einer  grösseren  Arbeit  „Ueber  Wärme  und  Oxydation  der 
lebendigen  Materie"  hat  sodann  Pflüger ^  den  Gegenstand  auf  Gnind 
seiner  eigenen  und  seiner  Schüler  Arbeiten  einer  ansftthrlichen  Er- 
örterung unterzogen.  Zunächst  wurde  in  Uebereinstimmung  mit  den 
früheren  Angaben  von  Zuntz^  festgestellt,  dass  durch  Curarevergif- 
tung  (unabhängig  von  etwaigen  Aenderungen  der  Athembewegungen, 
indem  vor  und  während  der  Vergiftung  in  gleicher  Weise  künstliche 
Bespiration  unterhalten  wurde)  und  bei  Erhaltung  der  Normaltem- 
peratur des  Thieres  O-Au&ahme  und  COi-Abgabe  beträchtlich  sinken 
und  zwar  beide  in  ungefähr  gleichem  Verhältniss  (0  um  35,2  <>/o, 
CCh  um  37,4  »yo  im  Mittel;  Berechnung  durch  Vergleich  mit  den  von 
Finklee  und  Obetmann^  für  Normalthiere  ermittelten  Zahlen).  Wird 
die  Temperatur  des  Thieres  erhöht  von  der  Norm  (39<>,2)  bis  auf 
Al\  so  steigt  der  Sauerstoffverbrauch  und  die  C02-Abgabe,  letztere 
aber  in  höherem  Grade,  nämlich  auf  1  Kilo  Thier,  1  Stunde  und 
l^C.  berechnet  um  22,9  ^/o,  während  der  0- Verbrauch  nur  um  lO^/o 
zunimmt.  Infolge  dessen  wird  auch  der  respiratorische  Quotient 
€02 :  0,  welcher  bei  unvergifteten  Thieren  0,84,  bei  curarisirten  aber 
normal  temperirten  0,82  ist,  bei  den  tiberwarmen  curarisirten  Thieren 
nahezu  —«  1.  Bei  Thieren,  deren  Temperatur  unter  der  Norm  liegt 
(bis  zu  220,2  bis  Mittel  33°)  sinkt  der  0- Verbrauch  pro  Kilo,  Stunde 
und  Grad  um  5,2  o/o,  die  Kohlensäureabgabe  nur  um  1,9  o;o.  Die  Ab- 
nahme ist  also  bei  Temperaturen  unterhalb  der  normalen  eine  relativ 
geringere  und  besonders  bei  der  C(h  eine  sehr  viel  geringere. 

Nach  Pflügee's  Auffassung  wirkt  das  Curare  in  dieser  Weise 
durch  Ausschaltung  des  Nerveneinflusses  auf  das  Muskelsystem,  in- 
dem  hierdurch  der  hauptsächlichste  Factor  der  Wärmeregulirung 
fortTällt.  Um  diese  Auffassung  zu  stützen,  wurde  eine  zweite  Ver- 
suchsreihe mit  Durchschneidung  des  Kückenmarks  zwischen  Cervi- 
cal-  und  Dorsaltheil  unternommen.  Es  ergab  sich,  dass  nach  dieser 
Operation  bei  Erhaltung  der  Nonnaltemperatur  der  0- Verbrauch  um 
37,1  o/o,  die  CO2- Ausgabe  um  29,92^/0  unter  dem  Normalwertii  war. 
Bei  Erwärmung  von  Thieren  mit  durchschnittenem  Bückenmark  findet 
Steigerung  des  Stoffwechsels  statt  und  zwar  wächst  für  jeden  Grad 
über  der  Norm  der  0- Verbrauch  um  6,10^0,  die  CO2- Abgabe  um 
8,3'o;o.  Durchschneidung  der  Pedunculi  cerebri  hat  keine  Herab- 
setzung des  Stoffwechsels  zur  Folge,  doch  zeigte  derselbe  schnelle 


1  Pflügbb,  Arch.  f.  d.  geg.  Physiol.  XYIU.  S.  247. 1878. 

2  ZüNTz,  Ebenda.  XII.  S.  522. 

3  Finkleb  u.  Obbtxann,  Ebenda.  XTV.  S.  62. 
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tind  starke  Schwankimgen;  ohne  dass  die  Temperatar  des  Thieres 
sich  erheblich  änderte. 

Die  dritte  Yersachsreihe  wurde  an  normalen,  bis  auf  die  zur 
künstlichen  Respiration  erforderliche  Tracheotomie  nnversehrten  Thie- 
ren  angestellt.  Die  Thiere  wurden  in  ein  Bad  gebracht,  welches 
ihrer  eigenen  Temperatur  beinahe  gleich  warm  war,  so  dass  die 
Wärmeabgabe  auf  ein  Minimum  herabgesetzt  war,  die  Temperatur  des 
Thieres  aber  ungeändert  blieb.  Unter  diesen  Umständen  verbrauchten 
die  Thiere  mit  normaler  Temperatur  pro  Kilo  und  Stunde  676,90  cem 
Sauerstoff  und  gaben  aus  641,3  ccm  CO2.  Finkler  und  OESTMAim 
hatten  für  die  gleichen  Verhältnisse  gefunden  673,21  ccm  0  und 
570,41  ccm  (702.  Die  fast  vollkommene  Uebereinstimmung  der  Werthe 
f&r  den  O-Verbrauch  ist  auffallend  genug.  Wurde  nun  die  Tempe- 
ratur des  Bades  und  damit  die  Körperwärme  gesteigert,  dann  stieg  die 
Energie  des  Stoffwechsels,  und  zwar  nahm  für  1<^  C.  der  Sauerstoff- 
verbrauch zu  um  5,7<^/o,  die  Eohlensäureabgabe  um  6,8<^/o.  Wurde 
dagegen  die  Temperatur  des  Thieres  durch  Abkühlen  des  Bades  ver- 
ring^rt,  so  stieg  die  Energie  des  Stoffwechsels,  sobald  die  Eigen- 
wärme unter  38 <>  ungefähr  gefallen  war,  ganz  beträchtlich  und  sank 
erst  wieder,  wenn  die  Eigenwärme  unter  26®  ungefähr  geCedlen  war. 
Es  sind  also  hier  zwei  entgegengesetzte  Einflüsse  wirksam :  die  mit 
der  Temperatur  der  Gewebe  fallende  nnd  steigende  Enei^e  der 
Oxydationen  wird  innelhalb  gewisser  Grenzen  compensirt  durch  eine 
vom  Nervensystem  angeregte  entgegengesetzt  gehende  Einwirkung. 
Dass  bei  dieser  letztem  die  Muskeln  eine  wichtige  Bolle  spielen, 
sieht  man  an  dem  bei  der  Abkühlung  auftretenden  Muskelzittem. 
Die  Kälte  wirkt  also  hier  wie  ein  Beiz,  welcher  eine  Steigerung 
der  Oxydationen  zur  Folge  hat. 

Eine  Fortsetzung  erfahren  diese  Versuche  unter  Pflüoer's  Lei- 
tung durch  Velten^,  welcher  den  Einfluss  stärkerer  Abkühlungen 
an  curarisirten  Thieren  weiter  verfolgte.  Die  Abnahme  für  1  Kilo 
Thier,  1  Stunde  und  1<^  G.  betrug  in  Procenten  der  Normalwerthe 


fllr  die 
Temperaturgrensen 

beim  ßauer- 
stoff^erbrauch 

beiderKohlen- 
säureabgabe 

38,33—37,41 
38,29-37,41 
37,41—31,37 
31,37-26,17 
26,17—23,07 

4,5 

5,1 
8,3 
5,6 

iß 

4.8 
9,1 
3,7 

und  die  Zunahme  bei  Wiedererwärmung 


1  Yeltek,  Arch.  f.  d.  gas.  Physiol.  XXI.  S.  361. 1880. 
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Air  die 
Temperaturgrenzen 

beim  Sauer- 
Btoffverbraaoh 

bei  der  Eohlen- 
sänreabgabe 

23,07-30,44 
30,44-36,37 
30,44-36,36 

2,2 

19,5 

1,4 
20,8 

Auch  die  Versuche  von  Finklbe^  über  die  Respiration  in  der 
Inanition  müssen  hier  erwähnt  werden.  In  Uebereinstimmung  mit 
Chossat,  Bidder  und  Schmidt  u.a.  fand  er  in  den  ersten  Hungertagen 
keine  erhebliche  Abnahme  der  Eigenwärme.  Der  Sauerstoffverbrauch 
sinkt  unerheblich  y  schneller  die  Kohlensäureabgabe ,  so  dass  der 
respiratorische  Quotient  kleiner  wird.  Die  Wärmeregulation  leidet 
nicht.  Bei  Abnahme  der  Aussentemperatur  wächst  46r  Stoffwechsel 
nahezu  in  demselben  Verhältniss  wie  bei  gut  ernährten  Thieren.  Es 
war  die  Steigerung  für  je  1»  C. 


bei  Hangerzeit 
in  Minuten 

Sauerstoff- 
Yerbrauch 

Kohlensäure- 
abgäbe 

334. 
1712 
3233     . 

32,7 
29,5 
29,7 

16,5 
15,0 
21,3 

Ergänzend  ist  es  wichtig  anzumerken,  dass  nach  den  Unter- 
suchungen von  Pflüöeb^  und  von  Finkler  und  Oertmann^  die 
Athemmechanik  als  solche  keinen  nennenswerthen  Einfluss  auf  den 
Stoffwechsel  hat. 

Von  Untersuchungen  anderer  Forscher  haben  wir  hier  zu  erwäh- 
nen zunächst  die  von  Erlern,  welcher  an  Kaninchen ,  deren  Tem- 
peratur durch  die  blosse  Fesselung  im  Durchschnitt  von  39<),3  auf 
37^,3  sank,  die  in  10  Minuten  ausgeschiedene  CO2  für  je  100  g  Kör- 
pergewicht von  0,0051  auf  0,0034  g  sinken  sah.  Nach  Durchschnei- 
dung des  Bückenmarks  unterhalb  des  siebenten  Halswirbels  fiel  die 
Körperwärme,  ohne  vorher  zu  steigen,  bis  zum  Tode;  die  CO-i -Aus- 
scheidung fiel  unmittelbar  nach  der  Operation  plötzlich  und  sank 
dann  noch  weiter  unter  erheblichen  Schwankungen.  Bei  Abnahme 
der  Umgebungstemperatur   sank  die  Körperwärme  des   gefesselten 

1  FiNKLBR,  Ebenda.  XHI.  S.  175. 1880. 

2  Pplügbb,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XIV.  S.  1. 1876. 

3  FmxLBB  u.  Obbtmann,  Ebenda.  S.  38. 

4  Eblbb,  Ueber  das  Yerh&ltniss  der  Kohlensäure- Abgaben  zum  Wechsel  der 
Körperwärme.  Piss.  Königsberg  1875.  "* 
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Thieres  und  mit  ihr  die  COj- Ausscheidung,  doch  entsprach  die  nie- 
derere Körpertemperatur  nicht  immer  regelmässig  der  geringeren 
CO2- Ausscheidung.  Bei  erhöhter  Umgebungstemperatur  stieg  die 
C02-Ausscheidung  regelmässig,  wenn  die  Eigenwärme  stieg,  zuweilen 
aber  auch,  trotzdem  die  Eigenwärme  des  gefesselten  Thieres  er- 
niedrigt blieb.  Wenn  jedoch  die  Umgebungswärme  eine  Zeit  lang 
auf  ungefähr  36  ^  gehalten  wurde  und  die  Eigenwärme  ttber  39^,4 
stieg,  so  trat  eine  verringerte  C02-Ausscheidung  ein.  Bei  Fimissung 
der  Haut  nahm  mit  der  Eigenwärme  auch  die  COz-Ausscheidong  ab. 

Litten*  fand  bei  Meerschweinchen  6—8  Stunden,  nachdem  sie 
in  einen  Wärmkasten  von  36® — 37®  gesetzt  waren,  eine  beträchtliche 
Abnahme  der  ^02-Ausscheidung.  Die  Thiere  lebten  in  dieser  hohen 
Umgebungswärme  bis  6  Tage. 

Herzog  Carl  Theodor  in  Bayern^  hat  eine  Versuchsreihe  an 
einer  Katze  angestellt,  welche  für  uns  besondere  Wichtigkeit  hat; 
sie  ist  nämlich  die  einzige,  in  der  die  Bestimmungen  des  respira- 
torischen Stoffwechsels  über  einen  etwas  längeren  Zeitraum  ausge- 
dehnt wurden,  während  jeder  Versuch  5—6  Stunden  dauerte.  Vom 
31.  December  1874  bis  14.  Juni  1875  erhielt  die  Katze  täglich  die 
gleiche  Nahrung  von  120  g  Fleisch  und  15  g  Schmalz.  Sie  hielt  sich 
dabei  mit  geringen  Schwankungen  (Minimum  2557,  Maximum  2650) 
auf  demselben  Körpergewicht  bis  zum  30.  März.  Von  da  an  nahm 
ihr  Gewicht  aHmäÜich  zu  bis  3047  g.  Es  erhellt  daraus ,  dass  im 
Sommer  eine  geringere  Nahrungsmenge  ausreicht,  das  Körpergewicht 
zu  erhalten  als  im  Winter.  Während  dieser  6  Monate  wurde  ihr 
Stoffwechsel  bei  den  verschiedensten  Temperaturen  (mittels  des  klei- 
nen Bespirationsapparats  von  Vorr)  bestimmt,  indem  der  Kasten  im 
Freien,  im  ungeheizten  oder  im  geheizten  Zimmer  stand.  Im  Ganzen 
vrurden  22  solche  Versuche  ausgeführt,  welche  stets  17  Stunden  nach 
der  Fütterung  begannen.  Sauerstoffaufnahme  und  Kohlensäureabgabe 
waren  in  der  Kälte  grösser  als  in  der  Wärme;  die  einzelnen  Ab- 
weichungen in  der  S.  423  folgenden,  auf  6  Stunden  berechneten 
Tabelle  erklären  sich  durch  Bewegungen  des  Thiers. 

Page^  brachte  eine  Hündin  von  4  kg  Gewicht  in  einen  Blech- 
kasten in  Wasser  von  25»,  30«,  20»,  15»,  35«.  Verglich  er  die  in 
10  Minuten  bei  25  <>  ausgeschiedene  Kohlensäure  mit  den  bei  anderen 
Temperaturen  ausgeschiedenen,  so  war  sie  stets  gesteigert  und  zwar 
beim  Wechsel 

1  Litten,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1878.  S.  587. 

2  Herzog  Carl  Theodor  in  Bayern,  Ztschr.  f.  Biol.  XIY.  S.  51. 1S7S. 

3  Page,  Joum.  of  physiol.  ü.  p.  228. 
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Ausgab 

e  Ton 

Tffflpentttr 

von 

Wasser 

Kohlensäure 

Sauerstoff 

-  5,5 

10,05 

19,S3 

17,48 

-4.7 

10,85 

21,31 

20,54 

-3,2 

14,12 

22,03 

21,39 

—  3,0 

10,25 

18,42 

18,26 

h  0.2 

12,51 

18,24 

19,95 

-  1,3 

10,87 

18,92 

17,73 

-2,0 

10,54 

17,87 

15,79 

-  2,4 

11,64 

19,21 

18,13 

-3,1 

12,92 

21,97 

20,61 

-  5,0 

9,82 

17,90 

14,82 

+  12,3 

14,00 

17,63 

17,71 

hu,i 

18.16 

16,94 

16,75 

-15,6 

18,24 

17,36 

15,80 

- 

-16,3 

13,59 

15,73 

14,74 

- 

-18,0 

10,60 

13,93 

12,30 

- 

-19,8 

— 

15,88 

— 

-20,1 

11,83 

14,34 

12,78 

-20,3 

13,28 

14,96 

14,00 

-27,8 

— 

13,18 

10,87 

+29,6 

19,48 

13,12 

13,91 

+29,7 
+30,8 

16,92 

12,81 

— 

~~' 

J2,03 

von  25 0  zu  20 <>  Vermehrung  um     7—  9 o/o,  Mittel  7,5 «/o 

n  n      »    300          „              ,       3-120/0  ,       90/0 

»  .      »    150          „              „     18-410/0  „     310/0 

n  I,        n     350              n                   n      49-550/o  ,      5lO/o 


Versuche  von  längerer  Dauer  (bis  7  Stunden)  ergaben  dasselbe.  Die 
Eigenwärme  soll  nicht  erheblich  geschwankt  haben;  nur  in  einem 
Falle  stieg  sie  beträchtlich,  auf  43o,5  nach  einem  Aufenthalt  in  40o 
bis  420  i]^ach  IV4  Stunde. 

Auch  für  den  Menschen  stimmen  im  Allgemeinen  die  Angaben 
dahin  überein,  dass  mit  abnehmender  Umgebungstemperatur  der 
respiratorische  Stoffwechsel  grösser  wird.  Da  aber  hierbei  selten 
auch  der  Ernährungszustand  genügend  vergleichbar  ist,  so  sehe  ich 
von  einer  Angabe  der  einzelnen  Untersuchungen  ab,  welche  über-^ 
dies  in  dem  Abschnitt  über  Athmung  Berücksichtigung  finden,  und 
begnüge  mich  mit  der  Anführung  einer  Versuchsreihe  von  Vorr*, 
bei  welcher  die  Nahrung  16  Stunden  vor  jedem  Versuche  stets  die 
gleiche  war,  und  jeder  Versuch  6  Stunden  dauerte.  Es  wurden  aus- 
geschieden bei  absoluter  Muskelruhe: 

2  VoiT,  Ztschr.  f.  Biol.  XIV.  S.  57. 1878. 
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Temperatar 

COt  in  grm 

N  \m  Harn 

4,4 

210J 

4,23 

6,5 

206,0 

4,05 

9,0 

192,0 

4,20 

14,3 

155,1 

3,81 

16,2 

158,3 

4,00 

23,7 

164,8 

3,40 

24,2 

166,5 

3,34 

26,7 

160,0 

3,97 

30,0 

170,6 

Wie  man  sieht,  nimmt  die  COi-Ansscheidimg  bis  14<>,3  regel- 
mässig ab,  dann  aber  wieder  langsam  zu. 


SECHSTES  CAPITEL. 

Einfluss  des  Nervensystems  imd  andere 
besondere  Verhältnisse. 


I.  Temperaturftnderiuigen  nach  Sympathicasdarchsehneidiuig. 

Die  grosse  Rolle,  welche  der  Gircnlation  bei  der  Wärmeregu- 
lation zukommt,  lässt  es  als  selbstverständlich  erscheinen,  dass  auch 
das  Nerrensystem,  da  es  auf  die  Gefässe  wirkt,  nicht  ohne  Einfluss 
auf  die  Wärmeregulation  sein  wird.  Es  kann  aber  daneben  auch 
die  Frage  aufgeworfen  werden,  ob  demselben  noch  eine  unmittel- 
barere Einwirkung  auf  die  Temperaturverhältnisse  zukommt  Die 
wichtigen  Fragen,  welche  wir  in  diesem  Schlusscapitel  zu  besprechen 
haben,  und  an  welche  wir  noch  einige  andere  anreihen,  zu  deren 
Besprechung  sich  in  den  vorhergehenden  Gapiteln  keine  passende 
Gelegenheit  geboten  hatte,  sind  freilich  ebenso  unvollkommen  er- 
forscht wie  die  meisten  anderen  Punkte  in  diesem  Gebiet,  so  dass 
wir  fast  überall  unvermittelt  einander  gegenüberstehenden  verschie- 
denen Meinungen  begegnen,  zwischen  denen  eine  Entscheidung  zu 
treffen  auf  Grund  der  vorhandenen  Kenntnisse  unmöglich  ist  So 
werden  wir  uns  damit  begnügen  müssen,  die  Thatsachen  zu  regi- 
striren,   die  Meinungen  einer  möglichst  objectiven  Ejitik  zu  unter- 
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ziehen  und  den  Versnob  zn  machen,  hier  nnd  da  einen  Schlnss  zn 
Gunsten  der  einen  oder  der  anderen  zn  ziehen. 

Wir  gehen  von  den  Erscheinungen  ans,  welche  am  Ohr  nach 
Sympathicnsdnrchschneiduig  auftreten,  nicht  nur  weil  sie  die  zuerst 
entdeckten  Thatsachen  auf  diesem  Gebiet  sind,  sondern  auch  weil 
sich  an  sie  schon  alle  die  Discussionen  anknüpfen,  welche  den  Gegen- 
stand (Ueses  Gapitels  überhaupt  bilden. 

Nachdem  Pourpoub  du  petit  im  Jahre  1727  die  Verengerung 
der  Pupille  nach  Durchschneidung  des  Halssympathicus  kennen  ge- 
lehrt hatte,  fand  Claude  Bebnard^  bei  Wiederholung  dieses  Ver- 
suchs die  dabei  auftretende  Erweiterung  der  Gefässe  und  Tempe- 
raturzunahme am  Ohr.  Seit  dieser  Zeit  datiren  die  zahlreichen 
Untersuchungen  über  die  Innervation  der  Gefässe,  welche  Bd.  IV.  1. 
S.  399  ff.  ihre  eingehende  Darstellung  gefanden  haben,  weshalb  wir 
*an  dieser  Stelle  sie  nur  mit  ganz  besonderer  Rücksicht  auf  die 
dabei  auftretenden  calorischen  Erscheinungen  zu  besprechen  haben. 
Beknard  hat  seine  Untersuchungen  an  verschiedenen  Orten  darge- 
stellt, am  ausftihrlichsten  in  seinen  1786  erschienenen  Legons  sur  la 
chalear  animale^,  welche  ich,  soweit  es  sich  um  Brrnard's  Ansichten 
und  Forschungen  handelt,  der  folgenden  Darstellung  zu  Grunde  lege. 

Die  Erweiterung  der  Ohrgefösse  hat  ein  schnelleres  Strömen 
des  Bluts  durch  dieselben  zur  Folge.  Mit  diesem  zugleich  zeigt 
sich  eine  beträchtliche  Erhöhung  der  Temperatur  des  Ohres  auf  der 
Seite  der  Durch^chneidung.  Der  Unterschied  in  der  Temperatur 
beider  Ohren  ist  um  so  grösser,  je  kälter  die  umgebende  Luft  ist; 
bei  hohen  Temperaturen  derselben  erweitern  sich  auch  die  Gefässe 
des  anderen  Ohres,  und  seine  Temperatur  steigt,  so  dass  die  Diffe- 
renz unmerklich  werden  kann.  In  gleichem  Sinn  wirken  starke  Be- 
wegungen des  Thieres.  Es  liegt  nahe,  die  Temperaturerhöhung  nur 
von  der  vermehrten  Blutzufuhr  abzuleiten.  Das  Ohr  gehört  zu  den 
der  Abkühlung  am  meisten  ausgesetzten  Organen;  das  Blut,  welches 
in  dasselbe  einströmt,  ist  bedeutend  wärmer  als  das  Organ ;  je  mehr 
Blut  zuströmt,  desto  mehr  muss  sich  die  Temperatur  des  Ohres  der 
des  Blutes  annähern.  Auf  der  anderen  Seite  aber  ist  klar,  dass  im 
Ohr,  wie  in  allen  Organen,  auch  locale  Wärmebildung  stattfindet, 
und  diese  kann  ihrerseits  selbst  von  der  Geschwindigkeit  der  Durch- 
strömung abhängig  sein.  Aber  Bebnard  begnügt  sich  nicht  mit  dieser, 
wenn  wir  so  sogen  dürfen,  mechanischen  Auffassung  des  Phänomens. 

1  Claude  Beenabd,  Gompt.  rend.  d.i.  soc.  d.  biologie.  1851.  p.  163;  Gompt. 
rend.  XXXIV.  p.  472. 1852. 

2  Derselbe,  a.  a.  0.  p.  194  ff. 
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Er  bemüht  sich  darznthnn,  dass  eine  directe  Einwirkung  des  Nerven- 
systems auf  die  locale  Wärmebildung  stattfindet. 

Zu  diesem  Zweck  bezieht  sich  Bernakd  auf  Versuche  von 
Knoch^  und  eigene  Er£ahrungen.  Er  u^^terbindet  die  Venen  des 
Ohres,  so  dass  Stase  in  den  Gefässen  entsteht  und  die  Temperatur 
fällt.  Trotzdem  steigt  diese,  sobald  man  den  Sjmpathicus  durch- 
schneidet. Er  klemmt  die  Arterien  des  Ohres  zu  und  öffnet  sie 
wieder  nach  24  Stunden,  wo,  wie  er  glaubt,  die  Musculatur  ihre 
Contractilität  verloren  hat.  Der  Kreislauf  stellt  sich  wieder  her, 
aber  schwach  und  langsam,  ohne  Erweiterung  der  Arterien;  es  bil- 
den sich  Ecchymosen.  So  gelangt  er  dazu,  den  Satz  umzukehren : 
die  vermehrte  Wärme  ist  nicht  die  Folge  der  Circulationsbeschleu- 
nigung  sondern  ihre  Ursache;  die  Nerveneinflüsse  können  direct 
Wärmeproduction  veranlassen  ohne  Mitwirkung  des  Blutes,  so  bei 
Muskeln  und  Drüsen  nach  Unterbindung  der  Arterien,  so  bei  der. 
sogenannten  postmortalen  Temperatursteigerung  nach  Aufhören  der 
Circulation.  Beim  Pferd  wird  nach  Durchschneidung  des  Svmpa- 
thicus  das  Venenblut  der  operirten  Seite  heller,  gerinnt  schneller  und 
ist  wärmer.  Wenn  man  den  Kopf  dicht  in  Watte  einhüllt,  kann 
sogar  das  Venenblut  wärmer  sein  als  das  der  Carotis,  in  Folge  der 
stärkeren  Wärmeentwicklung  in  den  Geweben,  trotzdem  das  Blut 
weniger  Sauerstoff  verloren  und  weniger  COt  aufgenommen  hat  Die 
Function  des  Sympathicus  besteht  also  darin,  die  Stoffumsetzungen 
und  damit  die  Wärmebildung  in  den  Geweben  zu  zügeln,  in  Schranken 
zu  halten;  er  ist  nicht  nur  ein  vasoconstrictorischer  Nerv,  sondern 
auch  ein  „nerf  frigorifiqne.'' 

Beizung  sensibler  Nerven  (N.  auricularis,  plexus  cervicalis)  be- 
wirkt Temperaturabnahme  in  dem  Ohr,  dessen  Sympathicus  unver- 
sehrt ist,  steigert  dagegen  die  Temperatur  des  Ohres,  dessen  Sym- 
pathicus durchschnitten  ist.  Der  Temperaturabnahme  geht  im  ersteren 
Falle  eine  kurzdauernde  Steigerung  vorher;  diese  hängt  von  einer 
Reflexlähmung  der  vasodilatatorischen  Nerven  ab  und  man  beobachtet 
sie  nicht,  wenn  die  vasodilatatorischen  Nerven  durch  Curarevergif- 
tung  im  Erregungszustand  sind,  weil  dann  nur  die  Wirkung  auf  die 
vasoconstrictorischen  Nerven  hervortreten  kann. 

In  ähnlicher  Weise  wie  am  Ohr  zeigen  sich  die  gleichen  Ver- 
hältnisse an  der  Submaxillardrüse.  Auch  diese  besitzt  ein  doppeltes 
Nervensystem :  einen  vasQConstrictorischen  und  die  Wärmeerzeugung 
beschränkenden  Nerven  in  einem  Ast  des  Sympathicus  und  einen 

1  Enoch,  De  nern  sjrmpathici  vi  ad  corporis  temperiem  adjectis  de  aliii 
actionibus  nee  non  de  origine  observatioiiibus.   Dias,  inaug.  Dorpati  LiTon.  1S53. 
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yasodilatatorischen  und  die  Wärmeprodaction  yermehrenden  Nerven 
im  N.  tympanico-lingnalis,  während  fttr  das  Ohr,  wenn  ich  anders 
Bernard  richtig  verstanden  habe,  beide  Nervenarten  im  Sjmpathi- 
cns  verlaufen. 

Schon  bald  nach  den  ersten  Mittheilungen  Bebnard's  wurde 
seine  Ansicht  von  der  unmittelbaren  Einwirkung  der  Nerven  auf 
die  Wärmebildung  bekämpft  und  die  Veränderung  der  Circulation 
als  ausreichend  zur  Erklärung  der  Erscheinungen  behauptet^  so  von 
Kussmaul  und  Tenner  ^,  von  van  der  Hecke  -  Callbnfels^,  und 
von  Jacobson  und  Landre^  u.  A.  Letztere  sehen  die  Ohren  mit  ihrer 
wechselnden  Blutf&Uung  als  ein  wichtiges  temperaturregulirendes  Or- 
gan der  Thiere  (Kaninchen)  an.  Wird  der  Sympathicns  einseitig 
durchschnitten,  so  sinkt  die  Temperatur  des  anderen  Ohres  und, 
wenn  beide  Sympathici  durchschnitten  sind,  wegen  des  vermehrten 
Wärmeverlustes  an  den  Ohren  auch  die  Gesammttemperatur  des 
Thieres,  welche  auch  grosseren  Schwankungen  unterworfen  ist,  als 
sie  unter  gleichen  Umständen  sonst  vorkommen.  Auch  Schiff^ 
kommt  zu  dem  Schluss,  dass  im  Sympathicus  gefässverengemde  und 
gefässerweitemde  Nerven  verlaufen ;  ihm  genügt  aber  diese  Annahme 
vollkommen,  die  Erscheinungen  am  Ohr  und  an  den  Extremitäten 
zu  erklären,  ohne  dass  er  eine  directe  Einwirkung  der  Nerven  auf 
die  locale  Wärmebildung  zu  Hülfe  nimmt  Schiff^  wies  auch  die 
Temperatursteigerung  an  anderen  Körpertheilen  (untere  Extremitäten) 
nach,  welche  der  Dnrchschneidung  der  betrefifenden  Gefässnerven 
beziehungsweise  der  Zerstörung  der  Gentraltheile,  aus  denen  sie  ent- 
springen, folgt. 

II.  Elnfluss  sensibler  Nerven. 

Den  Einfinss  der  sensiblen  Nerven  untersuchte  Mantegazza^. 
Indem  wir  von  seinen  Angaben  über  das  Verhalten  des  Pulses  ab- 
sehen, bemerken  wir  nur,  dass  schmerzhafte  Eindrücke  eine  Herab- 
setzung der  Temperatur  im  Rectum  bei  Kaninchen  um  mehr  als 
einen  Grad,  in  einem  Falle  sogar  um  fast  2V2  Grad  bewirkten,  welche 
20  Minuten  nach  der  Reizung  ihr  Maximum  zeigte,  im  ganzen  aber 
über  eine  Stunde  anhielt.     Eine  ähnliche  Wirkung  hatte  heftiger 

1  Kussmaul  u.  Tbnkbb,  Molesch.  Unters.  I.  S.  92. 1855. 

2  VAir  DBB  Bbckb-Gallbnfbls,  Ztschr.  f.  rat.  Med.  YII.  S.  157. 1855. 

3  Jacobson  u.  Lamdbb,  Nederl.  Archief  voor  Genees  en  Nataurk.  II.  Heft  3. 

4  ScmFF,  Wiener  allg.  med.  Ztschr.  1859.  No.  41 .  42. 

5  Derselbe,  Qaz.  hebdom.  1854.  p.  421. 

H  Maktbgazza,  Gaz.  med.  Lombard.  1866.  No.  26  -29. 
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Schrecken.  Aach  an  sich  selbst  sah  Mantegazza  eine  geringft|^ 
Abnahme  der  Temperatur  unter  der  Zunge  als  Folge  heften 
Schmerzes. 

Dagegen  fanden  Brown-S^quard  und  Lombard*,  dass  die  Tem- 
peratur der  Haut  am  Arm  in  Folge  von  Hautreizen  durch  Kneipen 
auf  der  gereizten  Seite  stieg ,  auf  der  entgegengesetzten  Seite  fiel 
Die  Aenderung  betrug  nur  Vioo  Grad  und  wird  durch  Reflex  auf 
die  Gefässe  erklärt.  Und  Naumann^  gibt  an,  dass  die  Körpertempe- 
ratur nach  Hautreizen  erst  vorübergehend  steigt,  um  dann  fttr  längere 
Zeit  zu  sinken.  ^ 

In  ausführlicher  und  gründlicher  Weise  hat  HEiDEimAiN^  den 
Gegenstand  in  einer  Reihe  von  Arbeiten  behandelt.  Seine  Ergeb- 
nisse sind  folgende:  Bei  elektrischer  Reizung  blossgelegter  sensibler 
Nerven  mittels  Inductionsströmen  oder  ihrer  Endigungen  in  der  Hant 
mittels  des  elektrischen  Pinsels,  ebenso  bei  mechanischer  Reizuig 
der  Nerven  oder  ihrer  Hautausbreitungen  tritt  ausnahmslos  ein  ge- 
ringes Sinken  der  Temperatur  im  Innern  des  Körpers  ein.  (Die  Tem- 
peratur wurde  in  der  Aorta,  V.  cava  inf.  oder  ihren  Hauptästen,  im 
linken  oder  rechten  Herzen  mit  Hülfe  sehr  feiner  schlanker  Thermo- 
meter gemessen).  Trennt  man  das  verlängerte  Mark  vom  Rflcken- 
mark  ab,  so  hört  die  Wirkung  der  sensiblen  Nerven  auf  die  Körper- 
temperatur auf.  Reizung  des  verlängerten  Markes  selbst  durch  elek- 
trische Ströme  oder  durch.  Athmungssuspension  hat  eine  ähnlidie 
Wirkung  wie  die  der  sensiblen  Nerven.  Die  Athmungssuspension 
hat  ein  viel  stärkeres  Sinken  zur  Folge  als  die  Reizung  der  sen- 
siblen Nerven,  aber  nur,  wenn  das  Rückenmark  nicht  von  der  Med. 
oblongata  abgetrennt  ist;  im  anderen  Falle  fehlt  sie  meist  ganz. 
Dieses  erhebliche  Sinken  rührt  von  der  Oirculationstörung  her  und 
muss  von  der  Wirkung  der  sensiblen  Nerven  wohl  unterschieden 
werden.  Letztere  geht  Hand  in  Hand  mit  einer  Steigerung  des  arte- 
riellen Blutdruckes;  wo  letztere  fehlt  (Abtrennung  der  Med.  oblon- 
gata), fehlt  auch  die  erstere.  Um  nun  zu  einer  Erklärung  des  Zu- 
sammenhanges dieser  beiden  Erscheinungen  zu  gelangen,  weist 
Heidenhain  nach,  dass  jede  Verlangsamung  des  Blutstromes  nicht 
eine  Abnahme,  sondern  eine  Steigerung  der  Temperatur  in  den  inne- 


1  Bbown-Säquaed  u.  Lombabd,  Arch.  d.  physiol.  I.  p.  688. 1869. 

2  Naumann,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  V.  S.  196. 1872 ;  Pracer  Vrtyschr.  1. 1667. 

3  Heidenhatn,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  III.  S.  504. 1870,  V.  S.  20. 1872.  —  üebcr 
die  Einwendungen,  welche  Riegbl  gegen  Hbidbnhain'b  Versnche  gemacht  hat 
berichte  ich  nicht  im  Einzelnen,  da  sie  fttr  die  hier  vorliegende  Frage  nichts  Ent- 
scheidendes beibringen.    S.  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  IV.  S.  383,  V.  S.  401. 
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ren  TheUen  bewirkt.  Es  kommt  dies  offenbar  daher,  dass  die  Ab- 
leitODg  der  Wärme  ans  den  Organen  in  höherem  Grade  abnimmt 
als  die  Prodaction.  Auf  diesen  Punkt,  welcher  für  die  Erklärung 
der  sogenannten  postmortalen  Temperatarsteigemng  in  Betracht  zu 
ziehen  ist,  gehen  wir  an  einer  anderen  Stelle  ein,  ebenso  auf  die 
Thatsache,  dass  bei  iSebemden  Thieren  zwar  die  Steigerung  des 
arteriellen  Druckes  durch  Reizung  der  sensiblen  Nerren,  nicht  aber 
die  Temperaturabnahme  zu  Stande  kommt.  Indem  nun  aber  Heiden- 
hain weiter  nachweist,  dass  unter  der  Einwirkung  der  Reizung  sen- 
sibler Nerven  der  Blutstrom  nicht  verlangsamt,  sondern  beschleunigt 
wird,  gelangt  er  zu  dem  Schluss,  dass  die  Abnahme  der  Temperatur 
an  den  inneren  Theilen  herrührt  von  dem  vermehrten  Wärmever- 
lust an  der  Eörperoberfläche.  Dieser  Schluss  wird  bestärkt  durch 
folgende  Thatsachen:  Kühlt  man  das  Thier  durch  Eintauchen  in 
Wasser  von  14<>— 18^  ab,  so  wird  das  Sinken  der  Körpertemperatur 
im  Inneren  bei  jeder  Nervenreiznng  erheblich  beschleunigt;  befindet 
sich  das  Thier  in  einem  Bade,  welches  nur  wenig  unter  der  Körper- 
temperatur ist,  so  sinkt  diese  auch  bei  der  Nervenreizung,  aber  nur 
sehr  wenig;  ist  endlich  das  Bad  wärmer  als  die  Körpertemperatur, 
so  steigt  diese  und  die  Steigerung  wird  durch  die  Nervenreizung 
noch  beschleunigt.  t 

Die  durch  irgend  welchen  Einfluss  bewirkte  Beschleunigung  der 
gesammten  Gircnlation  kann  natürlich  auch  von  einer  Steigerung  der 
Wärmebildung  begleitet  sein.  Dass  dies  in  manchen  Organen  (Drü- 
sen und  Muskeln)  der  Fall  ist,  wissen  wir;  von  anderen  Organen  ist 
es  ungewiss.  Wenn  trotzdem  bei  der  Reizung  sensibler  Nerven  an 
inneren  Organen  ein  Sinken  der  Temperatur  stattfindet,  so  muss  dies 
daher  kommen,  dass  die  erörterten  abkühlenden  Wirkungen  die 
gesteigerte  Wärmeproduction  überwiegen.  Die  Temperaturabnahme 
ist'  deshalb  auch  am  stärksten  ausgesprochen  in  der  V.  cava  inferior 
unterhalb  der  Lebervenen,  weil  diese  dort  vorzugsweise  Blut  aus 
oberflächlichen,  stärkerer  Abkühlung  ausgesetzten  Körpertheilen  fUhrt. 

Während  die  Innentemperatur  sinkt,  steigt  bei  der  Reizung  sen- 
sibler Nerven  oder  directer  Erregung  der  vasomotorischen  Nerven 
durch  Athmungssuspension  die  Temperatur  der  peripherischen  Theile, 
z*  B.  der  Interdigitalmembran  der  Zehen  und  zwar  ebensowohl  an 
der  gereizten  als  an  der  entgegengesetzten  Seite.  Bei  starker  elek- 
trischer Reizung  der  Med.  oblongata  aber  kann  auch  in  den  Haut- 
gefässen  die  Blutdurchströmung  abnehmen,  und  dann  sinkt  die  Tem- 
peratur der  Haut  und  die  Abnahme  der  Innentemperatur  kommt  gac 
nicht  oder  nur  in  sehr  geringem  Grade  zu  Stande. 
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III.  Weitere  Erfahrungen  Aber  Tasomotorische  Nerren. 

Neben  diesen  refiectorischen-  Einwirkungen  sind  dann  durch  den 
Nachweis  dilatatorischer  Nerven  noch  Fälle  bekannt  geworden,  wo 
durch  Nervendurchschneidung  oder  Nervenreizung  unmittelbare  Ein- 
wirkung auf  die  Temperatur  peripherer  Eörpertheile  stattfindet^ 

In  ausführlicher  Weise  hat  neuerdings  EDaREN^  unter  Lovcn*» 
Leitung  die  Temperatur  peripherer  Eörpertheile  an  den  hinteren 
Extremitäten  von  Eaninchen  bei  sensoriellen  und  sensiblen  Reizen 
sowie  nach  Durchschneidung  und  Reizung  des  N.  ischiadicus  und 
N.  saphenus  untersucht.  Er  bestimmte  thermoelektrisch  die  Hant- 
temperatur,  indem  er  die  eine  Lötstelle  eines  einfachen  Thermo- 
elements aus  Kupfer  und  Eisen  unter  die  Haut  schob  y  die  andere  in 
einem  ,,Thermostat''  auf  einer  sehr  nahen  Temperatur  constant  er- 
hielt und  die  Differenz  mass.  Sensorielle  Eindrücke ,  wie  GeriLoschy 
leichte  Berührung,  schmerzhafter  Eindruck  auf  den  anderen  Fnss, 
elektrische  Reizung  des  centralen  Endes  des  N.  dorsalis  des  anderen 
Fusses  bewirken  ein  schnelles  Absinken  der  Temperatur  (0^,5— 1®,3); 
Reizung  des  N.  dorsalis  derselben  Seite  eine  sehr  bedeutende  Tem- 
peraturznnahme  (über  3^).  Diese  Wirkungen  bleiben  ungeändert  nach 
Durchschneidung  des  N.  saphenus,  aber  sie  fehlen  nach  Durchschnei- 
dung des  N.  ischiadicus.  Elektrische  Reizung  des  peripheren  Endes 
des  N.  saphenus  hat  eine  geringe  Abkühlung  zur  Folge;  ist  vorher 
der  N.  ischiadicus  durchschnitten  worden,  so  bewirkt  sie  eine  Ab- 
kühlung der  Sohle  und  eine  gleichzeitige  Erwärmung  des  Fuss- 
rückens,  in  Folge  der  Contraction  der  A.  saphena  und  collateraler 
Fluxion  zur  A.  tibialis  anterior.  Durchschneidung  des  N.  saphenus 
hat  keinen  Einfluss  auf  die  Temperatur  des  Fusses,  wogegen  Durch- 
schneidung des  N.  ischiadicus  eine  geringe  Temperaturabnahme  von 
kurzer  Dauer  und  dann  eine  sehr  bedeutende  Temperatnrzunahme 
bewirkt,  die  in  den  folgenden  Tagen  sich  nach  und  nach  wieder 
verliert  Reizung  dieses  Nerven  bewirkt  Temperaturabnahme.  Am 
wirksamsten  sind  Inductionsströme,  welche  4— 10  mal  in  der  Secunde 
auf  einander  folgen.  Am  2.  bis  5.  Tage  nach  der  Durchschneidung 
bewirkt  dieselbe  Reizung  eine  Temperatnrzunahme^,  später  ist  sie 
ganz  unwirksam.  Die  Temperatur,  welche  bei  Beginn  der  Reizung 
im  Fuss  herrscht,  ist  ohne  Einfluss  auf  diesen  Erfolg. 


1  Literatur  s.  Bd.  lY.  1.  8.  420. 

2  Edgrbm  ,  Bidrag  tili  läran  om  temperaturfOrballandena  i  periferiska  oigan. 
Nord.  Med.  Ark.  Stockholm  1880. 

6  Ueber  die  analogen  Beobachtungen  von  Gtoltz  u.  A.  b.  Bd.  lY.  1.  S.  420  ff. 
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Alle  diese  Erscheinmigen  bieten  der  Erklärung  wenig  Schwie- 
rigkeiten. Es  handelt  sich  immer  um  Kreislanfsveränderungen  und 
dadurch  bedingte  Aenderangen  in  der  Vertheilung  der  Wärme.  Selbst 
dann;  wenn  wir  annehmen ,  dass  Aenderangen  in  der  Circulation 
auch  mit  Aenderangen  in  der  Wärmeproduction  verbunden  seien,  wird 
letztere  inmier  nur  als  Folge  der  ersteren  aufgeüasst  werden  können ; 
der  vermehrte  oder  verminderte  Zufluss  von  Blut  und  des  in  ihm 
enthaltenen  Sauerstoffs  kann  Veranlassung  zu  grösserer  odet  gerin-- 
gerer  Oxydation  und  Wärmebildung  geben.  Aber,  wie  wir  gesehen 
haben,  fasst  Bernakd  die  Sache  noch  anders  auf;  er  glaubt  an 
einen  difecten  Einfluss  der  Nerven  auf  den  Stoffumsatz  in  den  Oe- 
weben. 

Ein  solcher  Einfluss  besteht  ja  unzweifelhaft  fttr  die  Muskeln 
und  die  Drüsen.  In  diesen  wird  bei  Reizung  ihrer  Nerven  Wärme 
gebildet,  auch  wenn  sie  gar  nicht  von  Blut  durchströmt  sind.  Auch 
kann  die  Temperatur  in  ihnen  höher  steigen  als  die  des  zugeführten 
Arterienbluts  ist.  Die  Möglichkeit,  dass  Nerven  auch  auf  andere 
Gewebe  in  ähnlicher  Weise  wirken,  kann  also  a  priori  nicht  ge- 
leugnet werden.  Wenn  in  diesen  Geweben  nicht  äusserlich  sichtbare 
Arbeit  auftritt  wie  bei  den  Muskeln  und  Drttsen,  so  würde,  wenn 
jener  Einfluss  wirklich  bestände,  nur  um  so  grössere  Wärmebildung 
unter  dem  Einfluss  der  Nervenreizung  zu  erwarten  sein. 

Aber  um  von  der  Anerkennung  dieser  Möglichkeit  zu  der  Zu- 
lassung der  Behauptung  zu  gelängen,  mUssten  wir  doch  strengere 
Beweise  haben.  Wir  müssten  nachweisen  können,  entweder  dass  bei 
der  Nervenreizung  der  betreffende  Theil  wärmer  wird,  auch  wenn 
gar  kein  Blut  durch  denselben  strömt,  oder  dass  er  wärmer  wird 
als  das  zugeftthrte  Arterienblut. 

In  beiden  Beziehungen  lassen  die  Versuche  Bernabd's  viel  zu 
wünschen  übrig.  Nach  Unterbindung  der  Venen  des  Ohrs  soll  Sym- 
pathicusdurchschneidung  noch  Temperaturzunahme  im  Ohr  bewirken. 
Aber  dabei  ist  ein  Zuströmen  wärmeren  Bluts  zum  Ohr,  wenngleich 
in  geringem  Grade,  doch  nicht  ausgeschlossen.  Bei  Einhüllung  des 
Pierdekopfs  mit  Watte  soll  das  Blut  der  V.  jugularis  nach  Sympa- 
thicusdurchschneidung  wärmer  sein  können  als  das  der  Carotis.  Aber 
das  Blut  der  Jugularis  stammt  nicht  blos  aus  dem  Ohr  und  anderen 
oberflächlichen  Theilen,  sondern  auch  aus  dem  Gehirn,  welches  nach 
Heidenhain  überhaupt  zu  den  wärmsten  Theilen  des  Körpers  gehört 
und  stets  wärmer  ist  als  das  Blut  der  Carotis.  <    Wenn  also  dieAb- 

1  Hbu>en9ain,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  III.  S.  505. 1870. 
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ktlhlang  an  den  peripheren  Theilen  verringert  ist,  dann  kann  leicht 
das  Blut  der  Jogolaris  eine  höhere  Wärme  annehmen. 

Es  fehlt  also  an  den  directen  Beweisen.  Und  da  ausserdem 
durch  eine  vielleicht  zufällige  Eigenthümlichkeit  des  Nervensystans 
die  hypothetischen  „  calorischen "  Nerven  immer  mit  den  Geftssner- 
ven  zusammen  verlaufen,  und  es  noch  Niemandem  gelungen  ist,  durch 
irgend  einen  Versuch  mit  Nervenreizung  oder  Durchschneidung  eine 
Aenderung  in  den  Wärmeverhältnissen  hervorzujbringen,  ohne  zugleich 
Aenderungen  der  Girculation  zu  bewirken  (den  Fall  der  Muskeln  und 
Drüsen  immer  ausgenommen),  so  werden  wir  also  die  Existenz  dieser 
„calorischen*'  Nerven  so  lange  als  unerwiesen  ansehen  mttssen,  bis 
neue  Beweise  für  dieselben  erbracht  sein  werden. 

Was  aber  die  Muskeln  und  Drfisen  anlangt,  so  liegt  bei  ihnen 
der  Fall  insofern  anders,  als  hier  die  Wärmeproduction  als  Begleit- 
erscheinung ihrer  Thätigkeä  auftritt  In  dieser  Hinsicht  kann  ihnen 
als  drittes  Oewebe  noch  das  Nervengewebe  zur  Seite  gestellt  wer- 
den, und  in  diesem  scheint  ja  gleichfalls  Wärmeproduction  bei  der 
Thätigkeit  stattzufinden.  Was  wir  uns  aber  unter  einer  Thätigkeit 
anderer  Oewebe,  z.  B.  des  Knorpels,  zu  denken  haben  sollen,  und 
in  welcher  Weise  diese  etwa  vom  Nervensystem  abhängen  soll,  dar- 
auf hat  bis  jetzt  noch  Niemand  eine  klare  Antwort  gegeben. 

Auch  die  von  vielen  Pathologen  angenommene  örtlich  yermehrle 
Wärmeproduction  in  Entzündungsherden  hat  man  auf  ähnliche  Weise 
deuten  wollen.  Aber  schon  Hunt£B  fand,  dass  die  Wärme  entxlln- 
deter  Theile  niemals  höher  sei  als  die  in  den  inneren  Theilen  des 
Körpers,  und  gegenüber  den  abweichenden  Angaben  Anderer  haben 
Jacobson  und  Bernhabdt',  sowie  unter  des  ersteren  Leitung  Lau- 
DiEN^  nachgewiesen,  dass  bei  Entzündung  tiefliegender  Theile  deren 
Temperatur  stets  etwas  niederer  bleibt  als  die  des  linken  Herzens, 
und  bei  Entzündung  peripherer  Theile  diese  stets  eine  niederere 
Temperatur  haben  als  die  tieferliegenden  Theile  und  als  das  ra  ihneo 
zuströmende  Arterienblut,  dass  diese  dagegen  meist  höher  ist  als  die 
der  symmetrischen  gesunden  Theile.  Auch  hier  also  kann  die  Tem* 
peratursteigerung  durch  den  vermehrten  Zufluss  wärmeren  Bluts  er- 
klärt werden,  ohne  dass  man  eine  örtlich  vermehrte  Wärmeproduc- 
tion anzunehmen  braucht. 

Der  präsumirte  Einfluss  sogenannter  calorischer  Nerven  steht  in 
inniger  Beziehung  zu   dem   gleichfalls  vollkommen  hypothetischen 


1  Jacobson  u.  Bbbnhabdt,  Centxalb].  f.  d.  med.  Wiss.  1869.  No.  19. 

2  Laudiek,  Ebenda. 
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Einfluss  der  gogQ^annten  trophischen  Nerven.  Und  ebenso  wie  wir 
im  Stande  sind,  die  Thatsaehen,  welche  man  als  Beweis  trophischer 
Nerven  angeführt  hat,  aach  ohne  diese  Annahme  zu  erklären,  so 
werden  wir  auch  von  der  Annahme  calorischer  Nerven  vor  der  Hand 
absehen  können;^ 

IT.  Elnflnss  des  Genta*alnervensystems. 

Dieselbe  Unsicherheit  besteht  auch  hinsichtlich  der  von  einigen 
Forschern  angenommenen  »calorischen  Gentren''  d.  h.  Stellen  in  den 
Gentralorganen  des  Nervensystems,  von  denen  ein  Einfluss  auf  die 
Wärmebildung  ausgetlbt  werden  soll.  Nach  den  Einen  soll  die  Wärme- 
bildung durch  die  Erregung,  welche  von  diesen  Centren  ausgeht,  ver- 
stärkt werden,  während  Andere  n regulatorische''  oder  „moderirende'' 
Centren  annehmen,  welche  die  Wärmebildung  vermindern.  Man  führt 
die  Lehre  von  dieser  Einwirkung  des  Nervensystems  in  der  Regel  auf 
Brodie  zurtlck,  der  die  Ansicht  aufgestellt  hat,  dass  das  Gehirn  zur 
Wärmebildung  nothwendig  sei,  und  bezieht  sich  ausserdem  auf  die 
Aenderungen  in  der  localen  oder  allgemeinen  Temperatur,  welche  nach 
Verletzungen  der  Gentralorgane  oder  peripherischer  Nerven  sowie 
an  gelähmten  Gliedern  auftreten.  Eün  Theil  dieser  Erscheinungen 
kann  nach  unseren  heutigen  Kenntnissen  ungezwungen  auf  die  ver- 
änderte Girculation  in  Folge  vasomotorischer  Nerveneinflüsse  bezogen 
werden,  ein  anderer  Theil  ist  noch  unklar  und  gestattet  keinen  bin- 
denden Schluss. 

Brodie'^  fand,  dass  nach  Abschneiden  des  Kopfes  oder  Durch- 
schneidung des  Kttckenmarks  im  oberen  HalstheU  die  Herzthätigkeit 
fortdauert  und  dass  durch  künstliche  Athmung  der  Kreislauf  in  Gang 
gehalten  werden  kann.  Dabei  sank  aber  die  Körpertemperatur  und 
zwar  schneller  als  bei  einem  zum  Vergleich  dienenden  Thier,  dem 
der  Kopf  abgeschnitten  wurde,  ohne  dass  künstliche  Athmung  ein- 
geleitet wurde.  Brodie  erklärt  dies  ganz  richtig  durch  die  grössere 
Wärmeabgabe  bei  Erhaltung  des  Kreislaufs,  stützt  diesen  Schluss  auch 
durch  einen  Versuch,  bei  welchem  die  Abkühlung  ungefähr  ebenso 
langsam  als  ohne  Lufteinblasung  erfolgte,  wenn  zwar  künstliche  Ath- 
mung unterhalten,  der  Kreislauf  aber  durch  Umlegen  eines  Bandes 
um  das  Herz  unterbrochen  wurde.  Dennoch  hält  er  diese  Erklärung 
nicht  für  ausreichend,  sondern  schliesst,  dass  der  Athemprocess  nicht 

1  Näheres  s.  Bd.  H.  1.  S.  201  ff. 

2  Bbodie,  Philos.Trans.  1811.  S  36,  1S12.  S.3T8;  übersetzt  von  Nasbb in  ReU's 
u.  Autenrieth*s  Arch.  Xu.  137  u.  199. 1815. 

Handbacb  der  Physiologie.  Bd.  lYa.  28 
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die  Ursache  der  Wärmeprodnction  sein  könne,  nnd.  dass  die  W9nne- 
bildnng  nach  Abtragung  des  Gehirns  anf  höre.  Und  in  dieser  Ansicht 
wird  er  bestärkt ,  weil  die  Thiere  auch  bei  Yergiftnng  mit  narkoti- 
schen Giften  (Opinm,  Woorara),  durch  welche  er  die  Gehimihitigkeit 
ausgeschaltet  zu  haben  glaubt,  schneller  erkalten,  weil  sie,  wie  er 
anninunt,  dann  keine  Wärme  mehr  bilden. 

Wenn  man  bedenkt,  dass  die  Abtragung  des  Gehirns  mitsammt 
der  Medulla  oblongata  zu  einer  bedeutenden  UeberfttUung  der  äus- 
seren Eörpertheile  mit  Blut  und  dadurch,  trotz  der  verlangsamten 
Blutströmung,  zu  einer  vermehrten  Wärmeabgabe  führt,  so  erklären 
sich  die  BnoDiE'schen  Versuche  wohl  hinlänglich.  In  dieser  Weise 
wird  auch  von  neueren  Schriftstellern  die  Abnahme  der  Temperatur 
nach  Bttckenmarksdurchschneidung  allgemein  aufgefasst  Man  pflegt 
diese  Durchschneidung,  um  die  Athmung  nicht  aufzuheben,  unter- 
halb des  6.  Halswirbels  vorzunehmen.  In  dieser  Form  haben  wir 
den  Versuch  schon  im  Gapitel  IV  als  Beweis  ftir  die  Bedeutung  der 
Hautcirculation  für  die  Wärmeregulirung  aufgeföhrt.  Aber  wir  haben 
zugleich  darauf  hingewiesen,  dass  die  dadurch  bewirkte  Lähmung 
eines  grossen  Muskelgebiets  möglicherweise  doch  eine  Vermindemng 
der  Wärmeproduction  veranlassen  kann.  Ob  dies  in  dem  Sinne  von 
Pflügeb  so  aufzu&ssen  ist,  dass  die  Muskefai  auch  bei  scheinbarer 
Ruhe  fortwährend  Wärme  produciren,  so  lange  sie  unter  dem  Ein- 
fluss  des  Gehirns  stehen,  oder  ob  dies  nur  gelegentlich  sichtbarer 
Muskelbewegungen  geschieht,  lässt  sich  nach  den  vorliegenden  That- 
sachen  nicht  entscheiden. 

Die  Versuche  Bbodie's  wurden  vielfach  wiederholt  und  ihrem 
thatsächlichen  Inhal!;  nach  wohl  theilweise  bestätigt,  so  vouGhossati, 
Hale^,  Legallois^,  Wilson  Philipp^,  Williams\  Doch  schwanken 
die  Angaben  ttber  den  Einfluss  der  künstlichen  Athmung,  indem  die 
Abktthlung  der  Thiere  je  nach  der  Stärke  der  kttnstlichen  Athmung 
verschieden  ausfiel.  So  sah  Hale  langsamere  Abktthlung  nach  Rficken- 
marksdurchschneiduDg,  wenn  künstliche  Athmung  unterhalten  wurde. 
Und  Williams  konnte  sogar  bei  geköpften  Thieren,  die  schon  zu 
erkalten  angefangen  hatten,  einige  Male  die  Temperatur  durch  die 
künstliche  Athmung  wieder  heben.  Auch  diese  Erfolge  können  wir 
jetzt  nach  den  Erfahrungen,  welche  Heidenhain  mit  der  Athmungs- 

1  CHOSBATjMeckersArch.YII.S.  282. 

2  Halb,  London  med.  and  phys.  Journ.  XXH.  —  Meckel*8  Arch.  lU.  S.  429. 

3  Lbgallois,  Ann.  d.  chim.  et  d.  phys.  lY.  1817 ;  Meckere  Arch.  lU.  S.  436. 

4  PmLipp,  Untersachangen  über  die  Gesetze  d.  Functionen  d.  Lebens.  Uebers. 
V.  80NTHBIICI1B.  Stuttgart  1822. 

5  Williams,  Froriep's  Notizen.  1836.  S.  4. 
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soBpension  bei  enrarisirten  Thieren  gemacht  hat,  gut  verstehen.  Wenn 
die  künstliche  Athmnng  ausreicht,  die  Cirenlation  in  gatem  Qang  zn 
erhalten,  so  wird  eine  Verstärkung  derselben  höchstens  eine  noch 
nm  ein  geringes  vermehrte  Abkühlung  bewirken  wegen  des  etwas 
grösseren  Wärmeverlustes  in  der  Lunge.  Wenn  aber  die  künstliche 
Athmnng  unzureichend  ist,  dann  ändert  sich  der  Kreislauf.  Diese 
Aenderung  ist  eine  sehr  erhebliche,  wenn  die  MeduUa  oblongata 
erhalten  ist,  wegen  des  Einflusses  des  vasomotorischen  Centrums; 
sie  muss  nach  Abtrennung  des  Rückenmarks  ganz  anders  aus&llen» 
Und  welchen  Einflüsse  Aenderungen  der  Cirenlation  auf  die  Tempe- 
raturverhältnisse haben,  das  ist  durch  die  schon  früher  besprochenen 
Versuche  HEiDENHAm's  dargelegt  worden. 

Sehr  klar,  wie  immer,  sind  die  Angaben  von  LEaALLOis.  Er 
widerspricht  der  Erklärung  von  Bbodie  auf  das  Bestimmteste  auf 
Grund  von  Versuchen,  welche  Folgendes  ergaben:  1.  Enthauptete 
Thiere  mit  künstlicher  Athmnng  erkalten  beträchtlich,  behalten  aber 
immer  eine  um  l^r^^^  höhere  Temperatur  als  todte.  2.  Um  bis  auf 
denselben  Grad  zu  erkalten  als  todte,  verlieren  die  ersteren  viel 
mehr  Wärme,  also  bilden  sie  Wärme.  3.  Künstliche  Athmnng  allein, 
ohne  jede  Verletzung,  wirkt  abkühlend,  kann  sogar  unter  Umständen 
zum  Tode  durch  Abkühlung  führen.  4.  Athmungshindemisse  (wozu  Le- 
GALLOis  auch  die  Befestigung  auf  dem  Vivisectionsbrett  in  der  Rücken- 
lage rechnet)  wirken  abkühlend  und  können  zum  Tode  führen.  5.  Ab- 
gesehen von  Störungen  erkalten  die  Thiere  um  so  mehr,  je  weniger 
0  sie  verbrauchen;  bei  Asphyxie  tritt  Erkalten  ein,  und  zur  Wieder- 
belebung ist  Wärmezufuhr  nöthig.  Es  ist  zu  bemerken,  dass  Le 
Gallois  mit  kleinen  und  meistens  jungen  Thieren  experimentirt  hat, 
bei  denen  die  Erkaltung  sehr  beträchtlich  ausfällt 

Ganz  auf  Seite  Brodie's  stellte  sieh  dagegen  Eable^,  welcher 
Beobachtungen  an  Menschen  bei  Gehimverletzungen  im  Sinne  Bro- 
die's  deutet.  In  einem  Falle  sah  er  nach  Unterbindung  der  Haupt- 
arterie in  einem  Gliede  die  Temperatur  steigen.  Diese  Beobachtung 
findet  ihr  Analogen  in  den  Versuchen,  welche  Heidenhain^  über 
die  Compression  der  Aorta  anstellte,  wonach  er  Temperaturzunahme 
in  der  V.  cava  inferior,  in  der  V.  hepatica  und  im  Rectum  sah  und 
nachwies,  dass  unter  diesen  Umständen  ein  freilich  geringer  Blut- 
wechsel in  den  Geweben  noch  stattfinden  kann.  Die  allgemeine 
Thatsache,  dass  bei  längerer  Dauer  des  Verschlusses,  wenn  sich  kein 


1  Eablb,  Med.-chirarff.  Trans.  YII.  S.  173;  Meckel^s  Arch.  m.  S.  418. 

2  Bjodxkbaiv,  Arch.  f  d.  ges.  Fhysiol  UI.  S.  522  u.  554. 
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Oollaterälkreislauf  herstellt,  die  Temperatur  abnimmt,  wird  dnreh 
diese  Beobachtungen  nicht  widerlegt. 

T.  Erwärmung:  nach  RflckenmarksTerletzungen. 

Ganz  in  Gegensatz  zu  seinen  älteren  Versuchen  stellte  sich 
Brodee  ^  später  auf  Grund  von  Beobachtungen  an  Menschen  mit  Ver- 
letzung des  Bückenmarks.  Er  sah  bei  diesen  stets  eine  beträchtliche 
Temperatursteigerung,  insbesondere  in  einem  Falle  von  Zerreissung 
des  unteren  Cervicalmarks,  wo  der  Tod  nach  22  Stunden  eintrat  und 
ein  Thermometer  zwischen  Scrotum  und  Schenkel  auf  43®,9  stieg. 
Aehnliche  Fälle  beobachteten  Billkoth^,  Webee^,  Fischer^  Quincke» 
und  NiEDEN®.  Doch  ist  das  Verhalten  nicht  immer  dasselbe,  denn 
Fischer  sah  in  einem  Falle  totaler  Zerstörung  des  Rückenmarks  im 
Halstheil  Temperatursteigerung  bis  42^,9,  in  2  anderen  Fällen  theQ- 
weiser  Verletzung  mit  mehr  oder  weniger  vollständiger  Schonung 
der  Vorderstränge  stetiges  Sinken  bis  auf  34®  und  30^,2.  Bei  Hun- 
den und  Kaninchen  fand  er  nach  vollständiger  Durchschneidung  des 
Rückenmarks  im  Halstheil  unmittelbare  Steigerung  der  Temperatur 
(im  Rectum?)  um  0%b  — 1®,7,  bei  Verletzungen  mit  Erhaltung  der 
Vorderstränge  unmittelbaren  Abfall  um  0^,5— 3  ^  Durchschneidungen 
im  Brust-  und  Lendentheil  hatten  niemals  Temperatursteigerungen 
zur  Folge.  Die  Thiere  wurden  in  Watte  gewickelt  und  die  Ope- 
ration erst  vorgenommen,  wenn  die  Temperatur  ganz  conststnt  ge- 
worden war.  Fischer  schliesst  daraus,  dass  »1-  im  Halsteile  des 
Rückenmarks  ein  Temperatur -Hemmungs-  (resp.  Regulirungs-)Cen- 
trum  sich  befindet,  dessen  Reizung  einen  Temperaturabfall,  dessen 
Lähmung  eine  Temperatursteigerung  bewirkt,  und  dass  2.  dies  Cen- 
trum in  den  vorderen  Strängen  des  Halstheiles  im  Rückenmark  ge- 
sucht werden  muss". 

Auch  Quincke  wurde  durch  seine  Beobachtungen  zu  Versuchen 
angeregt,  welche  er  in  Gemeinschaft  mit  Nauntn''  unternahm.  Hunde, 
welche  nach  Zerquetschung  des  Rückenmarks  in  einen  erwärmten 
Raum  von  26^— 30®  gebracht  wurden,  erfuhren  eine  Temperaturstei- 


1  Beodie,  Med.-chir.  Transact.  XX.  p.  146. 1837. 

2  BiLLBOTH,  Langenbeck's  Arch.  1S62. 

3  Weber,  Trans,  of  the  clin.  soc.  1868.  p.  1. 

4  Fischer,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wias.  1S69.  No.  17. 

5  Quincke,  Berliner  klin.  Woch.  1869.  No.  29. 

6  NiBBBN,  Berliner  klin.  Woch.  1879.  No.  50. 

7  Naünyn  u.  Quincke,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1869.  S.  174  a.  521. 
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geroBg  bis  44^  und  darttber.  Die  Steigerimg  war  am  so  geringer, 
je  tiefer  die  BUckemnarksyerletzung  angebracht  war,  und  fehlte 
ganZ|  wenn  die  Thiere  gana  in  gleicher  Weise  operirt,  das  Btlcken; 
mark  aber  unverletzt  geblieben  war.  Blosse  Einhüllung  in  schlechte 
Wärmeleiter  reichte  nicht  aus,  um  die  sonst  nach  der  Rttckenmarks- 
trennung  eintretende  Abkühlung  in  die  hier  beobachtete  Wärmestei-* 
gerung  umzuwandeln.  Nauntn  und  Quincke  nehmen  ebenso  wie 
Fischer  an,  dass  im  Rückenmark  Nervenüasem  verlaufen ,  welche 
die  Wärmeproduction  vermindern,  versetzen  aber  deren  Ursprung 
ins  Gehirn.  Nach  Rückenmarksdnrchschneidung  sei  daher  die  Wär- 
meproduction vermehrt,  und  wenn  die  gleichzeitig  vermehrte  Wärme- 
abgabe (wegen  Lähmung  der  vasomotorischen  Nerven)  durch  die 
warme  Umgebung  vermindert  werde,  so  könne  der  andere  Einfluss 
überwiegen  und  die  Temperatur  steigen.  Auch  gelang  es,  bei  gün- 
stigen Verhältnissen  (warme  Jahreszeit,  dicht  behaarte ,  sehr  grosse 
Hunde)  ohne  künstliche  Erwärmung  die  Temperatursteigerung  zu 
beobachten.  Ergotin  hatte  keinen  Einfluss,  nach  grossen  Chinin* 
dosen  dagegen  blieb  die  Temperatursteigerung  auch  im  erwärmtea 
Baum  öfter  aus. 

Dagegen  kommt  Riegel^  zu  dem  Schluss,  dass  die  Wärmepro- 
duction nach  Rückenmarksdnrchschneidung  nicht  vermehrt  sondern 
vermindert  sei,  und  findet  den  Grund  der  Temperatursteigerung  bei 
Aufenthalt  in  warmer  Luft  darin,  dass  die  von  Ackebhann  in  ihrer 
Bedeutung  hervorgehobene  Regulirung  durch  die  Athmung  nach  der 
Rückenmarksdurchschneidung  nicht  mehr  wirksam  sei. 

V.  Schroff  2  S^h  die  Temperatursteigerung  bei  Hunden  im 
Wärmekasten  sowie  nach  Einhüllen  in  Wolldecken  auch  dann  ein- 
treten, wenn  er  den  Wirbelkanal  eröffnet,  aber  das  Rückenmark 
nicht  verletzt  hatte.  Er  ist  daher  geneigt,  sie  nur  für  eine  Folge 
der  schweren  Verletzung  zu  halten. 

Auch  ich  ^  habe  die  Versuche  von  Nauntn  und  Quincke  öfters 
wiederholt,  konnte  jedoch  niemals  zu  der  Ueberzeugung  einer  er- 
höhten Wärmeproduction  gelangen.  Immer  waren  die  Ergebnisse  der 
Art,  dass  aus  ihnen  nur  ein  vermehrter  Wärmeverlust  im  Vergleich 
zu  normalen  Thieren  gefolgert  werden  konnte,  niemals  eine  vermehrte 
WänneproductioiL 

Bei  hoher  Durchtrennung  des  Rückenmarkes,  d.  h.  zwischen 

1  RoexLy  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  Y.  S.  629. 

2  y.  SoHBOFF,  Sitzgsber.  d.  Wiener  Acad.  Matb.-naturw.  Cl.  (3)  LXXIIL  S.  141. 

3  RosBNTHAii,  Zur  EenntnisB  d.  Wärmeregalirang  bei  den  warmblütigen  Thie- 
ren. 8. 36. 
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6.  und  7.  Halswirbel,  sinkt  die  Temperatur  der  Thiere  bis  za  einer 
Umgebungstemperatur  von  32^  stetig,  um  so  langsamer,  je  b^her  die 
Umgebungstemperatur  ist.  Bei  32«  0.  waren  die  Thiere  mit  hober 
Bückenmarksdnrehschneidnng  in  dem  von  mir  angewandten  Apparate 
nngefilhr  im  Gleichgewicht,  d.  h.  sie  behielten  ungefähr  die  Tempe- 
ratur, mit  welcher  sie  in  den  Apparat  kamen,  und  die  stets  unter 
der  normalen  war.  Ueber  32«  erwärmten  sie  sich,  aber  diese  Er- 
wärmung blieb,  so  lange  die  Temperatur  des  Baumes  niedriger  war 
als  die  des  Thieres,  immer  massig,  jedenfalls  nicht  stärker  als  die 
eines  normalen  Thieres.  Bei  tiefer  Rttckenmarksdurchschneidung, 
d.  h.  zwischen  6.  und  7.  Brustwirbel,  hingegen  tritt  schon  bei  30«  G. 
eine  geringe  Erwärmung  ein  und  diese  wächst  noch  bei  höherer 
Temperatur  der  Umgebung.  Diese  Ergebnisse  erhielt  man  aber  nur 
an  frisch  operirten  Thieren.  Wurden  diese  jedoch  durch  den  Aufent- 
halt im  Wärmekasten  am  Leben  erhalten,  so  wurde  an  den  folgenden 
Tagen  häufig  eine  Wärmezunahme  gefanden  bei  Temperaturen,  welche 
anfänglich  keine  solche  ergeben  hatten.  Diese  habe  ich  flir  Folge 
des  Wundfiebers  gehalten,  und  da  auch  in  den  Versuchen  von  Nauntk 
und  Quincke  die  Erwärmung  häufig  erst  sehr  spät  auftritt,  so  glaubte 
ich,  dass  auch  bei  diesen  die  Fieberhitze,  zum  Theil  wenigstens,  an 
-dem  Erfolge  schuld  war. 

Es  fragt  sich  nun,  warum  bei  Thieren  mit  tiefer  Rttckenmarks- 
durchschneidung der  Oleichgewichtszustand  bei  einer  etwas  tieferen 
Temperatur  eintritt,  als  bei  solchen  mit  hoher  Rttckenmarksdnrch- 
trennung.  Wenn  normale  Thiere  bei  Temperaturen  von  30« — 32«  C. 
sich  noch  im  ungefähren  Gleichgewichte  befind«,  und  wenn  Thiere 
mit  hoher  Rttckenmarksdurchschneidung  bei  eben  diesen  Tempera- 
turen abktthlen,  weil  sie  in  Folge  der  Gefässlähmung  mehr  Wärme 
verlieren,  so  mttssten  Thiere  mit  tieferer  Rttckenmarksdurchschnei- 
dung, bei  welchen  doch  auch  ein  Theil  des  Gefässbezirkes  gelähmt 
ist,  wenigstens  etwas  mehr  Wärme  verlieren  als  normale.  In  der 
That  sehen  wir  ja  auch,  dass  solche  Thiere  bei  mittlerer -Zimmer- 
temperatur abktthlen,  wenn  gleich  nur  unbedeutend,  da  bald  ein 
Gleichgewichtsznstand  eintritt,  wo  sie  ebensoviel  Wärme  produciren 
als  sie  verlieren.  Man  kann  dies  so  erklären,  dass  mit  der  Rttcken- 
marksdurchschneidung zugleich  die  hauptsächlichste  Quelle  der  Wftr- 
meproduction,  nämlich  die  Muskelbewegung,  abgeschnitten  ist  Bei 
tiefer  Rttckenmarksdurchschneidung  aber  ist  ein  grosser  Theil  der 
Muskeln  erhalten,  und  die  Thiere  strengen  diese  Muskeln  an,  sie 
bewegen  sich  viel,  offenbar  um  sich  aus  ihrer  hilflosen  Lage  mit 
gelähmten  hinteren  Extremitäten  zu  befreien,  während  die  normalen 
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Thiere  in  höherer  Temperatur  auffallend  still  liegen.  Die  Thiere 
mit  tiefer  Rttckenmarksdnrchschneidnng  prodnciren  algo  unter  diesen 
Umständen  mehr  Wärme  als  normale  und  als  solche  mit  hoher  Bttcken- 
marksdurchschneidung.  Hierzu  kommt  aber  noch  ein  zweiter  Umstand. 
Bei  Thieren  mit  Rttekenmarksdurchschneidung  sieht  man,  dass  die 
Ohren  auCEEtllend  blass  sind  und  es  auch  bei  hohen  Umgebungstem- 
peraturen bleiben.  Da  nun  die  noch  mit  dem  vasomotorischen  Cen- 
trum in  Verbindung  stehenden  Gefiisse  der  Ohren  bei  hohei^  Tempe- 
raturen doch  offenbar  auch  gelähmt  werden,  so  kann  ihre  Blässe 
offenbar  nur  davon  herrühren,  dass  die  Übrigen  Geftsse  nach  der 
Rttekenmarksdurchschneidung  so  stark  erweitert  werden,  dass  den 
Ohrgefässen  in  Folge  dessen  nur  wenig  Blut  zufliesst,  und  sie  des- 
halb sich  nicht  merklich  erweitem.  Diese  „coUaterale  Anämie^  der 
Ohrgefässe  kommt  aber  hauptsächlich  durch  die  Erweiterung  der 
Oefässe  der  Baucheingeweide  zu  Stande,  welche  vermöge  ihrer  Ein- 
lagerung in  sehr  lockere  Gewebe  einer  enormen  Erweiterung  fähig 
sind.  Man  kann  sich  hiervon  überzeugen,  wenn  man  die  Splanchnici 
durchschneidet  oder  die  Pfortader  unterbindet.  Besonders  im  letzteren 
Falle  tritt  eine  so  beträchtliche  Erweiterung  der  Bauchgefässe  ein, 
dass  schliesslich  fast  alles  Blut  des  ganzen  Körpers  in  jenen  Ge- 
fässen  sich  anhäuft  und  dadurch  die  Thiere,  wie  ich  gefunden  habe, 
an  allmählich  sich  ausbildender  Himanämie  zu  Grunde  gehen.  Etwas 
ähnliches  muss  natttrlich  auch  bei  tiefer  Rttekenmarksdurchschnei- 
dung erfolgen,  wofern  nur  die  Durchschneidung,  wie  in  unseren  Ver- 
suchen, oberhalb  des  Abganges  der  Splanchnici  stattgefunden  hat. 
Dann  wird  also  ein,f,sehr  grosser  Theil  der  Hautgefässe  unerweitert 
bleiben,  das  Blut  wird  in  dem  grössten  Theile  der  Hautgefässe  nur 
langsam  circuliren  und  die  Abkühlung  wird  im  Vergleich  zu  nor- 
malen Thieren  bei  der  Einwirkung  höherer  Temperaturen  geringer 
ausfallen. 

Andererseits  macht  es  nach  Israel  >  einen  sehr  erheblichen  Unter- 
schied, ob  die  Durchschneidung  zwischen  5.  und  6.  oder  zwischen 
6.  und  7.  Halswirbel  geschieht.  Im  letzteren  Falle  erfolgt  die  Ab- 
ktthlung  viel  langsamer;  im  ersteren  sinken  Puls  und  Athmung  bald 
nach  der  Operation  sehr  erheblich  und  Israel  erklärt  den  beträcht- 
lichen Temperaturabfall  durch  die  vollkommene  Bewegungslosigkeit 
in  Verbindung  mit  der  wegen  der  herabgesetzten  Athmung  unzu- 
reichenden Oxydation  der  Körperbestandtheile. 


1  Israel,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1S77.  S.  435. 
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Tl.  Sogenannte  calorlsehe  Centren  Im  Oeklra» 

Auch  TscHEScmcHiN*  konnte  nach  Bückenmarksdnrchschnei- 
dnng  die  Temperatursteigening  niemals  beobachten,  selbst  wenn  er 
die  vermehrte  Wärmeabgabe  durch  Einwickeln  in  schlechte  WlU-me- 
leiter  möglichst  verminderte.  Er  nimmt  vielmehr  gleichfalls  an,  dass 
die  Wftrmebildung  wegen  der  allgemeinen  Muskellähmong  vermin- 
dert sei.  Dagegen  bewirken  nach  ihm  Durchschneidungen  des  Ge- 
hirns zwischen  Pons  und  MeduUa  beträchtliche  Temperatursteige- 
rungen. Er  vermnthet^  dass  im  Gehirn  moderirende  Centra  für  die 
Thätigkeit  des  Rückenmarkes  sich  befinden,  deren  Fortfall  bei  der 
letztgenannten  Operation  also  die  Temperatursteigerung  veranlassen 
wttrde. 

Lewitzky^  konnte  Tschbschichin's  Angabe  über  die  Tempera* 
tnrsteigerung  nach  Hirnverletzung  nicht  bestätigen,  und  Brück  und 
Günter*,  welche  unter  Heidenhain's  Leitung  arbeiteten,  fanden  die 
Temperatursteigerung  nur  bei  einem  Theil  ihrer  Versuche,  während 
sie  in  anderen  fehlte.  Die  Steigerung  wurde  häufiger  beobachtet  bei 
blossen  Verletzungen  zwischen  Pons  und  Medulla  oblongata  als  bei 
vollkommenen  Durchschneidungen;  Verletzungen  des  vorderen  Ban- 
des des  Pons  schienen  unwirksam  zu  sein.  Da  die  Temperatur  nicht 
nur  im  Bectum  sondern  auch  unter  der  Haut  stieg,  so  wäre  nicht 
auf  verminderte  Wärmeabgabe,  sondern  auf  vermehrte  Wärmepro- 
duction  zu  schliessen.  Die  Annahme  moderirender  Centra,  welche 
TsGHESCHiCHiN  machte,  verträgt  sich  aber  nicht  damit,  dass  Stich 
wirksamer  war  als  vollkommene  Trennung.  Dem  entsprechend  war 
auch  elektrische  Beizung  der  Gegend  zwischen  Pons  und  Medulla 
wirksauL  Die  Sicherheit  der  Beobachtung  wird  aber  gestört  durch 
die  dabei  auftretenden  klonischen  Krämpfe. 

ScHBEiBEB^  endlich  findet  nach  Verletzung  des  Pons  in  allen 
seinen  Theilen,  der  Pedunculi  cerebri,  des  Gross-  und  Kleinhirns 
Steigerung  der  Körpertemperatur,  wenn  die  Thiere  vor  Wännever- 
lusten  durch  künstliche  Mittel  (Einwicklung  in  Watte  oder  Flanell, 
hohe  Umgebungstemperatur)  geschützt  werden;  dieselbe  trat  dagegen 
bedingungslos  und  constant  ein  bei  Verletzungen  an  der  Grenze  von 
Pons  und  Medulla  oblongata.    Es  ist  jedoch  zu  bemerken,  dass  auch 


1  TscHEScmcHiN,  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1866.  S.  151. 

2  Lbwitzky,  Arch.  f.  pathol.  Anat  XLVEf.  S.  357. 

3  Brück  u.  Güvthbb,  Arch.  f.  d.  ges.  PhysioL  m.  S.  578. 

4  ScHBBiBSB,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  Ym.  S.  576. 
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diese  YersacUe  bei  sehr  hoher  Zimmertemperatur  (niederate  23<>,8, 
höchste  26^,2)  angestellt  worden ,  dass  die  Temperatarsteigemngen 
meistena  sehr  gering  sind  (O^fi  bei  23<>y8  niederste  und  nnr  einmal  4^,3 
bei  26<^,2  Zimmertemperatur)  und  dass  die  Operation  von  Krämpfen, 
Bespirations-  und  Circulationsänderungen  gefolgt  war. 

In  sehr  ansftthrlicher  Weise  hat  neuerdings  Wood^  die  ganze 
Frage  behandelt  und,  was  besonders  wichtig  ist,  nicht  nur  die  Aende- 
rungen  der  Eigenwärme  beobachtet,  sondern  die  Wärmeproduction 
calorimetriseh  gemessen.  Dnrohschneidungen  des  Rückenmarks  ober- 
halb des  Ursprungs  der  Nn.  splanchnici  haben  vermehrte  Wärme- 
abgabe und  verringerte  Wärmeproduction  zur  Folge.  Durchschnei- 
dnngen  oberhalb  der  Mednlla  oblongata  aber,  an  der  Orenze  des 
Pons,  haben  vermehrte  Wärmeabgabe  und  vermehrte  Wärmepro- 
daction  zur  Folge.  Diese  ist  jedoch  nicht  die  Folge  einer  Reizung 
jener  Hirntheile,  sondern  wie  Wood  mit  Tsgheschichin  annimmt, 
die  Folge  des  Wegfalls  eines  moderirenden  Gentrums,  welches  in 
oder  ttber  dem  Pons  liegt,  zumal  die  Annahme,  dass  es  sich  dabei 
mn  ein  vasomotorisches  Centrum  handle,  sich  nicht  bestätigte. 

Die  Auffindung  motorischer  und  sensibler  Rindenfelder  des  Gross- 
hirns hat  Eulenburg  und  Landois^  veranlasst  auch  auf  das  Vor- 
kommen vasomotorischer  und  dadurch  die  Temperatur  verändernder 
Centra  in  der  Hirnrinde  zu  untersuchen.  Sie  &nden  bei  Hunden 
nach  Zersti5rung  eines  Rindentheils,  der  vom  durch  den  Sulcus  cru- 
ciatus  begrenzt  würd  und  den  hinteren  und  seitlichen  Theil  der  Win- 
dungen, welche  der  vorderen  Gentralwindung  des  Menschen-  und 
Affengehims  entsprechen,  beträchtliche  Temperatursteigerung  in  bei- 
den Extremitäten  der  entgegengesetzten  Seite,  bald  mehr  ausgespro- 
chen im  Vorderbein,  bald  mehr  im  Hinterbein.  Der  Bezirk  für  das 
Vorderbein  liegt  etwas  mehr  nach  vom  und  aussen,  unmittelbar  dem 
lateralen  Ende  des  Sulcus  cruciatus  benachbart.  Die  Temperatur- 
znnahme  elrhält  sich  oft  mit  Schwankungen  wochenlang  nach  der 
Operation,  meist  aber  verliert  sie  sich  nach  einigen  Tagen.  Reizung 
der  betreffenden  Rindenstelle  mit  schwachen  Inductionsströmen  be- 
wirkt eine  geringe  Abktlhlung  der  Pfoten.  Zerstörung  oder  Reizung 
des  Lendenmarks  wirkt,  wenn  sie  längere  Zeit  nach  Abtragung  des 
erwähnten  Rindenbezirks  vorgenommen  wird,  in  der  gewöhnlichen 
Weise.  Eulenbukg  und  Landois  deuten  diese  Versuche  dahin,  dass 

t  H.  C.  Wood,  Fever,  a  study  in  morbid  and  normal  phydology.  Washington 
City  1880  (Pabliahed  by  the  Smithsonian  Institution). 

2  EuLXNBüBG  u.  Lampois,  Ceutralbl.  f.  d.  med.  Wies.  1876.  No.  15;  Arch.  f. 
path.  Anat.  LXVm. 
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jene  Bindenfelder  die  centralen  Endi^ngen  der  in  den  Pedoncnli 
eerebri  gelegenen  yasomotorischen  Nerren  seien. 

Diese  Angaben  wnrden  im  Wesentlichen  bestätigt  von  Hnzio^; 
nnd  Yon  Wood;  an  SLaninchen  fand  jedoch  Küssner^  rein  n^atire 
Resultate,  ebenso  H.  Bosenthal^ 

Nach  Durchschneidnng  des  Thalamus  opticus  sah  Petbani^  Tem- 
peratnrsteigemng  auf  der  operirten  Seite. 

Aus  allen  diesen  Beobachtungen  geht  mit  Sicherheit  der  Ein- 
ilnss  des  Hirns  auf  die  locale  und  Gesammttemperatur  hervor,  inso- 
fern derselbe  durch  vasomotorische  Einflttsse  bedingt  ist.  Eine  directe 
Einwirkung  auf  die  Wärmeproduction  aber  lässt  sich  aus  denselben 
trotz  der  positiven  Angaben  von  Wood  bis  jetzt  mit  Sicherheit  nicht 
ableiten.  Denn  einerseits  herrscht  noch  keine  vollkommene  Ueber- 
einstimmung  über  die  Thatsachen,  andererseits  ist  die  Deutong  der- 
selben zu  unbestimmt.  Denn  selbst  die  von  Wood  beobachtete  ver- 
mehrte Wärmeproduction  lässt  sich,  falls  sie  sich  bestätigt,  als  eine 
Folge  der  geänderten  Circulation  deuten. 

TII.  Postmortale  Temperatursteigerung. 

Zu  wiederholten  Malen  haben  wir  Gelegenheit  gehabt,  die  eigen- 
thümliche  Erscheinung  der  sogenannten  postmortalen  Temperatur- 
Steigerung  zu  erwähnen.  Wir  haben  ihre  Besprechung  bis  auf  diese 
Stelle  verschoben,  weil  sie  mit  einem  Theil  der  in  den  ersten  Para- 
graphen dieses  Capitels  besprochenen  Verhältnisse  in  Beziehung  steht 
In  den  verschiedensten  Krankheiten,  vorzugsweise  aber  bei  solchen, 
welche  schon  an  sich  mit  bedeutenden  Temperatursteigerungen  ein- 
herzugehen pflegen,  namentlich  bei  Tetanus,  Hirn-  und  Btlckenmarks- 
krankheiten,  Bheumatismus  acutus,  aber  auch  bei  Typhus  abdomi- 
nalis, Cholera,  Variola,  ist  von  verschiedenen  Beobachtern  unmittelbar 
vor  und  bald  nach  dem  Tode  ein  schnelles  Ansteigen  der  Tempe- 
ratur beobachtet  worden,  welche  dabei  die  höchsten  überhaupt  beim 
Menschen  vorgekommenen  Werthe  (bis  zu  44o,75)  erreicht^  Die 
Kliniker  unterscheiden  danach  eine  präagonale  und  die  eigenüiche 
postmortale  Temperatursteigerung. 

1  Hitzig,  Centralbl  f.  d.  med.  Wisa.  1876.  No.  18. 

2  E&ssKEB,  Ebenda.  1877.  No.  45. 

3  H.  BoBENTHAL,  Experimentelle  Untersuchungen  über  den  Einfluss  des  Gross- 
hims  auf  die  Körperwärme.  Inaug.-Diss.  Berlin  1877. 

4  Pbybani,  Biolog.  Centralbl.  I.  S.  380. 

5  Eine  Zusammenstellung  der  bis  1869  bekannt  gewordenen  F&Ue  s.  bei: 
A.  Valentin,  Arch.  f.  klin.  Med.  VI.  S.  200.  Auch  als  Bemer  Inaug.-Diss.  besonders 
erschienen. 
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Znr  Erklärung  der  letzteren  hat  man  geglaubt,  besondere  Um- 
stände annehmen  zu  müssen.  So  hatten  Figk  und  Dtbkowskt^  auf 
die  von  ihnen  nachgewiesene,  auch  von  Schiffer^  bestätigte  Wärme- 
entwicklung hingewiesen,  welche  mit  der  Todtenstarre  der  Muskeln 
verbunden  ist  Da  in  manchen  Fällen,  wo  die  postmortale  Tempe- 
ratnrsteigerung  sehr  ausgesprochen  zu  sein  pflegt,  wie  beim  Tetanus 
and  überhaupt  bei  allen  den  Zuständen,  wo  auch  schon  während 
des  Lebens  eine  abnorm  hohe  Temperatur  herrscht,  die  Todtenstarre 
sehr  schnell  einzutreten  pflegt,  so  lag  es  allerdings  nahe,  dieselbe 
zur  Erklärung  heranzuziehen,  obgleich  wohl  in  den  meisten  Fällen 
die  postmortale  Temperatursteigerung  schon  vor  dem  Eintritt  der 
Todtenstarre  zur  Erscheinung  kommt.  Dasselbe  gilt  jedenfalls  auch 
von  der  von  Schiffer  gefundenen  Wärmebildung  beim  Gerinnen  des 
Bluts,  welche  auch  Huffert^  neben  der  Todtenstarre  zur  Erklärung 
der  Erscheinung  herimzog.  Huppbrt  fllhrt  zum  Beweis  Versuche 
an,  welche  zeigen,  dass  die  Abkühlung  eines  eben  gestorbenen 
Thiers  langsamer  erfolgt  als  die  eines  nach  Lösung  der  Todtenstarre 
künstlich  auf  denselben  Grad  erwärmten.  Unmittelbar  nach  der 
Tödtung  eines  Kaninchens  durch  Einspritzung  Ton  Glycerin  in  die 
Jugularis  sanH  die  Temperatur  um  4^,25  in  139  Minuten.  Am  fol- 
genden Tage,  als  die  Starre  noch  bestand,  sank  sie  um  denselben 
Werth  in  71,5  Minuten;  am  dritten  Tage,  nach  voller  Lösung  der 
Starre,  in  64,75  Minuten.  Wenn  aus  der  langsamen  Abkühlung  des 
eben  getödteten  Thieres  geschlossen  werden  darf,  dass  in  ihm  noch 
Wärmeproduction  stattfand,  was  wohl  unzweifelhaft  ist,  so  kann 
daraus  doch  kein  bindender  Schluss  auf  die  Betheiligung  der  Todten- 
starre an  derselben  gezogen  werden,  da  auch  am  zweiten  und  dritten 
Tage  noch  ein  freilich  geringer  Unterschied  gefunden  wurde;  man 
müsste  denn  annehmen,  dass  die  Wärmebildung  während  der  ganzen 
Dauer  der  Starre,  wenn  auch  mit  abnehmender  Energie,  fortdauert. 
Auch  Huppert's  Gegenyersuch  an  einem  mit  Rhodankalium  yergif- 
teten  Kaninchen,  bei  dem  die  Abkühlung  ebenso  schnell  erfolgte, 
als  bei  dem  nach  dem  Tode  künstlich  erwärmten,  kann  nicht  als 
YoUgiltiger  Beweis  angesehen  werden,  da  wir  nicht  wissen,  ob  dieses 
Oift  ausser  der  Verhinderung  der  Todtenstarre  noch  in  anderer  Weise 
auf  die  wärmebildenden  Processe  einzuwirken  vermag. 

Aehnliche  Versuche  wie  Huppert  hat  auch  A.  Valentin*  an- 


1  FicK  u.  Dybkowskt,  Vrtyschr.  d.  naturf.  Ges.  zu  ZOrich.  1867. 

2  ScmvFBB,  Gentralb].  f.  d.  med.  Wiss.  1867.  No.  54. 

3  HüPPBBT,  Arch.  d.  Heilk.  1867.  S.  321. 

4  A.  Valentin,  a.  a.  0.  S.  32  ff.  des  Sonderabdrucks. 
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gestellt  und  ausserdem  die  von  eben  getödteten  und  von  später 
kttostlich  erwärmten  Thieren  bei  gleichen  Abktthlnngen  angegebenen 
Wärmemengen  bestimmt.  Er  erhielt  so  Werthe  fttr  die  „scheinbare 
specifische  Wärme''  des  Thiers,  nnd  da  diese  bei  den  frisch  getöte- 
ten Thieren  stets  höhere  Werthe  ergab  als  bei  den  todten,  kllnst- 
Uch  erwärmten,  so  kann  daraas  anf  eine  Fortdauer  der  Wärmebil- 
dnng  noch  während  einer  gewissen  Zrit  nach  dem  Tode  geschlossen 
werden. 


Tni.  Unabhängigkeit  der  Wänneblldung  ron  der  Clrenlatlon. 

Wir  müssen  also  annehmen,  dass  die  Wärmebildnng  im  Orga- 
nismus nicht  unmittelbar  mit  dem  Tode,  d.  h.  mit  dem  Aufhören  der 
willkttrlichen  Bewegungen,  der  Athembewegungen  und  des  Hen- 
Schlags  aufhören.  Aber  wir  brauchen  dazu  nicht  auf  neue  Produo- 
tionsquellen,  welche  während  des  Lebens  nicht  existiren,  wie  die 
Todtenstarre  und  die  Blutgerinnung,  zurtlckzugreifen.  Die  Gewebe 
sterben  ja  nicht  unmittelbar  und  alle  gleichzeitig  in  dem  Momente, 
wo  der  Pulsschlag  aufhört;  sie  überleben  kttrzere  oder  längere  Zeit 
Und  mit  diesem  Ueberleben  ist  auch  noch  Wärmep^oduction  ver- 
bunden, auf  Kosten  des  Vorraths  Ton  Sauerstoff,  welcher  noch  in 
den  Geweben  aufgespeichert  ist  und  welcher  noch  den  Stoffwechsel 
unterhalten  kann,  wenn  auch  die  Athmung  keinen  neuen  Sauerstoff 
mehr  herbeischafft.  Auch  hört  ja  die  Girculation  nicht  unmittelbar 
mit  dem  letzten  Herzschlag  auf,  sondern  hält  wenigstens  noch  so 
lange,  freilich  mit  abnehmender  Geschwindigkeit  an,  als  noch  ein 
Unterschied  im  Druck  zwischen  Arterien  und  Venen  besteht 

Aber  mit  der  abnehmenden  und  allmählich  aufhörenden  Gircu- 
lation ist  zugleich  eine  der  wichtigsten  Quellen  der  Abktthlnng  des 
Organismus  beträchtlich  verringert  Der  todte  Körper  mnss  bedeu- 
tend weniger  Wärme  verlieren  als  der  lebende,  in  welchem  die  Gir- 
culation in  flottem  Gange  ist  Auch  der  Wärmeverlust  an  die  Luft 
in  den  Lungen  und  durch  Wasserverdunstung  hört  auf,  in  den  Lun- 
gen ganz,  an  der  Haut  zum  grossen  Theil.  So  kann  also  der  Or- 
ganismus nur  langsam  abktlhlen,  ja  er  kann  sogar  zuerst  noch  an 
Wärme  zunehmen,  wenn  die  Production  die  Wärmeabgabe  tibertrifft 

Wir  wflrden  demnach  zu  schliessen  haben ,  dass  die  postmortale 
Temperatursteigerung  nicht  ein  besonderes  Phänomen  ist,  das  nur 
bei  gewissen  Krankheitserscheinungen  auftritt,  sondern  dass  sie  in 
diesen  Fällen  nur  deshalb  hervortritt,  weil  eben  die  Wärmeproduc- 
tion  besonders  gesteigert  war,  so  dass  sie  sich  nicht  blos  als  eine 
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VerzOgening  der  Abktthlang,  sondern  selbst  als  Steigerung  bemerk* 
lieh  maehen  konnte.  Deshalb  gehört  das  Phänomen  anch  nicht  einer 
bestimmten  Krankheitsform  an,  sondern  kann  bei  den  verschiedensten 
Krankheiten  vorkommen ,  wenn  dieselben  mit  vermehrter  Wärme- 
prodnction  oder  mit  vermindeter  Wänneabgabe  verbunden  sind.  Des- 
halb kommt  es  auch  bei  dem  durch  Insolation  oder  Aufenthalt  in 
heisser  Luft  bewirkten  Tode  vor,  wo  schon  während  des  Lebens  die 
Wärmeproduction  die  Wärmeabgabe  fiberwog.  > 

Diese  Auffassung  wird  wesentlich  bestärkt  durch  die  schon  oben 
erwähnten  Beobachtungen  Heidenhain's  über  die  Temperatursteige- 
rang in  Folge  einer  Yerlangsamung  oder  vollkommene  Unterbrechung 
(Compression  der  Aorta)  der  Girculation.  Heidenhain^  hat  auch 
nicht  verfehlt,  die  Gonsequenz  aus  seinen  Beobachtungen  für  die 
Lehre  von  der  postmortalen  Temperatursteigerang  zu  ziehen.  Wenn, 
sagt  er,  die  Girculation  erheblich  verlangsamt  oder  ganz  unterbrochen 
wird,  so  werden  die  wärmebildenden  Processe  in  den  inneren  Kör- 
pertheilen  wenigstens  für  die  erste  Zeit  nicht  sehr  erheblich  verrin- 
gert werden.  Dagegen  muss  der  Wärmeverlust  durch  die  Haut  und 
die  ihr  zunächst  liegenden  Schichten  sehr  erheblich  abnehmen,  und 
folglich  muss  die  Temperatur  im  Innern  steigen.  Heidenhain  fand 
denn  auch  die  postmortale  Temperatursteigerung  sehr  häufig  bei 
Hunden,  selbst  nach  Durchschneidung  des  Rückenmarks,  während 
sie  bei  kleineren  Thieren  wegen  der  relativ  günstigeren  Abktthlungs- 
bedingungen  meist  fehlt.  Und  ebenso  steigt  die  Temperatur  im 
Inneren  des  K^^rpers  auch  während  des  Lebens,  wenn  man  die  Gir- 
culation durch  Vagusreizung  unterbricht,  gleichgiltig  ob  dieselbe 
elektrisch  bewirkt  wird  oder  reflectorisch  durch  Athmungssuspension. 

Auf  keinen  Fall  also  lässt  sich  aus  der  postmortalen  Tempera- 
tursteigerung irgend  etwas  für  einen  besonderen  Einfluss  des  Ner- 
vensystems auf  die  Wärmebildung  ableiten.  Dieselbe  bildet  vielmehr 
einen  neuen  Ring  in  der  Kette  der  Erscheinungen,  welche  den  wich- 
tigen Einfluss  der  Girculation  auf  die  Wärmeöconomie  darthun.  Sie 
bietet  aber  noch  ein  besonderes  Interesse  durch  den  Nachweis  der 
grossen  Unabhängigkeit  der  Wärmebildung  von  der  Sauerstoffauf- 
nabme  und  Kohlensäureabgäbe  in  den  Lungen.  Wenn  noch  erheb- 
liehe Wärmemengen  gebildet  werden  können,  während  gar  kein 
Gaswechsel  in  den  Lungen  stattfindet,  wie  kann  man  aus  dem  einen 


1  Walthbr,  BqU.  d.  Petersburger  Acad.  XI.  S.  17.  —  Obebiobb,  Der  Hitzschlag. 
S.  71. 

2  Hbioekhaik,  Arcfa.  f.  d.  gas.  Physiol.  IIL  S.  525. 1870. 
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auf  dag  andere  schliessen  wollen ,  was  doch  einen  YoUkommenen 
ParaUelismag  beider  Erscheinungen  voraussetzt? 

Man  kann  anch  gegen  dieses  Bedenken  nicht  einwend^i,  dasB 
der  Parallelismas  nur  in  diesem  Falle  nicht  bestehe,  eben  weil  die 
Circalation  angehoben  sei.  Denn  derselbe  mnss  auch  sehon  dann 
gestört  werden  9  wenn  nur  erhebliche  Aendemngen  in  der  Cirenlation 
eintreten.  Und  gerade  solche  treten  &st  ansnahmslos  ein,  wo  nun 
ans  Veränderungen  der  Athmung  auf  Aendemngen  der  W&rmepro- 
duction  hat  schliessen  wollen. 

IX.  StSrnngen  der  Wirmeregnllniiig. 

Die  besprochenen  Einflüsse  der  vermehrten  Wärme  auf  die  Cir- 
enlation und  das  Verhalten  der  vasomotorischen  Nerven  erklären 
auch,  weshalb  die  Regulirung  der  Wärme  innerhalb  so  grosser  Brei- 
ten eine  fast  vollkommene  ist  und  erst  bei  sehr  beträchtlichen  Ab- 
weichungen von  der  Mitteltemperatur  unzureichend  werden.  Stei- 
gerung der  Körperwärme  tritt ,  wie  wir  gesehen  haben,  erst  dann 
ein,  wenn  die  Umgebungswärme  ungefähr  32^  übersteigt,  und  anch 
dann  zunächst  nur  in  geringem  Grade.  Erst  bei  Temperaturen,  welche 
der  normalen  Körperwärme  sehr  nahe  sind  oder  diesdbe  sogar  Ober- 
treffen, wird  die  Steigerung  eine  so  erhebliche,  dass  sie  durch  ihren 
Einfluss  auf  die  Centralorgane  des  Nervensystems  das  Leben  ge- 
fährden kann. 

Solche  Steigerungen  kommen  aber  bekanntlich  auch  aus  inneren 
Gründen  vor  und  bilden  insbesondere  das  Hauptsymptom  des  soge- 
nannten Fiebers.  Seit  jeher  hat  man  diese  Temperatursteigemng 
als  einen  Beweis  gesteigerter  Wärmeproduction  angesehen,  während 
nach  der  Meinung  Anderer  eine  verminderte  Wärmeabgabe  in  Folge 
abnormer  Thätigkeit  der  vasomotorischen  Nerven  zu  vermehrter 
Wärmeretention  führen  soll.  Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  die  Theorie 
des  Fiebers  ausführlich  zu  erörtern.  Ich  verweise  deshalb  auf  die 
schon  citirten  Werke  von  Liebermeister,  Senator  und  Wood  und 
will  nur  erwähnen,  dass  eine  vermehrte  Wärmeproduction  darch  die 
vorliegenden  Versuche  allerdings  als  erwiesen  anzusehen  ist,  wäh- 
rend das  vasomotorische  Nervensystem  in  seiner  Thätigkeit  anfiällige 
Schwankungen  zeigt  und  so  bald  zu  vermehrter,  bald  zu  vermin- 
derter Wärmeabgabe  führt 

Abnorm  erhöhte  Wärme  kann  aber  ihrerseits  selbst  zu  Störungen 
in  der  Wärmeregulation  führen,  wie  aus  meinen  Erfahrungen*  über 

1  RosBNTHAL,  ZoT  Kemitniss  d.  W&rmereguünuig  u.  s.  w.  S.  16. 
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abnorme  Abkühlung  solcher  Thiere,  die  lange  Zeit  hoher  Wärme 
aasgesetzt  waren,  hervorgeht  Aehnliches  hatte  vor  mir  schon  Hoppb^ 
beobachtet  Ich  habe  diese  nachträgliche  Abkühlung  als  Folge  einer 
durch  die  Wärme  bedingten  Lähmung  der  Gefitosnerven  angesehen 
und  zur  Erklärung  wenigstens  eines  Theils  der  Vorgänge ,  welche 
man  als  »Erkältung"  bezeichnet,  zu  benutzen  versucht.  Ein  Thier, 
welches  längere  Zeit  höherer  Temperatur  ausgesetzt  gewesen  ist, 
kommt  in  Luft  von  gewöhnlicher  Zimmertemperatur  nicht  zu  seiner 
normalen  Eigenwärme  zurttck,  sondern  diese  sinkt  erheblich  unter 
die  Norm  (bis  auf  36<^  und  darunter)  und  steigt  erst  ganz  allmählich 
im  Verlauf  mehrerer  Tage  wieder  auf  die  normale  Höhe.  Setzt  man 
aber  ein  solches  Thier  von  Neuem  einer  grösseren  Umgebungswärme 
aus,  so  wirkt  diese  viel  schwächer  auf  dasselbe  ein  als  auf  ein  nor- 
males Thier;  seine  Temperatur  steigt  weniger  und  damit  sind  auch 
alle  Symptome  der  Temperatursteigerung,  Beschleunigung  der  Ath- 
mung  und  des  Herzschlags,  Schlaffheit  der  Muskeln  u.  s.  w.,  viel 
weniger  ausgeprägt  Diese  n  Gewöhnung  **  an  hohe  Temperaturen 
bemerkt  man  ja  auch  bei  Menschen,  welche  wiederholt  solchen  aus- 
gesetzt sind,  z.  B.  Arbeitern  in  Glashütten  u.  dergl. ,  und  sie  spielt 
gewiss  auch  eine  Rolle  bei  der  Acclimatisirung  von  Einwanderern 
in  heissen  Gegenden,  kann  auch  zur  Erklärung  der  Erscheinung 
dienen,  dass  Eingeborene  in  solchen  Ländern  etwas  niederer  tem- 
perirt  sind  als  frisch  eingewanderte  Europäer.  Ob  eine  entsprechende 
Erscheinung  in  entgegengesetztem  Sinne  nach  der  Einwirkung  sehr 
niederer  Temperaturen  eintritt,  ist  nicht  bekannt. 

Alle  diese  Erscheinungen  zwingen  uns,  dem  vasomotorischen 
Nervensystem  bei  der  Wärmeregulirung  eine  hervorragende  Rolle 
zuzuschreiben.  Da  die  beträchtliche  Erweiterung  der  Hautgefässe 
unter  der  Einwirkung  höherer  Temperaturen  nachweislich  eintritt, 
und  da  sie  zur  Erklärung  aller  Erscheinungen  vollkommen  ausreicht, 
so  erscheint  es  ttberflttssig,  noch  Aenderungen  der  Wärmeproduction 
anzunehmen,  so  lange  diese  nicht  wirklich  nachgewiesen  ist  Die 
bis  jetzt  vorliegenden  calorimetrischen  Versuche  haben  aber  einen 
solchen  Nachweis  noch  nicht  geliefert,  sind  auch  wegen  der  Un- 
sicherheit der  Messungen  nur  wenig  zu  beweisen  im  Stande. 

X.  Winterschlaf. 

Wir  müssen  zum  Schlnss  noch  eine  Erscheinung  besprechen, 
welche  eine  genügende  Erklärung  bisher  auch  noch  nicht  gefunden 

1  HOPPB,  Arch.  f.  pathol.  Anat.  XI.  S.  453. 
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hat  Während  wir  den  Unterschied  zwischm  homoiothermeii  nnd 
poikilothermen  Thiereu  theÜB  auf  den  Umstand  zurflckf&hren  konn- 
ten,  dass  erstere  absolut  mehr  Wärme  produoiren  und  mtmetöxm 
durch  besondere  Regulirungsvorrichtungen  gegenttber  Schwankungen 
der  Aussentemperatur  ihi*e  Eigenwärme  innerhalb  gewisser  Grensen 
constant  zu  erhalten  vermögen,  zeigen  manche  Thiere  das  Beson- 
dere, dass  sie  zeitweise  sich  wie  homoiotherme  und  zu  anderen 
Zeiten  wie  poikilotherme  Thiere  verhalten  und  dass  sie  innerhalb 
kurzer  Zeit  aus  dem  einen  Zustand  in  den  anderen  ttberzugehen  im 
Stande  sind. 

Unter  den  poikilothermen  Thieren  zeigen  viele  bei  abnehmen- 
der  Temperatur  eine  Abnahme  aller  Functionen;  der  Herzschlag  und 
die  Athmung  werden  seltener  und  schwächer,  und  zuletzt  verfsdlen 
sie  in  eine  Art  von  Erstarrung,  aus  der  sie  wieder  erwachen,  wenn 
ihre  Temperatur  durch  Zuführung  äusserer  Wärme  steigt  Bei  den 
Homoiothermen  ist  dieses  in  geringerem  Grade  auch  der  Fally  wie 
die  Erscheinungen,  welche  dem  Erfrieren  vorausgehen,  zeigen.  Den 
eigentlichen  Winterschlaf  zeigen  aber  nur  einige  wenige  Säugethiere: 
Siebenschläfer,  Haselmaus,  Igel,  Murmelthier,  Hamster,  Ziesel,  Dachs, 
Bär,  Fledermaus.  Von  den  Vögeln  ist  kein  Fall  von  Winterschlaf 
sicher  constatirt;  es  wird  zwar  behauptet,  dass  eine  Art  von  Schvralben 
den  Winter  bei  uns  in  Winterschlaf  verbringen,  doch  ist  dies  durch- 
aus nicht  sicher  constatirt 

Im  wachen  Zustand  unterscheiden  sich  die  Winterschläfer  nicht 
wesentlich  von  anderen  ähnlichen  Thieren,  doch  ist  ihre  Eigenwärme 
grösseren  Schwankungen  ausgesetzt  Sinkt  die  Temperatur  der  Um- 
gebung auf  ungefähr  +5^—8^,  so  tritt  der  Schlaf  ein;  auch  in  ikm 
ist  die  Eigenwärme  immer  etwas  höher  als  die  Temperatur  der  Um- 
gebung, seltener  dieser  gleich  und  nur  ausnahmsweise  unter  der- 
selben, wenn  bei  schnellem  Temperaturwechsel  das  Thier  demselben 
nicht  eben  so  schnell  folgen  konnte.  Allzu  grosse  Kälte  erweckt  die 
Thiere,  ebenso  Reize  aller  Art.  Nach  Einigen  sollen  die  eigentlichen 
Winterschläfer  während  der  kalten  Jahreszeit  auch  dann  in  Schlaf 
verfallen,  wenn  man  sie  im  warmen  Zimmer  hält;  doch  ist  dies 
nicht  hinlänglich  sicher  festgestellt. 

Wir  besitzen  eine  grosse  Zahl  von  Beobachtungen  und  Versuchen 
über  den  Winterschlaf  von  Gessneb,  Büppon,  Spallanzani,  Hünter, 
Mangili,  de  Saisst,  Prunelle,  W.  Edwards,  Regnault  u.  A.,  aus 
neuerer  Zeit  von  Valentin,  Walther,  Horvath,  Quincke  ^ 

1  Aus  der  reichen  Literatur  über  den  Winterschlaf  stelle  ich  hier  einijge  der 
wichtigeren  Arbeiten  zusammen:   Konb.  v.  Gbssnbb,  Historia  animalium.  Zürich 
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Ohne  auf  alle  Einzelnheiten  des  Winterschlafs  einzugehen,  will 
ich  hier  nur  auf  eine  Erscheinung  aufmerksam  machen ,  welche  für 
die  Lehre  von  der  thierischen  Wärme  von  besonderem  Interesse  ist. 
In  dem  Maasse,  als  der  Schlaf  an  Tiefe  zunimmt  und  die  Tempe- 
ratur des  Thieres  sinkt,  nimmt  auch  der  Stoffwechsel  ab;  die  Thiere 
verbrauchen  sehr  geringe  Mengen  Sauerstoff  und  produciren  sehr 
wenig  Kohlensäure,  und  da  sie  dem  entsprechend  sehr  wenig  Wärme 
produciren,  so  ist  ihre  Eigenwärme  sehr  wechselnd  je  nach  der  Um- 
gebungstemperatur. Dem  entsprechend  sind  sie  auch,  ganz  wie  Kalt- 
blüter, sehr  wenig  empfindlich  gegen  Sauerstoffmangel  und  bleiben 
auffallend  lange  am  Leben  bei  Entziehung  allen  Sauerstoffs.  Sobald 
man  sie  aber  aus  ihrem  Schlaf  erweckt,  so  steigt  ihre  Eigenwärme 
auffallend  schnell  zu  einer  Höhe,  welche  der  bei  gewöhnlichen  Warm- 
blütern vorkommenden  nahe  ist.  So  sah  z.  B.  Saissy  bei  einem 
Murmelthier  während  des  Schlafs  eine  Eigenwärme  von  5^;  in  ein 
Zimmer  von  24^  gebracht,  erwachte  es  nach  5  Stunden  und  hatte 
jetzt  16*^  und  nach  9  Stunden  35<>,  wie  vor  dem  Erkalten.  Igel  er- 
reichten das  Maximum  in  5—6,  Fledermäuse  in  3—4,  Haselmäuse 
in  2  Stunden.  Wird  das  Erwecken  durch  äussere  Beize  ohne  Tempe- 
raturerhöhung der  Umgebung  bewirkt,  so  steigt  ihre  Wärme  auch 
bis  zum  Maximum,  sinkt  aber  bald  wieder  und  nach  18 — 20  Stun- 
den schlafen  sie  wieder  fest;  wenn  man  sie  jedoch  nach  dem  Er- 
wecken in  höhere  Temperatur  gebracht  hat,  so  brauchen  sie,  in  die 
Kälte  zurückgebracht,  längere  Zeit  zum  Wiedereinschlafen. 

Nach  den  Beobachtungen  von  Horvath^  ist  die  Erwärmung  beim 
Ziesel  in  der  ersten  Stunde  nach  dem  Erwachen  nur  eine  geringe 

1550 — 1587.  —  fiuTFON,  Histoire  naturelle.  1749.  —  Spallanzani,  Opuacoli  de  fisica 
animale  e  yegetabile.  Modenal780;  M^moires  sar  la  respiration,  traduits  parSene- 
hier.  Gen^ye  an  XI.  1803.  —  J.  Huntbb,  Works  IV.  p.  131.  —  Mangili,  Annales  du 
Museum.  IX.  p.  106,  X.  p.  434;  Beü's  Arch.  VIII.  S.  427.  —  Saisst,  Becherches  ex- 

Serimentales  sur  la  phyalque  des  animanx  hybemans.  Paris  et  Lyon  1808:  M^moires 
e  Turin  1810-1812;  Auszug  in  Reil's  Arch.  XH.  S.  293;  MeckeVs  Arch.  lU.  S.  131. 
~  Pbu2«blls,  Annales  du  Musöum.  XYIII.  p.  20  u.  302;  Gilbert*s  Annalen.  XL.  u. 
XLI.  —  W.  F.  Edwakds,  De  Tinfluence  des  agens  physiques  sur  la  vie.  Paris  1824. 
—  SucKOw,  Heusinger's  Ztschr.  f.  organ.  Physik.  I.  S.  600.  —  Babkow,  Der  Winter- 
schlaf nach  seinen  Erscheinungen  im  Thierreich.  Berlin  1876.  —  Rbonaült  et  Reiset, 
Ann.  d.  chim.  et  djhys.  (3)  XXVL  p.  299.  —  Valentin,  Molesch.  Unters.  L  S.206, 
IL  S.  1.  222. 285,  DI.  S.  195,  IV.  8. 58,  V.  S.  11,  VH.  S.  39,  VIII.  S.  121,  IX.  S.  129.  227. 
632,  XI.  S.  149. 169.  392. 450.  602,  XU.  S.  31.  239. 466.  —  Walthbb,  Arch.  f.  pathol. 
Anat.  XXV.  S.  414 ;  Arch.  f.  Anat.  u.  Physiol.  1865.  S.  25 ;  Gentralbl.  f.  d.  med.  Wiss. 
1864.  No.  51, 1866.  No.  17.  —  Hobvath,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1872.  No.  45—47, 
55:  V^^ürzburger  Verh.  Xu.  8. 139, XIII.  S.  60.  —  Quincke,  Arch. f.  experim.  Pathol. 
XV.S.  1. 

1  Hobvath,  Centralbl.  f.  d.  med.  Wiss.  1872.  No.  45—47;  Würzburger  Verh. 
XILS.  139,Xin.S.60. 
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(etwa  2<>),  in  der  zweiten  Stunde  beträgt  sie  etwa  b^j  in  der  darauf 
folgenden  halben  Stunde  aber  15^  Der  neueste  Beobachter  dagegen, 
QyiNCKE^y  gibt  ebenso  wie  alle  früheren  für  das  Murmelthier  etwa 
5—6  Stunden  als  Zeit  der  Erwärmung  an.  Diese  Erwärmung  geht 
schneller  vor  sich  in  dem  vorderen  Theil  des  Thieres  (Messung  im 
Schlund)  als  im  hinteren  (Messung  im  Rectum).  Quincke  glaubt  hieraus 
auf  die  Existenz  eines  „calorischen  Gentrums''  im  Gehirn  schliessen 
zu  dürfen,  durch  „dessen  Einwirkung  auf  die  Organe  des  Körpers 
Stoffwechsel  und  Wärmeproduction  beeinflusst  und  so  der  Zustand 
des  Wachens  resp.  des  Winterschlafs  herbeigeführt  wird  —  unter 
gleichzeitiger  aber  doch  nur  nebenhergehender  Aenderung  der  Re- 
spiration und  Circulation''.  Horyath  dagegen  gibt  keine  bindende 
Erklärung,  ist  jedoch  geneigt  anzunehmen,  dass  während  des  Er- 
wachens anfänglich  die  Circulation  in  den  hinteren  Eörpertheilen 
fast  ganz  unterbrochen  sei.  Sollte  diese  Erklärung  sich  nicht  be- 
stätigen, so  mttsste  man,  meint  er,  ausser  den  bisher  bekannten  noch 
neue  Quellen  der  Wärmeproduction  im  Thier  annehmen. 

Da  nach  den  Angaben  aller  Beobachter  trotz  des  ausserordent- 
lich verlangsamten  Herzschlags  und  der  seltenen,  oft  Minuten  lang 
aussetzenden  Athembewegungen  das  Blut  während  des  Winterschlaft 
nicht  dunkel,  sondern  hell  ist  wie  arterielles  Blut,  da  aber  im  Winter- 
schlaf auffallend  wenig  COi  ausgegeben  wird,  während  die  COi-Ans- 
gäbe  nach  dem  Erwachen  sehr  gesteigert  wird,  so  müssen  wir  an- 
nehmen, dass  der  im  wachen  Zustande  aufgenommene  Sauerstoff 
während  des  Schlafs  nur  in  sehr  geringem  Grade  verbraucht  wird, 
weil  die  Sauerstoffzehrung  auf  ein  Minimum  reducirt  ist,  so  dass 
die  geringe  Sauerstoffzufuhr  durch  die  seltenen  Athembewegungen 
doch  ausreicht,  den  Verbrauch  zu  decken.  Wenn  man  nun  bedenkt, 
dass  dem  Erwachen  immer  eine  Beschleunigung  des  Athmens  und 
des  Herzschlages  vorausgeht,  so  erscheint  es  nicht  so  ganz  unmög- 
lich, dass  die  Wärmeproduction  in  den  ersten  Stunden  des  Erwachens 
ausreiche,  die  beobachtete  Erwärmung  zu  erklären.  Man  kann  auch 
wohl  annehmen,  dass  die  Wärmeverluste  in  dieser  Zeit  noch  sehr 
gering  sind,  weil  die  Haut  noch  lange  ihre  niedere  Temperatur  be- 
wahrt. Jedenfalls  ist  die  Annahme  eines  besonderen  calorischen  Cen- 
trums, wenn  anders  dasselbe  nicht  auf  eine  räthselhafte  Weise  wirken 
soll,  sondern  nur  durch  Anregung  von  Oxydationen,  auch  nicht  ge- 
eignet die  Sache  klarer  zu  machen. 

Quincke's  Versuche  mit  RUckenmarksdurchtrennung  und  nach- 

1  Quincke,  Arch.  f.  experim.  Pathol.  XV.  S.  1. 
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folgender  elektrischer  Reizimg  der  Fasssohlen  scheinen  mir  nur  zu 
beweisen^  dass  dann  ein  eigentliches  Wachwerden  nicht  eintritt,  also 
auch  keine  erhebliche  Erwärmung  za  Stande  kommt.  Am  wachen 
Thier  bewirkt  die  Bttckenmarksdarchschneidnng  gerade  so  wie  bei 
anderen  Sängethieren  schnelle  Abktthlnng. 

Die  Erscheinungen  des  Winterschlafs  finden  eine  unvollkommene 
Analogie  in  denen  ^  welche  an  anderen  Sängethieren  durch  starke 
Wärmeentziehungen  eintreten,  sei  diese  nun  durch  Eintauchen  in 
kaltes  Wasser  oder  durch  Rttckenmarksdurchschneidungen  oder  durch 
Fimissung  der  Haut  bewirkt  Freilich  sterben  diese  Thiere  meist 
bei  einer  Erniedrigung  der  Temperatur  auf  etwa  20<>,  während  die 
Winterschläfer  bis  auf  nahezu  0^  abkühlen  können.  Aber  bei  jener 
geringfügigen  Abktlhlung  zeigt  sich  doch  schon  neben  der  ausser- 
ordentlich starken'  Herabsetzung  der  Athem-  und  Pulsfrequenz  und 
einer  schlafähnlichen  Einstellung  der  Himfunctionen  auch  die  grös- 
sere Dauer  des  Ueberlebens  der  Gewebe,  wie  sie  die  Winterschläfer 
während  des  Schlafs  und  die  Kaltblüter  während  der  ganzen  Dauer 
ihres  Lebens  zeigen.  Und  so  scheint  es  mir  nicht  unberechtigt,  alle 
diese  Unterschiede  nur  als  graduelle  anzusehen  und  den  Winter- 
schläfem  nur  eine  grössere  Anpassung  an  Schwankungen  der  Körper- 
wärme zuzuschreiben,  als  sie  die  anderen  Homoiothermen  besitzen. 

Nun  ist  es  gewiss  nicht  uninteressant,  dass  nach  Horyath  die 
charakteristischen  Erscheinungen  des  Winterschlafs  eintreten,  wenn 
die  Eigenwärme  des  Thieres  unter  20«  sinkt,  während  gewöhnliche 
Homoiothermen  nach  den  Untersuchungen  desselben  Forschers  bei 
Abkühlung  bis  auf  diese  Temperaturgrenze  sterben.  Wir  müssen 
also  annehmen,  dass  die  Nervencentra  der  Winterschläfer  weniger 
empfindlich  sind  gegen  Erkaltung,  dass  sie  daher  fort£ahren  in  dem 
geringen  Grade,  wie  es  zur  Erhaltung  des  Lebens  nothwendig  ist, 
zu  functioniren.  Von  einem  gewöhnlichen  Kaltblüter  unterscheidet 
sich  der  Winterschläfer  dann  dadurch,  dass  bei  so  niederen  Tempe- 
raturen die  Nervencentra  des  ersteren  noch  stärker  functioniren,  so 
dass  er  erst  bei  noch  stärkerer  Abkühlung  in  Schlaf  (oder  Starre) 
verfällt;  er  theilt  aber  mit  diesem  den  geringen  Stoffwechsel  und 
die  dadurch  bedingte  geringe  Wärmeprodnction  macht  ihn  poikilo- 
therm.  Bei  Minderung  der  Wärmeverluste  und  dadurch  vermehrter 
Körpertemperatur  aber  steigt  die  Energie  des  Stoffwechsels  beim 
Winterschläfer  in  stärkerem  Verhältniss  als  beim  Kaltblüter;  deshalb 
erwacht  er  nicht  nur,  sondern  da  er  nun  auch  mehr  Wärme  produ- 
dncirt,  so  steigt  seine  Eigenwärme  erheblich  und  er  wird  in  be- 
schränktem Sinne  homoiotherm. 

29* 
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Leider  besitzen  wir  noch  gar  keine  calorimetrisclien  Bestimmun- 
gen an  Wintersehläfem.  Die  Schwierigkeiten,  welche  sich  bei  der 
Lösnng  so  vieler  Fragen  wegen  nngenttgender  calorimetrischer  Mes- 
sungen gezeigt  haben,  würden  auch  für  die  hier  vorliegenden  Fragen 
geringer  sein,  wenn  jene  Lücke  ausgefüllt  werden  könnte. 
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cur 

Phyiiologie  der  Blutgaie  und  des  respiratoriichen  Oaiweehseli 

Yon  Db«  N.  Zuntz. 


Die  ersten  S7  Seiten  dieses  AnJGsatzes  sind  schon  im  Sommer  1880,  der 
Best  im  Frühling  1881  gedrackt  worden«  Die  folgenden  Zeilen  sollen  die 
wichtigsten  inzwischen  nen  beigebrachten  Thatsachen  darlegen. 

Zu  8.  14.  HüFKER^  hat  den  AbsorptionscoSfficienten  des  Stickstoffs  in 
Wasser  bei  den  physiologisch  wichtigen  Temperaturen  bestimmt. 

Die  gefundenen  Werthe  stimmen  sehr  annähernd  mit  der  Formel 
a  —  0,0160291—0,00009834  ty 
worin  a  den  gesachten  Co^fficienten,  t  die  Temperatur  in  Celsin^fraden  be- 
deutet.   Durch  Multiplication  mit  dem  von  Bunsen  ermittelten  Factor  2,0225 
kann  man  den  Go€fficienten  des  Sauerstoffs  aus  dem  des  Stickstoffs  berechnen; 
bei  350  C.  ist  der  Oo«ff  fQr  Nt  —  0,01260  für  O2  —0,02549 
„   400C.    „     „       „       „     Ai— »0,01207    „     Oi— 0,02441 
Mit  diesen  Ck>g£acienten  stimmen  die  S.  16  fdr  Blut  aus  F.  Bebt's  Ver- 
suchen berechneten  gut  überein. 

Zu  8.  86.  Ln  Fieber  sinkt,  wie  J.  Gsfpebt^  gezeigt  hat,  der  Eohlen- 
sänregehalt  des  arteriellen  Blutes  beträchtlich  und  um  so  mehr,  je  höher  die 
Körpertemperatur  gesteigert  ist  Die  Abnahme  beträgt  17 — 66<^/o  des  vor 
dem  Fieber  beobachteten  Normalwerthes.  Der  Sauerstoff  bleibt  im  Fieber 
nnvei^dert.  Während  der  ersten  4  Tage  der  Inanition  erleiden  weder  0 
noch  CO2  des  arteriellen  Blutes  eine  merkliche  Veränderung.  —  Wird  die 
Eöipertemperatur  durch  Aufenthalt  in  heisser  Luft  erhöht,  so  nimmt  die 

1  HOvHSB,  Wiedemami's  Ann.  d.  Phys.  u.  Ghem.  I.  S.  629. 

2  J.  Gbppbbt,  Ztschr.  f.  klin.  Med.  II.  Heft  2. 1880 ;  vgl.  auch  H.  Sbnatob:  Der 
fieberhafte  Process  S.  74.  Berlin.  1873. 
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Kohlensäure  viel  weniger  ab,  als  im  Fieber,  trotzdem  die  Athmong  lebhafter 
ist     Im  Fieber  muss  daher  die  AlbJescenz  des  Blutes  gesunken  sein. 

Wer  sich  mit  Blutgasanaljsen  beschäftigt,  dürfte  aus  einigen  sinnreichen 
Ton  Geppebt  angegebenen  Verbesserungen  der  Methode  Yortheil  ziehen  können. 

Zu  8.  64.  Setschenow^  hat  bei  Hunde-,  Kalbe-  und  Pferdeblut  die 
Abhängigkeit  der  Sauerstoffaufhahme  vom  Partialdruck  und  der  Temperatur 
untersucht.  Bei  einer  Temperatur  von  15<^  C.  wuchs  die  Menge  des  gebun- 
denen Sauerstoff  zwischen  25  und  760  mm  Druck  kaum  merklich.  Bei 
38^  C.  und  einem  Partialdruck  Yon  64  mm  wurden  auf  100  cc  Blut  etwa 
0,5  cc  Sauerstoff  weniger  gebunden,  als  bei  15^  C. 

Die  von  der  Gewichtseinheit  Hämoglobin  fixirte  Sauerstofimenge  fimd 
SsTscHEKOW  beim  Pferdeblut  nur  etwa  halb  so  gross  als  bei  dem  des  Hun- 
des, was  mit  den  Angaben  Stbassbubg's  übereinstimmt  (vgl  S.  49). 

HüFNEB^  hat  mit  gewohnter  Sorgfalt  die  Sauerstofftension  von  Oxyhämo- 
globinlösungen  bei  Körpertemperatur  bestimmt,  indem  er  dieselben  in  einem 
geeigneten  Apparate  mit  Mischungen  von  0  und  N  schüttelte  und  die  nach 
Ausgleich  der  Spannungen  resultirende  Aenderung  im  Partialdrucke  des  Sauer- 
stoffs ermittelte.  Die  so  gefiindenen  Werthe  sind,  verglichen  mit  P.  Bebt  s 
Zahlen,  auffallend  niedrig.    Die  Sauerstofftension  einer 

2procent.  Lösung  war  bei  Zh^  C  etwa  «s  8  mm  Hg 

4      „  „         »      »       ».         ,      =-  20  mm  Äi7 

8—10      „  ««»•»—  20—25  mm  Hg. 

Jedenfalls  sind  die  Zahlen  etwas  zu  klein,  da  Hüfneb  selbst  die  Zehmng 
einer  gewissen  Sauerstof&nenge  während  des  Versuchs  constatiren  konnte. 
Die  enormen  Unterschiede  zwischen  Hüfkeb's  und  P.  Bebt's  Zahlen  for- 
dern zu  weiterer  Prüfung  auf.  —  Die  von  mir  (S.  60)  vermuthete  Abhängig- 
keit der  Tension  von  der  Concentration  der  Lösung  geht  aus  HOfneb's  Ver- 
suchen klar  hervor. 

Zu  8.  62«  Die  Methode  des  spectroscopischen  Nachweises  von  CO  im 
Blute  erscheint  nach  den  Untersuchungen  von  Kreis^  (Hjsbmaxn  s  Labora- 
torium) wesentlich  unempfindlicher  als  man  bisher  glaubte.  Schon  in  Mischun- 
gen von  ca.  48  ^ja  CO  Blut  mit  52  o/o  O2  Blut  trat  nach  Zusatz  von  Be- 
ductionsmitteln  der  SroKBS^sche  Absorptionsstreif  auf. 

Zu  8.  86«  J.  J.  Chables^  hat  unter  Pflüoer's  Leitung  die  Gase  der 
aus  frisch  angelegten  Fisteln  gewonnenen  Lebergalle  von  Hunden  und  Ka- 


1  Setschenovt,  Arch.  f.  d.  ges.  Phvsiol.  XXÜ.  S.  252. 

2  G.  Hüfneb,  Ztschr.  f.  phjsiol.  Chem.  VL  S.  94. 1882. 

3  Ebxis,  Arch.  f.  d.  ges.  Fhysiol.  XXVI.  S.  425. 1881. 

4  J.  J.  Charles,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XXVI.  S.  201. 1881. 
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ninchen  bestimmt.    Bei  letzeren  wurden  134,7 — 151,2^/o  CO2,  wovon  nur 
12,8 — 22,3  ohne  Sänrezusatz,  gefunden. 

Bei  Hunden  war  die  gesammte  CO2  «=»  61,2 — 131,8  ^/o ;  die  ohne  Säure- 
zusatz evacuirte  18,8 — 38,7  ®/o. 

Zu  8.  94.  Zur  Frage  der  Entstehung  activen  Sauerstoffs  in  den  Ge- 
weben vergl.  die  Abhandlung  von  E.  Baumank,  Ztschr.  f.  physiol.  Chemie. 
V.  S.  244. 

Zu  8.  106«  J.  Setsghenow^  hat  die  von  ihm  aufgestellten  Formeln 
benutzt,  um  die  muthmaassliche  Zusammensetzung  der  Alveolenluft  bei  wech- 
selndem Druck  und  Sauerstoffgehalt  der  Inspirationslufk  zu  berechnen.  Gad^ 
stellt  folgende  IJeberlegung  an,  welche  in  einfacherer  Weise  dasselbe  Besultat, 
wie  die  Rechnungen  Sbtschbnow's  ergibt:  Der  Partialdruck  jr  des  Sauer- 
stofiGs  in  der  eben  den  Alveolen  neu  zugefdhrten  Luft  muss  bis  zum  nächsten 
Athemzuge  soweit  sinken,  dass  er  dem  des  Luftvorrathes,  ^,  gleich  wird,  da 
ja  die  Gasspannung  in  den  Alveolen  eine  constante  Grösse  bleibt,  so  lange  Zu- 
fuhr und  Verbrauch  gleichmässig  vor  sich  gehen.  Nennen  wir  nun  die  durch 
den  Athemzug  den  Alveolen  zugefdhrte  Sauerstoffmenge  A,  die  gleichzeitig 
verbrauchte  a,  so  gilt  die  Proportion 

jt  —  y a 

Der  Werth  ^  =  jt  ( 1 j  J  wächst  ein  wenig,  wenn  der  verbrauchte  O2 

nicht  ganz  durch  CO2  ersetzt  wird,  wenn  also  der  resp.  Quotient  <1  !•  — 

Er  wird  dagegen  verkleinert  durch  die  Sättigung  der  inspirirten  Luft  mit 

Wasserdampf,  was  Setsohbnow  und  Gad  nicht  berücksichtigt  haben.   Wenn 

wir  den  Zuwachs  der  Dampftension  z  nennen,  den  Barometerdruck  P,  so  wird 

*  z 

die  Sauerstoffspannung  auf  ^  ==  ^  —  ^  •  ~ö"  vermindert,  oder 


^  —  :?r 


('-i)(-^) 


Da  z  sa  ca.  40  mm  ffg,  wird  <^'  =  0,  wenn  />  =  40  wird.  Man  sieht 
hieraus,  dass  durch  die  Mitwirkung  des  Wasserdampfes  die  untere  Grenze  des 
Luftdrucks,  wo  die  Sauerstoffzufuhr  ungenügend  wird,  erheblich  Mher  erreicht 
wird,  als  man  nach  Gad*s  Formel  annehmen  sollte. 

Zu  8.  139.  Seeoen  und  Nowak^  suchen  darzuthun,  dass  ihr  Beweis 
für  die  Bealität  der  gasförmigen  Stickstoffexhalation  durch  die  Einwände  von 

1  Setschenow,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XXIV.  S.  165. 

2  Gad  als  Ref.  vonSetschenow's  ntkherer  Arbeit  in  Yirchow-Hirsch's  Jahres- 
bericht S.  182. 1880. 

3  Sbboen  und  Nowak,  Arch.  f.  d.  ges.  Physiol.  XXY.  383. 
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PETTEinLOFSB  und  VoiT  nicht  entkräftet  werde;  m  berufen  Bich  namoitiich 
auf  Controlversnche  mit  Verbrennung  von  Alkohol. 

Haiyb  Leo  (Pvlügeb*b  Laboratorium)  fiuid  die  Auflscheidung  von  A' durch 
die  Lungen  bei  Kaninchen  äusserst  gering,  und  um  so  geringer,  je  soigfU- 
tlger  jeder  Möglichkeit  einer  Diffusion  von  Stickstoff  aus  der  Atmosphäre 
vorgebeugt  war.  —  Als  schliesslich  das  Yersuchsthier  ganz  in  warmes  Wasser 
versenkt  wurde,  fand  man  nur  noch  0,34 — 0,54  mgr  Stickstoff  pr.  Kflo  und 
Stunde  d.  h.  etwa  Vis  ^on  dem,  was  Sebgek  und  Nowak  gefunden.  Selbst 
diesen  kleinen  Werth  betrachtet  aber  Lbo  als  noch  zu  hoch. 

Zu  8. 142.  L.  LswiN  hat  in  5  Versuchen  den  Gaswechsel  eines  schla- 
fenden Menschen  mit  dem  PETTBNxoFEB'schen  Apparate  bestimmt 

Die  COi  Ausscheidung  betrug  0,34 — 0,36  gr  pr.  Kilo  und  Stunde.  Der 
respiratorische  Quotient  wurde  zwischen  0,65  und  0,83  gefunden.  —  Die  Ver- 
suche bestätigen  also  den  erheblichen  Abfall  des  Gaswechsels  im  Schlafe. 
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Abdomen,  Gef&ssinnervation  1  417; 
Athmnngserschemungen  2  187,  196. 

Abdominaltypns  der  Athmnng  2 
214. 

Absorptionsgeaetze  2  9. 

Accelerans  cordis  1  389. 

AcceBBoriuB,  Beziehung  zum  Herzen 
1  386. 

Acetylen,  Verhalten  zu  Hämoglobin 
1  61. 

Acupunctur  des  Herzens  1  150. 

Ad  erlas  8  s.  Blutentziehung. 

ASroplethysmograph  2  211. 

ASrotonometer  2  57,  95. 

Albumin  s.  Eiweiss. 

Albuminate  s.  fiiweisskörper,  AlkaU- 
albuminat,  Syntonin. 

Alkalialbuminat  im  Blut  1  97. 

Alkohol,  Wirkung  auf  Blutkörperchen 
1  14;  Einfluss  auf  Temperatur  2  325. 

Alveolenluft,ünterBuchung2 106,455. 

Ammoniak-Ausathmung  2  113. 

Anapnograph  2  223. 

Anthracometer  2  104. 

Apnoe  2  264,  274,  278;  Einfluss  auf 
den  Gas  Wechsel  2  112. 

Arbeit  s.  Muskelbewegung,  Geistes- 
arbeit. 

Arterien,  Eigenschaften  1  225;  Wei- 
tengesetz 1  228;  Druck  s.  Blutdruck; 


Puls  s.  ArtexienpulB;  Strömungsge- 
schwindigkeit 1  299;  directer  Ueber- 
gang  in  Venen  1  312 ;  Tonus  1  399 ;  — 
Innervation  1 402 ;  Anatomisches  1 402 ; 
vasomotorische  Nerven,  Verlauf  1  446, 
Physiologisches  1  403,  Einfluss  auf 
Temperatur  2  424,  430;  erweiternde 
Nerven  1  413,422;  reflectorische  Er- 
regung 1 428,  vom  Gehirn  und  Rücken- 
mark aus  1  434;  Gentra  1  436;  dys- 
pnoische Erregung  1  442;  T raube' - 
sehe  Wellen  1  444;  rhythmische 
Bewegung  1  452. 

Arterienblut,  Gasgehalt.  2  34. 

Arterienpuls,  Theorie  1  216;  mano- 
metrische Erscheinung  1  229;  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit 1  220,  248 ; 
Qualitäten  1  251;  Frequenz  s.  Puls- 
frequenz ;  Registrirung  und  andere  Be- 
obachtungsmittel 1  255;  zeitlicher 
Verlauf,  Dicrotie,  Polycrotie  1  265; 
Einfluss  der  Athembewegungen  1  293. 

Asphyxie  2  269. 

Atelectase  2  228;  künstliche  2  229, 
230. 

Athembewegungen  2  163, 166, 177; 
Frequenz  und  Tiefe  2  97, 197;  Typen 
2  214;  Untersuchung  und  R^stri- 
rung  2  200,  213,  275;  Seitendruck  2 
218;  respirirte  Volumina  2  200,  211; 
besondere  Formen  2  233;  concomi- 
tirende  Bewegungen  2  230;  —  Ein- 
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floBS  auf  die  OaswechselgrGssen  2 
109,  auf  den  Ereislaof  1  276, 287, 330, 
auf  den  Puls  1  293 ;  —  betheiligte  Mus- 
keln 8.  Athemmuskeln ;  —  Innervation 
2  240;  motorische  Nerven  2  240 ;  Centra 
8.  Athmungscentra;  £influ88  sensibler 
Nerven  2  252,  284,  der  Vagi  2  253; 
Selbststeuerung  2  256 ;  Ursache  2  261 ; 
erstes  Auftreten  2  262;  Regulirung 
2  278. 

Athemfrequenzs.  Athembew^ngen. 

Athemmuskeln  2  178,  183, 186,  188; 
accessorische  2  269. 

Athemnerven  s.  Athembewegungen. 

Athmung2  t;  Wesen  2  3;  Geschicht- 
liches 2  5;  Hindemisse  2  236;  -—  beim 
£i  und  Fötus  2  152;  —  künstliche  2 
237,  Wirkung  auf  den  Kreislauf  1  187 ; 
—  innere  2  88 ;  ~  Beziehung  zur  Tem- 
peraturregulation 2  396;  Wirkung  auf 
dieGefässe  1  442;  —  s.  auch  Athembe- 
wegungen, Gaswechsel,  Lungen,  Haut- 
athmung  etc. 

Athmungsapparat  2  165;  s.  auch 
Lungen  etc. 

Athmungscentra  2  244;  im  Rücken- 
mark 2  248;  im  Mittelhirn  2  250,  284; 
£rregung  2  269,  s.  auch  Athembe- 
wegungen, Ursache;  electrische  Bei- 
zung 2  251,  278. 

Athmung8drttck2  218;  beigeschlos- 
senen Zugängen  2  219,  bei  offenen  2 
221. 

Athmungsgeräusche  2  181,  197. 

Athmungsgrösse  2  97,  206,  211. 

»Athmungsluft«'  2  209,  216. 

Atmosphäre,  Zusammensetzung  2 
110;  Druck  s.  Luftdruck ;  —  abnorme 
2  157. 

Atrien  s.  Herz. 

Atrioventricularganglien  s.Herz- 
ganglien. 

Atrioventricularklappen  1  160. 

Atropin,  Wirkung  auf  das  Herz  1  383, 
auf  die  Speicheldrüsen  I  408. 

Auge,  Gefässinnervation  1  404. 

Auricularis  1  412. 

Ausathmung  s.  Athembewegungen. 

Auxocardie  1  177. 


Bäder,  Wirkung  auf  die  Körpotem- 
peratur  2  338,  402,  417. 

Bauch  s.  Abdomen. 

Bauchpresse  2  187. 

Beschleunignngsnerven,  des  Her« 
zens  1  389;  der  Athmung  2  251,278. 

Bicuspidalklappe  1  160. 

Blausäure  s.  Cyanwasserstoff. 

Blut  1  1;  macroscopische  Zerl^ung 
1  5;  Gerinnung  s.  Blntgerinnang;  de- 
fibrinirtes  1  9;  Körperchen  s.  Blut- 
körperchen; Wirkung  von  Salxen  1 
14;  Lackfarbigwerden  1  14, 40;  Eisen- 
gehalt, Hämoglobingehalt  s.  Blutkör- 
perchen; Plasma  s.  Blutplasma;  Ge- 
ruch 1  124;  quantitative  Analjse  I 
128;  specifisches  Gewicht  1 134;  Gas- 
gehalt s.  Blutgase.  Gaswechsel;  Be- 
action  und  Aenderung  derselben  2  72; 
Temperaturen  2  388,  392;  Menge  s. 
Blutmenge. 

Blutbewegung  s.  Kreislauf. 

Blutdruck,  im  Herzen  1  173,  in  der 
Ruhe  1  247;  —  in  den  Geftoen,  all- 
gemeine Gesetze  1  199;  —  in  den  Ar- 
terien, Bestimmung  1  229,  mittlerer 
Werth  und  Einflüsse  1  239,  in  der 
Ruhe  1  247;  in  den  Lungengefassen 
1  272;  respiratorische  Schwankungen 
1  276,  281;  Einfluss  des  Luftdrucks 

1  290;  —  in  den  Gapillaren  1  320; 
in  den  Venen  1  333;  —  Einfluss  des 
Arterientonus  s.  Arterien;  —  Einfluss 
auf  das  Yaguscentrum  1  396. 

Blutentziehung,  Wirkungen  1  139, 
245. 

Bluterkrankheit  (Hämophilie)  1  106. 

Blutfarbstoff  s.  Hämoglobin. 

B 1  u  tg  a  s  e  2 1 , 9 ;  Absorptionscoefficien- 
ten  2  14,  453;  Gewinnung  2  24;  Be- 
schaffenheit 2  32;  im  arteriellen  Blut 

2  34;  im  venösen  2  36;  im  Erstick- 
ungsblut  2  42;  Vertheilung  2  43;  Zn- 
stand 2  48;  Austausch  mit  den  Ge- 
weben 2  89 ;  Veränderungen  innerhalb 
des  Blutes  292;  Sättigungsfrage  2  27  T ; 
s.  auch  Sauerstoff,  Ozon,  Kohlens&are. 
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Blutgefässe,  Einfluss  auf  die  Blutge- 
rinnung 1 107;  Innervation  1  342, 399; 
B.  auch  Arterien,  Gapillaren,  Venen. 

Blutgerinnung  1  5,  103;  Zeit  des 
Eintritts  1 103;  Einflösse  und  Ursache 
1  106;  s.  auch  Fibrin. 

Blutkörperehen,  rothe  1  6,  9;  Ge- 
stalt 1  10;  embryonale  1  84;  Kerne 
1  12;  mechanische  Eigenschaften  1 
13;  zerstörende  Einflasse  1,  14,  40; 
Wirkung  von  Entladungsströmen  1 15; 
innerer  Bau  1  18;  Grösse  1  20;  Zah- 
lung, Methoden  1  23,  Resultate  1  27; 
Gesammtoberfl&che  1  31;  Gewichts- 
bestimmung 1  32;  Filtrirung,  Decan- 
tirung  1  32;  chemische  Zusammen- 
setzung 1  38;  Eisengehalt  1  67;  Hä- 
moglobingehalt 1  71 ;  Protagon,  Leci- 
thin etc.  1  72;  Bindevermögen  fOr 
Kohlensäure  2  76;  —  farblose  1  73; 
Bewegungen  1  74,  75;  Zerfall  1  75; 
Zahl  1  76;  chemische  Zusammen- 
setzung 1  78;  Uebergang  in  rothe  1 
S3 ;  —  Entstehung  und  Neubildung  1 
80;  erste  Bildung  181;  Verhalten  im 
Kreislauf  1  313;  Austritt  aus  den  Ge- 
fSssen  1  325. 

Blutkreislauf  s.  Kreislauf. 

Blutkrystalle  s.  Hämoglobin. 

Blutkuchen  1  5. 

Blutmenge  1  134;  Folgen  der  Herab- 
setzung 1  139,  der  Vermehrung  1  144. 

Blutplasma,  Gewinnung  1  5;  Be- 
action  1  6;  Gerinnung  s.  Blutgerin- 
nung; Eiweisssto£fe  1  89;  andere  Be- 
standtheUe  1  120,  124. 

Blutserum  1  5;  Gewinnung  18;  Ei- 
weisBStoffe  1  89;  andere  Bestandthdle 
1  120,  124. 

Bluttransfusion  1  141. 

Bronchialathmen  2  197. 

Bronchialmuskeln  2  100;  Innerva- 
tion 2  243. 

Bronchien  s.  Lungen. 

Brustbeinspaltung  1  157. 

Brustfell  2  172;  s.  auch  Brustkasten. 

Brustkasten,  Mechanik  1  273;  276, 
282,  2  167,  170,  175,  181;  Kormal- 
stellung 2 177 ;  Gestaltändemug  bei  der 


Athmung  2  194;  Druck  im  Pleuraraum 
2  224;  Aspiration  auf  die  Venen  1  330. 

C  (s.  auch  K). 

Calorimeter  2  308. 

Calorimetrie  2  305,  354,  359,  364; 
am  Menschen  .2  367;  Besultate  2  354. 

Gapacität,  vitale,  s.  Lungen. 

Gapillaren,  Beobachtung  des  Kreis- 
laufs 1  309,  310;  Anordnung  1  311; 
Strömungserscheinungen  1  313,  315, 
Geschwindigkeit  1  317;  Blutdruck  1 
320;  Eigenschaften  der  Wand  1  322; 
Gontractilität  und  Innervation  1  458. 

Carboglobulinsäure  2  71. 

Cardiograph,  Gardiographie,  in- 
nere 1  151;  äussere  1  188. 

Gardiopneumatische  Bewegung  1 
177,  2  104. 

Gardiopneumograph  1  176. 

Gas  ein  des  Serums  1  97,  100. 

Gentrum  ciliospinale  1  447. 

Gheyne-S  tokos 'schesAthmungsphä- 
nomen  2  234. 

Ghorda  tympani,  Gefösswiricungen 
1  405,  406,  409. 

Ghordae  tendineae  1  160. 

Ghylus,  Gasgehalt  2  83. 

Goagulation  s.  Blu(;gerinnung. 

Gobitis  fossilis,  Athmung 2  117,148. 

Goronararterien,  Speisung  1  166; 
Innervation  1  416. 

Corpus,  quadrigeminum  s.  Vier- 
hfigel;  striatum  s.  StreifenhOgel. 

Gostaltypus  der  Athmung  2  214. 

Cruor  19.  . 

Grusta  phlogistica  1  105. 

Gurare,  Wirkung  auf  das  Herz  1  384; 
auf  die  Temperatur  2  419. 

Curve,  tägliche,  des  Gaswechsels  2 
144;  der  Athemfrequenz  2  199;  der 
Temperatur  2  322,  326;  der  Puls- 
frequenz 1  253. 

Gyanwasserstoff,  ^  Gyankalium, 
Verhalten  zu  Hämoglobin  1  61. 

D. 

Darmathmung  2  117,  148. 
Delphinin,  Wirkung  auf  das   Herz 
1  362. 
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Depressor  1  389,  431. 
Diapedesis  1  325. 
Diaphragma  s.  Zwerchfell. 
Diastole  s.  Herz;  „BCÜie"  1  180. 
Dicrotie  s.  Arterienpuls. 
Diffusion  von  Gasen  2  88. 
Dissoeiation  2  18;  des  Sauerstoff- 

Hftmoglobins  2  52. 
Dromograph  1  202. 
Dromometer  1  301,  302. 
Dura  mater,  Qeftoreflexe  1  436. 
Dyspnoe  2  237,  264;   Wirkung  auf 

die  Geftsse  1  442. 

E. 

Ectopia  cordis  1  157. 

£i,  Athmuag  2  152. 

Eichhörnchen,  Blutkrystalle  1  39. 

Eigenwärme  s.  Temperatur. 

Einathmung  s.  Athembewegungen. 

Eiscalorimeter  2  313. 

Eisen,  Menge  im  Blut  1  67. 

Eiter,  Verhalten  gegen  Kohlens&ure 
2  87. 

Eiterung  1  326. 

Eiweiss  (Serumeiweiss)  1  90;  fiUlbares 
(Lieberkahn*sches)  1  95;  Verhalten 
gegen  Eohlens&ure  2  71. 

Eiweisskörper  des  Blutes  1  89. 

El  ectricität,  Wirkungauf  rothe  Blut- 
körperchen 1  15. 

Electrothermometer  2  303. 

Embryo,  Athmung  2  153;  Pulsfre- 
quenz 1  252. 

Entgasungsmethoden  s.  Blutgase. 

Entkandung,1326;Temperatnr2432. 

Erection,  Erectionsnerven  1  425, 
430. 

Ergänzungsluft  2  209,  216. 

Erkältung  2  333,  447. 

Erstickungsblat,  Krystallisation  1 
40;  Gasgehalt  2  42,  92. 

Erstickungserscheinungen,  Er- 
stickungskrämpfe 2  269. 

Ertrinken  2  252. 

Eupnoe  2  237,  264. 

Exspiration  s.  Athembewegungen. 

Exspirationsluft, Zusammensetzung 
2  103. 


Exspirator  2  104. 
ExtinctionscoSfficient  1  54. 
Extremitäten,  GefäsBnerYeo  1  419. 

F. 

Faserstoff  s.  Fibrin. 

Fasten  s.  Hungern. 

Federmanometer  1  234. 

Fernet'sches  Salz  2  19,  69. 

Fibrin  1  8;  BUdung  1  103,  114,  a. 
auch  Blutgerinnung;  Eigenschaftes  1 
108;  Bestimmung  behD&  Wigung  der 
Blutkörperchen  1  34. 

Fibrinferment  1  114. 

Fibrinogen  1  110. 

Fibrinoplastische  Substana  1  99. 

Fieber  2  446;  Blutgase  und  Gaswech- 
sel 2  156,  453. 

Firnissung  der  Haut  2  406. 

Fische,  Haut-  und  Darmathmimg  2 
117;  Gaswechselmessungen  2  127; 
Kiemenathmung  2  148;  Wärmebildimg 
2  352. 

Fissura  sterni  1  157. 

Foetus  s.  Embryo. 

Gähnen  2  234. 

Galle,  Gasgehalt  2  86,  454. 

Gallen farbsto ff  e,  Bezidinng  la 
Blutfarbstoff  1  67. 

Ganglion  submaxillare,  Gefassbe- 
ziehungen  1  407. 

Gasanalyse  2  32. 

Gasaustausch  s.  Athmung  und  Gas- 
wechsel. 

Gase,  Theorie  2  9 ;  Absorption  in  Fifls- 
sigkeiten  2  9;  Wärmebildung  2  12; 
Absorptionsgesetz  2  12;  Absorptions- 
co€fficienten  2  12,  14,  bei  chemis4^er 
Anziehung  2 17 ;  Diffusion  durdi  Mcb- 
branen  2  88;  —  Wirkung  fremder  2 
162;  —  des  Blutes  s.  Blutgase. 

Gaspumpen  2  27. 

GasB8pannung,Begriff2l8,19;Gr0ese 
in  Blut  2  48,  64,  82, 454;  in  Gewebes 
2  87, 108. 

Gassphygmoscop  1  263. 

Gaswechsel,  respiratorischer  2  88; 
zwischen  Blut  und  Geweben  2  88; 


Digitized  by  VjOOQ  IC 


Sachregister. 


461 


quantitative  BestimmuDg  2  118;  Grös- 
sen 2  129;  Einflüsse  2  129, 143, 456; 
Tagesschwanknng  2  144;  Einfluss  von 
Krankheiten  2154,  Fieber  2 156,  von 
besonderen  Atmosph&ren  2  157,  der 
Körpeigrösse  2  166;  Beziehungen  zur 
Wärmebildung  und  Wärmeregulation 
2  354,  356,  370,  411. 

Geburt,  Einfluss  auf  die  Körpertem- 
peratur 2  339. 

Gefässcentra,  locale  1  422,442,445, 
455;  spinale  1  440;  cerebrale  1  434, 
436. 

Gefässerweiterung,  active  1  413, 
422. 

Gef&ssnerven  1  398;  s.  auch  Arte- 
rien, Venen. 

Gef  ässsystem  s.  Kreislauf,  Herz,  Ar- 
terien, Venen  etc. 

Gefässtonus  s.  Arterien,  Venen. 

Gehirn,  Gasgehalt  2  108;  Wirkungen 
auf  das  Gefässsystem  1  434 ,  auf  die 
Athmung  s.  Athmungscentra,  auf  die 
Temperatur  2  433,  440. 

Gehörgang,  Temperatur  2  382. 

Geistesarbeit,  Einfluss  auf  die  Kör- 
pertemperatur 2  330. 

Gerinnung  des  Blutes  s.  Blutgerin- 
nung. 

Geschlecht,  Einfluss  auf  die  Puls- 
frequenz 1  252,  auf  den  Gaswechsel 
2  143,  auf  den  Athmungstypus  2  214, 
auf  die  Körpertemperatur  2  321. 

6ewebe,Gasspannttng2  87;  Athmung 
2  88;  Gasgehalt  2  108. 

Globulin,  im  Serum  1  99;  Verhalten 
gegen  Kohlens&ure  2  71. 

Glycogen  in  farblosen  Blutkörper- 
chen 1  79. 

Grosshirn,  Grosshirnrinde,  Wir- 
kungen auf  das  Gei&sssystem  1  435, 
439,  respiratorische  2  284,  auf  die 
Körpertemperatur  2  441. 

Haargefässe  s.  Capillaren. 
Hämatin,  H&miu  1  62;    redudrtes 
1  65. 


H&mathoracographion  1  176. 

H&matoblasten  1  21,  85,  87. 

H&matogenese  s.  Blutkörperchen, 
Entstehung. 

H&matoglobulin  s.  Hämoglobin. 

Hämatokrystallin  s.  Hämoglobin. 

Hämatoporphyrin  1  66. 

Hämatoscop  1  48. 

Hämautographie  1  264. 

Häminkrystalle  1  63;  s.  auch  Hä- 
matin. 

Hämodromograph  1  302. 

Hämodromometer  I  301,  302. 

Hämodynamik  1  199. 

Hämodynamometer  1  230. 

Hämoglobin  1  38;  Gewinnung  in 
Krystallen  1  39,  57;  Krystallform  1 
41;  Arten  1  42;  chemische  Zusam- 
mensetzung 1  43;  Farbe  1  45;  Ab- 
sorptionsstreifen  1  46;  Zersetzungs- 
producte  1  61;  Menge  im  Blut  1  67, 
71,  2  61;  Verhalten  zu  Gasen  1  55, 
2  49,  60;  Reduction  1  55;  Bindungs- 
vermögen f Or  Sauerstoff  2  49, 454 ;  Ver- 
bindung mit  Kohlenoxyd  und  Stickozyd 
2  49,  454;  Verhalten  zu  Kohlensäure 
2  76;  Beobachtung  am  Lebenden  2  96. 

Hämophilie  1  106. 

Hämoscop  1  48. 

Hämotachometer  1  302. 

Halssympathicus,  Beziehung  zum 
Herzen  1  389,  394,  zu  Gefässen  I 
409,  410;  Wirkung  auf  Temperatur 
2  425. 

Hand,  Temperatur  2  384. 

Harn,  Gasgehalt  2  85. 

Harnfarbstoffe,  Beziehung  zu  Blut- 
farbstoff 1  67. 

Harnröhre,  Temperatur  2  383. 

Harnstoff  un  Blut  1  122. 

Haut,  Wärmeabgabe  2  378;  Tempe- 
ratur 2  386 ;  Temperaturregulation  2 
398;  Fimissung  2  406;  Verbrennung 
2  407. 

Hautathmung  2  114,  406. 

Hemmungsnerven,  des  Herzens  und 
der  Athmung  s.  Vagus;  Wirkungs- 
weise 2  282. 

Herz,  Bau  und  Dimensionen  1  146; 
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Thätigkeit  1  149;  Beobachtang  durch 
Bloeslegong  1  140,  durch  Acapunctar 
1 150,  durch  Gardiographie  1  151,  bei 
MlBsbfldangen  1  157 ;  zeitliche  Ver- 
hältnisse 1  154,171;  Frequenz  s.  Puls- 
frequenz; Muskelanordnung  1  158, 
163,  8.  auch  Herzmuskel;  Kammerin- 
halt 1  305;  Klappen  1  160,  164,  166; 
Selbststeuerung  1  166;  Pumpwirkung 
1  170;  innerer  Druck  1  173,  247; 
Lageveränderung  beim  Schlage  1  182; 
—  Muskelbeschaffenheit  s.  Herzmus- 
kel; —  Innervation  1  341,  345;  intra- 
cardiale  Centra  1  345;  äussere  Ner- 
ven 1  375;  extracardiale  Centra  1 
391,  396;  —  Dauer  des  üeberlebens 
1  355;  Wirkung  von  Gasen  1  356, 
von  Flüssigkeiten  1  357;  „Stüle*  1 
361;  „Gruppenbildung''  1  363;  Tren- 
nungsversuche 1  363;  Einfluss  der 
Temperatur  1  371,  des  Druckes  1  373; 
Temperatur  beider  Hälften  2  388. 

Herzbeutel,  respiratorische  Druck- 
messung 2  225. 

Herzganglien,  intracardiale  1  346; 
Trennungsversuche  1  364. 

Herzhemmung,  Herzhemmungs- 
centrum  s.  Yagus. 

Herzhöhlen,  Temperatur  2  398. 

Herzmuskel,  Natur  der  Gontraction 

1  349;  Fortpflanzungsgeschvfindigkeit 
derselben  1  350;  Tetanus  1  351,  366; 
Contractionsfolge  1  354;  Fähigkeit 
eigener  Rhythmik  I  362,  367. 

Herz  nerven,  äussere  1  375;  Anato- 
mie 1  375. 

„Herzspitze"  als  Präparat  1  361. 

HerzstoBS  1  182;  Registrirung  1  188. 

Herztöne  1  194. 

Hilfs  centra,  respiratorische  2  285. 

Hilfsluft  2  209,  216. 

Hirn  s.  Gehirn. 

Hirnhaut,  harte  s.  Dura  mater. 

Hirnschenkel,  Gefässwirkungen  I 
435. 

Hitze,  Einfluss  auf  Eigenwärme  2  335. 

Hitzschlag  2  339. 

Höhe,  Einfluss  auf  Körpertemperatur 

2  340. 


Hohlhand,  Temperatur  2  384. 

Homoiotherme  Thiere  2  289;  Kör- 
peigrösse  2  410. 

Hungern,  Einfluss  auf  die  Hämof^- 
binmenge  1  70,  auf  die  Körpertem- 
peratur 2  327,  auf  die  Pulsfrequenz 
1  253. 

Husten  2  233,  283. 

Hydraulik  des  Kreislaufis  1  199. 

Hydrobilirubin,  Gewinnung  aus  Ha- 
matin  1  67. 

Hydrosphygmograph  1  259. 

I. 

Inanition  s.  Hungern. 
Insecten,  Wärmebildung  2  351. 
Inspiration  s.  Athembewegungen. 
Intercostalmuskeln  2  188. 

E  (8.  auch  C). 

Kälte,  Einfluss  auf  Eigenwärme  2  333. 

Kalialbuminat  s.  Alkalialbunünat 

Kaltblüter  2  289;  Wärmebildung  2 
350. 

Kehlkopf,  Verhalten  bei  den  Athem- 
bewegungen 2  231 ;  Bezidinng  zu  de- 
ren Regulation  2  283. 

Kiemen  2  148,  165. 

Klima,  Einfluss  auf  die  Körpertempe- 
ratur 2  330. 

Knochenmark,  Beziehung  zur  Blnt- 
körperchenbildung  1  85. 

Kohlenoxyd,  Verhalten  zu  Hämoglo- 
bin 1  60,  2  49,  60,  454;  giftige  Wir- 
kung 2  162. 

Kohlensäure,  Gehalt  in  der  Atmo- 
sphäre 2  111;  Bildung  im  Organis- 
mus 2  4;  Absorptionsco^cient  för 
Wasser  2  14,  fQr  Blut  2  15,  für  Salz- 
lösungen mit  chemischem  Bindungs- 
vermögen 2  19;  Gewinnung  aus  Blut 
2  24;  analytische  Bestimmung  2  32; 
Menge  im  Blut  2  35, 37, 42, 453;  Aende- 
rung  derselben  beim  Stehen  2  33 ;  Ver- 
theilung  im  Blut  2  43;  Zustand  und 
Spannung  im  Blut  2  64,  im  circnli- 
renden  Blut  2  82;  in  Lymphe  und 
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Chylns  2  83 ;  in  Secretoa  2  85 ;  in 
der  Ezspirationaluft  2  104;  Aassehei- 
danggmodiis  2 107 ;  prodacirte  Mengen 
B.  GktBwechsel;  Beziehung  zur  Ursache 
der  Aihembewegongen  2  265. 

Kohlenwasserstoff  in  der  ezspirir- 
ten  Luft  2  113. 

Kr&mpfe,  asphyctische  2  269. 

Kranzarterien  s.  Coronararterien. 

Kreislauf  des  Blutes  1  146;  Hydrau- 
lik 1  199;  Schema  1  222;  kleiner  Kr. 
1  272 ;  Erscheinungen  s.  Arterien,  Ve- 
nen, Capillaren;  ümlaufsdauer  1  336; 
Einfluss  der  Athembewegungen  1  276; 
Innervation  1  341;  Beziehung  zur 
Wärmebildung  und  Temperaturregu- 
lation 2  403,  433. 

Kymographion,  Ludwig'sches  1  231; 
Fick*sches  1  234. 


2  175,  224;  Contractilit&t  s.  Bron- 
chialmuskeln; fötale  Atelectase  und 
erste  Entfaltung  2  228;  vitale  Gapa- 
cität  und  AthmungsgrOsse  2  97,  101, 
158,  208;  Gasaustausch  2  97;  ner- 
vöse Rackwirkung  auf  die  Athmung 
2  257,  284;  —  Blutstrom  1  272,  2 
173;  Blutdruck  1  272;  Einfluss  der 
Athembewegungen  auf  den  Blutstrom 
1  276;  Geftesinnervation  1  459;  — 
s.  auch  Athmung,  Athembewegungen, 
Brustkasten  etc. 

Lungencatheter  2  106. 

Lungenkreislauf  s.  Lungen. 

Lustgas  s.  Stickstoffoxydul. 

Lymphe,  Gasgehalt  2  83. 

Lymphkörperchen  s.  Blutkörper- 
chen, farblose. 


L. 

Lachen  2  234. 

Lachgas  s.  Stickstoffoxydol. 

Lackfarbiges  Blut  1  14,  40. 

Laryngeus  s.  Yagus. 

Lebensalter,  Einfluss  auf  Pulsfre- 
quenz 1  251,  auf  Athemfrequenz  2 
198,  auf  die  Gaswechselgrösse  2  143, 
auf  die  Körpertemperatur  2  321. 

^Lebensknoten''  2  245. 

Leber,  Gasgehalt  2  108;  Temperatur 
2  392. 

Lecithin,  in  Blutkörperchen  1  72, 
2  70;  im  Plasma  1  123;  Bindever- 
mögen für  Kohlens&ure  2  70. 

Leucocythens.  Blutkörperchen,  farb- 
lose. 

Lingualis,  Gef&sswirkungen  1  405. 

Luft  s.  Atmosph&re. 

Luftdruck,  Einfluss  auf  den  Kreis- 
lauf 1  290,  auf  den  Gaswechsel  2  157, 
auf  die  Athemfrequenz  2  199,  auf  den 
Athmungsmodus  2  235,  auf  die  Kör- 
pertemperatur 2  339. 

Luftröhre,  Contractilität  2  101;  Ca- 
nfilen  2  222. 

Lungen,  Bau  2  172;  Mechanik  2  166; 
Zuleitungsapparat  2  173;  Elasticit&t 


Magen,  Temperatur  2  384. 

Manometer  1  230;  elastisches  1  234; 
compensirtes  1  237,  241. 

Mark,  verlängertes,  Beziehung  zum 
Herzen  1  391;  Gefftsscentrum  1  437; 
Beziehung  zu  Venen  1  457,  zur  Ath- 
mung 2  245,  zum  Wärmebaushalt 
2  433. 

Maximumthermometer  2  297. 

Medulla,  oblongata  s.  Mark,  verlän- 
gertes; Spinalis  s.  Rückenmark. 

Meerschweinchen,  Blutkrystalle 
1  39. 

Meiocardie  1  177. 

Menstruation,  Einfluss  auf  die  Kör- 
pertemperatur 2  339. 

Methämoglobin  1  61. 

Milch,  Gasgehalt  2  86. 

Milz,  Beziehung  zur  Blutkörperchen- 
bildung 1  86. 

Mitralklappe  1  160. 

Muscarin,  Wirkung  auf  das  Herz  1 
384. 

Muskelbewegung,  Einfluss  auf  die 
Pulsfrequenz  1  253,  auf  die  Athemfre- 
quenz 2  198,  auf  den  Gaswechsel  2 129, 
auf  die  Körpertemperatur  2  328. 
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Maskeln,  Oasgehalt  2  108;  Tempe- 
ratur 2  386;  GrefäBBoerren  1  424;  Re- 
flex auf  GefäsBe  1  433;  Beziehung 
zur  Wärmeregulation  2  419. 

X. 

Nahrung,  Nahrungsmittel,  Ver- 
brennungswärme  2  371;  Einfluss  auf 
den  Gaswecbsel  2  130,  auf  die  Kör- 
pertemperatur und  deren  Regulation 
2  324,  326,  396. 

Nase,  respiratorische  Bewegung  2  233. 

Natron,  kohlensaures,  Rolle  fflr  die 
Kohlens&urebindung  im  Blute  2  17, 
20, 66;  phosphorsaures,  desgl.  2  19,  69. 

Nerven,  vasomotorische,  gefässerwei- 
temde,  pressorische,  depressorische  s. 
Arterien;  calorische  2  432. 

Nervus,  aceessorius  s.  Accessorius ;  etc. 

Nicotin,  Wirkung  auf  das  Herz  1  383, 
388,  auf  die  Temperatur  2  326. 

Nieren,  Gasgehalt  2  108. 

Niesen  2  234. 

Nitrith&moglobin  1  61. 

Nu  dein  in  farblosen  BhitkGrperchen 

1  79. 

0. 

Oecoid  1  19. 

Oesophagus,  thoracische Druckcurve 

2  226;  Temperatur  2  384. 
Ohrgef&sse,  Innervation  1  410,  412, 

429,  447 ;  rhythmische  Veränderung  1 
453. 

Ohrspeicheldrüse  s.  Parotis. 

Oicoid  1  19. 

Organe,  Organathmung  s.  Gewebe. 

Oxydation,  Ort  derselben  2  8,  91; 
im  Blute  2  92. 

Oxyhämoglobin  s.  Hämoglobin. 

Ozon,  Vorkommen  im  Blut  und  Be- 
ziehung zum  Blut  2  93,  455;  Wir- 
kung 2  162. 

P. 

Pansphygmograph  1  259. 
Pantograph  1  152. 
Papillarmuskeln  1  160. 


Paraglobnlin  1  99;  Verhalten  sm 
Kohlensäure  2  72. 

Parotis,  Gefitfsinnervatioii  1  409. 

Pedunculus  cerebri  s.Himschenkel. 

Penis,  Gtefässnenren  1  425;  reflecto- 
rische  Erregung  1  430. 

PeriSystole  1  349. 

Perspiration  s.  Haatathmnng. 

Pflanzen,  Wännebildong  2  347. 

Phrenicus  2  241. 

Phrenograph  2  275. 

Physostigmin,  Wirkung  auf  die  Spei- 
cheldrüsen 1  408. 

Placenta  sanguinis  s.  Blutkachen. 

Placentarathmung  2  153. 

Plasma  sanguinis  s.  Blutplasma. 

Plasmin  1  112. 

Plethysmograph,  Plethysmogra- 
phie 1  259,  306;  8.  auch  A^rople- 
thysmograph. 

Pleura  8.  Brustfell. 

Pleuradruck  2  224. 

Plexus  cardiacus  1  375. 

Pneumatometrie  2  218. 

Pneumographie  2  200,  203. 

Pneumometrie  2  200. 

Poikilotherme  Thiere  s.  Kalibiater. 

Polycrotie  s.  Arterienpnls. 

Polygraph  1  259. 

Protagon  im  Blute  1  72,  79,  123. 

Protein  1  95. 

Puls  s.  Arterienpnls,  Venenpuls. 

Pulsfrequenz  1  159,  251;  Einflnss 
des  Blutdrucks  1  247,  373,  der  Tem- 
peratur 1  371. 

Pulsuhr  1  264. 

Quecksilbercalorimeter  2  311. 
Quotient,  respiratorischer  2  131. 

B. 

Reducirende  Substanzen   im  Blute 

2  92. 
Reserveluft  2  101,  209,  216. 
Residualluft  2  101,  HO,  210,  216. 
Respiration  s.  Atimiung. 
Respirationsluft  s.  Athmungslaft. 
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Rippen  2  168;  Mechanik  2  181. 

Rückenmark»  Besiefaung  zun  Her- 
zen 1  390,  zu  Arterien  1  435;  Ge* 
fitoecentra  1  440;  Yerlaaf  der  GefiiM- 
nerven  1  446,  451 ;  Beaiehang  za  Ve- 
nen 1  456;  AthmongBcentra  2  248; 
Beziehung  zur  Eörpertamperatur  2 
433,  436. 

8. 

Sauerste  ff,  phyziologisclie  Bedeutung 
2  3;  Absorptionsco^ficientfQrWaaaer 
2  14,  für  Blut  2  16;  Beziehung  zu 
H&raoglobin  8.  Hftmoglobin»  zu  Blut 
8.  Blutgase;  Gewinnung  aus  Blut  2 
24;  Menge  im  Blut  2  35,  37,  42;  Zu- 
stand und  Spannung  im  Blut  2  48, 454 ; 
Verhalten  bei  WirbeUoaen  2  62;  Ver- 
brauch un  Blut  2  92;  Ozonfirage  2 
93;  in  Lymphe  und  Chylus  2  83;  in 
Secreten  2  85;  —  Aufnahme  in  der 
Lunge  2  109;  verbrauchte  Mengen 
8.  Gaswechsel;  Beziehung  zur  Ath- 
mnngsursache  2  265;  Wirkung  ab- 
norm hoher  und  niedriger  Spannung 
2  157. 

Sauerstoffh&moglobin  s.  Hämo- 
globin. 

Sauerstoffmangel,  Wirkung 2  157, 
265. 

Schlaf,  Verhalten  des  Gaswechsels  2 
125, 456,  der  Athembew^^ngen  2  217. 

Schlammpeizger  2  117,  148. 

Schlauchwellen  1  214. 

Schluchzen  2  234. 

Schlund  s.  Oesophagus. 

Schwangerschaft,  Einfluss  auf  die 
Körpertemperatur  2  339. 

Schweisssecretion,  thermische  Be- 
deutung 2  335,  398,  408. 

Schwimmblase  2  151. 

Schwimmhaut,  Beobachtung  des 
Kreislaufs  1  309 ;  rhythmische  Ge- 
Assveränderungen  1  454. 

See,  Seekrankheit,  £influss  auf  die 
Körpertemperatur  2  331,  341. 

Sehhügel,  Beziehung  zur  Athmung  2 
250,  284. 
Handkneh  dn  Physiologie.    £d.  lYi. 


Sehnenfäden  1  160. 

Selbststeuerung,  des  Herzens  1 166; 
der  Athmung  2  266. 

Semilunarklappen  1  164. 

Serum  sanguinis  s.  Blutserum. 

Serumcasein  1  97,  99. 

Serumeiweiss  1  90. 

Serumglobulin  1  97,  99. 

Seufzen  2  234. 

Sinnesneryen,  Wirkung  auf  die  Ath- 
mung 2  261,  284. 

Sinus  Yonosus  des  Froschherzens  s. 
Herz,  Trennungsversuche. 

Soda  s.  Natron,  kohlensaures. 

Sonnenstich  s.  Hitzschlag. 

Spannung  der  Gase  s.  Gasspannung. 

Speckhaut  1  105. 

Spectroscop,  Spectrophotometer 
1  47,  52. 

Speichel,  Gasgehalt  2  86. 

Speicheidrasen  s.  Parotis,  Sub- 
nuudllardrüse. 

Speiseröhre  s.  Oesophagus. 

Sphygmographen,  Sphygmogra- 
phie  1  255. 

Sphygmophon  1  264. 

SphygmoBCope  1  263. 

Spirometrie  2  206. 

Spitzenstoss  s.  Herzstoss. 

Splanchnicus,  Beziehung  zum  Her- 
zen 1  395,  zu  GefiUsen  1  417,  448, 
reflectorische  .1  433;  Beziehung  zur 
Athmung  2  286. 

Stethograph  2  202. 

Stethometer  2  206. 

Stickoxyd,  Stickozydul  s.  Stick- 
stoffozyd,  Stickstoffoxydul. 

Stickstoff,  Absorptionscoöfficient  für 
Wasser  2  14,  453,  für  Blut  2  16;  Ge- 
winnung aus  Blut  2  24;  Menge  im  Blut 
2  35,  37,  42;  Zustand  im  Blut  2  63; 
in  Lymphe  und  Chylus  2  83 ;  in  Se- 
creten 2  85 ;  respiratorische  Ausschei- 
dung 2  138,  455;  Wirkung  der  Ein- 
blasung 2  265. 

Stickstoffoxyd,  Verhalten  zu  Hä- 
moglobin 1  60,  2  49. 

Stickstoffoxydul,  Wirkung  2  162. 
Stigmata  1  324. 

30 
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Stimmbänder,  Stimmritze  s. Kehl- 
kopf. 

Stoffwechsel,  Beziehung  zum  W&r- 
mehanshalt  2  414 ;  s.  auch  Oaswechsel. 

Stomata  1  324. 

Streifenhügel,  Beziehung  zu  Gefils* 
sen  1  435,  zur  Athmung  2  284. 

8 1  r  0  m  a  der  rothen  Blutkörperchen  119. 

Stromuhr  1  303. 

Submaxillardrase,  Oef&ssnerven  1 
406,  408. 

Sympathicus,  Beziehnng  zumHeraen, 
anatomische  1  375,  physiologische  1 
388,  394,  zu  Gefitasen  1  409,  410,  447, 
zu  Venen  1  457,  zur  Temperatur  von 
Theilen  2  424;  s.  auch  Splanchnicus. 

Syntonin  1  98. 

Systole  s.  Herz. 

T. 

Tachometer  1  302. 

Tagesschwankung  8.  Gurve,  tägliche. 

Tambour  enr^gistrenr  1  152. 

Temperatur,  Messung  2  289,  ther- 
moSlectiische  2  301;  Orte  der  Mes- 
sung am  Körper  2  316,  320,  382;  Be- 
trag 2  316,  319;  Einflasse  auf  den- 
selben 2  321;  tägliche  Schwankung 
3  322,  326;  locale  Verschiedenheiten 
2  384,  387,  391;  in  entzOndeten  Thei- 
len 2  432;  postmortale  Steigerung  2 
442,  444;  —  Begulation  2  394;  Stö- 
rungen derselben  2  446;  Nerrenein- 
flfisse  2  424,  directe  2  425,  von  sen- 
siblen Nerven  2  427;  —  der  Umge- 
bung: Einfluss  auf  den  Gaswechsel 
2  130,  auf  die  Athemfrequenz  2  199, 
anf  die  Pulsfrequenz  1  371,  auf  die 
Eigenwärme  2  330,  333,  335;  —  s. 
auch  Wärme. 

Tetanus,  Allgemeinwirkungen  s.  Mus- 
kelbew^^ung. 

Thalamus  opticus  s.  SehhOgel. 

Thermoglectrische  Apparate  2301. 

Thermometer  2  290;  Scalen  2  293, 
341;  Empfindlichkeit  2  294;  Prtkfung 
2  295;  metastatisches  2  297;  Appli- 
cation 2  299. 


Thoracometer  2  201. 

Thorax  s.  Brustkasten. 

Tonometer  2  57^ 

Tonus  der  Gefässe  s.  Arterien, Venen. 

Trachea  s.  Luftröhre. 

Transfusion  1  141,  246. 

Transmissionssphygmograph  1 
259. 

Transspiration  des  Blutes  1  319. 

Transsudate,  Gasgehalt  2  87. 

Traubenzucker  im  Blut  1  120. 

Tricttspidalklappe  1  160. 

Tr  ige  minus,  Tasomotorische  Besieh- 
ungen 1  404. 

Tunnelarbeiter,  Temperatur  2  401. 

u. 

Unterkieferdrüse    s.    SabmaxiUsr- 

drflse. 
Unterleib  s.  Abdomen. 
Urobili  n, Gewinnung  aus  Hämatin  1 67. 

V. 

Vagosympathicus  1  376. 

Vagus,  Beziehung  zum  Herzen,  ana- 
tomische 1  375,  physiologische  1  37S; 
Durchschneidung  1  378;  peripheri- 
sche Beizung  1  380,  Verschiedenheit 
rechts  und  links  1  385 ;  Beschleuoi- 
gungsfasem  1  384;  centrale  Innerra- 
tion  der  Herzhemmungsfasem  1  391, 
396;  centrale  Reizung  1  393;  —  Be- 
ziehung zu  (befassen,  directe  1  415, 
reflectorische  1  431 ;  —  Wixining  auf 
die  Bronchialmuskeln  2  243,  anf  die 
Atfaembewegungen  2  253,  274,  278. 

V  als alva*  scher  Versuch,  Einfluss  auf 
den  Kreislauf  1  290,  297. 

Venen,  Bau  lud  Eigenschaften  1  328; 
bewegende  Kräfte  1  329;  Blutdruck 
1  333;  Stromgeschwindigkeit  1  335; 
Tonus  und  Innervation  1  455. 

Venensinus  s.  Herz,  Trennnngsver- 
suche. 

Ventilation8cogfficent2  103.455. 

Ventrikel  s.  Herz. 

Veratrin,  Wirkung  auf  das  Herz  1  363. 
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Yerbrennungen,  Einfluss  auf  die 
Körpertemperatur  2  407. 

YerbrennangB wärme  2  310,  346, 
371. 

Verdampfung  b.  Wasserabgabe. 

Yerdampfungscalorimeter  2  315. 

Verdauung,  Einfluss  auf  die  Pulsfre- 
quenz 1  253,  auf  die  Athemfrequenz 
2  199,  auf  den  Gaswechsel  2  130,  auf 
die  Temperatur  2  324,  326. 

Verdunstung  8.  Wasserabgabe. 

Vesicul&rathmen  2  197. 

Vierhfigel,  Beziehung  zur  Athmung 
2  250,  285. 

Vitalcapacit&t  s.  Lungen. 

w. 

W&rme,  specifische der  Gewebe  2370; 
—  Bildung  in  Pflanzen  2  347;  —  tUe- 
rische  2  287;  Messung  s.  Thermo- 
meter, Galorimetrie;  Betrag  s.  Tem- 
peratur, Galorimetrie;  Quelle  2  290, 
343;  Production,  ältere  Theorien  2 
343,  345,  neuere  2  356,  364;  Berech- 
nung 2  370;  Anpassung  2  411;  Re- 
gulation B.  Temperatur. 


W&rmeausgaben  2  375. 

W&rmedyspnoe  2  273. 

Wärmemengen,  Messung  2  305. 

Warmblater  2  289;  Körpergrösse  2 
410;  AbkOhlung  durch  Fesselung  2 
335,  410;  Temperaturregulation  s. 
Temperatur. 

Wasser  athmung  2  127,  148,  165. 

Wasserausscheidung,  respiratori- 
sche 2  113;  Beziehung  zum  Wärme- 
Yerlust  2  376,  407. 

Wasserstoff,  in  der  exspirirten Luft 
2  113;  Fiinathmnng  2  162,  265. 

Wechsel  warme  Thiere  &  Kaltblüter. 

Wellen,  Traube'sche  1  289,  444. 

Winterschlaf  2  447;  Gaswechsel  2 
131. 

Wochenbett,  Einfluss  auf  die  Tem- 
peratur  2  335. 

z.    , 

Zooid  1  19. 
Zucker  im  Blut  1  120. 
Zunge,  Gef&ssinnervation  1  405. 
Zwerchfell  2  169,  178. 
Zwischenrippenmuskeln  2  188. 
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